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SADIE F 1956 年 ， 现 有 员工 900 余人 。 具 有 年 产 各 类 锻 
钢 阀 门 60 万 套 ， 铸 钢 阀 门 2~4 万 套 的 生产 能 力 ， 是 全 国 最 大 的 钢 制 阀门 生产 专 
业 厂 之 一 。 现 工厂 是 国家 大 型 二 级 企业 ， 其 装备 水 平 、 技 术 水 平 、 产 品 品 质 已 达 
到 国内 同行 业 领 先 水 平 。 

TI KEZ RARR BRIER. PRR. EAM. SRA КИ. FNM. 
Y HER. RZE аа. ARMU 6864 — 大 类 150 多 
个 品种 3 000 多 个 规格 。 所 生产 的 阀门 被 广泛 地 应 用 在 石油 、 化 工 、》 

力 、 造 纸 、 橡 胶 等 工程 配套 的 行业 管道 上 。 





0 年 取得 核 安全 局 颁发 的 核 承 压 设备 制造 、 设 计 资 格 许可 证 
年 取得 由 国际 贸易 组 织 颁发 的 国际 最 佳 贸 易 声誉 奖 

年 取得 英国 劳 埃 德 颁发 的 1S09001 证 书 

年 工厂 取得 美国 石油 学 会 AP1 证 书 
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特种 阀门 是 火箭 发 动机 系统 的 关键 部 件 ， 在 几 
十 年 航天 技术 研究 的 基础 上 ， 该 所 按照 API 和 ASME 
等 先进 标准 ， 为 石化 等 用 户 提 供 了 大 量 科 1 产品 。 

该 单位 拥有 和 先进、 齐备 的 阀门 生产 、 检 测 设备 ， 
是 国家 特种 泵 阀 工程 技术 研究 中 心 的 依托 单位 ， 
1996 年 通过 了 1S09001 质量 认证 。1999 年 获得 国家 
质量 技术 监督 局 颁发 的 “压力 管道 元 件 制造 单位 安 
ЕДЕ ДШ 全 注册 证 书 。 
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中 国 通用 机 械 工程 总 


有 对 外 经 济 合作 经 营 权 ， 


公司 在 国内 外 建 有 5 个 全 资 企 业 、3 个 控股 企业 和 6 个 参股 企业 。 并 
在 泰国 曼谷 、 伊 朗 德黑兰 等 地 设 有 办 事 机 构 。 经 过 20 ZFR, STRA 


有 了 工程 设计 、 设 备 选 型 、 设 备 监制 、 成 套 供 货 、 安 装 调试 及 售后 服务 的 


强大 实力 ， 这 是 公司 的 特 
色 与 优势 所 在 。 


公司 ， 简 称 中 通 公司 (GME), 成 
立 于 1979 年 ，1990 年 与 中 国 石油 化 工 设备 成 套 公 司 合并 。 

主要 从 事 国内 外 工程 设计 、 科 研 开发 、 工 程 承 包 、 设 备 成 套 . 
工程 设备 招标 以 及 进出 口 等 业务 ， 集 技 ， 工 、 贸 为 一 体 的 工 
程 公司 ,目前 公司 拥有 甲 级 工程 设计 ， 甲 级 工程 总 承包 、 甲 
级 机 电 设 备 成 套 、 甲 级 工程 设备 招标 、 甲 级 工程 咨询 和 围 级 
建设 监理 等 资质 ， 并 具有 一 、 
专项 设计 资格 。 是 中 国 机 电 产 品 进出 口 商会 和 国际 商会 中 国 
国家 委员 会 会 员 及 中 国 通用 机 械 工业 协会 副 理事 长 单位 。 享 





















三 类 压力 容器 设计 和 环保 
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MS 机 械 工 业 第 二 设计 研究 院 


机 械 工业 第 二 设计 研究 院 是 全 国 勘察 设计 综合 实力 百 强 之 一 ， 
下 设 工业 工程 院 、 建 筑 工 程 院 、 能 源 与 环境 工程 院 、 工 程 建设 公司 
以 及 上 海 、 宁 波 、 厦 门 、 温 州 等 分 院 。 拥 有 机 械 、 建 筑 、 轻 工 、 物 
资 、 铁 道 (工厂 )、 船 舶 、 兵 器 等 行业 的 甲 级 设计 资质 ， 电 力 、 石 
Н. 纺织 . 城市 规划 等 行业 的 乙 级 设计 资质 . 具有 直接 对 外 经 营 权 ， 
已 通过 ISO9001 质量 体系 认证 .。 能 为 国内 外 用 户 提供 各 类 工业 工程 、 
民用 建筑 、 市 政 及 道 桥 工程 . 能 源 与 环境 工程 的 咨询 . 设计 .总 





a, 建设 监理 、 项 目 管理 、 设 备 成 套 、 非 标 设 备 开 发 研制 等 工程 全 „хей 
过 程 、 全 方位 服务 ， 2 
ос отт Ве 院 长 ， ре 
机 械 工业 第 二 设计 研究 院 长 期 归口 全 国 通用 机 械 行 业 的 规划 和 


(教授 级 高 工 、 全 国 
Ё ` ~ ` 告 A < М х 
厂 设计 及 技术 改造 任务 ， 承 接 了 沈阳 鼓风机 厂 ， 上 海 鼓风机 厂 зы, 


陕西 圳 风机 三、 武汉 辟 风 机 厂 、 杭 州 制 氧 机 厂 、 四 川 空 分 设备 厂 、 
开封 空 分 设备 上 、 上 海 压 缩 机 广 、 无锡 压 缩 机 三 . 沈阳 和 气体 压缩 机 
Г. OLAS) . 淄博 真空 设备 厂 、 大 连 冷 冻 机 厂 (大 连 冰 山 
集团 )、 烟 台 冷 冻 机 厂 、 哈 尔 滨 空 气 调节 机 厂 、 上 海 冷 气 机 厂 、 上 
海 第 一 冷气 机 厂 、 南 京 冷冻 机 厂 、 武 汉 冷 冻 机 厂 、 沈 阳 水 泵 厂 、 上 
AKRI. BREKRI . REMERI BUKRI . RXKR 
Г. ROKE. 8А 
REAN. FASER 
门 厂 . 青 岛 电 站 阀门 三 . 苏 
WAT. ERA Et 
Г. ЯТА Тл). ДЕ 
票 机 械 厂 等 一 大 批 通用 行 
业 骨 干 企 业 的 工厂 设计 和 
技术 改造 任务 ， 为 我 国 通 





ХЖ 山 集团 机 行业 的 发 展 壮大 作出 了 
应 有 的 贡献 。 





上 海水 泵 厂 大 泵 试验 站 
( 获 部 科技 进步 二 等 奖 ) 


地 址 : 杭州 市 石 桥 路 338 号 邮编 : 310022 
电话 : (0571)88137150 88137083 88137334 
传真 : (0571788137531 

http :/ / www .chinamsi . com 

СИИ ВА E 一 mail :msi@mail.hz . 2). сп 








ОМУ ЖД ЕЕ УЛЛУ ЕЕЕ! 
纳 公 司 技术 ) 及 D5N 离心 机 为 核心 研制 的 污 
泥 脱 水 成 套 设 备 (国家 级 技术 创新 项 目 ) 在 深 
圳 通过 国家 鉴定 。 





GKH1250-N ТЕ ЛБ УЛУС 
家 级 产 学 研 项 目 , 国 家 科技 进步 二 等 奖 )1998 
年 通过 国家 鉴定 ,成 为 我 国 20 70118 ЕЕ 
粉 行业 的 首选 设备 之 一 . 


PU: MEUM, БУУ. = 
МИР Е. RDZA, БИЛЙӘН 


制造 、 经 营 、 服 务 为 二 体 的 ， 能 生产 各 类 离心 机 、 过 《〈 压 ) ЖЫЛ, PR 


E ETOR HET 1941 年 ， 现 已 发 展 成 为 一 个 集 科研 、 开 发 、 





机 和 和 环保 成 套 设 第 的 大 型 企业 ， 是 中 国 通 用 机 械 工 业 的 重点 骨干 企业 、 
中 国 最 大 的 离心 机 专业 制造 三 之 一 。 工 三 现 有 职工 1 400 余人 ， 占 地 面 
1918 Dm. 企业 拥有 完 苹 的 质量 保证 体 杀 , 已 通过 ISO9001 WUE: BES 
类 先进 的 检测 和 加 工 设备 750 余 全 ( 套 ) ， 实 力 雄 厚 ， 具 有 年 产 各 类 分 离 
机 械 1 100 人 台 ( 套 ) 的 生产 能 力 。 

工厂 始终 坚持 科技 立 厂 的 方针 ， 以 企业 技术 中 心 为 依托 ， 应 用 计算 
Hl (CAD) 等 先进 的 产品 开发 设计 手段 ， 走 产 学 研 结合 开发 新 产品 的 道 


路 ， 使 产品 不 断 满足 市 场 发 展 的 需要 。 He 
规格 的 离心 机 等 产品 大国 内 先 


KF, FEF SA BBR 
KF. Ба ЗОЖ РА 
等 国家 和 地 区 ， 国 内 市 场 占有 
KSTARS. Foo UFR 
于 石油 、 KCL. 食品, 制约 和 于 





保 等 行业 , 深 受用 户 欢迎 , 被 誉 a E 
为 分 离 机 械 行业 的 排头 兵 。 а REKE 





HR ЖЭБ ЗЕМ, 


SNAR: ФЕТАИ Е е 


地 址 ， Зри Я 


邮编 : 400714 http://www.jiangbeimach. com 


电话 : (023)68230481~9 68230493 传真 : (023 )68230242 








上 海 化 工 机 械 厂 系 原 机 械 工业 部 重点 企业 、 
国家 二 级 企业 , 现 隶 属于 上 海 电气 (集团 ) 总 公司 ， 
是 中 国 通用 机 械 分 离 机 械 行业 协会 理事 长 单位 。 企 
业 通 过 ISO9001 质量 认证 体系 和 有 共有 一 、 三 类 压 
力 容 器 设计 、 制 造 资质 。 

从 1958 年 起 ， 上 海 化 工 机 械 厂 被 机 械 工业 部 
定点 为 生产 离心 机 、 过 滤 机 和 压 滤 机 的 专业 制造 
厂 ， 至 今 累 计生 产量 为 3 万 多 台 ， 产 品 有 二 十 多 种 
系列 40 多 个 规格 ， 并 且 是 目前 国内 生产 分 离 机 械 
产品 种 类 和 规格 较 多 的 企业 。 其 主要 产品 有 上 其 式 
ЛЕБ. ЕЈ ЛАР. RAJEE ER 
бй ДЕЕР. эЛ DEEL її ЖЕ МОВНЕ И ТЫЛ. ЖЕЎ 
ERREZ, JER MA HEAR EN VED 
Eê - | 等 。 约 有 20 多 个 产品 获得 原 机 械 工业 部 、 科 技 部 、 

= o 轻 工 部 、 化 工 部 和 上 海 市 等 优质 新 产品 和 质量 奖 等 
各 种 殊荣 。 产 品 广泛 应 用 于 石化 、 冶 金 、 轻 工 、 食 
品 、 医 药 和 环保 等 行业 ， 并 且 远 销 伊朗 、 印 度 尼 西 
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个 Р275/8-№ 盘 式 真空 过 滤 机 ，2001 年 
通过 上 海 市 新 产品 鉴定 ， 规 格 与 技术 水 平 
属国 内 领先 。 
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© 溪 粉 、 制 药 、 化 工 、 食 品 添加 剂 等 行业 ， 获 
D 路 机 械 工业 部 优质 产品 奖 
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无 锡金 泛 减 速 机 制造 有 限 公 司 〈 原 无 锡 中 策 太 湖 化 工 机械 有 限 公司 、 无 锡 市 太湖 
化 工 机 械 厂 )， 是 具有 三 十 多 年 历史 的 摆 线 减速 机 专业 生产 企业 ， 生 产 的 “ 双 轮 ”上 牌 减 
速 机 规格 品种 齐全 。 主 要 产品 有 B1 (150)、B2 (180)、B3 (220)、B4 (270)、B5 (330), 
B6 (390), B46 (460), B56 (560), B69 (690) 九 种 机 型 及 各 类 标准 机 架 CDU. SU, 
TJ、JB、JA 五 大 系列 ) ， 有 立 式 、 卧 式 、 电 机 直 联 式 、 电 机 插入 式 、 汉 轴 式 、 侧 置式 、 
倒置 式 等 多 种 安装 形式 ， 传 动 范围 : 一 级 减速 减速 比 为 1/9~1/87 ， 二 级 减速 减速 比 
为 1/2057 一 1/446574， 并 能 按 客户 要 求 设计 生产 各 类 专用 减速 机 ， 特 殊 非 标准 机 架 及 
搅拌 装置 。 

该 公司 生产 摆 线 针 轮 减速 机 经 验 丰 富 ， 检 测 手 段 齐 全 ， 产 品 品质 优 民 ， 具 有 传动 比 
大 、 输 出 捏 矩 大 、 传 动 效 率 高 、 过 载 能 力 强 、 运 转 平稳 低 噪 、 耐 冲击 、 持 续 运 行 时 间 长 
的 优点 ， 广 泛 应 用 于 石油 人 化工、 纺织、 印染、 食品、 矿山、 冶金 、 环 保 、 超 重 运输 、 工 
程 机 械 等 行业 ， 深 受 客 户 信赖 ， 畅 销 全 国 并 有 部 分 配套 出 口 。 公 司 在 2000 年 10 月 通过 
中 国 船 级 社 ISO9002 质量 体系 认证 。 


ЖИШ: DEB LECER 15 
A: 214046 

HIR: (0510)3101906 3109831 
Е; (0510)3102160 
http://www. wxzhongce. со, 


E—-mall:wxzhongce@sina. calumea 








MESRA 


( 原 无 锡 中 策 太湖 化 工 机械 有 限 公司 | 
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连云港 市 德 邦 化 工 机 械 有 限 公 司 
( 原 连云港 市 化 工 机 械 厂 ) 


连云港 市 德 郑 化 工 机 械 有 限 公 司 ( 原 连云港 市 化 工 机 械 厂 ) 始 建 于 1964 年 ， 是 国 
内 最 早生 产 三 足 式 离心 机 的 厂家 之 一 。 是 国家 定点 生产 离心 机 ， 设 计 、 制 造 BR1 级 压力 容 
器 的 专业 单位 。 

经 过 近 四 十 年 的 发 展 ， 公 司 已 进入 全 国 分 离 机 械 行业 20 强 ， 并 通过 国家 方圆 认证 中 心 
87 1509001 质量 体系 认证 ; 形成 离心 机 、 压 力 容器 两 大 生产 线 ， 年 综合 心 
机 600 人 台 ， 压 力 容器 2 0001; 具有 先进 的 设计 制造 和 开发 技术 ， 严 格 的 质量 保证 体系 ， 
完善 的 检测 手段 和 工艺 六 备 。 

汇集 三 十 多 年 设计 、 制 造 之 精华 ， 公 司 采用 国际 标准 精心 生产 各 种 型 号 离心 机 ， 质 量 稳定 可 靠 ， 用 户 遍 及 全 国 3 000 
多 个 单位 ， 并 出 丹东 南亚 ， 深 受 国内 外 用 户 好 评 。 公司 生产 的 3S 型、>D 型 、 SGZ 型 三 足 式 系列 以 及 GK 型 、LW 型 
系列 各 种 材质 的 离心 机 , 广泛 用 于 化 工 、 轻 工 、 制 药 、 染 料 、 环 保 、 食 品 、 纺 织 等 行业 的 固 液 分 离 、 洗 涤 及 干燥 。 其 中 SGZ1200 
型 离心 机 为 国内 首创 ， 并 获 江 苏 省 优秀 新 产品 “金牛 ” 奖 。 ee зс 广泛 用 于 国家 重点 工程 和 化 工 、 
食品 、 制 药 等 行业 。 

公司 本 着 互惠 互利 的 原则 ， 竭 诚 欢迎 国内 外 朋友 前 来 洽谈 订货 ,合资 合作 ， 开 发 新 产品 、 新 技术 ， 开 拓 国 际 市 场 。 
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' 地 址 ， 江 苏 省 连云港 市 海 州 江 化 南路 62 号 ， 
‚ 邮编: 222023 

! 电话 : (0518) 5112864 5112065 
ı ЖЕЕ. (0518) 5103604 

Нир. //www . dbhj . com 

22 系列 离心 机 1 E—mail ; office@dbhj . com 


AE UID F ЖИЙИ ДИЕ РУ HAIN 





@ 567 系列 离心 机 
АРД ЖЛ КН Н 57 





Ө 压力 容器 





OSG 系列 离心 机 


SEIFS FH Ө55 系列 离心 机 


AEF ЕВН 





人 〇 Ly 系列 离心 机 
л ЖЕ ЛИЕ 





OSD 系列 离心 机 Өск 系列 离心 机 
TEI, RI: AI 
О I SRDS BRICE I EI RY 





Wd E 
7 


4 1 > i 
3 J 5, i 
ДЕ: ; Í 0 РРР ЧЕ 
Е ч ГЕК | Ц ag À | 
Б i ; “ила © 4 |. Бы a т | | 
Т ЕЁ. SAT CARME ЧЕН БИИ б РА 
w A IAT E Ж” < E < ~ Шу > 
2 8 了 id ч n — " 8 ш 4 
SIS 85 | _ беде = сле. 
ЖОК... 
"и ы а РӨ" Par £ 
Е 
Р, 5 d 









Е: 
ЖЭ , 

а 北京 中 科 科 仪 技术 发 展 有 限 责任 公司 是 由 中 国 科学 院 北京 科学 仪器 
研制 中 心 转制 改制 ， 于 2000 年 正式 成 立 ， 是 研制 、 生 产 和 经 营 真空 获得 
与 检测 设备 、 分 析 仪器 和 医疗 仪器 的 综合 性 高 新 技术 企业 ， 其 资产 超过 
亿 元 ， 
Ж 22 公司 继承 了 科 仪 中 心 43 年 雄厚 的 知识 技术 积累 ， 成 立 伊始 即 拥有 多 
3 项 自主 知识 产权 的 专利 和 高 科技 产品 。 在 真空 设备 制造 领域 ， 公 司 自 20 
世纪 70 年 代 开 发 出 我 国 第 一 全 涡轮 分 子 泵 以 来 ， 已 开发 出 两 个 系列 十 几 
个 型 号 的 分 子 泵 、 离 子 泵 产品 ， 并 已 出 口 美国 、 俄 罗斯 、 乌 克 兰 、 韩 国 . 
日 本 等 国家 ， 公 司 成 功 开 发 了 系列 曾 板 阀 、 氨 质谱 检 漏 仪 和 镀膜 设备 等 
相关 产品 ， 同 时 还 为 研究 院 、 实 验 室 、 企 业 等 单位 量 身 订 做 了 许多 非 标 
准 真空 设备 。 这 些 产 品 被 广泛 应 用 于 国内 信息 ， 环 保 、 航空 、 核 能 、 科 
研 院 所 、 高 校 等 涉及 真空 镀膜 、 高 能 物理 ， 分 析 仪 器 、 光 学 、 电 子 及 半 
导体 的 应 用 领域 ,公司 新 开发 的 3 500L/s 分 子 泵 .全 自动 氨 质 谱 检 漏 仪 
等 系列 产品 相继 投放 市 场 ， 进 一 步 提高 了 公司 在 真空 物理 等 方面 的 竞争 
优势 。 公 司 现 与 欧美 近 十 家 跨国 公司 建立 了 长 期 的 合作 伙伴 关系 ， 使 国 
内 广大 用 户 能 够 直接 受益 于 国外 先进 的 产品 和 服务 ， 

“规范 运作 、 诚 信 经 营 ” 是 中 科 科 仪 公 司 一 贯 的 经 营 原则 。 公 司 

在 1998 年 通过 了 1SO9001 国际 质量 体系 认证 ，2001 年 ， 又 被 授予 中 
关 村 科技 园区 海淀 园 首 批 信誉 免检 企业 ， 


SHAH m LRO XRREEMRE...... 
ТЈЕР ДТ! 


北京 中 科 科 仪 技术 发 展 有 限 责 任 公司 

KYKY TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD . 

HE: 北京 海淀 区 中 关 村 北 二 条 13 5 邮编 :100080 
电话 : (010) 62560908 传真 : (010) 62564613 

A IRE СООЛУ ЕЛЕЙ! http: //www.KyKY.com. cn E-mai1:Kyky@kyky.com. сп 








哈 尔 深 哈 暖 环境 工程 设备 有 限 公 司 (ЛЕПАК ХИЛ ) Ж 
原 国 家 机 械 工业 局 、 国 家 石油 物资 效 备 (集团 ) 总 公司 、 国 家 电 
力 公司 指 定 生产 空调 、 供 暖 、 通 风 、 除尘 四 大 系 了 | 产品 的 专业 生 
产 企业 ， 也 是 中 国 制 冷 空调 工业 协会 会 员 单 位 。 
企业 具有 丰富 的 设计 生产 能 力 和 经 验 ， 现 拥有 296 û (E) 较 
为 先进 的 专用 生产 设备 ， 并 建立 了 用 于 产品 设计 、 开 发 的 CAD 微机 工作 站 ， 为 企业 进入 数字 信息 网 络 时 代 
莫 定 了 坚实 有 力 的 基础 ， 同 时 ， 企 业 建 立 了 用 于 产品 性 能 、 质 量 检 测 ， 热 工 ， 风 机 动 ( 静 ) 平衡 的 三 个 检 


测 中 心 ， 被 黑龙 江 省 原 机 械 工 业 厅 确定 为 省 风机 性 能 检测 中 心 。 

多 年 来 ， 企 业 严 格 执 行 1S09001 质量 保证 体系 ， 并 于 1998 年 8 ABU TREES KREWE IRA 
1509001 — 1994 质量 体系 认证 ， 真 正 做 到 了 把 强化 质量 管理 视 为 企业 生存 与 发 展 的 生命 ， жк 
ЕВ ЖП ЖЕ Ж. 

公司 注重 管理 ， 经 济 效益 不 断 提 高 анс! = еШ»; SER, ЗЭК ЕЛА Г 23 
企业 、 省 级 先进 企业 、 ү 省 级 用 户 满意 企业 、 省 城镇 百 强 明 星 企 业 、 市 级 文明 单位 
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RM=ZC- 0 > 系列 轴 流 侧 吹 式 大 门 空气 莫 


my 9 AI ATHY БДЖ 
а ен 流线型 屋顶 组 合式 通风 器 (天窗) 该 三 最 新 研制 的 新 一 代 节能 专利 产 
该 产品 是 在 美国 、 加 拿 大 等 国外 先进 品 (专利 号 ZL 99 2 23726. 2)， 取 代 
技术 基础 上 ， 研 制 开发 的 新 一 代 高 效 ZPRM 系列 装配 式 大 门 热 空气 磅 。 比 
节能 型 上 暖 风 机 ， 可 和 芍 代 原 各 种 型 号 旧 ZPRM 产品 节 电 73%， 且 噪声 低 、 体 


式 暖 风机 ， 有 者 广阔 的 应 用 前 景 。 积 小 、 外 形 美 观 、 安装 维护 方便 ， 


DRM 型 贯 流 
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ZKW-JJ 系列 空调 机 组 
该 系列 机 组 具有 结构 新 颖 、 外 形 美观 、 功 能 段 齐 


全 、 组 合 灵活 、 运 行 节能 等 优点 ， 广 泛 应 用 于 电 
子 仪表 、 精 密 机械 、 轻 纺 、 医 药 等 工艺 性 空调 ， 


也 适用 于 大 中 型 公共 建筑 设施 的 舒适 性 空调 。 


地 址 ;哈尔滨 市 道里 区 机 场 路 29 号 邮编 ，150070 
电话 . (0451)4304642 4305080 ”传真 (0451) 4303364 
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GZC 系列 固定 式 高 真空 负 压 吸 侍 机 组 


该 机 组 是 该 厂 与 东北 电力 设计 院 共同 研制 开发 的 新 一 代 
国产 化 高 性 能 真空 负 压 吸 尘 清扫 机 组 ， 该 机 组 的 研制 为 
哈尔滨 市 科 委 科技 攻关 项 目 。 经 过 实际 应 用 及 专家 论证 
鉴定 ， 其 使 用 效果 良好 ， 性 能 稳定 可 靠 。 可 广泛 应 用 
于 发 电 、 钢 铁 、 和 铸造 、 铁 路 、 水 泥 、 造 船 等 领域 。 








合肥 通用 机 械 研 究 押 成 并 于 1956 年 ， 是 面 同 全 国 的 多 专业 综合 性 的 国 
Ж 类 研究 所 ЁЛЕ! К /AE es S29) Eh ЛШ, KE. Fl 
化 工 、 环 保 、 燃 气 、 电 站 、 国 防 军 工 、 有 船舶 、 科 普 等 行业 和 部 门 的 通用 机 
械 、 化 工 设 备 与 高 新 专用 机 电 设 备 的 设计 开发、 研制 、 у 
包 及 设备 成 套 。 全 所 现 有 近 30 个 专业 和 设备 齐全 的 机 械 制造 厂 、 包 装 
阀 片 三 、 机 械 密封 厂 、 非 金属 填料 密封 件 三 。 

该 所 是 全 国 通用 机 械 与 化 工 设备 十 二 个 专业 的 行业 技术 归口 单位 ; 是 
三 个 专业 的 国家 和 部 级 专业 标准 化 技术 委员 会 、 中 国 机 械 工 程 学 会 压力 
A CFE, "НЕЙ: о йй КЛИН Има Д ДЕ | САУУ МУЛК Б И Е A: 
E TSO 部 分 专业 的 对 口 负责 单位 ; 是 《压力 容器 入 《流体 机 械 》 和 《 包 朔 机械》 和 杂 访 的 
编辑 出 版 单位 。 

该 所 经 国家 质量 技术 监督 局 、 原 机 械 工 业 部 、 筋 动 部 、 с 司 、 国 家 船 检 局 、 国 
家 商检 局 、 中 国 石化 总 公司 认可 ， 设 立 了 九 大 产品 的 质量 监督 与 检测 中 心 (1997 年 7 月 各 检测 中 

ГЛ A Ue Ти TE 备 失 效 分 析 中 心 、 流 体 机 械 





心 谷 





LÈ 口 








E 和 可 和 苇 性 工程 研究 中 心 以 及 压力 容器 管道 安全 工程 研究 ， 
该 所 有 具有 工程 勘察 设计 和 机 电 设 备 成 套 单 位 甲 级 资格 ;县 有 甲 级 建设 工程 设备 招标 资格 ; 是 


Өү Цу 


液化 石油 专项 工程 设计 资格 单位 ; 具有 一 、 二 、 三 类 压 为 容器 设计 与 锅炉 压力 容器 压力 管道 及 
特种 设备 检验 资格 ; 县 有 工程 总 承包 、 机 电 设 备 安装 和 专用 车 改装 目录 资格 ; 具有 目 癌 进出 日 资质 
和 对 外 经 济 合 作 经 营 资格 。 

目前 该 所 正 加 速 向 工程 化 和 产业 化 广 回 发 展 ， 并 已 形成 产品 生产 、 工 程 总 水 包 、 科 研 开 发 和 


呈 品 检测 四 位 一 体 鬼 新 格局 。 











地 扯 人 Add): 合肥 市 长 江西 路 888 号 邮编 (P. С): 230031 
电话 (Tel): ШУ 5312800=2731 传真 (Fax): (0551) 5312185 


http://www. һешг1. com http://www. hgmri. сот. cn E-mail:gmricyd@mail. hf. ah. сп 





上 海 凯 士 比 泵 有 限 公 司 


KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD. 


ERLE ERA RA п] EA ЕЙ КЖ Н ЯР Бе ЈА 
及 阀门 制造 厂 之 一 德国 KSB Д FI ER NFER 2 ЧУ ПИ] 
造 公 司 。 公 司 以 技术 水 平 高 、 产 品 范围 广 、 生产 规模 大 而 享 
誉 国内 水 泵 行业 。 合 资 公司 总 投资 2 980 万 美元 ,生产 基地 
位 于 上 海 闵行 开发 区 ， 占 地 面积 13.7 万 m*, 拥有 900 多 名 
职工 。 

合资 公司 综合 上 海水 泵 厂 和 KSB 公 司 双 方 的 技术 优势 ， 
在 城市 给 排水 和 污水 处 理 、 电 站 、 石 油 、 化 工 、 炼 油 、 船 用 
及 大 型 农田 水 利 建设 等 领域 享有 很 高 的 声誉 。 在 KSB 总 部 
持续 不 断 的 支持 下 , 公司 积极 参与 KSB 的 国际 销售 网 络 , 产 
品质 量 和 服务 质量 在 KSB 管理 模式 的 指导 下 不 断 提高 ， 为 
国内 外 客户 提供 优质 服务 。 








1. SEZ2000 一 1625VR 抽 世 式 混流 夺 , 用 于 上 海 黄 请 江上 游 二 
期 引水 工程 一 松浦 原水 厂 。 

2. 1600ZLCQ7 一 5.5 型 立 式 轴 流 录 正 在 试车 , 产品 用 于 上 海 污 
水 合流 二 期 工程 出 口 泵 站 。 

З. Omega 型 、RDL 型 涡 壳 中 开 录 ， 广 泛 用 于 输送 未 处 理 水 、 
清水 和 非 饮 用 水 以 及 碳 氧 化 合 物 ， 卧 式 安装 或 立 式 安装 。 
RDL 900 一 1050 А1, 用 于 北京 第 九 水 三 扩建 工程 。 


4. МЕ. MN 污水 稍 ,广泛 应 用 于 市 政 污水 处 理工 程 。 

5. CHTC 型 简 式 锅炉 给 水 泵 ， 用 于 德国 ABB 公司 为 合肥 第 二 发 
电厂 承建 的 2 人 台 350MW 机 组 。 

6. Amarex КАТ KEAR , 用 于 人 旭 送 所 有 类 型 的 污水 、 净 化 
处 理 和 工业 排放 的 废水 。 

7. NLT 凝结 水 泵 ,广泛 用 于 电厂 输送 凝结 水 。 


8. CPK 一 月 保温 型 化 工 泵 , 用 于 输送 不 应 被 冷却 的 介质 , E 
要 用 于 化 工 与 石油 工业 。 


E — mail: ksbsales @ ksb.com.cn 
地 址 : 上 海 市 闵行 江川 路 1400 号 邮编 ，200245 
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上 海 凯 士 比 夺 有限 公 司 已 在 稍 的 设计 和 制造 领域 建 
立 并 应 用 了 质量 体系 ， 经 过 审核 证 明 ， 该 质量 体系 满足 
了 DIN EN ISO 9001:1994 标准 。 





* 更 详细 的 生产 业绩 和 产品 性 能 参数 资料 ， 请 咨询 上 海 KSB。 


电话 : (021) 64302888 传真 : (021) 64302251 





天 津 泵 业 机 械 集团 有 限 公 司 〈 原 天 津 市 工业 泵 总 三) 是 国家 重点 骨干 大 型 企业 ， 
始 建 于 1956 年 ， 是 我 国 第 一 台 螺 杆 泵 和 船用 离心 泵 的 诞生 地 ， 也 是 国内 规模 最 大 ， 品 种 
最 全 ， 技 术 力 量 最 雄厚 ， 质 量 检 测 手 段 最 可 靠 ， 加 工 手 段 最 先进 的 螺杆 泵 和 船用 离心 泵 
т ез ш °з: шсш] 








去 要 产 另 介绍 ”公司 主要 生产 单 、 双 、 三 螺杆 泵 ， 船 ( 陆 ) iÂ 
HAOR, Вп, KER, BITERIN, MRA LRA о 
及 通用 机 械 产品 ， 共 有 130 多 个 系列 600 多 个 品种 4 000 多 个 规格 “| Әт Siste CERTIFICATE 
型 号 。 产 品 广泛 用 于 石油 、 化 工 , 机械、 造船 、 军 工 、 冶 爹 、 | ЧО ШОШ 
化 纤 、 电 站 和 食品 等 行业 。 其 中 单 、 双 、 三 螺杆 泵 ， 船 ( 陆 ) 用 离心 RSE 


泵 , 齿轮 泵 , 螺杆 压缩 机 产品 为 引进 德国 、 日 本 先进 技术 制造 ， 达 到 
国际 先进 水 平 。 

知 研 下 发 傣 秃 ”公司 以 其 产品 的 高 新 技术 特点 在 同行 业 中 著称 . 
公司 建 有 螺杆 泵 研究 所 和 高 效 螺杆 泵 系列 产品 中 试 基地 , 以 及 市 级 企 
业 技术 中 心 , 拥有 一 支 包括 6 名 国家 级 专家 在 内 的 专业 设计 队伍 , 为 
制造 国际 一 流产 品 提供 了 可 靠 的 技术 保障 。 Ы ok 


证 者; ЗАК ТУ K RRR ДЕУ 


Ж {Кш КЖ ”质量 是 企业 的 生命 ， 公 司 始 
终 坚 持 质 量 第 一 、 用 户 至 上 的 方针 , 坚持 用 国际 质量 
标准 规范 质量 行为 。1994 年 公司 在 全 国 泵 行业 率先 
通过 ISO9001 国际 质量 体系 认证 。 

ЭЁ ЛЕЯ ”公司 建 有 全 国 销售 服务 网 络 及 








24 小 时 热线 服务 电话 , 可 以 为 广大 用 户 提 供 全 天 候 、 
全 方位 、 全 过 程 的 “三 全 服务 ”。 


AIA ; 全 面 、 专业 、 诚信 是 我 们 追求 的 目标 , 天 津 泵 业 
Sā 机 械 集团 有 限 公司 热 减 欢迎 各 界 友好 人 士 光临 指导 洽 
谈 业 务 、 增 进 友谊 、 共 同 发 展 。 







ШШЕ а= ЕЯ 


地 址 : 天 津 市 北辰 区 果园 南 道 10 = 
邮编 : 300400 

电话 : (022)26390373 26814864 
传真 : (022) 26391556 
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ШВ НЕВЕ а 
. 的 股份 有 限 公 司 , 具有 50 多 年 专业 生产 水 泵 的 历史 ,是 全 国 泵 行业 重点 骨干 企 
业 。1997 年 通过 1509001 质量 体系 认证 。 

公司 以 研制 和 生产 各 种 离心 泵 著称 ， 其 产品 以 “ 博 山 牌 ”注册 商标 ， 并 获 
山东 省 著名 商标 称号 。 公 司 年 产 工业 泵 约 3 万 台 ， 销 售 收入 3 亿 元 ， 利税 4 000 
多 万 元 , 经 济 效 益 综 合 指 数 自 1998 年 以 来 连续 三 年 在 全 国 泵 行业 六 大 水 泵 厂 排 
序 中 名 列 前 茅 。 

“ 博 山 牌 ”水 泵 素 以 工艺 精湛 、 性 能 稳定 可 靠 、 质 量 优良 享誉 国内 外 市 场 。 
现 拥有 离心 清水 泵 、 化 工 泵 、 耐 腐蚀 泵 、 石 油 化 工 流 程 泵 、 杂 质 泵 、 RMR. H 
空 泵 、 煤 水 泵 、 空 调 泵 、 管 道 泵 、 高 速 高 压 泵 、 自 动 给 水 成 套 设备 等 四 十 六 个 
系列 280 个 品种 3 000 余 种 规格 的 泵 产品 。 其 中 1S 型 单 级 离心 泵 荣获 全 国 
泵 行业 第 一 块 金牌 。 

















Ф DD7 型 多 级 增 压 泵 、DDM 型 多 级 煤 泥 泵 
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地 址 ; 山东 省 淄博 市 博 山 区 柳 杭 路 27 号 ”邮编 255200 ”电话 : (0533) 4180208 4183532 ”传真 : (0533) 4182018 
http; / / www .boshanpump . com E—mail :bltt1@zb 一 public.sd.cninfo .net E—mail ; gwzIn007@zb—public.sd.cninfo. net 
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南京 真空 泵 厂 始 建 于 1958 年 ， 是 全 国生 产 真 空 获得 设备 和 真 
宝应 用 设备 的 骨干 企业 ， 是 中 国 真 空 行 业 协 会 常务 理事 单位 。 

企业 拥有 装备 齐全 、 年 生产 能 力 达 1. 5 万 台 ( 套 ) 的 专用 生产 
线 , 并 具有 物理 、 化 学 、 热 工 计 量 和 真 宇 试 验 等 完备 的 产品 质量 监 
探 设备， 今年 已 通过 ISO9001: 2000 质量 管理 体系 的 认证 。 

企业 产品 规格 齐全 ， 主 要 有 旋 片 式 、 水 环 式 、 滑 阀 式 、 罗 获 式 、 
往复 式 系 列 真空 泵 和 真空 脱水 机 组 等 应 用 设备 。 产 品 广泛 应 用 于 冶金 、 化 工 、 医 药 、 
食品 、 电 子 、 建 材 、 印 刷 、 包 装 等 行业 。 ER лышы ш. 
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陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 


陕西 鼓风机 (集团) 有 限 公 司 是 国内 定点 生 
产 透 平 鼓风机 、 压 缩 机 的 大 型 骨干 企业 ， 国 家 二 级 
企业 ， 全 国 质 量 效益 型 先进 企业 ， 国 家 机 械 工 业 
500 强 企业 。 企 业 创 建 于 1968 年 ，1996 年 改制 成 
立 集团 公司 ，1999 年 6 月 发 起 设立 西安 陕 鼓 动力 
股份 有 限 公 司 。 

公司 占 地 面积 46 万 m?， 拥 有 总 资产 7 亿 元 ， 
现 有 员工 2 367 人 ， 中 高 级 专业 技术 人 员 418 Å, 
省 市 专家 37 人 。 拥 有 各 种 设备 2 000 余 合 ， 其 
中 精 、 稀 、 大 设备 12 0 台 ， 进 口 设备 6 0 RS. 

主要 产品 有 轴 流 压缩 机 、 离 心 鼓 风机 、 压 缩 
机 、 能 量 回收 透 平 装置 (TRT)、 通 风机 共 五 大 类 30 
个 系列 400 多 个 品种 。 主 导 产 品 轴 流 压缩 机 、 能 量 回 收 透 平装 置 均 属 高 效 节能 产品 ， 市 场 占有 率 达 98% 
以 上 。 轴 流 压 缩 机 荣获 国家 机 械 工 业 名 牌 产品 ;， 同 时 ，AY 系列 轴 流 压缩 机 、TRT 系列 和 BE 系列 离心 压缩 机 
产品 获 陕西 省 名 牌 产品 。 公 司 产 品 技术 含量 高 ， 质 量 可 靠 ， 运 行 稳定 ， 高 效 节能 、 环 保 ， 启 得 客户 信赖 ， 
为 石油 、 化 工 、 治 金 、 电 力 、 城 建 、 环 保 等 支柱 产业 提供 了 近 6 000 台 配 套装 备 ， 产 品 远 销 印度 、 苏 丹 、 
巴基斯坦 、 伊 朗 、 越 南 、 朝 鲜 等 国 。 

公司 内 设 有 国家 级 技术 中 心 ， 建 有 行业 较 大 的 具有 国内 一 流水 平 的 6 300kW 试车 站 。 拥 有 完备 的 制 
造 管理 系统 、 质 量 管理 体系 和 营销 网 络 。 行 业 首 家 通过 IS09001 质量 体系 认证 ， 获 得 全 国 CAD 应 用 示范 企 
业 、 人 全国 CIMS 应 用 示范 企业 。 

企业 近年 来 不 断 加 大 和 加 快 企业 改造 步伐 ， 深 化 改革 、 立 足 市 场 、 转 机 建制 、 管 理 创 新 、 强 练 
内 功 ， 促 进 企 业 生 产 经 营 上 规模 、 上 水 平 。2000 年 公司 实现 工业 总 产值 3. 41 亿 元 ， 工 业 增 加 值 1 亿 元 ， 销 
ЖКА 3. 22 亿 元 ， 利 税 总 额 4 388 万 元 , 利润 1 425 万 元 。 









АЮ “Да” PMLA 
用 于 石家庄 化 肥 集 团 硝酸 工程 350t/d 


法 人 代表 : MEZ ДИДЕ: 西安 市 临 间 区 代 王 办 事 处 邮编 : 710611 
电话 : (029) 3931400 传真 ; (029) 3931422 E-mail: Shaangu@Pub. xaonline. com 








了 波 风 机 有 限 公 司 ( 原 于波 风机 厂 ) 地 处 沿海 开放 城 

市 一 一 于 波 市 区 ， 美 而 而 富饶 的 港 城 养育 出 了 诚信 为 本 、 求 
买 创 新 、 团 络 香 进 的 于 风 人 ， 

于 波 风 机 有 限 公司 成 立 于 1958 年 , 现 公 司 总 资产 2 500 H 
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石家庄 市 风机 厂 是 原 机 械 电 子 部 风机 行业 重点 骨干 
企业 ， 也 是 国家 风机 行业 协会 理事 单位 ， 省 级 先进 企业 ， 
并 通过 了 1SO9002 质量 体系 认证 和 英国 皇家 国际 标准 认 
证 。 该 三 生产 历史 悠久 ， 品 种 齐全 ， 产 品质 量 优良 ， 畅 
销 全 国 各 地 。 产 品 主要 用 于 1 一 200t/h 工业 锅炉 、 大 型 建 
筑 及 矿山 、 治 金 铸 造 、 粮 食 加 工 与 贮存 、 电 力 、 食 品 、 化 
工 、 电 站 、 化 肥 、 轻 工 、 纺 织 等 领域 ， 并 为 用 户 设计 、 制 
造 各 种 特殊 用 途 风 机 ， 其 4-72No6 一 12# 系列 段 离心 通风 
机 荣获 国家 银 奖 。 作 为 河北 省 实力 雄厚 、 规 模 较 大 的 风 
机 专业 制造 厂 及 风机 测试 中 心 ， 经 济 效益 在 全 国 同行 业 
中 名 列 前 茅 。 





ER BH 


* 一 般 低 中 高 压 离心 通风 机 : 4-72. В/Е4-72. 54-72. 4-2Х72. 4-68, 
8-09/9-12、9-19/9-26 系 列 

”一 般 轴 流通 风机 : T35-11、BT35-11 系 列 

> 工业 锅炉 用 离心 通 、 引 风机 : GY4-68、GY4-73、Y5-47、Y5-48、GY6-41、 
Y8-39/Y9-38、9-35/Y9-35、Y10-21、Y8-24、Y10-24 系 列 

% EE MAL: W4-68、W4-72、W4-73、W5-47、W5-48、W9-19、W9-26 

o 沸腾 炉 、 循 环流 化 床 专用 风机 : GY6-11. GY10-11.6Y10-12. СҮ15-11. 
GG15-11, GY20-11、 GY20:12、 СҮЗ5-11. GY35-12. СҮЗ5-14. СҮЗ5- 
15、GY35-16 系 列 

* 屋顶 通风 机 DW3-88-11/DW4-75-11.DWT 系 列 





% 完全 正 反 风 轴 流 通风 机 ZFT35 系 列 
* 煤 粉 离心 通风 机 : M9-26 系 列 
党 排 尘 离心 通风 机 C6-48 系 列 
“化 铁 炉 、 水 泥 窗 用 风机 : 10-1927 


地 址 : 石家庄 市 桥 西 区 石 铜 路 18 号 
邮编 : 050091 

电话 : (0311) 3834677 

传真 : (0311) 3832560 
http://www.sjzsfjc.com 
E-mail:sjzsfjc@sjzsfjc.com 
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位 ， а 
该 厂 技术 装备 优良 ， 设 计 、 工 己 水 平移 


进 ， 栓 测 手段 完备 ， 有 严格 的 质量 保证 体 
系 ， 已 获得 ISO09001 国际 质量 体系 证 书 。 


该 厂 产品 曾 获得 全 国 科 学 大 会 奖 、 国 家 教委 科技 成 果 奖 、 国 家 科 委 科技 成 果 还 
节 、 国 家 工业 技术 进步 成 就 展览 不 营 奖 、 全 国 高 科技 节能 产品 博览 会 节能 产品 三 等 
奖 、 国 家 机 械 工业 部 优质 产品 奖 。 

沪 厂 是 煤炭 设备 成 套 供应 网 络 单位 ， 是 化 肥 、 磷 肥 、 硫 酸 、 建 材 、 钢 铁 衍 业 谤 
备 成 套 供应 单位 。 产 品 畅销 全 国 各 地 ， 远 销 东 南亚 各 图， 
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山东 省 潍坊 生 建 集团 建 于 1951 年 ， 是 目前 国 
内 最 大 的 压缩 机 制造 厂家 之 一 ， 列 中 国 500 家 最 大 
机 械 工 业 企 业 的 第 391 位 ， 是 国有 大 型 二 档 企 业 ， 
国家 一 级 计量 单位 ， 是 中 石化 设备 资源 市 场 成 员 
| 和 有一、 二 、 三 类 奈 力 容器 的 设计 3 市 返 
许可 证 ，1998 年 4 月 通过 1SO9001 标准 质量 体系 
认证 。 主 导 产 品 曾 获 国家 金 质 奖 1 枚 、 银 质 奖 3 
枚 。 占 地 面积 45 万 m*， 拥有 固定 资产 14000 万 
元 ， 主 要 生产 设备 1 200 余 台 ， 是 一 个 具有 铸造 、 
E. MRI LT. REE. EHRE. ME. 
装配 实验 等 各 种 工艺 手段 的 大 型 国有 企业 。 











集团 生产 的 气体 压缩 机 已 形成 一 个 较为 完整 的 系列 
体系 ， 主 要 有 DD、MD、L、V、H、M &® Ж Жл 
压缩 机 和 LG 型 螺杆 压缩 机 ， 可 压缩 空气 、 二 氧化 矶 、 
氧气 、 和 氧气 、 石 油气、 煤气 、 氮 气 、 火 炬 气 、 毛 
乙烯 、 丙 烷 等 各 种 气体 ， 排 气量 从 0.7m*/min 2 
260m3/min, 排 气压 力 从 0.1MPa 至 31.4MPQa。 广 泛 应 
用 于 矿山 、 ERA. ЛЖ. ВА. JRA. WI 电 
力 等 行业 及 碳 氨 和 尿素 工艺 流程 。 


地 址 ， 山 东 省 潍坊 市 潍 城 区 胜利 西 街 252 号 ”邮编 : 261011 
电话 ， (0536) 8324961 8325411 Е. (0536) 8325324 





气 庄 缩 机 制造 








沈阳 空气 压缩 机 制造 三 是 原 国 家 机 械 工业 部 重点 企业 , 企业 类 型 为 大 二 。 该 三 主要 从 事 压 缩 机 . 空气 净化 设备 、 
环保 机 械 设备 的 设计 和 制造 ， 是 中 国 通用 机 械 压缩 机 行业 协会 、 中 国 环保 机 械 行业 协会 常务 理事 单位 和 质量 体系 认 
证 合格 单位 。 

该 广 下 属 有 空 讨 机 研究 所 和 环保 设备 研究 所 两 个 研究 所 ，8 个 分 厂 ，7 个 生产 车 间 ， 现 有 职工 4 240 人 ， 其 中 各 
类 专业 技术 人 员 689 人 ， 高 级 工程 师 43 人 ， 企 业 占 地 面积 12.9 万 m?:。 该 厂 从 20 世 纪 50 年代 初 开始 生产 压缩 
机 ， 主 要 生产 0.02~100m 往复 活塞 式 动 力 、 工 艺 用 压缩 机 ， 主 导 产 品 有 V 型 . Z 型 、L 型 、D 型 四 大 系列 100 多 个 
品种 ， 广 泛 用 于 矿山 开采 、 建 筑 工程 、 机 械 制 造 、 石 油 化 工 、 仪 器 仪表 、 玻 璃 、 水 泥 . 造纸 、 制 药 、 塑料、 制 革 、 





地 址 : 沈阳 市 铁 西区 云 几 北 街 21 号 邮编 : 110021 
电话 : (024) 25873759 25873211 25873545 (ЕЕ. (024) 





0 型 系列 压缩 机 


L 型 系列 压缩 机 








移动 压缩 机 
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食品 、 纺 织 等 工业 部 门 。 该 厂 1985 年 引进 和 生产 的 螺杆 压缩 机 ， 主 机 采用 德国 GHH 公司 机 头 ， 螺 杆 形 线 ， 是 目击 
e 具有 安全 可 靠 、 自 控 水 平 高 、 高 效 节能 、 使 用 寿命 长 等 优点 ， 目 前 是 东北 地 区 惟一 生 
产 此 类 产品 的 专业 厂家 。 该 厂 生产 的 2V-6/8、1V-37/8、V-378-1、V-678-1 型 空气 压缩 机 为 部 、 省 、 市 优质 产 
品 、4L-2078 空气 压缩 机 为 部 节能 产品 ，4VF-677 型 空 压 机 获 省 科技 进步 奖 。 自 1986 年 以 来 企业 连续 获得 市 质量 


管理 奖 ， 产 品质 量 稳 定 、 低 耗 高 效 、 可 靠 耐用 ， 为 用 户 服务 及 时 周到 ， 深 受 国内 外 广大 用 户 的 赞誉 。1996 年 被 授予 


AD 


“用 户 满意 企业 ”称号 。 
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上 海 压缩 机 有 限 公司 是 1985 年 12 月 由 上 海 压 缩 机 三 实现 现代 企业 制度 改革 转制 而 建立 的 。 是 一 个 具有 近 六 十 年 历 
史 的 老 企 业 ， 专 业 从 事 和 名 类 往复 、 始 杆 、 启 心 式 压缩 机 设计 、 制 造 的 原 机 械 工 业 部 大 型 重 扣 骨干 企业 。 

公司 是 一 个 拥有 2 个 合资 公司 、6 个 全 资 公 司 、4 个 控股 子 公 司 ，1 个 大 集体 ， 职 工人 数 达 2 600 人 的 大 型 压缩 机 
EF VASE: 






公司 1987 年 导 世 界 著名 压缩 机 设计 制造 ) 商 美国 英 格 索 兰 有 限 公司 组 建 二 [生产 蛇 丁 式 安村 二 缩 机 的 中 半 合 资 
企业 一 一 上 海 现 格 索 兰 压缩 机 有 限 公 司 。 , : 








1997 аа т к. айас сс = 1 


REES, TESIR., ЖА 
评 为 上 海 市 者 名 商标 。 
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地 址 : 上 海 市 中 山北 路 864 号 金 甸 大 厦 邮编 : 200070 http://www .ysja.chinasec.com 


818: (021)50551018 & “传真 : (021)56552111 E—mail:sccjy@uninet. com.cn 








БЕ Эз ШОЛ Г 


国 海 东方 压缩 机 厂 隶 属 上 海 电气 (集团 ) 总 公司 通用 事业 部 ， 
前 身 为 上 海 第 二 压缩 机 厂 和 上 海 第 一 压缩 机 厂 . 

该 厂 是 微型 空气 压缩 机 和 气 阀 、 冰 片 的 专业 加 工厂 。 拥有 压缩 
机 生产 许可 证 和 一 、 二 类 压力 容器 设计 许可 证 . 专业 生产 各 种 微小 
型 活塞 式 空气 压缩 机 ， 滑 片 压缩 机 ， 半 无 油 、 全 无 洱 润滑 压缩 机 ， 
小 型 高 压 压缩 机 , 各 类 气 阀 、 阀 片 的 历史 长 达 七 十 余年 。“ 东 方 牌 ， 
和 “ 乐 用 牌 ”商标 在 市 场 上 享有 较 高 的 信誉 ， 在 全 国 近 百 家 生产 微 
小 型 空 奈 机 企业 中 ， 产 品 技术 明显 占 优 。 

с 目前 ， 该 厂 拥有 十 大 系列 的 产品 ， 压 缩 机 排 量 从 0.08msymin 

至 22m3/min, 排 气压 力 从 0.5MPa 至 30MPa。 包括 AV ЖЭ], XP ЖЫ), НР RII. SG 系列 、 无 油 系列 、 半 无 
油 系列 、MP 系列 、 高 压 系列 、 小 型 水 冷 系列 及 各 类 气 阀 、 阀 片 ， 企 业 拥有 近 百 种 规格 的 压缩 机 品种 ，600 RA 
片 ，500 祭 种 气 阀 ， 能 适应 不 同 用户 的 需求 。 产 品 除 满足 国内 广大 用 户 
的 配套 使 用 外 ， 还 远 销 美洲 、 东 南亚 、 非 洲 等 几 十 个 国家 和 地 区 ， 在 国 
内 外 有 着 众多 的 用 户 。 在 众多 产品 中 ，HP 系列 、MP 系列 及 高 压 系列 产 
品 在 国内 压缩 机 行业 中 技术 占 优 ， 该 厂 多 项 产品 荣获 国家 经 委 、 上 海 市 
优秀 新 产品 奖 。 

上 海 东方 压缩 机 厂 的 经 销 网 遍布 全 国 , 对 产品 有 着 良好 的 售后 服务 ， 
并 拥有 众多 的 长 期 配套 用 户 .“ 东 方 牌 ”压缩 机 和 “ 乐 用 牌 ” 气 阀 愿 为 腾 
飞 的 中 国 提供 充足 的 气 源 。 
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ШШ. 上海 市 江浦 路 667 号 Врв: 200082 
电话 : (021)55212984 (总 机 ) ”传真 : (021)55214495 E-mail:shdfysik@online.sh.cn 
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北京 金 环 压缩 机 厂 系 原 机 械 工业 局 定点 生产 小 型 压缩 机 的 专业 厂 , 现 有 职工 
300 多 人 ， 专 业 技术 人 员 90 多 人 。 有 国家 部 委 颁 发 认可 的 小 型 空气 压缩 机 设计 、 
生产 许可 证 ， 一 、 二 类 压力 容 嚣 设计、 生产 制造 许可 证 和 国家 二 级 计量 许可 证 ，。 



























具有 完备 的 小 型 压缩 机 设计 ， 生 产 、 检 验 、 计 量 . 检测 
等 手段 。 该 厂 设计 、 生 产 的 小 型 压缩 机 注册 商标 为 “ 金 
IR hR, 

"SI BERNADA 8. ЖШШЕ. T 
用 空 压 机 和 兆 化 器 等 四 个 系列 30 EERIE, GE 
可 向 用 户 提供 10 000 4, НЕЕ 3 0.01 ~ am /min, HE 
气压 力 为 0.3~4MPa 的 各 种 型 号 的 “ 金 环 ” 牌 小 型 压缩 
机 和 流量 为 1 二 3maymin 的 空气 净化 器 。 产 品 广泛 用 于 
科研 、 医 药 、 食 品 、 交 通 运输 业 、 电 子 行业 、 建 筑 业 、 
石油 化 工 和 汽车 行业 等 。 同 时 可 向 用 户 提供 各 种 一 、 二 
类 压力 容器 设计 ，、 制 造 和 小 型 压缩 机 的 各 种 配件 . 气动 
元 件 及 相关 配套 的 柴油 机 、 风 动工 具 。 并 承接 用 户 提出 
的 各 类 非 标 小 型 压缩 机 的 设计 . 
制造 和 空 压 机 站 、 气 源 工程 、 空 < T 
气 兆 化 系统 的 设计 、 制 造 、 改进 < ك‎ @ 
维修 及 空 压 机 修理 、 日 常 维护 和 
技术 服务 等 一 条 龙 服务 业务 。 


地 址 : 北京 市 崇文 区 广 渠 门 夕照 寺中 街 31 号 ”邮编 : 100061 ”传真 : (010)67117039 
电话 : (010)67125231 ”67117039( 厂 办 ) ”67123229 (经 营 一 科 ) 


67164773 (经 营 二 科 ) 67113871 (销售 门市 部 ) 67651445 (销售 第 二 门市 部 ) 
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无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 是 国家 大 一 型 企业 ，2000 FARAH 
重点 高 新 技术 企业 ， 江 苏 省 文明 单位 ， 拥 有 进出 口 自主 权 。 公 司 始 
建 于 1956 年 ， 占 地 面积 21 万 m*。 年 制造 和 营销 大 、 中 型 赂 杆 式 及 
活塞 式 、 工 艺 流程 用 和 离心 式 压 缩 机 近 200 个 品种 3 000 @„ SM 
典 阿 特 拉 斯 公司 喷 油 螺杆 压缩 机 和 日 本 神户 制 钢 公司 无 油 螺杆 压 顷 
机 技术 ， 及 自行 开发 设计 研制 生产 的 40m*、100m 压缩 机 等 多 个 天 
品 获 国家 级 新 产品 证 蔬 、 国 家 银 奖 等 荣誉 称号 。 形 成 了 规格 亨 全 的 
1.5~40msZmin 喷 油 螺杆 压缩 机 ，20 一 100msZmin 无 油 螺 杆 压 缩 机 
20 一 100msZmin 动力 用 活塞 式 压 缩 机 ，2 一 50t LAER VE 
品系 列 。 在 ISO9001 和 国 军 标 GJB/Z9001 质量 保证 体系 下 ,“ 锡 压 ” 
牌 压缩 机 深 受 用 户 信 赖 和 好 评 ， 畅 销 国内 、 国 际 市 场 。 

公司 积极 倡导 “尊重 个 人 、 服 务 用户 、 崇 尚 实干 、 鼓 励 超越 ”的 
企业 准则 ， 投 入 近 1.5 亿 元 巨 资 进行 大 规模 技术 改造 ,先后 引进 了 枣 
国 霍 尔 罗 伊 德 、 新 日 本 工 机 等 公司 高 效 自动 化 装备 ,平均 每 年 推出 30 
余 种 新 产品 。 建 有 国家 二 类 科研 水 平 的 压缩 机 全 性 能 测试 室 ， 省 级 

技术 中 心 ，CADZCAM 局 域 网 ，EPR 网 络 平台 等 ， 综 
合 经 济 效益 指标 连续 数 年 名 列 全 国 压 缩 机 行业 重 反 
骨干 企业 前 茅 ， 已 建成 为 我 国 压缩 机 设计 制造 中 心 ， 
壳 体 和 转子 加 工 中 心 及 测试 中 心 ， 具 备 SS SERA 
公司 相 抗 衡 的 能 力 。 
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к1н & е, 385., RS., ZRA., 
二 氯 化 碳 、 和 氯气、 石油 天 然 气 等 各 种 压缩 机 。 

为 微生物 发 酵 、 生 物 制药 提供 气量 40 一 400m2>/min ， 压 力 
0.2~0.4MPa 低压 大 风量 无 油 空 压 机 。 

为 化 工 、 机 械 、 和 矿山、 电力 提供 0.7、0.8、1.0MPoa，， 

气量 1.5 一 100m3/min 动力 用 室 压 机 。 

压力 0.3 一 2.0MPa, 气 量 37 80m°/min 电机 或 柴油 机 驱动 , 固 
定式 、 移 动 式 螺杆 压缩 机 。 

饮料 、 啤 酒 等 行业 塑料 制 瓶 机 配套 空 压 机 组 ， 压 力 2.57 
5.0МРа, & 1 50т?/тіп, 

Ш SE SME. Ыза. XER: 

ш 对 开 单 色 、 双 色 、 双 面 胶印 机 。 















@ i& ji 
EE E SE E E = u E o E 
n 
ii 






1509001 Иш 








冷 压 胶 螺 活 
А J Я 8 
я Да а 
机 机 


ЊН: 江西 省 赣州 市 南河 路 23 号 邮编 : 341000 
电话 : (0797)8240589 8240582 Е: (0797)8225995 8227571 
http://www.jxcompressor.com E-mail:xsb@jxcompressor.com 








较 山 无 油 空 压 机 有 限 公 








鞍山 无 油 空 压 机 有 限 公司 是 生产 空 压 机 专业 厂家 。 
总 资产 4 800 万 元 ， 固 定 资产 2 000 万 元 ， 占 地 面积 3 
万 m2z， 主 要 设备 130 人 台 。 年 生产 空 压 机 6 000 合 以 上 。 
产品 市 场 履 盖 率 达 70% 以 上 。 
公司 主导 产品 为 “ 展 九 ” 牌 全 无 油 润滑 和 有 油 润滑 
| 两 大 系列 空 压 机 。 全 无 油 润 清空 讨 机 共有 30 多 种 型 号 ; 
排 气量 0.015 一 4msZmin , 排 气压 力 0.7 一 2.5MPa;, 有 油 
колле АК уык сле уы же ш 空 压 机 有 10 种 型 号 : 排 气 量 0.36~6m3/min, 排 气压 力 
WW=0. 6/7- 开 风 冷 型 全 无 油 涧 请 空 压 机 0.7—1.0МРа, 
公司 研制 的 全 无 油 润滑 空 压 机 采用 自 润滑 功能 的 特 
殊 材 料 制 成 ， 与 有 油 空 压 机 相 比 ， 运 行 时 无 需 添加 润滑 
油 ， 不 污染 作业 环境 和 用 气 设 施 ， 补 用户 营 为 “绿色 工 
业 产 品 ”。 该 产品 采用 国际 标准 生产 ， 性 能 达到 国际 同 
类 产品 水 平 ， 获 国家 新 型 专利 ， 在 2000 年 中 国 专利 技 
ЖРК LENEONS БЕЖАН ЧУ 
Z, ЛЕЕ ЕЛО m, ST 
ARA вр. WUE аА o., Ш 
节能 产品 。 Е, WW-3/7-Q. ZW-0.015/7 分 别 是 
该 公司 率先 研制 的 国内 最 大 和 最 小 规格 的 全 无 油 润滑 空 
ШЛ, JF РЕГЕН. 
доња А020 @ гг 3 ео] 
证 。 公 司 于 1997 年 通过 ISO9002 质 量 保证 体系 认证 .。 企 
业 以 其 雄厚 的 技术 实力 和 生产 能 力 圣 誉 空 压 机 行业 ，。 
公司 愿 以 优质 产品 ,热情 的 服务 与 世 寞 各 寞 商家 真 
诚 合资 合作 | 






















法 人 代表 : 李 雨 时 

地 址 ;辽宁 省 鞍山 市 铁 东 区 矿工 路 68 号 
Вр: 114004 

8815: (0412) 5843309 5843141 5483175 
{&Е1; (0412) 5843181 

http://www. оаа ее 
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E-mail: aswykyj@mail.asptt.In.cn 
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国 “ 五 一 ”劳动 奖状 p” | 国家 劳动 部 ARI. СА2 级 压力 容器 设计 、 制 造 许可 证 
© 国家 级 “模范 职工 之 家 " Гат TEN 司机 械 工 程 师 协会 ASME 许可 证 和 U、U2 钢印 
ө 中 国 行业 百 强 企业 a @ 通过 了 1509001 质量 体系 认证 
@ 国家 一 级 计量 合格 单位 EDU 
JS КЛ ЕЧ 


O 技术 开发 实力 百 强 企业 
© 四 川 企业 集团 综合 实力 100 强 企业 ө 产品 获得 国家 经 委 、 原 机 械 工业 部 和 四 川 省 优秀 新 产品 、 


Ө 汉 企 业 管 理 优秀 奖 | | 高 效 节能 产品 ， RM А ек 其 





Lin WiK AF 
ө 省 质量 管理 奖 中 “ 川 ” 牌 大 、 中 型 空 分 设备 .“ 川 ” 牌 低温 液体 贮 运 设备 系 
O 省 思想 政治 工作 优秀 企业 列 获得 “四 川 名 牌 产品 ”称号 。 


O 省 级 最 佳 文明 单位 
© 市 最 佳 文明 单位 
© 四 川 普通 机 械 制造 工业 10 强 企 业 


© 二 十 多 项 产品 填补 了 国内 空白 ， 十 多 种 产品 进入 国际 市 场 ， 
在 国内 外 广大 用 户 中 建立 了 良好 的 信誉 。 


10 000 (EREMIE) тһ EIE 


Nes" 
ss ФА. 
29 
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地 址 ， 四 川 省 简阳 市 建设 中 路 239 号 ” 邮编: 641400 
电话 : (0832) 7015522 7016892 7018650 7021861 
传真 ; (0832) 7015916 p 
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湘潭 离心 机 制造 有 限 责任 公司 (湘潭 离心 机 厂 ) 始 建 于 1966 年 ， 是 原 机 械 工业 部 定点 生产 分 离 机 械 的 国有 重点 骨干 企业 ， 中 


国 分 离 机 械 行业 协会 的 副 理事 长 单位 ， 湖 南 省 经 济 活力 百 强 工 业 企 业 ， 通 过 ISO9001 质量 体系 认证 。 主 要 从 事 固 液 、 液 液 分 离 设 
备 的 研制 、 开 发 和 生产 ， 技 术 力 量 雄 厚 ， 生 产 设 备 齐 全 ， 检 测 手段 先进 ， 产 品 广泛 应 用 于 化 工 、 制 药 、 制 糖 、 纺 织 、 环 保 等 行业 ， 
用 户 遍 及 全 国 并 远 销 东 亚 、 东 南亚 、 中 东 等 30 多 个 国家 和 地 区 ， 在 同行 业 享 有 较 高 的 声誉 和 较 大 的 市 场 占有 份额 ， 是 分 离 机 械 行 
业 中 一 颗 璀璨 的 明珠 。 

公司 生产 的 分 离 设 备品 种 规格 齐全 ， 并 可 根据 用 户 的 使 用 条 件 、 工 艺 要 求 或 物料 的 不 同 提供 不 同 的 分 离 设 备 ， 也 可 根据 用 户 
的 要 求 ， 进 行 特殊 设计 制造 或 选用 不 同 的 材质 ， 以 充分 满足 用 户 的 工艺 要 求 。 





1.HR400 ~ 1000 系列 二 级 活塞 推 料 离心 机 2. LW350 ~ 920 系列 卧 式 螺旋 扼 料 离心 机 
3.XZ、XR1000 一 1500 系列 上 最 式 离心 机 4.HY800 一 N 卧 式 活塞 推 料 离心 机 
5-GK800 ~ 1600 ЖЗ \т\, 5) ЛЕ Ж УИЛ, 6.1, IW300 ~ 1500 ЖЭ МЕ \МЛ, 
50. SGZ800~ 1500 系列 三 足 乔 为 币 料 离心 机 8. SX800 ~ 1250 AIJEE КӨШ УЛ 
9.500600 ~ 1500 系列 三 足 吊 袋 式 离心 机 10. S8450 ~ 1500 系列 三 足 上 部 卸 料 离心 机 
М ES100 过 300 系 列 实验 室 用 调 速 离 心机 12.55Ғ600 ~ 1250 RJ ZEBERKA. 
13.D ЖЭ РГЕ ШУЛ, 14.6 系列 管 式 分 离 机 
15. 各 种 专用 特 多 、 侍 胶 寻 塑 、 钛 材 离 心机 16 . 板 框 过 滤 机 








真空 过 尖 机 18. 膜 过 小 设备 和 精密 过 沽 器 
19 .国产 进口 卧 螺 离 心机 差 速 器 ， 各 种 配件 


EFK: FAR awak: A FE A BEET 2 E: 邮编 : 411228 
ETE : (0732)7881242 7880206 7881221 传真 : (0732)7880281 


http: Z /мумуму. centrifUgext. com.cn E mail xiaosou@centrifugext.com. сп 
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。 金 国 干燥 设备 行业 重点 骨干 企业 

。 中 国 通用 机 械 干燥 设备 行业 协会 理事 单位 
染料 国家 工程 研究 中 心 联营 企业 

旦 本 大 川 原 化 工 机 株式 会 社 联合 企业 
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CHINA NATIONAL AIR SEPARATION PLANT CORPORATION 





中 国 空 分 设备 公司 创建 于 1 9 8 1 年 ， 是 经 国家 机 械 工业 
委员 会 批准 ， 直 属于 原 国家 机 械 工业 部 的 工程 咨询 、 技 术 开 局. 
发 、 设 备 成 套 和 项 目 承 包 的 工程 公司 ， 是 中 国 机 械 装 备 (Ж 
团 ) 公司 成 员 之 一 ， 也 是 国内 空 分 设备 成 套 专 业 公司 Да 
以 大 型 空气 分 离 设 备 、 大 型 低温 储 运 设备 、 低 温 液化 设备 、 
溶解 乙 块 设备 、 能 源 及 环保 设备 以 及 自动 化 控制 工程 项 目的 | 
工程 咨询 、 设 计 开 发 、 工 程 承包 、 设 备 成 套 、 工 程 监理 、 技 > 
术 服 务 和 对 外 经 济 合作 为 主要 业务 . 





公司 具有 一 、 二 、 三 类 压力 容器 设计 资格 和 专项 工程 设 
计 资 格 ， 是 国家 批准 的 甲 级 机 电 设备 成 套 单 位 ， 甲 级 建设 工 


程 设备 招标 机 构 ， 技 术 改造 项 目 乙 级 ( ME) 招标 代理 机 构 ， A RHR 
具有 经 营 进 出 口 业务 权 和 境外 工程 承包 和 劳务 输出 权 。 该 公 
司 是 溶解 乙 类 设备 的 设计 归口 单位 并 负责 组 织 机 械 工 业 溶 
ги & ЖЕЕ М. 

公司 的 业务 部 门 主要 有 空 分 工程 部 、 自 动 化 工程 部 、 进 
出 口 贸 易 部 、 能 源 及 环保 工程 部 、 售 后 服务 部 、 技 术 质 量 
部 、 王 程 设计 室 、 招 标 办 公 室 等 ， 还 有 两 个 全 资 子 公司 ， 即 
浙江 振 华 气体 设备 备件 公司 和 杭州 特种 气体 公司 . 

лакі RREH, KESE, дача, RSE 
到 ”的 质量 方针 ， 以 先进 的 技术 和 丰富 的 专业 经 验 ， 竟 诚 
为 国内 外 顾客 服务 ， 并 提供 技术 咨询 、 产品 设计 、 项 目 管 
т. 设备 安装 调试 、 人 员 培 训 、 工 程 监理 、 招 标 代理 等 服 
务 ， 直 至 承包 “ 交 钥 匙 ”工程 . 

公司 成 立 二 十 年 来 ， 承 接 各 类 项 目 合 同 总 金额 21 .1 亿 
元 进出 口 业务 4 850 Pr. АЉ КЕНЕДИ ДХ 
中 型 企业 提供 1 000 (标准 状态 ) msyY h 以 上 成 套 空 分 设备 近 
100 套 ， 小 型 空 分 和 溶解 乙 烽 设 备 200 ZELE), LEBE 
= ж. 化 工 、 有 色 金 属 、 电 子 、 轻 纺 、 建材 和 城市 煤 
气 化 等 领域 
ЖШ: ИРЖ 462 = 
AK: 310004 
#14: (0571)85371161( ЖА) 
81; (057185372555 
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北京 北 仪 创新 真空 技术 有 限 责 任 公 司 〈 原 北京 仪器 三 ) 成 立 于 1954 年 ， 是 中 国 
真空 行业 骨干 企业 。 现 有 员工 800 人 ， 其 中 工程 技术 人 员 近 200 Л. ВАА. A 
空 应 用 、 真 空 测量 及 大 型 成 套 真空 项 目的 设计 、 研 发 、 制 造 能 力 ， 在 光学 镀膜 设备 、 电 
ЗБМА MAN Бе А5 7 СЕ РУЯМ THU: 

进入 21 世纪 ， 公 司 正在 以 积极 的 姿态 充分 盘活 利用 土地 资源 ， 通 过 企业 转制 党 动 
企业 全 面 同 高 科技 领域 进军 ， 并 积极 寻找 与 国际 上 先进 的 真空 企业 合作 ， 加 快 瓜 术 改 
造 ， 扩 充 真空 领域 ， 全 面 提升 企业 在 国内 和 国际 市 场 上 的 竞争 能 力 和 和 忽 利 水 平 ， 以 期 几 
年 内 在 国内 真空 行业 达到 领先 地 位 。 





ZDF-2A 复合 真空 计 











JALIK- 30 ЖЕН 2 


О о 低压 反应 离子 镀膜 机 






JDS-800 连续 磁 控 溅 射 生 产 线 








地 址 : 北京 市 建 外 郎 家 园 11 号 邮编: 100022 
电话 : (010)65815028 传真 : (010)65815727 
һїїр;:/ www.bjbyzk.com.cn 
E—mailsbjbyzk@bjbyzk.com.cn 





兰州 真空 设备 有 限 责 任 公 司 


兰州 真空 设备 有 限 责任 公司 是 真空 设备 行业 内 具备 真空 技术 、 低 温 接 术 和 
AR2、CR2 级 压力 容器 设计 制造 资格 的 骨干 企业 。 可 为 名 行业 设计 市 造 各 类 蒸汽 流 
真空 录 、 真 空 镀膜 设备 、 真 衬 炉 、 低 温 液 体 贮 运 设 备 及 各 类 非 标 真空 设备 。 高 真 
2317 АЗЕ. BERR. ITO 人 克 控 连续 镀膜 系列 设 人 备 、 真 空 炉 系 殉 设备 、 高 真空 多 
с лт 等 均 庆 国内 领先 水 平 。 万 其 是 设计 草 造 的 真空 

兽 先 后 荣获 省 、 部 科技 进步 一 等 奖 ， 国 家 科技 进步 二 等 奖 。 

兰州 真空 设备 有 限 责 任 公司 曾 研制 生产 了 我 国 第 一 侣 大 型 无 油 超 高 真空 抽 和 气 
机 组 ， 第 一 台 超 高 真空 电子 束 扩 散 焊 机 ， 第 一 台大 型 天 文 望远镜 镀 谋 机 , 第 一 台 低 
温 液 气 燃料 称 重 计量 容器 ， 第 一 台 计 算 机 集群 控制 的 中 型 和 大 型 铝板 通 式 换 热 器 
真空 针 焊 设备 ， 第 一 人 台 柔 性 IT0 腊 连 续 沉积 设备 ， 第 一 人 台 高 档 汽车 灯具 膜 系 沉积 设 
备 。 经 过 30 多 年 的 建设 发 展 ， 在 真空 设备 制造 领域 牢固 树立 起 行业 主导 三 地位。 
目前 已 形成 四 大 类 40 多 个 系列 300 多 
个 品种 规格 产品 的 设计 制造 能 力 。 F 
aE +R, НОНА. E. & 特殊 稀有 金属 管 、 棒 材 真 空 热处理 炉 
国 、 意 大 利 、 美 国 、 印 屋 、 泰 国 、 马 来 西亚 等 许多 国家 和 地 区 。 产 品 的 设计 
水 平 ， 制 造 质量 雹 属国 内 领先 ， 部 分 已 达 国 际 先进 水 平 。 兰 州 真空 设备 有 限 
责任 公司 以 其 强大 的 拭 术 实 力 ， 严 格 的 质量 保证 ， 优 良 的 售后 服务 ， 在 国内 
外 三 大 用 户 中 建立 了 良好 的 信誉 ， 积 累 了 巨大 的 无 形 资产 , 赢得 了 较 高 的 市 场 
ABE. 

兰州 真空 设备 有 限 责任 公司 是 国家 “十 五 ”技术 改造 重点 企业 和 技术 创 
新 企业 ,2 一 ,大 型 赵 净 低温 容器 制造 车 间 的 建成 投产 ,计算 机 CAD、GIMS、CAPP 
工作 站 的 建立 和 完善 ，|SO9001 质量 保证 体系 在 公司 的 贯彻 和 实施 ， 必 将 使 兰 
州 真 空 设备 有 限 责 任 公司 跃 上 新 的 人 台阶， 实现 新 世纪 的 发 展 宏图 。 








低温 液体 运输 车 


ZR-8 系列 大 型 铝板 超 式 换 热 器 真空 钙 焊 炉 
获 省 部 科技 一 等 奖 、 国 家 科技 进步 二 等 奖 







ЗЕМЕ ITO 膜 连续 沉积 系列 设备 
(国家 实用 新 型 专利 ) 专利 号 :ZL97. 239510. 5 





DE X Y XX NW 





法 入 代表 : ЛМЕ. MALEM SAE: СЕИ | 
地 址 :三 州 市 七 里 河 区 鸡 家 坪 北 路 29 号 048: 730050 

电话 :(0931)2866383 2869011 转 传真 :(0931)2861510 
http://www.cizva.com E-mail:lve@clzva.com 
















沈阳 真空 技术 研究 所 始 创 于 1958 年 ， 是 原 机 械 工 业 部 直 
属 的 科研 事业 单位 。 现 已 由 科研 事业 型 单位 改制 为 科技 型 企 
业 ， 成 为 中 国 机 械 装备 (集团 ) 公司 的 成 员 。 

沈阳 真空 技术 研究 所 是 国内 较 早 从 事 真空 技术 和 真空 
套 设 备 研究 开发 的 专业 研究 所 。 研 制 科研 成 果 百 余 项 ， 其 中 
50 多 项 获 国家 、 国 家 部 委 和 省 市 各 级 科研 成 果 奖 ， 目 前 已 在 

空 热 处 理 领 域 、 真 空 冶金 领域 、 真 空 镀膜 领域 、 电 工 领域 
及 真空 仪表 领域 得 到 广泛 应 用 ， 其 技术 指标 达到 了 国际 20 世 
纪 90 年 代 同 类 设备 及 产品 水 平 。 


中 国 真空 设备 行业 的 技术 归口 单位 

中 国 真空 设备 行业 协会 的 理事 长 单位 ， 中 国 真空 学 会 副 理事 长 单位 

国际 标准 化 组 织 (150) HP RA (具有 表决 权 ) ， 中 国 真空 技术 标准 化 技术 委员 会 的 挂靠 单位 
国家 真空 设备 质量 监督 检测 中 心 、 国 家 真空 设备 实验 室 机 械 工业 真空 计量 中 心 站 挂靠 单位 
沈阳 真空 杂志 社 的 主办 单位 ， 出 版 发 行 国家 级 学 术 期 刊 《真空 》 杂 志 

中 国 真空 学 会 获得 专业 委员 会 挂靠 单位 

真空 设备 行业 生产 力促 进 中 心 挂靠 单位 Ө Р 
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直 排 大 气 罗 茨 真空 机 组 


应 用 于 国家 重点 工程 的 真空 系统 





浙江 省 台州 市 概 江 轮流 路 389 5 


318000 
(0576) 8224051 
(0576) 8881395 


8223511 


8222894 
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浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 创 建 于 1952 年 ， 属 
国家 机 械 工 业 重点 企业 , 全 国 真空 设备 行业 协会 副 理 
事 长 单位 ,浙江 省 “名 牌 产品 ”企业 ， 省 区 外 高 新 技 
术 企 业 。1997 年 通过 ISO9001 质量 体系 认证 , 是 我 国 
最 大 的 真空 设备 生产 基地 之 一 。 

公司 目 20 世 纪 50 年 代 开 始 生产 真空 获得 设备 , 广 
泛 引 进 国 外 先进 技术 和 装备 ， 先 后 开发 制造 了 50 多 
种 具有 国内 先进 水 平 的 产品 。 为 各行 业 包 括 国家 重点 
工程 和 国防 建设 提供 优质 装备 ,并 出 口 国外 。 有 多 种 
产品 获 国 优 、 部 优 、 省 优 称号 。 

公司 以 “质量 与 企业 共存 ”为 质量 方针 ， 和 致力 于 
真空 找 术 的 开 友 和 应 用 , 热忱 欢迎 国内 外 用 户 前 来 建 
立 扩 术 和 商务 关系 . 


ВХА Е Е R KR ( 液 环 ) 式 真空 泵 
往复 式 真空 泵 旋 片 式 真空 泵 iH R 

各 类 真空 机 组 RZA 真空 镀膜 设备 
真空 净 油 机 真空 浸渍 设备 真空 冷冻 干燥 设备 








( 原 淄博 真空 设备 厂 ) 


淄博 真空 设备 厂 有 限 公司 ， 是 原 国家 机 械 工业 局 重点 企业 ， 国 
家 大 型 二 档 企业 ， 中 国 真空 学 会 理事 单位 ， 中 国 通用 机 械 真 空 行业 协 
会 、 干 燥 设 备 行业 协会 副 理 事 长 单位 ， 中 国 通用 机 械 干燥 行业 真空 二 
燥 技 术 开 发 中 心 。 

主要 产品 : 旋 片 真空 泵 、 水 环 真空 守 及 压缩 机 、 往 复 真空 泵 、 罗 
世 真 空 宵 、 真 空 机 组 及 真空 干燥 、 真 空 浸 汗 、 真 空 浓缩 、 真 空 输 送 、 
负 压 发 生 装置 等 真空 应 用 设备 ， 其 中 大 型 高 效 SKA、SKB AIKAA 
| aR, ВИКИНИ. х ЖоК е, КАЕ 

ПИНК 真空 泵 等 是 近 几 年 开发 的 新 产品 ， 填 补 了 国内 空白 。WL 系列 立 式 往 

复 真空 泵 获 2000 年 国家 重大 新 产品 奖 。 承 担 的 国家 “ 八 五 ”重大 技术 装备 攻关 课题 “ 氧 乙 烯 水 环 压缩 机 研制 ”通过 了 原 
机 械 部 主持 的 技术 鉴定 ， 技 术 指标 达到 当代 国际 先进 水 平 ， 并 获 部 技术 进步 二 等 奖 ， 同 时 获 国家 级 重大 新 产品 奖 。 

公司 具有 完善 的 质量 保证 体系 ， 积 累 有 丰富 的 设计 制造 经 验 ， 实 现 了 计算 机 辅助 管理 《MIS)、 计 算 机 辅助 测试 (CAT) 和 
计算 机 辅助 设计 《CAD)， 并 建立 了 集 没 计 、 制 造 、 服 务 为 一 体 的 应 用 产品 开发 中 
心 。 对 高 新 技术 产品 的 工艺 装备 及 试验 检测 设备 进行 更 新 改造 ， 公 司 具有 较 强 的 
科技 实力 。 

公司 1995 年 被 原 机 械 部 列 为 全 国 首 批 百 家 科 技 进 步 示范 试点 单位 ， 荣 获 原 机 
械 部 质量 管理 奖 ， 山 东 省 质量 管理 次， 施 片 式 真 空 泵 荣获 国 优 银 奖 ,“ 双 山 牌 ” 真 
空 产品 1998 年 获 山 东 名 牌 称号 ，ZGP AII, 205 系列 真空 干燥 机 1999 年 获 全 国 
干燥 行业 首 批 推荐 产品 ，1998 年 12 月 通过 了 ISO9001 质量 体系 认证 。 








ISY 系列 水 环 压 缩 机 


SKA 系列 水 环 式 真空 泵 及 压缩 机 





ZLY 系列 氯气 液 环 压 缩 机 SKA 系列 水 环 压 缩 机 





地 址 : 山东 省 淄博 市 博 山 区 双 山 街 160 号 邮编 : 255200 
电话 : (0533)4181008 41834760 ”传真 : (0533)4180391 





销售 电话 : (0533)4182962 Бе зт A у 





Q 申 核 苏 阅 科技 实业 股份 有 限 公司 





中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 限 公 司 (ТЕК УХ). „ЕН жь 


ZERTIFIKAT 


Ва РЕГ ЈА Е МИЕ ИА] FE 
股 的 上 市 公司 ， 是 全 国 200 家 机 械 制 造 大 型 企业 之 一 。 现 有 总 资 
产 5 亿 元 ， 是 中 国 阀门 行业 的 排头 兵 。 

中 核 苏 阀 从 1979 年 军 转 民 开 始 从 事 石油 化 工 阀门 的 制造 ， 
率先 采用 国际 先进 标准 。 二 十 多 年 来 , 先后 向 石油 石化、 炼油、 
人 化工、 核电、 电力、 冶金、 机械 、 制 药 、 造 纸 、 科 研 等 工业 部 门 累 计 提 供 了 国内 外 标准 12 000 多 个 品种 规格 的 
500 多 万 台 高 中 压 工业 阀门 。 其 中 ， 超 低 碳 不 锈 钢 夹 套 截止 阀 和 钥 二 钛 球阀 分 获 二 枚 国家 银 质 奖 ， 钢 制 21n~481in 闸阀 
被 评审 为 江苏 名 牌 产品 ， 注 册 的 “ 爱 取 牌 ”和 “SUFA” 商 标的 阀门 产品 是 知名 品牌 。 产 品 遍 布 全 国 26 个 省 、 区 ，1288 
年 开始 ， 苏 阀 产品 远 销 北美 、 西 欧 、 中 东 的 50 多 个 国家 和 地 区 。 

中 核 苏 阀 在 国内 阀门 制造 业 申 三 次 率先 获得 国际 权威 机 构 的 认证 :-1282 年 获得 美国 石油 学 
会 API 证 书 ; 1993 年 获 挪威 DNV 船 级 社 ISO9001 质量 体系 认证 ; 2001 年 首 获 欧洲 联盟 CE 认证 ,为 
产品 准 入 欧 共 体 国家 铺 平 了 道路 。 中 核 苏 阀 还 取得 经 复查 的 中 石化 、 核 电 、 火 电 以 及 船用 阀门 供 贷 的 
生产 许可 证 ， 曾 被 授予 全 国 用 户 满意 产品 ， 优 民企 业 等 先进 称号 ， 成 为 中 国 阀门 工业 的 一 面 旗帜 。 












:江苏 省 苏州 市 人 民 路 679 号 
‚ 215001 

: (0512) 7533655 7534877 
‚ (0512) 7511301 7525632 
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该 集团 核心 企业 恨 精 集团 阀门 有 限 公 司 是 ӘЖ жу=дї: | 
集 铸造 、 加 工 、 装配 、 销 售 、 服 务 为 一 体 的 专 "Ж Ж HF Ж RR КЕШ 5 eN 
业 化 大 型 阀门 生产 企业 。 始 建 于 1985 年 ， 注 册 sR 2 R A 。 中 石化 资源 市 场 成 员 单 位 
资金 7 500 万 元 ， HE 3 NN 
主要 生产 :  ШАМ5)/АР! BRIS. |" 温 ж A k 
E] DIN 和 国标 GB 的 各 种 不 同 技术 要 求 的 闸阀 Eh, 道 球 8 "中国 石 油 和 和 学 工业 局 定点 生产 单位 
пе ۰ IL КУШ ER A 
REM. EAR. RA. RAS. жант | "对 x g g| “中 国 工程 建设 部 推荐 学位 
石化 ， 治 金 、 电 力 、 医 药 等 行业 。 产 品行 销 西 | 。 平 板 AA " |SO9001 国 际 质量 体系 认证 企业 
К. 7 "= BRA "美国 石油 学 会 会 API 认证 企业 
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E ERE 硬 密封 蝶阀 RRR 


ЖШ: 浙江 省 温州 三 桥 良 精工 业 园 
邮编 : 325105 

电话 : (0577) 67316888 67316999 
传真 : (0577) 67316880 67316990 
http://www. liangjing. com 


E-mail:liangjing@mail. wzptt. zg. cn 
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经 考评 , 你 单位 具备 
Antz 产品 生产 技术 条 件 , REE 
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山东 益 都 阀门 厂 坐 落 在 古 九州 之 一 的 青州 ， 济 青 高 速 公 路 、 胶 济 铁 路 横贯 东 

西 ， 到 青岛 和 济南 分 别 仅 需 两 个 小 时 和 一 个 半 小 时 的 行程 ， 文 化 通讯 事业 发 达 
该 厂 始 建 于 1948 年 ， 现 有 员工 1500 人 ， 厂 区 占 地 面积 16 5 т“, нек 
定 资产 原 值 近 亿 元 。 年 产 铸 钢 阀门 40001， 和 铸铁 阀 门 4500t。 其 中 出 口 00071, 
年 出 口 创汇 额 400 万 美元 以 上 。 有 铸 钢 、 铸 铁 、 精 密 铸造 、 有 色 金 属 冶炼 、 锻 造 等 


加 工 车 间 。 该 厂 拥 有 的 铸造 流水 线 、 树 脂 沙 造 型 线 、 顺 漆 
流水 线 和 安装 试 压 工段 均 处 于 同行 业 领 先 水 平 。 加 工 车 间 部 分 采用 了 组 合 机 床 和 数 


五 个 热 加 工 车 间 和 四 





未 ， 高 中 压 阀 门 密封 面 全 部 采用 等 离子 喷 焊 工艺 ， 有 效 地 保证 了 产品 加 工 精度 








和 密封 性 能 。 

该 厂 拥有 完善 的 质量 保证 体系 ， 拥 有 专业 的 阀门 设计 研究 所 ， 产 品 
设计 采用 了 计算 机 辅助 设计 系统 (CAD)。 工 厂 设 有 炉 前 化 验 室 和 中 心理 
化 试验 室 ， 装 备 了 许多 进口 或 国产 的 理化 试验 设备 、 仪 器 等 。 该 厂 除 加 
强 各 工序 间 的 质量 检查 外 , 还 对 成 品 的 强度 和 性 能 实行 百分之百 的 检验 ， 
确保 了 产品 质量 的 可 靠 性 。 

该 厂 现 生产 的 国内 标准 的 阀门 产品 有 : 公称 压力 0.25~35MPqa， 公 
称 通 径 10-~2 000mm 的 各 种 手动 、 电 动 、 齿 轮 、 
REA ARS BRIER. EAR. BK RH. FB 
зе. RM. AM. SAFAR REAR. ЕЗЕШ 
等 100 多 个 系列 、1 000 多 种 规格 的 阀门 产品 。 同 时 
采用 美国 API、AWWA、MSS、 英 国 BS、 日 本 JIS、 德 。 
E DIN ЖЮ FLEE HA. 截止 阀 、 止 回 阀 、 Ж. ЭШ 
BE ЖЕНИЛ ИИБ, А 77 АА 12518 ~ 600188 
公称 通 径 从 2in 一 80in 以 及 部 分 非 标 阀门 产品 。 5 
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В. ТЛ К ЖЕ: CCAD) 
C. ВЕРЕ ITE КЕЛК 

D. ВРЕТЕНА ЕЙ 








该 三 产品 在 石油 、 化 工 、 煤 炭 、 治 
金 、 电 力 、 供 热 、 供 水 、 环 保 、 航 天 、 
印染 、 造 纸 、 建 筑 等 行业 得 到 了 广泛 使 
He Ku 50 多 年 来 ， 先 后 为 运载 火箭 的 
发 射 、 和 秦山 核 电站 、 香 港 新 机 场 等 重大 项 
目的 建设 做 出 了 应 有 贡献 。 用 户 遍 布 全 国 
三 十 个 省 市 〈 目 治 区 ) ， 产 品 还 销 往 北 
美 、 西 欧 、 澳 洲 、 中 东 、 东 南亚 及 非洲 
的 三 十 多 个 国家 和 地 区 。 
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| 天 津 塘沽 瓦特 斯 阀门 有 限 公司 系 中 美 合资 企业 ， 是 生产 中 低压 阀门 的 专业 厂家 ， 始 建 于 
”1956 年 ， 现 为 中 国 通用 机 械 协 会 理事 ， 中 国 流体 协会 、 阀 门 管道 技术 委员 会 副 主 任 ， 中 国 闪 门 
”协会 副 理事 长 ， 天 津 标准 化 协会 理事 单位 。1994 年 ， 经 国家 批准 与 美国 WATTS 公司 正式 合资， 
注册 资金 为 1 532 万 美元 ， 投 资 总 额 为 2 642 万 美元 。 

公司 的 产品 主要 有 : 对 夹 式 蝶阀 、 美 标 蝶阀 、 金 属 硬 密封 蝶阀 、 耐 腐蚀 蝶阀 、 偏 心 法 兰 蝶 
阀 、 高 温 烟 气 蝶 阀 ， 自 动 控 制 阀 、 自 动 调节 仪表 蝶阀 、 消 防 专 用 蝶阀 、 橡 胺 亲 阀 、 微 阻 缓 闭 蝶 
式 止 回 阀 及 大 口径 输 水 蝶阀 、 方 闸 、 圆 亲 、 铜 阀 等 。 年 产值 达 1.6 亿 。 在 国内 该 产品 用 于 石油 、 
化 工 、 治 金 、 发 电 、 丰 山 、 水 泥 、 纺 织 、 轻 工 及 给 排水 等 行业 ， 和 回国 外 出 口 十 几 个 国家 ， 年 创 
汇 1 400 万 美元 。 公 司 目前 在 全 国 各 大 城市 下 设 近 50 个 分 公司 。 











测试 中 心 


ИШ. REMÊ KK RH 5 号 
邮编 : 300450 

电话 : (022)65720914 65727717 
传真 : (022)25718857 65720914 
http: / / www. tjtg—twt. com 
E—mail . TWT @tjtg—twt. com 








Karri T ДЕ з авада 
事 长 单位 。 主 要 生产 希 斯 威 系列 产品 ， 自动 保 压 液 控 止 回 媒 问 , = | _ шо _ 
偏心 式 高 精度 金属 硬 密 封 媒 闪 ， 快 头 蝶阀 及 普通 手 、 气 、 电 动 蝶阀， | mmm 
并 拥有 十 多 项 专利 , 口径 从 80 一 5 000mm, кт 

该 厂 设计 手段 先进 ， 质 量 体 系 完善 ， 生 产能 力 强 。 拥 有 先进 的 
CAD/CAE 三 维 动态 设计 ,能 对 大 型 嵌 阀 进行 结构 优化 .动静 态 受 力 
分 析 , 是 全 国 CAD 应 用 工程 示范 单位 ,已 通过 挪威 ONV 质 量 认 证 ,该 
厂 有 各 种 大 型 加 工 和 起 重 设备 ， 能 承接 设计 、 生 产 各 种 国内 外 标准 
媒 闭 和 非 标 蝶阀 。 对 国家 重点 工程 可 全 部 采用 进口 元 件 。 

该 厂 开发 的 金属 硬 密封 送 风 切 换 阀 获 国家 科 委 成 果 奖 、 国 家 级 新 产品 奖 , 性 能 达到 国际 同类 产品 先进 水 平 .为 
武钢 高 炉 设计 开发 的 口径 为 4 350mm 金属 硬 密封 嵌 园 ， 荣 获 国 家 科技 成 果 二 等 奖 。 该 三 2 000mm ПЕШЕРЕП 
电动 蝶阀 出 口 巴基斯坦 ， 优 良 的 使 用 性 能 受到 有 关 部 委 的 表彰 。2000 年 , 该 厂 的 32 台 1 800mm OFRIR. ЕВ 
动 媒 阀 应 用 在 山西 万 家 寨 引 黄 工程 上 ， 深 受用 户 的 好 评 ，2001 年 该 厂 又 荣获 国内 著名 的 深圳 东 深 供水 改造 工程 
(给 深圳 和 香港 供水 ) “机 电 产 品 供 货 标兵 单位 ”称号 。 目 前 该 厂 产品 广泛 应 用 
于 城市 自来水 厂 、 火 力 及 水 力 发 电厂 、 城 市 供 热 、 大 型 排灌 以 及 冶金 、 石 化 、 
天 然 气 等 国家 重点 工程 ， 并 出 口 到 东南 亚 及 欧洲 诸 国 ， 

该 厂 的 奋斗 目标 是 争 创 世 界 一 流 闪 门 企业 ， 
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地 址 : 河南 省 开封 市 新 宋 路 西 段 93 号 邮编: 475002 (0378) 2925211 2925477 传真 ; (0378) 2924630 


开封 高 压 阀 门 三 是 中 国 通用 机 械 工 业 协会 副 理 事 长 和 中 国 
阀门 行业 协会 理事 长 单位 ， 其 产品 广泛 应 用 于 电力 、 石 油 、 化 
Т, Ж, БЕЛШЕ ENI. 

工厂 设备 精良 , 20 世 纪 90 年 代 从 意大利 引进 了 具有 国际 移 
进 水 平 的 树脂 砂 脱 箱 造 型 线 ， 有 直 读 光谱 仪 和 铅 уа 
机 等 无 损 检验 设备 ， 还 有 800t 多 向 模 锻 水 压 机 、3t BMP 
控 机 床 寺 高 新 设备 。 

该 上 1985 年 从 日 本 引进 高 温 高 压 阀 门 铸 钢 和 产品 设计 制造 


ER, DAFF., E, TRU. HEM. BA, EMES 
三 电厂 等 大 型 火电 机 组 提供 了 大 批 优良 产品 ， 目 前 国内 电站 阀门 市 场 上 右 有 率 达 70% 以 上 并 出 口 国 外 。 通 用 阀门 先后 


为 大 庆 、 章 鲁 和 扬子 乙 稀 、 北 京 燕山 和 金陵 石化 等 国家 重点 工程 配套 ， 并 向 十 几 个 国家 和 地 区 出 口 。 
近年 来 ， 该 广 先后 开发 出 1.3m 闸阀 、 硬 密封 蝶 国 、 电 站 用 抽 气 止 回 闪 和 水 压 试验 阅 。2001 年 与 北京 钢 院 共 同 
研制 成 功 的 P91 钢 种 焊接 技术 填补 国内 空 日 。 特别 是 大 口径 便 密封 球阀 和 平板 阀 的 成 功 开 发 为 我 国 长 输 管 线 配套 阀 
门 提供 了 货源 ， 
ЮГ 1994 年 1 月 取得 美国 石油 协会 API 质 量 认 证 ; 1996 年 5 月 取得 ISO9001 质保 体系 认证 。 





Г К: Ж 领 





ЗООМ. 600МУ ЧЕЗ СЕН ЙЫ JE 1m 电 液 联动 输 气 管道 球 疼 ， 1. 3m ZAIR [її] I 
该 厂 独 亦 设 计 和 制造 ， 填 补 了 国内 空白 HE22, Тї, 03.43 812.81. Ê im 
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tht: 四 川 省 自贡 市 火车 站 路 电话 : (0813) 2700062 http://www. zifavalve. сот 
邮编 : 643000 传真 : ( 0813) 2700783 E-mail: zggf@zg-public.sc.cninfo.net 
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兰州 高 压 阀门 厂 是 中 国 通用 机 械 行业 重点 企业 ， 中 国 阅 
门 行业 协会 副 理事 长 单位 ， 西 北 地 区 最 大 的 阀门 专业 生产 厂 
之 一 ， 占 地 面积 近 19 万 m?， 有 职工 2 000 ФА. 
| 该 厂 建 于 1966 年 ， 生 产能 力 居 全 国 阀门 行业 前 列 。 生 产 
|| 以 “GF ”为 商标 的 各 种 碳 钢 、 合 金 钢 阔 门 以 及 其 他 特殊 闪 门 
广泛 用 于 石油 、 化 工 、 冶金 、 电力、 矿山 、 轻 工 和 国防 科研 
等 部 门 。 生 产 的 高 中 压 阀 门 达 400 个 型 号 , 公称 压力 1.6 ~ 
600MPa， 公 称 通 径 3 一 1000 mm， 工 作 温 度 一 196 一 800 C。 主 
с. REW. RA. EAM. EREEXXFE, 
还 可 生产 特殊 要 求 的 专用 阀门 ， 年 生产 能 力 达 3 000 多 1， 
该 厂 1995 年 2 月 获得 美国 石油 学 会 颁发 使 用 学 会 标记 (АРІ) 授 
权证 书 ，19 96 年 3 月 获得 中 国 机 械 工业 质量 体系 认证 中 心 颁发 的 
ISO9001 质量 体系 认证 证 书 。 几 年 来 两 证 的 周期 复审 保持 合格 有 效 ， 
“GF ”上 牌 阀门 在 市 场 有 很 高 的 声誉 。 
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HE: 兰州 市 西 固 区 合 水 路 58 5 HHA: 730060 


电话 : (0931) 7556711 传真 : (0931) 7558452 





Вата MERR R a E. 
MABRIL700ZA, T KAHAR 165 т>, 


FENZ, 
“< (1 1501). 


Г Реа =й, 。 产 品 设计 
和 试验 验收 执行 中 国 国家 标准 和 ANSI、API. BS, 


ОМ, JIS 等 国外 先进 标准 ， 


该 上 坚持 不 断 完善 质量 保证 体系 ， 严 格 按 


和 经营 


969001 标准 和 APIQ1 规范 实施 产品 生产 经 营 全 
制 写 奈 量 保证 ， 并 于 1996 年 获得 美国 石油 学 会 
可 证 (1999 年 通过 换 证 检查 ) 
质量 认证 证 书 (2001 年 通过 换 证 复审 检查 
安徽 省 质量 管理 奖 . “жй 
而 和 知名 郧 牌 。 多 年 来 ， 该 厂 产品 广泛 用 于 石 
І EJ =. MA. Баа, 





‚ 1997 FRE DNV 颁发 的 ISO9001 
)„ 2000 FERE HENIK 
高 中 压 阀 门 是 全 国 用 户 满意 


企业 目 主 开发 的 大 
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1972 年 正式 建 厂 ， 是 全 国 阀 门 行业 骨 
产 总 值 6 000 多 万 元 ， 年 阀门 生产 能 力 22 万 


资 
资 
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ГАМИЛ тоза IDO PRESSURE VALVE FACTORY 


过 程 的 质量 控 
API RIK E FB VF 


wits 


= 一 -一 一 


EM XE KIER 1998 年 被 认定 为 国家 
重 凡 新 产品 ， 达 到 国际 先进 水 平 ， 电 站 截 
IER 1997 年 获 省 级 高 新 技术 产品 称号 
气动 隔膜 阀 阀 体 采用 静电 喷涂 氟 塑 料 工 

能 耐 各 种 浓度 的 硫酸 腐蚀 ， 在 国内 处 
于 饥 先 地 位 。1999 年 度 “ 黄 山 牌 ” 锻 钢 阀 
门 再 次 被 评 为 安徽 省 名 牌 产品 ， 

该 三 将 一 如 既往 ， 继 续 保持 与 广大 
客户 的 友好 合作 关系 ， 不 断 扩 展业 务 领 
域 。 热 忱 欢迎 国内 外 容 户 前 来 洽谈 业务 


由 天然气 .化 


ЖА. ЖЕЖ 

地 址 : 安徽 省 黄山 市 屯 溪 区 徽 山 路 17 号 
-邮编 : 245000 

电话 : (0559)2528721 ”传真 . (0559)2511408 

с ш ү net. en 
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铁岭 阀门 股份 有 限 公 司 ( 原 铁岭 阀门 三 ) 是 全 国 最 大 的 
低压 大 口径 阀门 专业 生产 企业 之 一 ， 始 建 于 1935 年 ， 是 中 
国 机 械 行业 最 大 的 500 家 企业 之 一 ， 原 国家 机 械 工 业 局 重点 
骨干 企业 ， 中 国 阀 门 行业 协会 副 理事 长 单位 。 

公司 1995 年 率先 在 阀门 行业 通过 挪威 DNV 船 级 社 认 
证 公司 对 ISO9001 质量 保证 体系 的 认证 ， 并 取得 了 国家 核 
安全 局 核发 的 中 国民 用 核 承 压 设备 设计 制造 资格 许可 证 。 
公司 “TF ” 牌 注 册 商 标 连续 两 年 被 评 为 辽宁 省 著名 商标 。 

公司 设 有 大 口径 阀门 研究 机 构 ， 建 有 全 国 目前 规模 最 
大 的 阀门 测试 基地 。 公 司 拥 有 各 种 专业 机 械 生产 设备 干 余 全 ， 可 生产 灰 铸 铁 、 
球墨 铸铁 、 低 合金 铸铁 阀门 和 各 类 钢板 焊接 阀门 及 管件 等 产品 。 主 导 产 品 有 : 
Ж. BM. EAM. REA. ATA., HAR. ЖЮ, SEM. MAD. 
路 附件 、 阀 门 成 套 管件 组 等 。 





装配 分 厂 生产 现场 








管 






董事 长 : 恒 利 
地 址 : 辽宁 省 铁岭 市 银 州 区 广 裕 街 119 号 BBA: 112002 
电话 : (0410) 46034260 ”传真 : (0410)4605151 
销售 总 公司 电话 : (0410) 4603427 
传真 : (0410) 4609037 
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津 减速 机 总 厂 


国 津 减速 机 总 厂 是 原 机 械 工 业 部 大 型 重点 骨干 企业 ， 中 国 500 家 
最 大 机 械 工业 企业 之 一 ， 中 国 减 、 变 速 机 行业 协会 理事 长 单位 ， 中 国 
最 大 减速 机 生产 基地 之 一 。 该 厂 技 术 力 量 雄 厚 ， 设 备 先 进 ， 管 理 完 善 。 
产品 通过 挪威 ОМУ 船 级 社 ISO9001 质量 保证 体系 认证 ， 获 英国 工 贸 部 
金 钓 证 书 。 企 业 现 有 职工 2600 多 人 ， 占 地 面积 12 万 m?， 建 筑 面 积 
A 6 p mM 

该 三 主 要 产品 有 : 行星 皖 线 针 轮 减速 机 、TJ 型 油 浸 式 电动 滚 简 、 机 
架 (搅拌 传动 装置 )、JZQ 圆柱 齿轮 减速 器 、 自 动 兵 梯 蝶 引 机 、XMB 行 
星 摩擦 式 无 级 变速 机 、 带 式 输送 机 托 辊 、 蜗 轮 蜗杆 减速 机 、 双 卧 轴 搅 拌 
机 专用 减速 机 、 立 体 停 车 装置 用 减速 机 、NGW 行星 齿轮 减速 机 、 曲 柄 式 行 星 把 线 针 轮 减 速 机 、TDY735 型 油 冷 
REJAH WD 型 外 装 式 电动 滚 简 、 电 机 接盘 型 摆 线 针 轮 减速 机 、 隔 爆 电 动 滚 简 、 摆 线 针 轮 减速 机 专用 电动 
机 、Y 系列 三 相 异 步 电 动机 等 。 主 导 产 品行 星 摆 线 针 轮 减速 机 荣获 行业 国家 银 质 奖 ， 并 获 莱 比 锡 国 际 博览 会 金奖 
和 北京 国际 博览 会 金奖 。 产 品 覆盖 全 国 ， 并 配套 出 口 世界 
三 十 多 个 国家 和 地 区 。 

在 21 世纪 的 今天 ， 天 津 减速 机 总 厂 以 改革 为 动力 ， 以 
科技 为 先导 ， 以 创新 为 主题 ， 加 大 新 产品 的 投入 与 开发 ， 以 
具有 国际 先进 水 平 的 X8000 系 列 摆 线 针 轮 减速 机 为 代表 的 各 
种 减速 机 新 产品 正 广泛 地 投向 市 场 ， 跨 越 式 的 发 展 将 使 天 津 
减速 机 总 厂 走 向 更 加 辉煌 。 该 厂 竭 诚 为 广大 用 户 服务 ， 欢 迎 
国内 外 客商 来 人 来 函 洽谈 贸易 。 








R Fa 









ITE FARE FE EDL TJ 型 油 温 式 电动 深 简 。  ” 双 里 轴 搅 拌 机 专用 减速 机 NGW 行 星 齿 轮 减 速 机 


жш: 天 津 市 河东 区 唐 家 口 程 林 庄 路 8 号 ”邮编 ; 300160 
电话 : (022)24328923 24329832 24328922 
传真 : (022)24328568 24326558 

_ E-mail:TSRM@public.tpt.tj.cn 


Www.TSRM.com.c 











沈阳 风机 厂 始 建 于 1956 年 ， 是 全 国 最 大 的 生产 大 中 型 通风 机 的 制造 厂 之 
一 ， 是 风机 行业 协会 副 理事 长 单位 。 全 厂 占 地 面积 12 万 咖 ， 建 筑 面积 4 万 余 
m*。 以 “ 铁 扇 ” 为 注册 商标 的 主导 产品 多 年 来 为 全 国 的 煤矿 、 电 站 、 石 | 
油 、 化 工 、 冶金 、 轻 纺 、 建材 等 行业 以 及 大 型 公用 设施 提供 了 大 量 的 技术 装备 ， 六 
并 远 销 世界 20 多 个 国家 和 地 区 。 95 

沈阳 风机 研究 所 设 在 该 厂 ， ОГ | 
要 求 研制 各 种 形式 的 风机 产品 。 
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重庆 通用 工业 (集团 ) АЕ ДЕ] ДЇ АК МИ, [К ХЕЛИ ИЕ Е МИТА [ЫЯ ЖЖ ААЛИ BUZ о 
公司 占 地 面积 50 万 m*， 资 产 总 额 3. 25 (070; 现 有 员工 1 800 余人 ， 国 家 级 技术 专家 5 人; 拥有 大 型 加 工 设备 1 200 RE (E). 
公司 1998 年 引进 美国 NREC 离心 式 制冷 机 设计 技术 和 国际 先进 设备 ， 将 制冷 压缩 机 和 风机 的 三 元 流 叶 轮 制造 能 力 提 高 到 了 世界 一 流 
OE 
公司 主要 生产 各 种 制冷 机 、 工 业 风 机 、 军 用 改装 车 和 环保 设备 -“ 重 通 ” 牌 离心 式 制冷 机 和 工业 高 温 风 机 产品 多 
шу 品 和 和 高 新 技术 产品 奖 ， 并 且 通 过 了 了 绿色 环境 标志 产品 认证 和 1509001 质量 体系 认证 。 
公司 生产 的 风机 产品 广汽 服务 于 水 泥 、 建 材 、 化 工 、 石 化 、 痊 金 、 电 力 、 纺 织 等 国 
民 经 济 各 行 各 业 ， 其 中 高 温 风 机 国内 市 场 占 有 率 一 直 保 持 在 50% 以 上 。 с 
фый RAL. Жу АЛЛ. DRE DL. FYE АДЛ, ЕА 
Ж, УУ АД ЖЕЛШ, MR. ER. йш КЕ Т.Ч 
风机 o 
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离心 式 高 如 风机 ( 单 吸 入 式 ) 
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离心 式 压缩 机 


他 震 重庆 市 江北 区 玉带 山 1 号 
HBA: 400021 
EAE, (023) 67661176 





ADARA IEH. (023) 67659553 
http: / / www. cqgic. com 





Е—таі!. ctfxc@hotmail, сот 


离心 式 通风 机 








省 页 绿洲 机 #1958 年， 隶属 中 国 船 舶 工业 集团 。 分 离 机 械 、 船 舶 机 械 、 环 保 装 置 、 电 
气 设备 为 企业 四 大 支柱 产品 ， 出 口 30 多 个 国家 。 / 
EAT A DLT УЕ ИШ. in ИИЦ. а. EE. E. HE. EE. FR. т, RA. Ж 
料 、 中 药 、 高 岭 土 、 电 解 液 、 羊 毛 脂 、 油 漆 、 煤 焦油 、 添 加 剂 等 70 余 种 型 号 。 
四 式 螺 旋 离 心机 分 为 LW220、LW355、LW400、LW420、LW500 五 大 系列 ， 广 泛 应 用 于 果汁 榨 汁 和 钢 底 料 回 
收 、 化 工 制药 、 超 细 粉 体 湿 法 分 级 和 环保 产业 中 污 泥 脱 水 ， 其 中 LW400x1330-N 双 变 频 自动 控制 四 量 | 
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成 都 望 江 干燥 器 厂 位 于 中 国 西南 经 济 、 文 化 中 心 -一 成都， 是 中 国 干燥 行业 的 重点 骨 于 
企业 ,中 国 干 燥 行业 协会 副 秘书 长 单位 ,全国 《气流 干燥 器 行业 标准 》 起 草 单位 。 工 厂 创建 于 
20 世纪 80 年 代 初 ， 专 业 致 力 于 干燥 技术 及 设备 的 研究 、 开 发 、 设 计 、 制 造 。 经 过 二 十 余年 的 
开拓 创新 , 现 已 发 展 成 为 西南 地 区 规模 较 大 、 品种 较 全 、 销 量 较 多 、 性 能 较 优 的 干燥 设备 专业 
生产 厂 。 产 品 遍布 全 国 ， 并 广泛 用 于 化 工 、 制 药 、 食 品 、 饲 料 、 农 药 、 生 化 、 轻 工 、 环 保 、 治 
金 及 农 副产品 加 工 等 领域 








主要 产品 


一 、 通 用 干燥 设备 
GPL/Y 型 系列 离心 (压力 ) 喷雾 干燥 器 6GLZ 型 振动 流 化 床 干 燥 机 





GSX 型 系列 内 蒸 干 燥 机 RXH 型 系列 热风 循环 烘箱 

GDW Ж ҖАЕ ГК я GZY/F 型 系列 低温 真空 干燥 器 

GAZ 型 系列 气流 干燥 融 GZU 型 系列 双 锥 真空 干燥 器 

GZT 型 系列 回转 简 干燥 器 GOZ 型 系列 管束 式 干燥 机 

[ВЕ 型 系列 热风 炉 《〈 熔 、 油 、 气 ) SRL. SRZ 型 馈 、 铜 翅 厂 换 热 器 | 
二 、 微 波 能 应 用 设备 “2450 型 和 915 型 ) 

用 于 非 金属 性 物料 (产品) 的 干燥 、 消 毒 、 灭 菌 ”地 址 ， 成 都 市 外 东 下 五 柱 桥 ” ”邮编 ，610063 


电话 : (028) 4536801 4539310 传真 : (028) 4534957 
http://www. WjgZzdc. com E-mail:Lhe@mail. sc. cninfo. net 
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广东 省 高 新 技术 企业 
两 广 、 海 南 三 省 最 大 的 制 条 企业 之 一 
中 国 秒 行业 最 早 获 自 营 进 出 口 权 企 业 之 一 
全 国 CAD 应 用 工程 示 沱 企业 
华南 地 区 最 早 通 过 1SO9001 认证 制 采 企业 之 一 
能 生产 四 十 多 个 系列 2 ооо 多 个 品种 规格 的 采 产 吕 
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zy» در‎ 地 址 : 广东 省 佛山 市 河 滨 路 14 号 М: 528000 
Г RS HUJER BRAS 电话 : (0757) 2818421 2819544 a & я. (0757) 2816443 


GUANGDONG FOSHAN PUMP FACTORY CO., LTD. http: //www.kenflo.com E-mail:Kenflo@kenf 10.com 
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石家庄 泵 业 集团 有 限 责任 公司 。 


(原石 家 庄 水 泵 厂 ) 


石家庄 孙 业 集团 有 限 责任 公司 始 建 于 1949 年 ， 是 原 国 家 机 械 工 业 局 大 型 B A 
骨干 企业 ， 中 国 500 家 最 大 机 械 工业 企业 之 一 ， 为 全 国 杂质 泵 的 科研 和 生产 基 ао 

地 ， 年 产 各 种 水 泵 13 000 2, 1997 年 通过 ISO9001 质量 体系 认证 及 美国 FMRC 
公司 质量 体系 认证 。 荣 获 国 家 863 计划 CMS 应 用 示范 企业 。 拥 有 进出 口 业务 
自 营 权 ， 是 ”河北 省 产品 质量 免检 ”企业 。 

EEF RADER. 污水 录 、 清 水 泵 。 公 司 建 有 测试 精度 达到 国际 标准 的 
Re 公司 设 有 面向 全 行业 服务 的 杂质 泵 研究 所 ,专门 从 事 杂 质 泵 设计 
里 论 、 水 和 双 性 能 、 磨 损 机 理 、 耐 磨 材料 ， 新 产品 开发 和 试验 研究 工作 . 
АЕ н. RESE RIK. BN. FEM. ЧОН. ЫЙ. BEE, 
橡胶 等 材料 的 制造 和 加 工 能 力 。 公 司 希 望 通过 代理 商 购买 .来 料 加 工 、 来 图 加 

工 、 联 合 投标 、 合 作 生 产 等 方式 进行 合作 ， 为 客户 提供 高 质量 的 产品 。 
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江苏 海狮 泵 业 制 造 有 限 公 司 ( 原 江 苏 新 亚 化 工 机 械 总 厂 ) 是 从 事 立 、 卧 式 单 . Е, TERS 
石油 化 工 泵 专业 制造 的 国家 中 型 企业 ， 公 司 集 机 械 制 造 、 冷 热 加 工 、 熔 模 铸造 、 科 研 生产 于 一 体 . 主要 
生产 海狮 еН, НС ARAS OR, HZA, Н2АО 石油 化 工 杂 ，AY 油泵 ，FY 液 下 条 ，HTC 系列 悬臂 
式 液 下 泵 ,HLJ 系 列 料 浆 汞 ，G 型 管道 式 离心 彩 ，GF 型 螺杆 条, ҮМ ЕЛЕЕ, ГВ, IHF 气 塑料 泵 ， 
LSB RIE RARER, CO 系列 磁力 汞 ，WQ 系列 潜 污 泵 等 三 十 二 种 材质 30 个 系列 1 000 多 个 规格 的 特种 
SEKIR. ЮГ). TAREE. AEE. АҢ 10 000 全 的 生产 能 











| 中 国 500 家 最 大 机 械 工业 企业 之 一 通过 1509001 质量 体系 认证 
RAH: 项 达 章 江苏 省 星火 技术 密集 区 重点 企业 江苏 省 特级 AAA (资信 等 级 ) 


中 石化 、 中 石油 设备 资源 市 场 成 员 企业 







山西 阳 朱 水泵 厂 现 有 职工 1 500 余 人 , 拥有 总 资产 
1.5 亿 元 ， 占 地 面积 24 万 m*， 是 一 个 集 水 条 研究、 F 
发 . 生产 . 检测 为 一 体 的 山西 省 最 大 的 综合 泵 类 产品 生 
产 厂 之 一 。 ШЕН ЖЯ т. ШААКЕ Е ш 
督 检测 站 设 在 厂 内 ， 企 业 于 1999 A T 1509001 质 
量 体 系 认 证 证 书 。 目前 可 生产 的 水 录 有 三 十 五 个 系列 
168 个 品种 981 个 规格 . 产品 广泛 适用 于 冶金 , 矿山. Ж 
ж. LL. BN. ЭРКА. 





竭 访 欢 迎 广大 新 老 用 户 计 用 本 企业 产品 | 
SEDR 


地 tt: 山西 省 阳泉 市 南庄 路 118 号 Ар 编 : 045000 
oo Н ЕСА 


{Б Е. (0353)2028877 
Е гаі! ; yqpump@public.yq. хх. сп 
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厂址 : 上 海 市 沪 青 平公 路 271 390 号 邮编 ， 201105 

电话 : (021)64212438 64203327 ”传真 . (021)64203727  E—mail.sfmec@sh163. net 

销售 科 地 址 : 上 海 市 万 航 渡 路 389 号 邮编 : 200042 

Q HE EA р CECE ЕЛАП 销售 科 电 话 : (021)62512750 62129912 ”传真 . (021)62250176 


,10413)2626714 


抚顺 真空 设备 有 限 公 司 是 原 机 械 工 业 部 重点 企业 ， 是 全 国 真 空 行业 主要 生产 厂家 之 一 ， 是 真空 获得 设备 、 
真空 应 用 设备 和 电瓷 专用 设备 的 专业 生产 三 。 该 三 综合 加 工 能 力 较 强 ， 各 种 设备 配套 齐全 ， 共 有 设备 600 多 
合 ， 其 中 金属 切削 设备 280 多 合 ， 大 型 及 特殊 设备 30 $A. 铸造 分 厂 年 生产 铸件 能 力 为 1 500t， 结 构 分 厂 年 
生产 能 力 为 1 000t， 其 中 包括 各 种 真空 缸 和 压力 容器 

主要 产品 有 真空 获得 设备 ， 真 空 应 用 设备 ， 电 资 专用 设备 及 无 线 电 专用 设备 等 四 大 类 三 十 多 个 品种 一 百 
多 种 规格 ， 产 品 广泛 应 用 于 电力 、 治 金石 油 化 工 、 医药 . BE. М. EL. 电子 等 行业 和 部 门 。 其 中 电 
资 专 用 设备 其 品种 主要 有 : 回转 窗 、 榨 泥 机 ， 大 型 资 套 水 压 试验 机 、 内 外 仿 型 修 坏 机 、 挤 管 机 、 炼 泥 机 、 球 
磨 机 、 修 坯 机 、 真 空 炼 泥 机 等 ， 其 中 ， 大 型 内 外 仿 修 坯 机 及 大 型 真空 炼 泥 机 的 生产 在 国内 居 主 导 地 位 ， 深 受 
电瓷 生产 厂家 欢迎 ， 
董事 长 ， 杜 英 林 目前 该 三 正 在 全 国 贯 彻 1309000 质量 管理 标准 ， 以 优质 的 产品 ， 周 到 的 服务 满足 用 户 需求 。 
公司 衷心 希望 国内 各 行业 、 各 生产 厂家 来 人 洽谈 业务 ， 并 愿 与 

各 设计 单位 ，、 科 研 单 位 进行 广泛 的 经 济 技术 合作 、。 
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浙江 轻 机 实业 有 限 公 司 是 2000 年 5 月 由 原 国有 企业 浙江 轻 工 机 械 厂 整 
体 改制 后 成 立 。 公 司 总 股本 1100 万 元 ， 其 中 国资 股 占 10%,， 企业 职工 股 
占 90%. 公司 作为 国内 分 离 机 重点 制造 企业 之 一 ,主要 生产 P 系 列 双 级 活 
塞 推 料 离心 机 和 “西湖 ” 牌 碟 式 分 离 机 ， 其 中 碟 式 分 离 机 已 广泛 应 用 于 轻 
工 、 化 工 、 制 药 等 行业 的 物料 分 离 。P 系列 双 级 活塞 推 料 离心 机 是 企业 引 
进 瑞士 苏 尔 寿 公司 的 先进 技术 软件 , 持 许可 证 生产 制造 的 具有 国际 先进 水 
平 的 产品 , 该 系列 产品 对 具有 良好 过 滤 性 能 的 晶 料 、 颗 料及 纤维 物料 的 分 
离 有 着 极 好 的 效果 ”已 能 成 功 地 分 离 200 种 以 上 的 不 同 物料 ， 可 广泛 地 应 用 于 轻 王 、 化 和 于、 冶金 等 行业 ， 

公司 具有 对 外 贸易 自 营 进出 口 权 ， 并 在 泰国 曼谷 建立 了 境外 合资 企 图 湖 合资 有 限 公 司 ， 积 极 发 展 自 营 产 


品 的 出 口 业务 ， 








地 址 : 杭州 市 拱 墅 区 沈 半 路 263 号 ЩИ: 310015 
电话 : (0571)8011112 8281374 ”传真 : (0571)8281492 
http: //www.chinaseparator . com 

http: //ww.chinacentrifuge.com 
E-mail:xlimp@mail.hz.2zj.cn 


地 址 :重庆 市 沙坪 坝 区 上 桥 邮编 :400037 
电话 : (023)65202820 65211579 传真 : (023)6521552 


=== л (传真 ): (023) 65215519 65203646 
| È CNG 公司 电话 (传真 ): (023) 65215023 
za Е- г аб5221524@риЬ1іс. cta. са. on 
http: //WWW-Cacompressor. com 


重庆 气体 压缩 机 厂 是 原 国家 机 械 工 业 部 定点 生产 军用 和 民用 压缩 机 的 重点 企业 ， 重 庆 市 高 新 
技术 企业 。 该 厂 于 1998 年 2 月 通过 1509001 质量 体系 认证 。 目 前 能 生产 L 型 、V 型 、W 型 、Z 型 、 
S 型 等 七 个 系列 300 个 规格 的 中 小 型 、 高 中 低压 压缩 机 ， 排 气量 可 从 0.09 一 80m3/min， 排 气压 力 最 
高 可 达 41 .4MPa， 产 品 广泛 适用 于 省 个 工业 部 门 。 

该 厂 生 产 的 车 用 天 然 气 加 气 站 成 套 设 备 、 全 风 冷 无 基础 高 中 低压 压缩 机 及 水 冷 高 压 压缩 机 拉 
术 在 国内 均 属 领先 水 平 。 

该 厂 于 1999 年 11 月 承担 的 国家 “ 九 五 ” 重 上 拘 科 撤 攻 天 项 目 一 一 “高 性 能 天 然 气 加 气 站 成 僚 
设备 研制 及 产业 化 ”， 主 要 技术 性 能 指标 处 于 国内 领先 ， 达 到 国际 先进 水 平 。 该 项 目 于 2001 年 2 月 
被 国家 科技 部 、 财 政 部 、 国 家 计 委 、 国 家 经 贸 委 评 为 “ 九 五 ”国家 重点 科技 攻 天 计划 优秀 科技 成 
果 ， 同 年 8 月 通过 国家 验收 。 




















地 址 : 上 海 市 共和 新 路 3000 号 | 邮编 ， 200072 电话 : (021)56650577 转 传真 : (021)56651514 


http: / / www . sbw—cn, com E—mail, sgfjc@online. sh. сп E—mail, shbc@sh163c . sta. net. сп 


上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 是 国家 大 型 骨干 企业 ， 专 业 生 产 各 类 风机 ， 成 立 于 1947 年 。 产 品 除 提供 国内 火电 站 、 
矿山 、 隧 道 、 石 油 、 化 工 、 治 金 、 建 材 、 纺 织 、 核 电 、 轻 工 、 船 舶 、 大 楼 通风 以 及 国防 工业 等 工程 配套 需要 
外 ， 还 为 世界 上 近 30 个 国家 和 地 区 的 工程 配套 。 

产品 主要 包括 离心 式 压缩 机 、 离 心 式 鼓 风机 、 离 心 式 和 轴 流 式 通风 机 、 罗 茨 式 鼓 风机 、 罗 茨 式 气 体 流 量 计 、 刚 


с раина, RRAAARARRIN А1979 年 以 后 ， 相 继 自 德国 TLT 公司 、 德 国 BSI 公司 、 














司 、 比 利 时 ALV| 公司 、 日 本 日 立 公司 等 引进 先进 的 技术 和 工艺 进行 设 
去 的 通风 工程 领域 内 沁 均 可 以 目前 世界 上 最 先进 的 技术 来 全 面 覆 盖 
pma sa 量体裁衣 ”的 方式 ， 快 速 实现 用 户 所 需 参 数 的 风机 设计 ， 


ВТЕ: A NOVENCO 4 
E t Г} 


网 最 配 寻 从 而 获得 最 经 济 的 运行 效果 。 
гга 了 国内 ут. 公司 和 美国 FMRC 公司 1509001 质量 认证 。 
= 4 ok 空气 压缩 机 获得 导 国家 重大 技术 装备 成 果 一 等 奖 ， 
rei D Д, E 20 万 kW、30 万 kW 电站 轴 流 式 
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@ 华南 地 区 最 大 的 真空 获得 设备 和 真空 应 用 设备 生产 厂家 之 一 
© 通过 TIS09001 质量 体系 认证 
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启东 真空 设备 厂 股 份 有 限 公 司 位 于 风光 迷人 的 全 国 优秀 旅游 城市 一 一 秘 庆 市 。 公司 是 
由 成 立 于 1969 年 的 广东 真空 设备 厂 发 展 而 来 ， 已 有 三 十 多 年 设计 、 制 造 真 空 产品 的 经 验 。 
在 成 功 开发 的 二 十 多 个 系列 100 多 种 规格 型 号 的 真空 产品 中 ，7 项 获 国家 专利 ，14 项 填补 
AAS, 4 项 被 列 入 国家 星火 计划 ，4 项 被 认定 为 国家 重点 新 产品 。 其 中 “中 环 ” 牌 真空 
产品 不 仅 畅 销 全 国 ， 还 销 往 欧美 、 东 南亚 、 中 东 、 南 美 等 地 。 产品 曾 荣获 “国家 质量 奖 银 
质 奖 和 “全 国 用 户 满意 产品 “广东 省 名 牌 产 品 ” 称 号 : 



















地 址 : ГЕЗ КТГ HEE ”邮编 : 526020 а кү ; 
电话 : (0758) 2835572 2832524 _ 1 Я <В 5 

传真 ; (0758) 2855892 
Http://www. vacuum. com. cn 
E-mail:master@vacuum. com. сп 
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@ 中 国 500 家 最 大 机 械 工业 企业 

ө 中 国 罗 茨 鼓 风机 科研 生产 基地 卓 尔 不 凡 KASE 

ө 中 国 罗 茨 鼓 风机 重大 科技 攻关 项 目的 主要 承担 单位 “长 风 ” 牌 罗 茨 鼓风机 (真空泵 ) 

ө 罗 茨 鼓风机 技术 质量 国家 标准 制定 单位 ө 国家 重点 新 产品 ”优秀 节能 产品 
ө 国家 优等 品 ”湖南 省 名 牌 产品 
ө 国家 重点 工程 首选 品牌 

公司 主导 产品 


引进 技术 全 新 一 代 罗 芯 鼓 风机 (真空 泵 ) 

鼓风机 ”流量 0. 5 一 900may/min 77: 9.8 一 196kPa 
真空 汞 ”流量 0. 5 一 462ma/min 压力 : -9. 8 一 -78. 4kPa 
国际 领先 技术 各 种 特殊 用 途 罗 茨 鼓风机 ( 真空泵) 
RENA, ы. а а 








武汉 鼓风机 厂 是 全 国 最 大 的 风机 生产 基地 和 品 控 产品 生产 基地 之 一 。 

该 厂 总 资产 1.2 亿 元 , 主要 设备 600 #& ( 套 )， 设 有 通风 机 、 消 声 器 研究 所 。 具 有 齐全 的 
计量 理化 检测 设施 ，1 一 20t 动 平 衡 机 、100 一 3 200kW 风机 试车 台 、 时 轮 超 速 试验 台 、 计 算 机 
检测 处 理 系统 和 风机 行业 先进 的 计算 机 辅助 设计 (CAD) 系统 及 国内 机 械 行 业 较 大 的 声学 混 响 
实验 室 和 从 丹麦 进口 的 测试 仪器 。1997 年 3 月 通过 1309001 质量 体系 认证 。 

该 厂 成 功 引 进 并 消化 吸收 了 日 本 三 姜 重 工 动 叶 可 调 轴 流 送 (51) 风机 和 双 吸 双 支 支撑 离心 
送 ( 引 ) 风机 、 一 次 风机 、 脱 硫 风机 的 设计 、 制 造 、 检 测 技术 。 独 家 引进 了 日 本 耐 腐蚀 、 耐 高 
温 、 抗 磨损 等 特殊 用 途 消声器 技术 和 德国 Babcock 公司 阻 性 消声器 技术 ， 尤 其 是 独立 开发 研制 
的 微 孔 板 无 填充 (无 二 次 污染 ) 消声器 技术 ， 填 补 了 国家 品 控 技术 空白 。 

自 2000 年 6 月 工厂 整体 划 归 武汉 东湖 新 技术 开发 区 管理 后 ， 借 “武汉 : 中 国光 谷 ” 建 设 为 
契机 发 展 、 拓 展 风机 、 消 声 器 系列 主导 产品 ， 加 大 环保 防 噪 产品 和 污水 处 理 成 套 产 品 的 技 改 力 
Ж, 以 高 新 技术 改造 传统 产业 ，2001 年 为 宝钢 生产 的 450m 烧结 风机 转子 ， 是 目前 全 国 最 大 的 
烧结 风机 叶轮 转子 之 一 。 工 厂 将 引入 光电 子 高 新 技术 产品 ， 把 发 展 传统 机 电 产 品 租 “武汉 中 








国光 谷 ” 题 材 紧 密 融合 在 一 起 ， 为 企业 下 一 步 的 发 展 寻 求 新 的 经 济 增长 点 。 
地 址 : 武汉 市 东湖 新 技术 开发 区 关东 科技 工业 园 邮编 : 430074 电话 ; (027) 87801071 


传真 : (027) 87801358 http: //www-wuhanblower . com E-mail :wbwtech@public.-wh.hb-cn 
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南京 压缩 机 股份 有 限 公司 建 于 1956 年 ， 是 国家 定点 生产 压缩 
б 机 的 大 二 型 骨干 企业 ,1997 年 通过 ISO9001 质量 体系 认证 ， 

公司 占 地 面积 20 万 m*， 总 资产 达 2 亿 元 , 现 有 员工 1 400 多 
和 人。 公司 拥有 主要 生产 设备 500 余人 台 ， 其 中 精 、 大 、 稀 设备 50 余 
8 先后 从 德国 和 中 国 合 湾 等 地 引进 购买 了 TC-800、TC-1.5K、 
F SOLON 型 数控 加 工 中 心 五 台 ( 套 ) 。 为 提高 铸件 产品 质量 与 环保 
陋 需 要， 公司 斥 巨 资 从 德国 爱 柯 公司 引进 了 树脂 砂 系统 工程 铸造 设 
备 。20 世纪 90 年 代 中 期 投资 建成 了 国内 第 一 座 气 力 输送 试验 室 ， 
为 开发 研制 螺杆 式 压缩 机 ， Ми 
Е ТВАЕ Да ME Г. 介 ”LGFYD-10/7 移动 螺杆 压缩 机 
E Ce аа 

с Ə олова 

2, у п нат яи. росе", 特殊 气体 用 压缩 
EKÎ 散装 水 泥 运 输 车 ， 混 凝 























Е Жр иж. 始终 处 于 稳步 增长 状态 连 
J AAA， 并 多 年 被 评 为 南京 市 文明 工厂 和 





www.comprssr-hg.com 





Ж gp А 
华 冠 牌 压缩 机 三 达 牌 压缩 机 压力 容器 


南京 华 冠 压缩 机 有 限 公司 是 我 国 当今 生产 微小 型 压缩 机 的 较 大 一 家 合资 企业 ， A 
















总 
资 1 2 ШЫ, Бык # 3. 2 万 m*, 是 南京 地 区 最 早 由 国家 颁发 产品 生产 制造 许可 证 以 
本 公司 产品 注册 商标 为 “ 华 冠 牌 ”， 主 要 生产 排 气 量 为 0.036 一 10m3 /min， 最 高 压 
力 为 6M pa 的 空气 压缩 机 以 及 处 理气 量 为 100m3 /min 以 下 压缩 空气 干燥 器 及 过 滤器 等 净 
о 化 设备 。 有 电动 、 柴 动 、 低 压 、 中 压 、 有 油 、 无 油 、 螺 怀 式 ama ESE ES 
净化 产品 , — RENER, 产品 获 部 优 、 省 优 称号 ， = | 1 
МУ—+—Ҥҥ@@ @%ж, RAR 隆重 推出 了 2000 系 列 有 
а ж, Баю, 安 
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浙江 五 洲 阀门 有 限 公 司 创建 于 1978 年 ， 是 中 国 阀门 协会 理事 单位 ， 浙 江湖 高 新 技 
术 、 科 技 先进 企业 ， 省 级 阀门 专业 制造 工矿， 温州 市 百 强 产品 工厂 之 一 ,温州 市 名 牌 产 
品 企业 。 

公司 占 地 面积 2.5 万 mm ， 固 定 资产 3 280 万 元 ,拥有 加 工 中 心 、 数 探 机 床 及 金 
切 加 工 设 备 38 台 ， 理 化 检测 等 综合 性 能 测试 设备 45 û ( 套 )， 起 重 设备 22 û. A 
有 CAD 开发 设计 和 CIMS 计算 机 网 络 管理 ， 加 入 国际 因特网 络 。 

公司 于 1998 年 和 1999 年 分 别 取 得 挪威 DNV А1 1509001 国际 质量 体系 认证 
证 书 和 美国 石油 学 会 API 一 6D 证 书 ， 是 中 国 石油 集团 物资 装备 公司 、 中 国 天 然 气 集团 
公司 和 中 国 化 工装 备 总 公司 、 上 海宝 钢 集 团 公司 等 定点 供 货 成 员 单 位 。 

公司 生产 的 硬 密封 高 温 系列 球阀 获得 国家 专利 ， 并 被 国家 科 委 列 为 国家 重点 火 





炬 计划 项 目 和 国家 级 新 产品 以 及 国际 尤 里 卡 金奖 。 变 偏心 蝶阀 获 专 利 新 产品 金奖 。 总 经 理 : А 
闸阀 、 截 止 阀 等 均 由 国家 技术 上 监 Di | 一 等 品 。 公 司 为 石油 、 化 工 、 治 金 
轻 工 、 电站、 城建 及 输 油 、 输 气 、 、 长 输 管线 等 工程 提供 高 中 压 球阀 、 к ЧАШ, ЫЎ, KIER. ШЕ 


回 阀 . ни а 种 规格 。 生 产 通 径 为 DN5 一 2 000mm ， 公 称 压 力 为 
1.6 一 100MPa， 工 作 温度 为 -196 一 750C ， 阀 门 的 材质 有 碳 钢 、 不 锈 钢 、 耐 热合 金 
钢 、 低 温 钢 以 及 其 他 特殊 钢 种 ， 驱 动 方式 有 手动 、 电动 气动、 齿轮 传动 、 蜗 轮 蜗 
杆 传动 、 气 液 联 动 、 电 液 联动 等 。 产 品 和 畅销 全 国 ， 出 只 美国 、 新 加 坡 及 欧洲 、 中 东 
等 地 .公司 坚持 质量 第 一 、 用 户 至 上 的 经 营 方针 ， 以 可 用 性 、 可 信 性 、 可 靠 性 的 三 性 
为 目标 ,创建 “五 洲 一 流 名 牌 ， 以 优惠 的 价格 、 优 良 的 售后 服务 热忱 欢迎 国内 外 


客户 光临 指导 。 
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地 址 ; 浙江 省 温州 市 高 科技 园区 床 昌 工 业 大 街 上 
邮编 :325024 
电话 :(0577)86935008 86932278 86931678 


传真 :(0577)86933224 
Email, zjwuzhou@mail. wzptt zj. сп 
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广东 明珠 球阀 集团 股份 有 限 公司 是 我 国人 股 上 市 公司 。 证 券 简称 ， 
东明 珠 。 证 券 代 码 : 600382。 注 册 商 标 ， 明 珠 牌 .。 
公司 一 直 是 我 国 阀门 行业 的 代表 企业 ， 是 中 国 通用 机 械 阀门 行业 
协会 会 员 ， 我 国 最 大 的 阀门 生产 基地 之 一 ， 是 广东 省 高 新 技术 企业 和 | 
技术 创新 优势 企业 。 公 司 先后 获得 多 个 国家 级 新 产品 和 部 、 省 优质 产 | 
品 等 荣誉 ， 取 得 了 ISO9001 国际 质量 保证 体系 和 美国 API 产品 认证 。 
公司 拥有 大 批 经验 丰 富 的 工程 技术 人 员 ， 采 用 国际 技术 前 沿 的 Pro/E 设计 软件 和 一 流 的 检测 手段 。 
ER. EWE EMRE. HRM. REM. EAM. ШШ REA. BEM. AKA. REM 
等 各 类 阔 门 “是 高 附加 值 产品 和 替代 进口 配套 出 口 产品 ， 在 我 国 的 工业 和 民用 设施 中 大 量 使 用 ， 并 在 
世界 各 地 获 广泛 应 用 。 可 向 各 行业 客户 提供 2 500 磅 级 (中 国 阀门 标准 客户 为 320kgf/om?)、--40 一 550'C 、 
DN6 ~ 100mm 范围 以 内 的 各 种 材质 阀门 ， 可 为 客户 提供 个 性 化 设计 ， 根 据 
客户 的 特别 需要 提供 任何 标准 的 或 非 标的 阀门 。 产 品 广泛 应 用 于 航天 、 
HR. жж. LL. BI. 食品、 制药 纺织、 冶炼 等 多 个 行业 。 











MH: TC REXTHXMRPEO Ау. 514500 
HIA. (0753)3337950 fA. (0753)3337950 






TK: HMH Hu: ERT KEE 22503} Ж: 200127 http://www. S9VaC. COM 
AI: (021)58896555 1A: (021)58810157 E-mail: S9Vac@sg9Vac. com 


上 海曙 光 机 械 制 造 厂 建 于 1957 F, 经 过 40 余年 的 艰苦 创业 , EREBA KERA ЭКЕН RE А ЛУ 
ШИ ЕГ, 

20120160010 A RE f Fi LEY MFR. ЖИН. ЕЛЫША ЕЕ Пн) ПА ДУВЕ, 
直径 2. 2ш ЖЖ ^# ИЛЛ, А-ТЕ Ж. KERA ЖС ЫИ RR. ЖШ ЫН Н ЖУНШ ECE 
镀膜 机 等 真空 УК, 为 我 国 国防 建设 、 尖 端 科学 的 发 展 和 工业 技术 进步 作出 卓越 的 贡献 。 

20 世纪 80 年 伐 ， 该 厂 经 过 产品 结构 改造 ， 开 发 出 光学 镀膜 机 、 装 饰 镀 膜 机 s 制 借 镀膜 机 、 卷 绕 镀 膜 机 、 
磁 控 溅 射 镀膜 机 、 离 乎 镀膜 机 、 真 空 扩 散 焊 接 炉 、 真 宇 仪 表 等 系列 产品 。 近 两 年 企业 以 社会 化 、 市 场 化 、 现 
代 化 的 观念 为 指导 ， 狠 抓 市 场 开拓 ， 科技 创新 、 全 面 质量 管理 、 竞 争 机 制 建设 等 ， 加 大 了 科技 投入 ， 建 立 了 
产品 试验 研究 中 心 和 新 产品 计算 机 研究 开发 申 心 ， 产 上 咒 开 发 全 部 采用 CAD 设计， 加速 了 新 产品 技术 发 展 。 狐 
研制 的 国内 第 一 台 JCJ-D1200 大 型 磁 控 溅 射 卷 绕 镀 膜 机 、CD-R 光盘 镀膜 机 、 大 型 全 不 锈 钢 卷 绕 镀膜 机 和 
ZZ-1800K 新 系列 卷 绕 镀膜 机 其 功能 、 质 量 与 自动 化 程度 全 面 达 到 国际 20 世纪 90 年 代 水 平 。 目 前 该 三 正在 
为 一 家 美国 著名 的 500 强 企业 设计 制造 具有 国际 领先 水 平 的 大 型 高 真空 卷 绕 镀膜 机 。 

目前 该 厂 产 品 已 形成 二 十 八 个 系列 100 余 个 品种 ,广泛 应 用 于 国民 经 济 各 个 领域 并 大 量 出 口 人 到 澳大利亚 、 


EE. HERRA PR PRA ЗЕНА 18 个 国家 和 地 区 。 





| P aer Ja ЫЛА 


ARK: HEI ЖШ; RAA ЖЛЕ ЕЛЕДЕ 15 Abia: 214031 
AF: (0510) 2855982 и; (0510) 2855215 E-mâil:Jl_compressor@s ina. COM 


无 锡 力 源 压缩 机 有 限 公司 是 在 无 锡 市 第 二 压缩 机 厂 基础 上 组 建 的 有 限 责任 公 | | | 
司 ， 是 制造 压缩 机 的 专业 公司 。 从 20 世纪 60 年 代 初 开始 生产 小 型 、 微 型 压 | | 
缩 机 ， 是 我 国徽 、 小 型 压缩 机 主要 出 口 企业 之 一 。 Же“ 

RATE ИОА, AH ЕНЕС 0. 036~11m/min, а 中 
压力 0. 4—4. 0MPa 的 40 多 种 不 同 规格 的 7 AN, VAN WAN, LAERA СИ 
微小 型 和 中 型 压缩 机 。 产 品 广泛 应 用 于 各 个 行业 ， 遍 及 全 国 各 省 、 市 ， 远 销 亚 
洲 、 美 洲 、 欧洲 及 大 洋 洲 等 地 区 , 并 以 优良 的 品质 和 周到 的 技术 服务 

而 深 受 国内 外 广大 客户 的 好 评 。 
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电话 : (021)56629911 












:机械 工 业 信 息 研究 院 编辑 


“上 上 海 市 民 和 路 177 号 
传真 . (021)56631035 








HBA: 200070 
E—mail . sh5valve@chian . com 





上 海 阀门 五 三 创建 于 1958 年 ， ай кае РЕ. RERE WARMI. а. HEKER. KER е 

7 (新 产品 ) 、 引 进 技术 产品 装配 ОАО. ЕЕ. ДЕДЕ. ЛЕВЕ деле (国家 二 级 计量 单位 ) 等 

部 门 ， 

T IZARA RRM ЭШ ШИЕВ EEDA 000 多 个 品种 规格 ， 公 称 通 径 DN8 一 2 400 тп, + , 

S RRRA. яне дг ЕТП 制造 和 应 用 上 积累 了 丰富 的 经 验 ， 其 阀门 的 阔 体 材料 有 灰 铸铁 ， 球 : 

黑 铸 铁 、 铸 钢 、 不 锈 钢 等 ， 密 封 座 材料 有 各 ян. TEN 钢 等 ， 连 接 形式 有 内 螺纹 、 法 兰 、 对 夹 、 卡 : 

ж FEE, KISAS: оо A’ 2 式 有 手动 、 气 动 和 电动 及 其 他 形式 ， . 

T Ek [809001 = ， 企 业 还 积极 依靠 技术 溃 步 ， 重 视 技 术 的 引进 和 合资 合作 生产 ， 加 快 技术 改造 

КАРЕ ОО Др: 能 力 ， 使 工厂 取得 持续 、 稳 定 的 发 展 ， , 
orn o Ж .... ii ЖЕШ ....................... 


机 械 工 业 出 版 社 出 版 
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下 :名 


机 电 产 品 报 价 手册 系列 


(2001 机 电 产 品 报价 手册 》( 共 8 HH 
(2000 中 国 机 电 产 品 成 套 设备 购销 手册 》 
(1998 国外 机 电 产 品 市 场 价格 目录 》 
机 电 产 品 供应 目录 系列 
《包装 机 械 产 品 供应 目录 》2002 版 
《阀门 产品 供应 目录 》2002 版 
《数控 机 床 产 品 供应 目录 》2001 版 
《低压 电器 及 开关 设备 产品 供应 目录 》2000 版 
《高 压 电 器 及 自动 控制 产品 供应 目录 》2000 版 
(Fr GERE HR) CE. FD) 2000 版 
《液压 气动 密封 产品 供应 目录 》2000 版 
《印刷 机 械 产 品 供应 目录 》2000 版 
中 国 机 械 工 业 年 鉴 系列 
《中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 》2002 年 刊 
《中 国 机 械 工业 年 鉴 》2001 年 刊 
《中 国 机 电 产 品 市 场 年 鉴 2000》 


单位 :机械 工 业 信息 研究 院 产 业 与 市 场 研 究 所 


价 


定 


1150 ж / & 
218 JG / W 
300 元 / 套 


130 元 / 册 
140 元 / 册 
128 元/ Ж 
218 G/M 
158 0/ № 
398 22/2 
158 Jt / Ж 
108 Jt / Ж 


158 ж / Ж 
198 Jt / ЛЖ 
12576 / Ж 


в oa 


《中 国电 器 工业 年 鉴 》2001 年 刊 

《中 国电 器 工业 年 鉴 》2000 FEF 

《中 国 工程 机 械 年 鉴 》2000 年 刊 

《中 国 齿 轮 工业 年 鉴 》1999 年 刊 

《中 国 磨料 磨 具 王 业 年 鉴 》1999 年 刊 

中 国 机 电 产 品 市 场 报告 系列 第 2 辑 

其 中 《电工 电器 分 册 》 
《环保 机 械 分 册 》 
《工程 机 械 与 汽车 摩托 车 分 册 》 
《农业 机 械 分 册 》 
《机 床 工 具 与 通用 零件 部 件 分 册 》 
《塑料 机 械 与 食品 包装 机 械 分 册 》 

其 他 
2001 电气 时 代 合 订 本 
2002 年 《中 国 机 电 设 备 评估 价格 信息 》 
半月 刊 〈《 内 部 资料 ) 


гл 


定 价 


98 22/ Ж 
88 22/0 
100 7ü / Ж 
7520/ № 
7520/ Ж 


1300 ж / 2 
290 22 / Ж 
26020 / Ж 
200 Jù / Ж 
200 ж / A 
200 ж / Ж 
150 ж / Ж 


70 7G / A 
800 元 /年 


FAIT: 工商 行 北京 百 万 庄 分 理 处 


帐号 : 0200001409014473834 


ЩЩ: 北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 5 (100037) 


KAA: 刘 烟 ” 赵 敏 


E-Mail:Imi@mail.machineinfo.gov.cn 


电话 : ( 010) 68326677 # 2207, 


WA: 机 械 工 业 信 息 研究 院 产 业 与 市 场 研 究 所 (61) 
68326643 传真 : ( 010) 68320642 68326643 
http://www. адеіпғо. сот. сп 
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青田 特种 设备 制造 有 限 责 任 公司 ( 原 青 田 特种 设备 三 ) , LET “PE 
石雕 之 乡 ”---- 青 田 温 溪 工 业 开 发 区 。 系 中 国 环境 保护 协会 理事 单位 、 骨 和 干 
企业 ，《 中 国 环境 保护 产品 认定 技术 条 件 旋 转 式 细 格 栅 》( HCRJ028 一 1998)、 
《中 国 环境 保护 产品 认定 技术 条 件 微 孔 过 滤 效 置 》(HCRJ032 一 1998) E 
位 。 是 一 家 通过 IS09001 国 际 质量 体 系 认 证 的 专业 生产 环保 机 械 产品 的 企业 。 


一 、 届 系列 卧 式 螺旋 站 料 帝 降 离心 机 
1998 年 由 国家 环保 总 局 批准 列 入 《一 九 九 八 年 国家 环境 保护 最 佳 实用 пы а. 
技术 推广 计划 》 项 目 。 现 有 LW GAR), LWB (HA). LWS (三 相 та ۱ 
分 级 式 ) 等 三 个 型 号 共 二 十 余 种 规格 及 污 泥 浓缩 离心 脱水 一 体 机 





及 系统 。 
主要 技术 指标 : “一 
处 理 量 : 0.5~~90m3/h;” i Е:0.55—-15%; 
Е: 2.9—4.2; “一 固体 回收 率 : > 99%; 一 
泥 饼 含水 率 : < 75%; 。 АЕ: 1500—4000; IRE: < 85dB{Aj。 


适用 范围 ; 城市 生活 废水 及 各 种 工业 生产 废水 的 污 泥 浓 缩 、 脱 水 、 酒 粳 脱 水 ; 化 工 、 石 油 、 
矿山 、 治 金 、 制 药 、 化 纤 、 纺 织 、 印 染 、 造 纸 等 行业 的 固 液 分 离 ， 大 豆 蛋 白 、 玉 米 蛋白 、 淀 粉 、 鱼 粉 等 工 
艺 的 分 离 ; 高 岭 土 、 石 墨 等 物料 的 分 级 分 离 。 2 


=. ХОЖА Е УЛ, 


现 有 XGF ( 单 问 流 旋 转 式 )、XGS (双向 流 旋 转 
式 ) 等 型 号 共 十 余 种 规格 。 





2 E ESRI: 
处 理 量 : 20~3000m°/h; “过 滤 精度 : 0.18ит; HABE: 0.18~2.5mm; 


国体 去 除 率 : > 85% (刚性 杂质 ), > 70% (柔性 杂质 ) 
558: KI DR kF ER 9122. 877. ЯД. Er з=. ЈНИ. 
啤酒 等 行业 的 生产 废水 和 城市 生活 废水 的 处 理 。 


=. ОЈ ЭЛ, 

现 有 花 板式 和 管 排 式 两 种 结构 共 十 余 种 规格 。 

Е FIX REIT: 

过 滤 面 积 : 1~200m SEE. OSM ВАДЕ: >99%.„ 

aE BEA KI 9127. EE 印染 * аш. Аха. RESTA 
的 生产 废水 处 理 ; 化 工 、 食 品 及 制 糖 等 行业 的 物料 过 滤 ; т 
药 行业 的 针剂 药水 、 洗 瓶 水 过 滤 及 目 来 水 的 净化 过 滤 。 


四 、，DNY 系 列 带 式 浓缩 压 熔 脱 术 一 体 机 
DNY 系列 带 式 浓缩 压榨 脱水 


一 体 机 ， 是 集 浓缩 与 庄 榨 脱水 功 
能 于 一 体 。 对 污 泥 进行 一 次 性 脱 





3 \ 
Е FE 水 处 理 的 城市 废水 治理 最 新 设 
Ш. 备 。 处 理 量 大 、 脱 水 效果 好 ， 且 
整 机 体积 小 、 能 耗 小 、 噪 声 低 。 
污 泥 脱水 性 能 指标 : 
处 理 量 : 100~670ка (05) /hm; 
联系 人 : 肖 丽 鞭 ЛЕЖЕ: = 802, 
地 址 : 浙江 省 青田 县 温 溪 镇 安定 东 路 58 号 适用 范围 : 初 沉 污 泥 、 剩余 活性 污 泥 、 消 化 污 泥 的 
ч S2970 - 脱水 ;造纸 < Б. MR АНТ. 食品 等 污水 所 
电话 : (0578) 6851565 6851157 6851520 产生 的 污 泥 脱 水 : 自来水 的 渤 泥 脱水 。 


传真 (0578) 6855958 
htto://www.chinagreenwater.com 
E-mailatoreenwater@mail.lsott.zj.cn 
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一 《中 国 机 械 工业 年 鉴 》 是 由 中 国 机 械 工业 联合 会 主管 机械 工业 信息 研 
究 院 主办 的 大 型 资料 性 、 工 具 性 年 乔 ,创刊 于 1984 年 。 

二 ,根据 行业 需要 ,1998 年 中 国 机 械 工业 年 鉴 编辑 委员 会 开始 出 版 分 行业 
年 监 ,逐渐 形成 了 “中 国 机 械 工 业 年 鉴 系列 "”。 该 系列 丛书 已 经 出 版 《中 国电 器 
工业 年 鉴 》《 中 国 工程 机 械 工 业 年 鉴 》《 中 国资 轮 工业 年 鉴 》《 中 国 磨料 磨 具 工 
业 年 鉴 > 和 《中 国 机 电 产 品 市 场 年 鉴 》。 

三 《中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 ) 作 为 该 年 鉴 系 列 之 一 ,2002 年 创刊 , 它 集中 反 
映 了 通用 机 械 中 泵 、 风 机 、 压 缩 机 、 阔 门 、 气 体 分 离 设备 、 真 空 获得 及 应 用 设备 、 
分 离 机 械 \ 和 干燥 设备 、 减 变速 机 9 个 分 行业 的 发 展 情况 ,全 面 系统 地 提供 通用 机 
械 行 业 企 业 的 主要 经 济 技术 指标 。 

四 《中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》2002 年 创刊 号 由 综述 、 专 文 、 产 品 概 况 、 企 业 
概况 .市场 需求 获奖 项目 及 新 产品 质量 标准、 统计 资料 大事记 及 附录 等 内 
容 构 成 。 | 
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通用 机 械 行业 是 机 械 工 业 的 重要 组 成 部 分 ,在 国民 经 
济 建设 中 起 着 十 分 重要 的 作用 ,担负 着 为 石油 天 然 气 开发 、 
石油 化 工 、 化工. 电力 、. 治 金 、. 环 保 .城市 基础 设施 建设 、 矿 
出 水利 .军工 .建材 医药. 轻 工 等 工业 提供 成 套 技术 装备 
和 配套 设备 的 重任 。 

通用 机 械 制 造 业 包括 工业 泵 、 风 机 、 上 压缩 机 阀门 、 气 体 
分 离 与 液化 设备 .真空 获得 与 应 用 设备 、 分 离 机 械 、 于 燥 设 
备 和 减 变速 机 等 9 个 行业 ,产品 广泛 应 用 于 国民 经 济 各 领 
域 ,具有 使 用 量 大 ,服务 面 广 .配套 性 强 . 耗 能 较 高 等 特点 。 

通用 机 械 行 业 ( 以 下 简称 “通用 行业 ”) 专 业 门 类 繁多 ， 
产品 品种 繁杂 ,应 用 领域 广阔 。“ 十 五 ”期间 ,为 满足 国民 经 
济 持续 .快速 .健康 发 展 的 需要 ,通用 行业 面临 的 主要 任务 
是 调整 产业 和 产品 结构 ,全 面 提高 行业 和 企业 的 综合 竞争 
力 。 因 此 通用 行业 “十 五 ”发 展 应 突出 重点 ,集中 力量 研究 
助 于 行业 结构 优化 、 有 利于 行业 可 持续 发 展 和 能 够 形成 
新 经 济 增长 点 的 重点 产品 ,以 带动 整个 行业 的 发 展 。 

一 .现状 与 差距 

(一 ) 基 本 情况 

据 不 完全 统计 ,1998 年 通用 行业 有 生产 企业 1 283 家 ， 
职工 人 数 41.3 万 人 ,其 中 工程 技术 人 员 3.27 万 人 。 行业 资 
产 总 额 409.9 亿 元 ,固定 资产 原价 229.8 亿 元 ,固定 资产 净 
值 148.3 亿 元 。 

1998 年 全 行业 完成 工业 总 产值 按 不 变价 为 258.9 亿 元 ， 
按 当年 价 为 291.8 亿 元 ,工业 销售 产值 278 亿 元 ,工业 增加 
值 90.9 亿 元 ;全 行业 产品 产量 307 万 台 102.7 万 +, 实现 产 
品 销售 收入 257.3 亿 元 ,出 口 创汇 4.79 亿美 元 ;利税 总 额 
21.8 亿 元 ,其 中 利润 总 额 6.3 亿 元 。 


通用 行业 1998 年 主要 数据 指标 见 表 1。 
通用 行业 1998 年 按 小 行业 分 类 主要 数据 见 表 2。 
表 1 通用 行业 1998 年 主要 数据 指标 





序号 数据 或 指标 1998 年 














1 工业 总 产值 (当年 价 ) 

2 工业 总 产值 (不 变价 ) 258.9 

3 工业 销售 产值 278 

4 工业 增加 值 90.9 

5 销售 收入 257.3 

6 利税 总 额 21.8 
其 中 :利润 总 额 6.3 

7 h A eE 4.79 






产品 进口 

“ 九 五 "期 间 从 通用 行业 总 体 经 营 情 况 看 ,全 行业 产销 
呈 逐 年 增长 态势 ,工业 总 产值 .工业 增加 值 及 产品 销售 收入 
每 年 均 有 不 同 帆 度 的 增长 ,平均 工业 产品 销售 率 为 95.5%， 
平均 工业 增加 值 率 为 27.3%, 平 均 销 售 收 入 利税 率 为 
8.2% 。1996 ~ 1998 年 行业 产品 进口 额 逐 年 减少 ,但 产品 出 
口 创汇 增长 较 快 ,年 平均 增长 37%。 

从 各 种 体制 企业 发 展 情况 看 ,国有 及 国有 独资 企业 仍 
在 行业 中 占 主要 地 位 ,但 近年 来 集体 企业 .股份制 企业 和 合 
资 合作 经 营 企 业 等 多 种 所 有 制 企 业 发 展 呈 上 升 趋势 ,其 企 
业 数 量 ,资产 总 人 额 工业 产值 等 在 行业 中 所 占 比 重 都 逐年 增 
长 ,特别 是 效益 明显 好 于 国有 企业 。 通 用 行业 已 经 基本 不 
再 是 国有 企业 一 统 天 下 的 局 面 ,行业 内 企业 改组 改制 已 获 
得 初步 成 效 , 国 有 企业 必须 尽快 进行 结构 调整 和 机 制 转换 ， 
才能 走出 经 营 困 境 。 





表 2 通用 行业 1998 年 分 行业 主要 数据 指标 

















数据 或 指标 名 称 单位 туй 风机 其 他 小 行业 | ”合计 
企业 个 数 个 270 163 501 90 259 1283 
职工 人 数 万 人 8.1 6.2 13.7 5.4 7.9 41.3 
其 中 :工程 技术 人 员 万 人 0.7 0.5 0.9 0.5 0.7 3.3 
资产 总 额 亿 元 99.0 80.4 136,8 82.1 92.6 490.9 
固定 资产 原价 亿 元 46.2 40.2 61.2 37.1 45.1 229.8 
面 定 资产 净值 亿 元 29.8 24.3 40.7 23.8 29.7 148.3 
工业 总 产值 (当年 价 ) 亿 元 52.3 46.5 105.3 31.8 55.9 291.8 
工业 总 产值 (不 变价 ) ALF 45.9 45.3 87.9 32.4 | 47.4 258.9 
工业 销售 产值 亿 元 49.9 43.9 101.5 30.6 52.1 278 
工业 增加 值 亿 元 15.3 14.3 32.7 12.2 16.4 90.9 
销售 收入 亿 元 44.1 42.7 90.5 30.8 49.2 257.3 
产品 产量 台 88 








160 25 34 307 
100 2.7 102.7 
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利税 总 上 额 

利润 

全 员 劳 动 生产 率 ( 工 业 增 加 值 ) 
出 口 额 








бл 


亿 元 3.9 4.3 7.4 2.3 3.9 






( 续 ) 








3.2 





注 : 表 中 数据 为 全 部 国有 企业 和 年 产品 销售 收 入 500 万 元 以 上 非 国有 企业 主要 数据 . 


(三 )* 九 五 ”计划 完成 情况 

1. 主要 产品 产量 

随 着 市 场 经 济 和 国家 重点 工程 建设 的 发 展 ,以 及 人 民 
生活 水 平 的 提高 和 物质 精神 文明 建设 的 深化 ,通用 机 械 产 
品 的 应 用 领域 日 益 广 阅 ,需求 量 不 断 增 加 。 虽 然 “ 九 天 "期 
问 进 口 产 品 数量 较 大 ,并 以 较 强 的 竞争 实力 占据 了 一 定 的 
国内 市 场 份额 ,但 国产 通用 机 械 产 品 通 过 提高 技术 水 平和 
性 能 质量 ,市 场 竞 争 能 力 厅 断 增 强 ,为 国家 重大 技术 装备 和 
国民 经 济 各 行业 提供 了 大 量 配套 产品 ,基本 上 满足 了 不 同 
层次 用 户 的 需要 。 

1998 年 及 2000 年 行业 主要 产品 产量 产值 见 表 3。 

表 3 1998 年 及 2000 年 行业 主要 产品 产量 产值 














2. 引进 技术 及 消化 吸收 国产 化 情况 

通用 行业 在 “六 五 "“ 七 五 "和 ”人 和 八 五 "期间 我 国 先后 从 
国外 引进 了 压缩 机 .风机 ` 阀 站 化工 流程 泵 .化 工 专用 设备 
等 产品 的 先进 设计 .制造 技术 百 余 项 ,并 结合 企业 技术 改造 
和 科技 攻关 ,对 引进 技术 进行 消化 吸收 ,显著 地 提高 了 产品 
技术 水 平和 质量 ,对 “三 大 化 工 " 和 大 型 火电 装置 等 重大 技 
术 装 备 国 产 化 工作 做 出 了 贡献, 同时 也 带动 了 行业 的 发 展 。 

“ 九 五 "期 间 通 用 行业 企业 主要 是 通过 两 种 途径 促进 企 
业 技 术 进 步 ,使 产品 性 能 水 平 得 到 进步 提高 。 一 是 通过 
5 国外 企业 合资 合作 ,参与 重大 工程 项 目的 招标 投标 ,在 与 
国外 企业 合作 过 程 中 ,获得 和 掌握 国外 的 先进 设计 制造 技 
术 ,促进 企业 产品 技术 水 平 的 提高 ,增强 在 激烈 市 场 竞争 中 
的 竞争 实力 ;二 是 企业 计算 机 应 用 水 平 普 遍 提 高 ,强化 了 自 
主 开 发 设计 能 力 ,不 断 跟踪 世界 先进 技术 发 展 动 向 ,加 快 开 
发 全 制 适应 市 场 需求 变化 ,满足 用 户 需要 的 新 产品 ,并 结合 
对 已 引进 技术 的 深入 消化 吸收 和 发 展 创新 ,使 重大 技术 装 
备 关键 设备 的 国产 化 率 进 一 步 提 高 ,以 及 部 分 国内 处 于 空 
白 的 产品 研制 取得 突破 性 进展 。 

重大 技术 装备 的 国产 化 工作 取得 了 可 嘉 的 进展 ，，“ 九 
五 "末期 的 目标 已 经 基本 实现 , 即 以 天 然 气 为 原料 的 
30 万 va 合成 氨 装 置 国产 化 率 达 到 80% ,以 煤 为 原料 的 国产 
化 率 达 到 70% ;52 万 a 尿素 装置 国产 化 率 达 到 85% ;200 
万 t/a 渣 油 加 毛 脱 硫 装置 国产 化 率 达 到 80% ;大 型 乙烯 装置 
国产 化 率 达 到 65%; RAR ИЛЕ Ж/Е В РИ Ж 
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达到 70% 。 在 国家 有 关 部 门 的 高 度 重视 和 用 户 部 门 的 关心 
支持 下 ,经 过 多 方面 的 共同 努力 ,采取 多 种 厌 接 方式 ,国产 
的 石油 化 工装 备 辅 机 已 在 重大 技术 成 套装 壮 中 获得 了 一 定 
市 场 份 额 ,如 乙烯 裂解 气压 缩 机 组 丙烯 庄 缩 机 在 大 庆 年 产 
48 万 Va CRM LF FF AN He 

除 为 国家 重大 技术 装备 配套 的 产品 外 ,服务 于 国民 经 
济 各 领域 的 其 他 通用 机 械 产 品 对 引进 技术 的 消化 吸收 工作 
也 获得 了 较 大 成 效 。 工 业 泵 行业 在 消化 吸收 引进 技术 方面 
有 突出 成 就 的 是 电站 人 泵 ,沈阳 水 泵 厂 研 制 的 CHT 系列 给 水 
汞 技术 性 能 指标 和 结构 先进 性 都 达到 国际 先进 水 平 。 立 门 
行 通过 在 20 世纪 80 年 代 引 进 的 国外 先进 技术 推动 了 行业 
的 技术 进步 ,日 前 我 国 引进 的 大 型 石油 化 工 和 火电 .水电 成 
套装 置 中 配套 的 进口 阅 门 除 少数 仍 需 国外 提供 外 ,大 部 分 
产品 国内 厂家 均 能 供 货 ; 天 津 塘沽 阀门 三 在 引进 中 线 对 来 
式 蝶阀 技术 基础 上 开发 了 变型 产品 ,完全 满足 国内 用 户 需 
要 ,并 有 部 分 出 口 。 

3. 产品 出 口 创 汇 

“ 九 五 "期 间 行 业 产 品 出 D 取 得 了 较 大 发 展 ,出 口 量 逐 
年 增长 。 据 不 完全 统计 ,1995 年 通用 行业 出 口 创 汇 3 亿美 
元 ,1998 年 增长 为 4.79 亿美 元 。 虽 然 在 1997 年 和 1998 年 通 
用 行业 产品 出 口 受 到 亚洲 金融 危机 的 影响 ,部 分 产品 的 出 
O ê û Pt FEE ,但 行业 出 口 总 体 仍 保持 逐年 增长 势头 。 但 
在 出 口 产品 中 60% ~ 70% 仍 为 传统 的 低 中 档 产品 ,如 压缩 
机 产品 中 微型 压缩 机 的 出 口 额 占 压缩 机 总 出 口 额 的 
58.5 针 ,和 泵 类 出 口 产 品 主要 是 低 值 小 铸铁 泵 ,风机 的 主要 出 
口 产 品 是 中 小 型 通风 机 和 风机 配件 ,阀门 的 出 口 产 品 大 多 
数 为 中 低压 的 闸阀 .截止 交 . 止 回 赂 等 。 而 同时 由 于 国内 产 
品 还 不 能 完全 满足 各 类 用 户 的 需要 ,各 产业 都 有 部 分 高 技 
RAE .高 附加 值 的 产品 进口 。 因 此 说 明 通 用 机 械 产 品 还 
需 进 一 步 提 高 技术 质量 水 平 ,增强 竞争 实力 ,满足 不 同 层次 

通用 机 械 产 品 的 主要 出 口 国家 和 地 区 重点 集中 在 业 
洲 ,特别 是 东南 亚 和 南亚 地 区 ,同时 还 有 非洲 .中 东南 美 等 
国家 各 地区。 传统 的 中 低档 通用 机 械 产 品 主要 面 册 发展 中 
国家 和 地 区 ,部 分 产品 也 销 往 美国 .日 本 ,意大利 等 工业 发 
达 国 家 - 通用 行业 企业 在 巩固 和 抓 住 传统 出 口 市 场 的 同 
时 ,正在 积极 开拓 更 为 广阔 的 国际 市 场 领域 。 随 着 工业 发 
达 国 家 逐渐 将 劳动 密集 型 产品 的 生产 向 发 展 中 国家 和 地 区 
转移 ,我 国 通 用 机 械 产 品 的 技术 水 平和 质量 不 断 提高 ,价格 
具有 一 是 竞争 实力 ,可 望 争取 获得 更 大 的 国际 市 场 份额 ， 

目前 行业 中 有 更 多 的 企业 获得 了 自 营 出 口 权 , 出 口 产 
品 正 在 由 传统 的 劳动 密集 型 逐步 向 技术 密集 型 转化 ,中 高 





档 技术 水 平 的 产品 在 出 口中 所 占 比 重 越 来 越 大 ,部 分 技术 
附加 值 较 高 的 产品 也 已 开始 进入 国际 市 场 ,如 火电 机 组 用 
Ж .大 中 型 压缩 机 、 大 型 空 分 设备 等 。 特 别 是 行业 已 从 单 
件 . 单 套 产品 出 口 逐 步 发 展 为 以 产品 为 龙头 ,带动 工程 承包 
成 套 项 目的 出 口 ,使 通用 行业 的 出 口 领域 进一步 得 到 扩展 ， 
使 产品 走向 更 为 广阔 的 国际 市 场 。 

4. 固定 资产 投资 进展 情况 

“ 九 五 "规划 中 国定 资产 投资 计划 目标 是 围绕 国家 重大 
技术 装备 ,扩大 出 口 创汇 ,发 展 通用 节能 产品 和 两 个 文明 建 
设 所 需 关键 产品 进行 政 造 ,规划 改造 项 目 140 项 ,投资 70 亿 
元 。 

“ 九 五 "期间 是 国有 企业 改革 深化 的 关键 时 期 ,同时 亚 
洲 金融 危机 也 对 国内 制造 业 造 成 了 重要 影响 。 为 推动 市 场 
经 济 的 深入 发 展 ,提高 企业 参与 市 场 竞 争 的 能 力 ,加快 企业 
发 展 的 步伐 ,由 国家 经 贸 委 和 国家 计 委 组 织 ,与 银行 等 金融 
部 门 相 结合 ,在 “ 九 五 "期 间 先 后 安排 了 技术 改造 第 一 期 “ 双 
加 "工程 导向 性 项 目 计 划 .技术 改造 第 二 期 “ 双 加 ”工程 导向 
性 项 目 计划 .重点 工业 产品 扩大 出 口 专项 规划 、 重 点 行业 结 
构 调 整 专项 规划 及 1999 2000 年 国家 重点 技术 改造 项 目 计 
划 ( 国 债 专项 资金 项 目 )、 国 家 重点 技术 改造 “ 双 高 一 优 ” 项 
目 导 向 计划 等 专项 投资 项 目 计划 ,针对 工业 企业 ,特别 是 国 
有 企业 的 技术 改造 给 予 资 金 上 的 支持 ,拉动 了 内 需 , 增 强 了 
企业 活力 。 在 各 类 专项 计划 中 ,通用 行业 的 重点 骨干 企业 
和 较 具 发 展 潜力 的 企业 大 部 分 都 得 到 了 国家 立项 的 支持 和 
银行 贷款 的 承 庶 ,以 及 贴息 和 国家 资本 金 投入 等 扶持 政策 。 
但 由 于 ”“ 九 五 "期 间 受 国际 经 济 环境 的 影响 和 国内 市 场 需求 
的 变化 ,部 分 企业 经 济 效益 滑坡 ,资产 负债 率 较 高 ,因此 少 
部 分 企业 的 技术 改造 项 目 最 终 没有 得 到 实施 或 只 能 部 分 实 
施 ,对 企业 的 发 展 造 成 一 定 影响 。 

“ 九 五 "期 间 随 着 我 国 融资 渠道 的 多 元 化 和 投资 体制 的 
改革 ,企业 发 展 资金 的 筹措 已 从 完全 依靠 国家 技术 改造 各 
基本 建设 项 目 立 项 的 贷款 投资 转变 为 通过 银行 贷款 、 吸 引 
外 资 股票 上 市 .合资 合作 等 多 案 道 .多 种 形式 筹措 资金 。 
行业 内 合资 合作 企业 数量 不 断 增加 ,有 部 分 企业 实现 了 股 
票 上 市 。 同 时 许多 国有 企业 进行 了 改组 改制 ,剥离 不 良 资 
产 ,盘活 优良 资产 ,使 企业 进入 良性 发 展 。 

5. 科研 开发 和 重点 产品 技术 水 平 

“ 九 五 "期 间 在 机 械 行业 提出 的 “三 大 战役 "( 即 产品 
量 翻身 .组 织 结构 优化 .开发 能 力 提 高 ) 思 想 指 导 下 ,企业 特 
别 注重 提高 开发 设计 能 力 ,强化 开发 手段 ,提高 计算 机 辅助 
设计 应 用 水 平 ,积极 与 科研 院 所 和 大 专 院 校 合作 ,采用 多 种 
形式 开发 新 产品 ,提高 产品 技术 水 平 。1998 年 通用 行业 全 
年 产品 销售 收入 中 新 产品 销售 收入 约 占 23% o 

根据 国家 有 关 改 革 方 案 , 科 研 院 所 在 “ 九 五 "期间 进行 
了 体制 改革 ,实行 企业 化 ,使 之 成 为 科研 与 生产 相 结 合 、 立 
足 市 场 竞争 的 经 营 企 业 ,在 体制 上 为 科研 单位 参与 市 场 竞 
争 ,在 竞争 中 求 得 发 展 创造 了 条 件 ,也 使 产品 的 开发 和 研究 
更 加 贴近 和 满足 市 场 的 需求 。 

“ 九 五 "期 间 通用 行业 对 引进 技术 进一步 消化 吸收 ,并 





通过 目 我 开发 取得 了 许多 科研 成 果 , 使 我 国 通 用 机 械 产品 
的 技术 性 能 和 质量 水 平 得 到 较 大 提高 。 目 前 从 整体 上 看 ， 
我 国 通 用 机 械 产 品 中 有 50% ~ 60% 达 到 国际 20 世纪 80 年 
代 水 平 ,有 10% 达 到 国际 90 年 代 初 .中 期 水 平 ,主要 产品 的 
国内 市 场 占有 率 达 60% ~ 70%。 依 据 市 场 需求 的 变化 情 
况 ,为 满足 国民 经 济 各 领域 工业 现代 化 水 平 的 提高 和 人 民 
生活 素质 改善 对 通用 机 械 产品 的 需要 ,部 分 采用 新 科技 , 运 
用 新 工艺 的 新 产品 开发 获得 突破 。 

“ 九 五 ”期间 ,工业 秦 行 业 科研 成 果 和 新 产品 数量 近 280 
个 ,并 有 6 个 企业 建立 了 技术 中 心 。 沈 阳 水 泵 厂 的 产品 中 有 
91 个 品种 规格 达到 或 接近 20 世纪 90 年 代 国 际 同类 产品 水 
平 , 占 全 部 产品 的 18.3% ;天 津 认 业 机 械 集 团 公 司 在 引进 技 
术 基 础 上 发 展 了 螺杆 泵 系列 产品 ,其 开发 的 新 产品 中 有 
60 久 以 上 达到 国际 水 平 。 风 机 行业 通过 对 引进 技术 的 消化 
吸收 ,使 企业 增强 了 技术 发 展 后 劲 ,技术 创新 取得 较 大 进 
展 ,1996 年 风机 行业 开发 的 新 产品 就 达 163 种 。 

(三 ) 国 内 外 科技 发 展 趋势 

1. 相关 领域 技术 发 展 趋势 

国际 上 炼油 化肥、 乙烯 等 能 源 工 业 发 展 迅 速 , 其 技术 
发 展 主 要 体现 以 下 几 方 面 特点 : 

(1) 石 化 装备 技术 与 装置 大 型 化 趋 于 稳定 MRA. ME 
石化 产品 的 世界 市 场 兖 争 越 来 越 激烈 ,石化 工程 的 建设 也 
趋向 追求 最 佳 化 经 济 规 模 ,以 求 得 单位 产量 的 成 本 最 低 。 
因此 上 日 前 单 套 装置 的 规模 及 其 所 要 求 的 单 台 设备 规格 参数 
逐步 加 大 ,系统 装置 不 仅 形 成 了 高 配套 性 .高 可 靠 性 ,而 且 
达到 了 高 效率 和 高 效益 ,科学 管理 水 平和 加 工 制造 技术 水 
平 越 来 越 高 。 

(2) 多 功能 高 性 能 化 。 随 着 高 新 技术 的 发 展 ,技术 密集 
型 的 石化 工艺 装置 已 朝 着 缩短 流程 .简化 设备 和 节能 降 耗 
的 方向 发 展 。 在 促进 工艺 和 催化 剂 更 新 换代 的 同时 ,设备 
的 多 功能 化 发 展 也 是 这 一 趋势 的 重要 标志 。 同 时 石化 装备 
的 产品 结构 也 发 生 了 极 大 变化 ,专用 机 械 设 备 发 展 较 快 ,其 
应 用 领域 越 来 越 宽 ,水 平 越 来 越 高 。 

(3) 石 化 装置 运转 可 靠 性 增加 ,延长 了 使 用 寿命 。 石 化 
生产 装置 具有 高 温 BE RI. . 易 燃 . 易 爆 .有毒 和 强 腐蚀 
等 特点 ,操作 安全 和 运转 可 靠 都 与 石化 专用 机 械 设备 的 可 
靠 性 和 使 用 寿命 有 关 。 随 着 计算 机 技术 和 相关 科学 理论 的 
发 展 ,石化 设备 的 设计 已 更 加 注重 于 实验 分 析 和 系统 设计 
等 分 析 设 计 ,注重 对 设备 的 形状 及 结构 的 优化 ,使 产品 在 加 
工 制造 过 程 中 处 于 最 佳 状 况 ,实现 了 程序 控制 .自动 跟踪 检 
测 ,达到 既 保 证 安全 运行 又 延长 设备 寿命 ,并 充分 利用 材料 
的 性 能 和 强度 ,降低 造价 。 近 年 来 发 达 国 家 在 断裂 力学 分 
析 .在线 监制 .诊断 技术 、 判 废 技 术 等 方面 做 了 大 量 人 研究 工 
Е. 

“AE” “ 九 五 ?期 间 我 国 的 能 源 工 业 也 有 了 飞速 的 发 
展 ,其 生产 规模 和 技术 水 平 都 得 到 了 很 大 提高 ,整个 产业 与 
国际 先进 水 平 的 差距 有 所 减 小 ,大 型 成 套 技术 装置 的 国产 
化 率 越 来 越 高 ,更 多 的 关键 设备 都 已 经 能 够 立足 国内 制造 。 
“十 五 "期 间 能 源 工 业 仍 是 我 国 国民 经 济 的 重点 发 展 领 域 ， 
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其 总 体 发 展 趋势 是 更 加 大 型 化 .集约 化 和 自动 化 ,要 求 装置 
以 实现 较 高 经 济 效益 为 主要 目的 ,因此 对 装置 的 连续 化 大 
生产 . 单 台 及 单元 系统 设备 的 可 靠 性 .装置 的 自动 化 控制 水 
平等 都 提出 了 更 高 的 要 求 。 

2. 国内 外 产品 技术 水 平 及 发 展 趋势 

国民 经 济 相关 领域 的 发 展 战略 和 技术 发 展 趋势 决定 了 
通用 行业 的 产品 技术 发 展 方向 ,通用 机 械 产品 将 更 加 紧密 
地 跟踪 能 源 工 业 和 其他 领域 的 技术 发 展 动向 ,贴近 用 户 的 
实际 需要 ,满足 不 同 层次 用 户 的 不 同 技术 要 求 。 通 用 机 械 
产品 的 总 体 技术 发 展 方向 是 产品 的 机 电 一 体 化 水 平 ,提高 
自动 化 控制 水 平 ,增强 成 套 性 ,扩大 适用 范围 ,更 加 广泛 应 
用 新 材料 .新 工艺 、 微 电子 技术 等 ,大 大 提高 产品 的 性 能 稳 
定性 ,使 用 寿命 和 可 靠 性 , 途 步 缩小 与 国际 同类 产品 先进 水 
平 的 差距 ， 

工业 泵 

国外 泵 行业 继续 向 专业 化 方向 发 展 ,采用 模块 化 技术 ， 
使 多 品种 .小 批量 生产 方式 逐步 转化 为 大 批量 牛 产 方式 ; 生 
产 密 持 件 .轴承 和 模块 鹤 件 的 专业 厂家 飞速 发 展 ,录用 密 
FF 轴承 等 部 件 制造 籽 向 大 型 化 .专业 化 发 形 。 

绿色 制造 将 成 为 21 世纪 录制 造 业 的 主要 特征 ,主要 体 
现在 二 个 方面 :第 一 ,要 求生 产 过 程 无 污染 ;第 二 ,无 汇 潮 密 
封 作成 为 满足 输送 可 对 环境 造成 污染 介质 时 绝对 无 点 滴 湛 
涯 这 一 坏 保 要 求 的 最 具 竞 争 力 的 产品 ;第 三 ,有 泵 是 水 污染 防 
治 没 备 中 的 关键 产品 , 随 着 我 国 环保 部 门 逐步 解决 大 中 城 
市 水 质保 护 和 污水 上 骨 生 问题 ,对 环保 用 泵 类 产品 的 需求 量 
将 大 天 增加 ,环保 业 成 为 条 产品 的 重要 湾 在 市 场 。 

汞 类 产品 的 技术 发 展 趋势 为 大 型 化 .高 速 化 .机 电 一 体 
化 .成 食 化 . 怀 准 化 .系列 化 和 通用 化 ,产品 实现 多 品种 .性 
能 /” XR K Жер] ETE: HAE BEL Е G А 
所 值 产品 将 被 大 力 开 发 研制 。 

目前 我 国泰 业 重点 产品 中 , 约 有 20 名 达到 或 接近 国际 
20 IH £ 90 年 代 初 同类 产品 水 平 , 其 中 部 分 产品 和 技术 处 于 
疆界 领 先 地 位 ,大约 35% 的 产品 处 于 国际 80 FRKE, M 
总 体 上 我国 泵 业 发 展 趋势 是 在 质量 和 性 能 方面 加 大 发 展 力 
度 ,质量 的 提高 主要 体现 在 可 靠 性 和 机 电 一 体 化 技术 的 发 
jê ,性 能 水 平 的 提高 主要 体现 在 效率 、 汽 蚀 性 能 及 材质 水 平 
等 方面 的 提高 。 

压缩 机 

国外 压缩 机 产品 正在 问 结构 紧 恋 IK ВЕЕ . 低 品 声 ê 
效率 高 可 靠 性 以 及 高 强 排 气 净化 能 力 的 方向 发 展 。20 t 
纪 90 年 代 由 于 计算 机 技术 的 发 展 和 应 用 ,机 械 产品 机 电 一 
体 化 水 平 得 到 很 大 提高 ,压缩 机 产品 实现 了 采用 微电脑 进 
行 企 自动 控制 ,实现 优化 节能 运行 状态 : 除 中 小 型 和 微型 成 
人 磷 讨 缩 机 组 外 ,不 少 大 型 机 组 也 可 实现 所 装 无 基础 .全 思 低 
噪 状态 ,大 大 减少 了 机 组 安装 、 基 础 和 调试 费用 。 工 业 发 达 
国家 普遍 应 几 CAD 进行 产品 设计 ,使 压缩 机 热力 学 .动力 学 
计算 软件 和 压缩 机 工作 过 程 模拟 软件 等 都 得 到 了 广泛 使 用 
和 不 断 完 善 ,新 产品 的 开发 .设计 和 科研 工作 向 自动 化 .最 
佳 化 方向 发 展 ;同时 产品 设计 中 将 更 加 重视 工业 设计 和 环 


6 ° 2002 中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 


境 保护 ,使 压 弱 机 产品 以 优美 的 外 型 .安静 的 运行 . 利 越 的 
品质 面向 市 场 。 

目前 我 国 采 用 消化 吸收 引进 技术 或 与 国外 合作 生产 的 
工艺 用 往复 式 压 缩 机 已 接近 国际 同类 产品 水 平 , 部 分 产品 
达到 国际 先进 水 平 。 沈 阳 气 体 压 缩 机 股份 有 限 公 司 为 茂名 
石化 公司 年 产 200 万 t 潭 油 加 和 氧 脱 硫 装置 配套 的 4M80 型 新 
氮 压 缩 机 ,其 活塞 力 .最 终 排 气 压力 、 排 气量 等 技术 参数 均 
达 国 际 水 平 。 上 海 压缩 机 有 限 公司 与 美国 德 莱 赛 一 兰 公司 
合作 为 40 万 va 加 和 氢 装 置 提 供 的 新 氨 压 缩 机 和 循环 氢 压 缩 
机 都 达到 国际 先进 水 平 。 但 目前 仍 有 一 些 大 者 工艺 用 往复 
式 活塞 压缩 机 在 产品 性 能 稳定 性 .可 靠 性 等 方面 与 国外 差 
距 较 大 ,不 能 完全 满足 重大 技术 装置 的 配套 需要 , 须 依赖 进 
口 ;螺杆 压缩 机 产品 的 品种 不 汤 增加 ,与 国外 合作 生产 或 消 
化 引进 技术 生产 的 产品 已 达 国 际 技术 水 平 ,但 工艺 用 螺杆 
压缩 机 与 国际 先进 水 平 差距 较 大 ;动力 用 往复 式 活 守 压 缩 
机 产品 技术 比较 成 熟 ,主要 技术 指标 与 国际 先进 水 平 相当 ， 
基本 占领 国内 市 场 ; 微 型 压缩 机 主要 技术 参数 达到 国际 水 
平 ,品种 规格 可 以 满足 国内 需要 ,但 全 无 油 润 滑 微 型 压缩 机 
技术 性 能 还 不 能 完全 满足 市 场 需要 。 

阀门 

国外 阀门 行业 的 发 展 水 平 较 高 ,发 展 速度 较 快 ,主要 体 
现在 :第 一 , 随 善 国 外 大 型 成 套装 置 技术 的 发 展 ,与 之 配套 
的 阀门 产品 也 晃 向 大 型 化 、 高 参数 化 、 自 动 化 和 成 套 化 。 第 
二 , 随 着 各 类 成 套 设备 工艺 流程 和 性 能 的 改装 ,新 型 较 门 总 
种 不 断 出 现 , 如 紧急 切断 间 .快速 关闭 阀 ру К A 
等 , 闽 门 派生 品种 发 展 很 快 。 第 三 ,有 阁 门 基本 参数 大 大 提 
高 ,闸阀 最 大 口径 达到 4 200mm ,温度 1 050 ,压力 105MPa。 
第 四 ,由 门 产 品质 量 水 平 更 高 ,密封 可 靠 ,寿命 提高 ,如 球 几 
最 高 寿命 次 数 能 达到 10 万 次 以 上 无 泄漏 。 由 于 计算 机 辅助 
设计 得 到 广泛 访 用 ,通过 对 产品 热 态 性 能 .动态 性 能 . 耐 麻 、 
抗 振 .防火 .可靠 性 等 多 方面 性 能 参数 的 优化 设计 ,使 产品 
结构 设计 更 趋 于 合理 ,性 能 更 佳 。 

我 国 岗 门 行业 技术 水 平 目前 相当 于 国外 20 世纪 90 年 
代 初 水 平 , 成 从 水 平 还 比较 低 , 自 动 控 制 阅 门 产品 的 性 能 不 
稳定 ,品种 少 ,部 分 产品 还 处 于 空白 。 随 着 我 国 现代 化 工业 
的 发 展 , 除 应 用 量 大 面 广 的 通用 有 痪 门 产 品 外 ,各 种 新 的 工艺 
流程 对 胶 门 产品 提出 了 更 高 的 技术 要 求 , 如 温度 .压力 等 性 
能 参数 的 提高 , 耐 腐蚀 和 寿命 要 求 的 提高 ,低温 超低温 . 超 
临界 机 组 等 领域 应 用 的 产品 都 将 需要 大 力 发 展 。 随 着 大 型 
成 套装 置 日 动 化 程度 的 提高 ,控制 阅 门 和 上 自动 冰 门 将 得 到 
越 来 越 多 的 应 用 ,如 调节 闪 、 安 全 交 REKE BRIER Ж 
国 开发 阐 门 新 产品 的 重点 将 是 阀门 新 材料 的 应 用 , 超 低 碳 
不 锈 钢 等 新 材料 阀门 应 得 到 更 快 地 发 展 。 同 时 阀门 产品 的 
应 用 领域 将 继续 不 断 扩大 ,环保 汽车 用 多 功能 瓶 用 阀门 .长 
输 管线 用 立 门 等 产品 将 发 展 迅速 。 从 闹 门 结构 来 看 ,蝶阀 
和 和 球 阅 研 制 成 功 金属 密封 结构 后 ,其 温度 和 压力 范围 得 到 
了 医大 ,将 逐渐 取代 一 部 分 闸 阅 和 截止 阀 ; 止 回 阀 采 用 对 来 
式 结构 安装 方便 ,体积 小 ,将 取代 一 部 分 升降 止 回 阅 和 旋 启 
ЕН; И] ЕЖЕ RE BHR К ОЕА ША; Я 
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装置 将 通过 采用 传感器 和 光电 管 结构 的 智能 型 装置 实现 效 
门 的 程控 . 群 控 自 动 化 。 

风机 

随 着 火电 .石油 化 工装 置 向 着 更 加 大 型 化 .连续 化 方向 
的 发 展 , 国 外 风机 产品 技术 水 平 也 得 到 了 进一步 提高 。 通 
过 采用 先进 的 动力 学 理论 和 计算 机 设计 软件 ,推动 产品 向 
高 效 .大 容量 .结构 优化 .更 高 自动 化 控制 水 平 的 方向 发 展 ， 
同时 国外 也 正在 深入 研究 采用 新 技术 更 好 地 解决 由 于 风机 
大 型 化 和 高 速 化 带 来 的 品 声 问题 。 

我 国 风机 产品 未 来 的 技术 发 展 方向 是 发 展 大 型 离心 压 
缩 机 .大 型 轴 流 压缩 机 、 大 型 轴 流 和 离心 式 送 引 风 机 等 产 
品 ,满足 电力 .石油 化 工 及 冶金 等 工业 装置 大 型 化 的 需要 ; 
采用 新 型 气体 密封 .磁力 轴承 和 无 润滑 联 轴 器 等 新 技术 , 开 
发 超 高 压 及 小 流量 压缩 机 等 产品 ;进一步 研究 三 元 流动 理 
论 ,扩大 其 应 用 范围 ,采用 离心 式 通风 机 变 转 速 调节 FH 
式 通 风机 的 动静 叶片 角度 调节 及 敲 风机、 压缩 机 的 进口 导 
叶 调 节 等 调节 方式 ,扩大 调节 范围 ,提高 变 人 负荷 条 件 下 的 风 
机 运行 效率 ;通过 优化 结构 .提高 转速 ,并 采用 液体 动力 旋 
转 气体 密封 ,高速 气体 轴承 及 磁力 悬浮 轴承 等 当代 最 新 技 
RRR ,实现 风机 高 速 小 型 化 ;采用 噪声 防护 改进 结构 设 
计 等 方式 降低 风机 形成 的 噪声 污染 。 

(四 ) 行 业 存在 的 问题 和 主要 差距 

1. 产品 结构 不 合理 造成 产 需 矛盾 突出 

随 着 市 场 经 济 的 不 断 深 和 人 发 展 ,通用 行业 的 市 场 供求 
关系 也 发 生 了 很 大 变化 ,以 “短缺 ”为 特征 的 卖方 市 场 已 基 
本 成 为 历史 ,以 “结构 性 过 剩 " 为 特征 的 买方 市 场 已 茜 本 形 
成 ,产品 结构 性 矛盾 造成 市 场 产 需 不 平衡 。 

通用 行业 产品 从 总 体能 力 看 已 处 于 供 大 于 求 的 态势 ， 
特别 是 一 般 中 低档 次 的 通用 机 械 产 品 已 普遍 存在 能 力 过 剩 
的 状况 , 低 水 平 重复 生产 情况 比较 严重 ,许多 淘汰 产品 仍然 
占据 大 量 市 场 ,这 种 现象 在 工业 和 泵 `. 风机 ,阀门 .压缩 机 等 小 
行业 更 为 严重 。 而 对 于 国内 市 场 急需 的 技术 含量 较 高 的 高 
参数 .大 规格 .特殊 用 途 .特殊 材料 .自动 化 控制 水 平 较 高 的 
高 档次 产品 在 技术 水 平 .性 能 参数 ,质量 .可靠 性 、 交 货 期 和 
生产 能 力 等 方面 还 达 不 到 用 户 的 要 求 ,造成 部 分 产品 仍 有 
大 量 进口 。 

目前 国内 泵 行业 的 市 场 容量 为 120 ~ 130 亿 元 ,基本 采 
用 国内 产品 ,但 在 外 商 投 资 项 目 中 和 特殊 高温 、 有 毒 、 易 燃 
易 爆 等 使 用 场合 的 泵 产品 进口 量 较 多 。 炼 油 设 备 国产 化 率 
目前 达 95% ,石化 装置 如 30 万 t/a 7, ЖЕ E EPH ж 5 
65% 以 上 ,大 型 化 肥 装 置 国产 化 率 为 70% ~ 85% ,1995 ~ 
1998 年 石化 专用 设备 进口 2.45 亿美 元 。 压 缩 机 产品 中 的 沙 
漠 石 油 用 天 然 气 动力 压缩 机 .大 型 氢 压 机 、 核 电站 专用 压缩 
机 .无 油 螺杆 压缩 机 等 产品 国产 化 率 不 高 ,主要 依靠 进口 。 

随 着 我 国 如 和 人 世贸 组 织 , 国 外 产品 将 在 国内 市 场 中 对 
国产 通用 机 械 产 品 造成 更 大 的 冲击 ,通用 行业 将 面临 更 为 
激烈 的 市 场 竞争 , 若 不 尽快 调整 和 发 展 , 产 需 矛 盾 将 更 加 帘 


出 。 

2. 产品 技术 水 平 不 高 ,科技 投入 少 ,产品 开发 能 力 差 

目前 通用 机 械 产 品 的 平均 水 平 只 相当 于 国外 80 年 代 末 
和 90 年 代 初 技术 水 平 , 与 国外 先进 技术 水 平 相 比 还 具有 相 
当 大 的 差距 ,主要 表现 在 企业 科技 投入 少 ,国外 企业 用 于 技 
术 开 发 的 研究 费用 普遍 达到 销售 收入 的 5% 左右 ,大 型 跨国 
公司 .企业 集团 达到 10% 以 上 ,而 国内 通用 行业 企业 普遍 低 
于 1% ,少数 企业 达到 1 ~ 3%。 科 研 投 入 不 足 造 成 企业 技 
术 基 础 薄弱 ,设计 手段 落后 ,产品 设计 水 平 低 ,紧密 跟 踊 国 
外 先进 技术 和 用 户 的 发 展 需要 开发 新 产品 的 能 力 弱 , 在 结 
构 分 析 .参数 选择 .系统 匹配 .材料 应 用 .工艺 研究 等 方面 计 
算 机 应 用 水 平 不 高 ,同时 缺乏 有 效 的 技术 创新 机 制 。 行 业 
现 有 产品 的 品种 和 规格 系列 不 完善 ,产品 变型 能 力 弱 ,对 不 
同 层次 用 户 的 不 同 需求 满足 度 差 ,使 用 户 在 产品 形式 .性 能 
参数 和 规格 范围 内 选择 的 余地 很 小 。 通 用 机 械 产 品 普遍 缺 
乏 满足 大 规格 和 高 温 、 高 压 、 大 流量 等 高 参数 以 及 低温 、 超 
低温 、 耐 腐蚀 等 特殊 环境 条 件 和 操作 精度 、 自 动 控 制 . 配 套 
性 专用 性 水 平 要 求 较 高 的 产品 。 | 
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业 的 重点 配套 领域 ,多 年 来 围绕 国家 重大 技术 装备 的 建设 ， 
虽然 引进 和 消化 吸收 了 大 量 国 外 先进 设计 制造 技术 ,通过 
在 行业 内 组 织 技术 攻关 研制 ,使 各 类 大 型 技术 装置 的 国产 
化 率 都 有 了 不 同 程度 的 提高 ,但 随 着 国外 电力 和 石油 化 工 
装置 向 更 加 大 型 化 .集约 化 和 连续 化 大 生产 的 方向 发 展 , 装 
置 规模 和 单机 设备 规格 加 大 ,配套 产品 性 能 参数 和 技术 质 
量 都 要 求 更 高 ,如 大 型 火电 装置 规模 已 从 200 ~ 300MW 机 组 
发 展 到 600MW 机 组 .大 型 乙烯 装置 规模 从 30 万 t/a REA 
60 ~70 万 ta 等 等 ,而 对 于 不 少 关键 设备 绝 非 简单 的 放大 ， 
因此 国内 企业 在 设计 和 制造 上 面临 着 新 的 难题 和 挑战 ,已 
经 国产 化 的 产品 可 能 又 面临 着 新 一 轮 进口 的 局 面 。 

3. 企业 工艺 装备 落后 ,管理 水 平 低 ,产品 质量 不 高 ,可 
靠 性 差 

通用 行业 企业 大 部 分 为 建 厂 时 间 较 和 久 的 老 企 业 ,经 过 
几 个 五 年 计划 的 技术 改造 ,许多 企业 引进 和 添置 了 部 分 国 
内 外 先进 设备 ,使 企业 工艺 装备 水 平 得 到 了 较 大 提高 。 但 
从 总 体 来 看 行业 工艺 制造 水 平 不 高 ,设备 老化 状况 严重 , 通 
用 型 设备 多 ,专用 机 床 少 ,加 工 中 心 及 其 他 数控 机 床 等 工艺 
装备 占 企 业 加 工 设 备 的 比例 很 低 , 缺 乏 高 . 精 . 尖 关键 设备 ， 
试验 检测 手段 不 完善 ,致使 产品 的 加 工 精度 和 质量 难于 保 
证 ,生产 效率 低下 。 

企业 管理 水 平 不 高 ,质量 保证 体系 不 完善 ,缺乏 全 员 质 
量 意 识 ,职工 总 体 素 质 不 高 ,造成 产品 质量 较 差 ,性 能 不 稳 
HE ,可 靠 性 差 ,故障 率 高 ,寿命 期 短 , 机 、 泵 、 阀 等 产品 的 跑 、 
Ө W , 漏 现 象 仍 非常 普遍 ,维修 不 及 时 ,满足 不 了 现代 化 工 
业 工 况 复 杂 .高 参数 .连续 化 生产 和 追求 高 效益 的 使 用 要 
求 ,缺乏 令 用 户 满 意 的 名 牌 产品 。 | 

4. 行业 组 织 结构 不 合理 ,专业 化 生产 水 平 低 ,规模 效益 





ра 
大 部 分 产品 生产 集中 度 不 够 高 ,大 多 数 企 业经 营 规模 
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小 , 低 水 平分 散 重复 生产 .重复 建设 严重 ,企业 趋同 化 .地 区 
趋同 化 ,特别 是 在 阐 门 .风机 ,工业 泵 等 产品 领域 ,一 些 乡 镇 
企业 ,民营 企业 发 展 过 多 、 过 快 ,失去 控制 ,存在 着 盲目 竞 
第 .相左 压价 的 现象 。 行 业 中 尚未 形成 一 批 占有 和 较 大 市 场 
份额 .代表 行业 水 平 . 具 有 国际 市 场 深 争 力 的 大 型 企业 集 
团 ,缺少 一 批 产 品 有 特色 .并 按 经 济 规模 组 织 咎 产 的 协作 配 
供 厂 ,行业 专业 化 水 平 低 , 不 能 形成 规模 效益 ,在 一 般 企业 
中 ,大 而 全 ,小 调 爹 "和 "两头 弱 .中间 大 "的 状况 依然 存在 。 

СП) REFE REH E ЖОН 

1. ALEI FF Л ,市 场 观 念 淡薄 

在 国有 企业 的 改革 改制 进程 中 ,企业 机 制 仍 未 得 到 彻 
EEE. 大 部 分 国有 企业 产权 关系 不 明晰 ,传统 的 国有 企 
业 记 端 使 企业 政 企 不 分 ,职能 错位 ,企业 还 没有 真 下 成 为 自 
主 经 党 .自负 租 瑟 的 市 场 主 体 ,缺乏 强烈 的 市 场 意识 和 竞争 
意识 ,抵御 市 场 风 险 能 力 差 。 企业 的 经 营 观 念 .管理 和 组 织 
结构 等 不 能 完全 与 市 场 经 济 接轨 ,大 部 分 企业 仍 处 于 被 动 
适应 市 场 的 状况 ,积极 人 研究 市 场 、 里 主创 新 、 开 拓 抢 占 市 场 
述 没有 成 为 企业 参与 市 场 竞争 的 自觉 行为 。 

2. 企业 负担 重 , 投 入 不 足 HORNS 

区 期 计划 经 济 体制 造成 企业 社会 负担 重 , 宛 员 多 ,出 于 
让 会 保障 机 制 不 健全 ,下 岗 分 流 讨 力 大 。 企业 生产 资金 周 
Fe RINE ,银行 信誉 不 高 , 敏 使 生产 投入 和 技术 改造 投入 不 
是 由 二 种 种 原因 ,“ 九 五 "期 间 询 入 国家 各 专项 的 企业 技 
本 改造 项 目 有 部 分 林 得 以 实施 ,使 企业 缺乏 技术 创新 手段 
何 工 乞 装 备 洲 后 的 现状 不 能 尽快 得 到 彻底 改善 ,企业 经 济 
效 答 一 弛 清 ,无 法 形成 较 强 的 市 场 亚 争 实力 。 

3. 行业 力量 分 散 、 无 序 发 展 
| 由 于 计划 经 济 体制 下 的 部 门 分 割 、 地 区 分 割 等 历史 原 
六 ,使 许多 通用 机 械 产 品 存 在 多 行业 .多 领域 生产 现象 ,机 
械 二 业 系 统 与 石 负 .化 工 . 轻 工 . 建材 等 各 行业 长 期 未 能 实 
现 具 正 的 太行 业 管 理 , 未 能 实现 很 好 的 统筹 规划 .协调 发 
民选 成 比较 严重 的 行业 性 和 地 区 性 重复 建设 ,不 利于 行业 
的 健康 发 形 ， 

4. IE Eh ЙҮ A БА ЯФ Ий Ла BL FE Ши {у Чу 2 Е 

“Д.Е” Чет АЯ ТЕ УК Т Ах АЕ, ЕЁ ЯН E Т. ЧИ & 
ЛЕВЕ, i RFK: E A E JJ RE RR DL RE , НИ FEW BIE 
ЖАК) ка ЭЖ E ZF ДЕ A f f ОЛЕШ E ҤЕ ЯД, НИШ HH ÛL 
б an ЖОШ AU E WUR YT ЖЕ REE E Vl FF Е ZR FE ЧУ ҖЫ р 
J i JH OLB лт у FFE fê FR DH O i o, FR ТИ E Ф Йй ЛЕ, ТШ 
ШЕШИП ЖЕШ РО, j BH El АВИ — FE FE FE Ef 
约 了 行业 的 发 展 。 

二 .市 场 发 展 预测 

(- 一) 国内 市场 需求 

1. FE A r К $ 

a. 能 源 工 业 

“无 "是 我 国 经 济 结构 调整 的 关键 时 期 ,国家 对 基础 
产业 和 基础 设施 建设 的 投资 仍 将 占 国 家 投资 的 相当 大 的 比 
重 , 丰 油 化 1 上 电力、 治 金 等 能 源 工业 仍 是 国民 经 济 重点 发 
REN AWEN КАА М АИ, КИДЕ ЖЕ AX 
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电 和 水 电 ,核电 装 阜 的 建设 和 改造 将 为 通用 机 机 产品 提供 
广饶 的 市 场 容量 ,而 重大 技术 装备 的 国产 化 率 在 “十 五 ”期 
间 也 将 得 到 进一步 提高 ,从 而 使 国产 通用 机 械 产 品 获得 更 
多 的 市 场 份额 . 

石油 和 石油 化 工 

石油 .天 然 气 是 我 国 的 重要 能 源 之 一 , | АНН, лт 
油 .大 然 气 的 鸯 探 开 发 仍 是 国民 经 济 发 展 的 重点 ,是 通用 机 
械 行 业 的 主要 服务 领域 。“ 十 五 ?期间 石油 .天然气 工业 的 
发 展 战 略 是 “利用 两 种 资源 ,开发 两 个 市 场 ”, 即 在 开发 利用 
国内 油气 资源 的 基础 上 ,适当 进口 部 分 国际 市 场 原 油 ,并 到 
国外 勘探 天 发 原油 天然气 资 源 ,满足 国内 市 场 缺口 ,国内 
石油 销 采 的 发 展 方向 是 稳定 东部 ,大 力 开 发 西部 ,适当 发 展 
海上 石 浊 :重点 加 速 天 然 气 的 开发 利用 , 西 气 东 输 ,提高 天 
然 气 在 一 次 能 源 结 构 中 的 比例 ; 问 时 建设 跨国 油气 管道 ,从 
邻 国 进口 油气 资源 。 根 据 国内 外 油气 资源 的 品位 结构 和 科 
技 进步 的 需要 .要求 石 油 钻 采 设备 和 配套 机 泵 则 等 通用 机 
械 产 品 能 够 适应 低 渗 透 、 深 层 、 秽 油 、 二 次 热 采 的 技术 发 形 
需要 ;满足 石油 天 然 气 长 输 管线 .天 然 气 处 理 及 液化 的 技术 
发 展 表 要 ;满足 适应 恶劣 海洋 气候 .连续 高 速 开 采 和 生产 条 件 
的 勘探 开发 成 从 技术 发 展 的 需要 。 

目前 我 国 原油 年 产量 1.6 亿 t, 居 世界 第 三 位 ,天 然 气 全 
产量 为 219 亿 m 。 到 2005 年 我 国 原油 的 年 党 求 量 为 2.34 
化 1t, 大 然 气 的 年 需求 量 为 637 亿 т? ;国内 原油 供给 量 将 达 
EJ 1.64 亿 t, 进 站 6000 万 t, 并 到 国外 开采 部 分 原油 海洋 
油气 产量 目前 原油 产量 突 修 1 600 A fi $ EH ШР fê 
10% ,大 然 气 产 司 达到 4 和 亿 m ,接近 全 国产 明 的 1/5。2005 
年 前 海洋 油气 并发 的 总 体 规 划 是 实现 南海 地 区 原油 稳产 
1 000 万 ,渤海 地 区 原油 产量 达到 1 000 万 二 .全 海域 天然气 
产量 达到 100 亿 mw ,折合 油 当量 1 000 万 t。 

根据 石油 .天然气 工业 总 体 发 展 战 略 , “| RTM] PH 
东 输 是 大 然 气 发 展 的 总 体 上 日 标 , 即 以 新 疆 大 然 气 资源 为 基 
础 ,以 长 江 三 角 洲 天 然 气 市 场 为 目标 ,人 建设 由 新 疆 塔 里 木 至 
东部 的 输 气 管道 。 目 前 已 具备 启动 条 件 的 是 塔里木 一 上 海 
输 气 管道 ,全 长 约 4 200km, 年 供 气 能 力 120 亿 m FRY E 
计划 修建 重庆 一 武汉 ,西安 一 武汉 一 上 海 ,青海 一 兰州 一 北 
京 .塔里木 一 兰州 一 长 江 中 下 游 等 几 条 输 气 管道 ,并 将 修建 
东西 伯 利 亚 一 乌 兰 巴 托 一 北京 .东西 伯 利 亚 雏 尔 库 斯 克 一 
乌 兰 巴 托 一 北京 一 山东 日 照 \ 萨 哈 林 群岛 一 哈尔滨 一 沈阳 、 
险 萨 交 一 乌鲁木齐 一 洛阳 ,是 西伯 利 亚 一 乌鲁木齐 一 兰州 
一 上 海 .乌兹别克 一 哈萨克 一 乌鲁木齐 一 兰州 一 上 海 等 路 
国 输 油气 管道 。 

石油 化 工装 置 将 继续 向 大 型 化 .高效 化 方向 发 展 ， 炼 
油 装 置 的 新 建 项 目 规模 单 套装 置 能 力 将 在 800 ~ 1 000 万 t/a 
以 上 ,并 将 继续 大 力 发展 加 毛 技 术 , 提 高 我 国 采 用 先进 加 和 毛 
技术 处 理 的 铀 基 占 原油 加 工 总 量 的 比重 ,加 氧 装置 的 规模 
也 在 不 断 增 大 ,加 所 精制 装置 以 180 万 va 以 上 规模 为 主 ， 
加 氢 裂 化 装置 以 120 万 va 以 上 规模 为 主 。 

乙烯 装置 将 大 力 发 展 60 ~ 70 万 va 规模 项 目 ,包括 扩建 
改造 现 有 40 ~ 45 万 va 装置 和 新 建 大 型 乙烯 装置 ,同时 相应 


ёт, Е Ж E ЛЕЕ Б, AREK 
胶 .合成 纤维 三 大 合成 材料 原料 生产 能 力 , 如 加 速 发 展 目前 
国产 化 率 还 比较 低 的 化 纤 成 套装 置 等 。 "十 五 "期间 我 国 乙 
烯 生 产能 力 将 进一步 提高 ,计划 改造 燕山 、 扬子、 上海 、 齐 
f .茂名 等 $ 套 大 型 乙烯 装置 ,从 40 ~ 45 万 t/a 规模 提高 到 
60~ 70 万 t/a, 同 时 将 中 诛 、 天 津 .北京 东方 14 万 va 中 型 乙 
шї ЈЕ 57 30 万 t/a 规 横 能 力 , 还 将 与 国外 公司 合 
资 建设 扬子 60 万 La, Е 65 万 ta. 福建 60 万 t/a, KE 60 
万 t/a 大 型 乙烯 装置 。 

化 肥 工 业 发 展 的 重点 是 提高 国产 化 肥 产 品 的 竞争 能 力 
和 产品 技术 水 平 ,30 ~ 45 万 ta 合成 所 和 5$2 ~ 80 万 va 尿素 
大 型 化 肥 装 置 等 将 是 我 国 化 肥 工 业 “ 十 五 "期 间 发 展 的 主要 
规模 ,以 山东 德州 18 万 va 装置 改造 工程 为 依托 落实 1 套 完 
全 国产 化 的 30 万 va 合成 氨 装 置 ;根据 资源 条 件 新 建 几 套 
以 天 然 气 为 原料 的 大 型 合成 氨 .尿素 等 化 肥 装 置 ; 同 时 还 将 
采用 新 技术 对 12 万 va 规模 以 上 的 中 型 化 肥 装 置 进 行 改 
造 ,重点 是 提高 装置 的 运行 效率 和 技术 水 平 。 

电力 工业 

“十 五 "期 间 全 国电 力 需求 平均 年 增长 5% , 净 增 装机 规 
模 达 4 000 万 kW, 同 时 调整 机 组 结构 ,预计 “十 五 "期间 新 增 
装机 总 容量 将 达 6 000-7 000 万 kW。 目前 我 国电 力 工业 的 
主要 矛盾 不 是 能 力 问 题 ,而 是 大 中 小 机 组 结构 性 问题 和 输 
配 电 结构 性 问题 ,因此 “十 五 ”期 间 我 国电 力 工 业 进入 结构 
优化 和 调整 阶段 ,重点 是 进行 产业 结构 润 整 。 

电力 工业 的 总 体 发 展 战略 是 优先 发 展 火 电 , 积 极 发 展 
水 电 , 适 当 发 展 核 电 , 因 地 制 宜 发 展 新 能 源 发 电 。 火 电 主 要 
发 展 300MW 以 上 高 参数 .高 效率 、 调 峰 性 能 好 的 机 组 ,根据 
电力 需求 和 电网 运行 经 济 性 和 可 靠 性 需要 积极 推进 超 临 界 
机 组 .洁净 煤 燃烧 机 组 . 燃 汽 蒸汽 联合 循环 机 组 等 先进 装备 
的 发 展 。 以 河南 小 北 为 依托 ,推广 2~3 个 600MW 超 临 界 机 
组 项 目 , 采 取 技 贸 结合 引进 技术 ,实现 国产 化 ;发 展 循环 流 
化 床 锅炉 (CFB) ,建设 一 批 100M 机 组 ,以 白马 300MW 引进 
机 组 为 依托 ,实现 300MW 机 组 СЕВ 国产 化 ; 燃 汽 轮机 发 电 
机 组 实现 200MW 机 组 国产 化 ;以 烟台 300 ~ 400MW 机 组 为 
依托 ,实现 燃气 蒸汽 联合 循环 机 组 国产 化 ;发 展 大 型 空冷 电 
站 © 

水 电 重 点 发 展 黄 河上 游 . 长 江 中 下 游 . 红 水 河 、 澜 沧 江 、 
乌江 等 水 域 调节 性 能 好 .水 能 指标 优越 的 大 型 水 电 和 抽水 
蓄 能 电站 ;以 云南 小 湾 和 奚 洛 度 工 程 为 依托 ,发展 大 容量 混 
流 机 组 ;发展 大 容量 水 轮 发 电机 组 ;抽水 鞭 能 机 组 实现 200m 
水 头 .250WM 机 组 国产 化 。 

核电 目前 正在 运行 的 有 3 座机 组 ,已 在 建设 的 有 秦山 
二 期 .三 期 . 岭 奥 . 田 湾 等 4 座机 组 ,发展 方向 为 1 000MW 的 
压 水 堆 机 组 。 

输 变 电 重 点 完善 各 省 主干 网 .大 区 干 网 ,建设 跨 区 电 
网 ,发展 百 万 伏 交 流 输 变 电 及 50 万 VY 直流 输 变 电 。 

冶金 工业 

冶金 工业 在 生产 组 织 结构 ,产品 结构 和 工艺 结构 方面 
者 还 疗 在 较 大 矛盾 “十 五 ?期 间 钢 铁 工业 的 发 展 建 设 速度 





将 减缓 ,而 以 调整 产业 结构 为 主 , 重 点 进行 企业 布局 调整 和 
工艺 结构 调整 ,提高 产品 技术 水 平 。 炼 铁 工 业 重点 发 展 无 
А f А Bj E E) т ; KR Ll € 
点 发 展 大 型 转炉 ,提高 电炉 炼 钢 比例 ;继续 发 展 高 效 连 铸 工 
艺 ,小 方 坯 连 铸 完全 实现 国产 化 ,大 方 坏 .合金 钢坯 .大 板 坯 
实现 国产 化 率 70% ,改造 53 条 连 铸 生产 线 ,提高 其 生产 效 
率 ; 发 展 薄板 坏 连 铸 工 艺 。 

b. 机 械 工 业 在 “十 五 "期 间 要 实现 从 主要 为 生产 资料 服 
务 向 为 生产 资料 和 生活 资料 服务 的 转变 , 随 着 市 场 经 济 的 
深入 发 展 和 人 民生 活水 平 的 提高 ,满足 不 同 层次 用 户 的 不 
同 需要 ,为 提高 现代 生活 素质 服务 的 新 型 通用 机 械 产 品 将 
具有 巨大 的 市 场 潜力 。 紧 紧 围 绕 市 场 的 需要 开发 功能 性 
强 . 方 使 快捷、 性 能 价格 比 好 的 通用 机 械 产 品 将 成 为 行业 发 
展 的 新 增长 点 。 

с. 开拓 “三 农 " 市 场 ,实现 农业 现代 化 ,加 快 农村 经 济 发 
ДЕ ,满足 农民 生活 需要 是 通用 机 械 服务 于 国民 经 济 的 重要 
任务 。 开 发 和 生产 “三 农 " 市 场 急需 的 短线 产品 ,积极 发 展 
适应 于 现代 农业 的 节 水 .节能 产品 ,为 农村 经 济 产 业 化 、 提 
高 农业 生产 和 农民 生活 质量 服务 将 为 通用 行业 开拓 新 的 市 
场 领域 。 

d. 中 共 中 央 经 济 工作 会 议 及 九 届 人 大 三 次 会 议 都 将 油 
整地 区 经 济 结构 .实施 西部 大 开发 ,促进 区 域 经 济 .城乡 经 
济 协调 发 展 作为 今后 国民 经 济 进 行 战 略 性 调整 的 重要 内 
容 。 西 部 地 区 自然 资源 丰富 ,特别 是 石油 .天 然 气 保有 储量 
都 在 全 国 占 有 很 大 比例 。 西 部 地 区 长 期 以 来 实施 的 资源 导 
向 型 发 展 战略 为 通用 行业 的 石油 销 采 .石油 化 工 设备 提供 
了 较 大 的 需求 市 场 。 随 着 市 场 环境 的 变化 ,西部 资源 开发 
与 发 展 也 将 做 战略 性 调整 ,由 资源 导向 型 战略 转变 为 以 市 
场 为 导 同 .多 元 化 的 产业 发 展 战 略 ,将 西部 资源 优势 向 经 济 
优势 转化 。 因 此 随 着 西部 相对 落后 的 地 方 经 济 的 发 展 , 通 
用 机 械 行业 将 获得 新 的 区 域 性 发 展 机 过 。 

2. 重点 产品 需求 预测 

a. 风机 

一 般 通 用 风机 目前 生产 能 力 过 大 , 供 大 于 求 , 需 要 压缩 
产量 。“ 十 五 "期 间 使 用 最 广泛 .需求 量 最 多 的 仍 为 一 般 中 
小 型 离心 通风 机 和 轴 流 通风 机 ;对 包括 防腐 风机 ,高温 风 
机 \、 耐 磨 风 机 、 防 振 风 机 等 在 内 的 特殊 用 途 风 机 以 及 罗 芯 鼓 
风机 将 有 一 定 需求 ;化 肥 .乙烯 等 重大 工程 成 套装 置 主要 需 
要 上 压力 高 .流量 大 技术 含量 较 高 的 透 平 压缩 机 。 

化 肥 工 业 * 十 五 期间 新 建 和 改造 装置 的 建设 以 及 现 有 
31 套 大 型 合成 氨 .尿素 等 装置 中 100 多 台 特 殊 介质 压缩 机 
已 进入 更 新 换代 时 期 ,将 对 离心 压缩 机 形成 较 大 潜在 市 场 。 
乙烯 装置 用 裂解 气压 缩 机 .丙烯 压缩 机 .乙烯 压缩 机 仍 是 需 
求 重 点 ,并 随 着 装置 规模 的 扩大 ,对 乙烯 三 机 在 技术 性 能 上 
要 求 更 高 。 在 石油 钻 采 油田 成 套装 置 中 油田 注 气 离心 压缩 
机 将 有 一 定 市 场 。 新 建国 内 国际 天 然 气管 道 加 气 站 将 需要 
大 批 管 线 压缩 机 ,天 然 气 输送 管线 中 两 个 加 压 站 距离 不 小 
于 100km ,在 流量 较 小 .压力 较 高 的 条 件 下 可 采用 活塞 式 压 
缩 机 ,但 在 流量 较 大 时 ,一 般 多 采用 离心 压缩 机 。 天 然 气 加 
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压 站 一 般 采 用 由 二 台 相 同 技术 参数 压缩 机 组 成 的 机 组 。 
“十 五 "将 改变 天 然 气 离心 压缩 机 依赖 进口 的 状况 ,为 天 然 
气 工 程 提 供 国 产 离心 式 压缩 机 。 同 时 天 然 气 - RAR A 
环 机 组 的 发 展 对 离心 式 压 缩 机 也 有 较 大 需求 。 治 金工 业 对 
i 000m 以 上 高 炉 的 喷 煤 改造 高炉 项 压 压 差 发 电 、 转 炉 煤 
气 余 热 的 回收 和 利用 以 及 干 熄 焦 等 方面 改造 将 对 离心 压缩 
机 .回收 透 平 机 组 等 产品 有 一 定 市 场 需 求 。 电 力 工 业 推 广 
洁净 煤 发 电 技术 ,发 展 100 ~ 300MW 燃 煤 电站 烟 气 脱硫 成 套 
设备 ,开发 建设 600MW 超 临 界 机 组 .单机 火电 机 组 容量 
600MW 级 大 型 空冷 机 组 ,将 对 电站 风机 、 罗 芯 鼓 风机 以 及 大 
直径 轴 流 风机 等 产品 形成 一 定 市 场 需 求 。 在 城市 污水 处 理 
领域 中 ,大 量 中 小 型 污水 处 理 成 套装 置 是 曝 气 鼓风机 的 广 
大 潜在 市 场 : 城 市 垃圾 处 理 设备 .超声 污染 治理 ( 声 序 障 ) 工 
程 也 是 风机 产品 的 湾 在 市 场 。 

根据 风机 行业 协会 历年 风机 产量 按 几 种 方法 进行 预 
JI ,至 2005 年 全 国 风 机 产量 达 260 ~ 290 万 台 , 其 中 :协会 企 
业 产 量 达 31 万 台 。2010 年 全 国 风 机 产量 达 310 ~ 325 HÊ , 
其 中 :协会 企业 产量 达 35 万 台 。 

b. TUR 

CURA ERKE WREE AMW KET. 
环保 及 城市 自来水 供应 等 市 场 。 

“十 五 ”期 间 电 为 市 场所 需 电 站 泵 还 将 有 稳定 需求 ,大 
致 年 增长 率 为 $% ,总 容量 小 于 “ 儿 五 ”期间 。 预 计 至 2005 年 
电力 工业 重点 需求 给 水 有 录 MER MAR РУ КЕ РУ БЕЯ 
用 水 环 真空 汞 .离心 式 除 灰 泵 .往复 式 降 灰 泵 .偶合 器 .计量 
泵 等 主要 有 泵 种 3 500 ~ 4 200 RRA ;需求 核 主 录 ER FFE 
冷却 泵 BHR .锅炉 给 水 泵 .计量 泵 等 核电 机 组 用 泵 1 400 
~ 180 Fo 

А їй Г. УУ У НИЕ Ж BEER MERG 
原油 开采 用 有 泵 8 000-9 000 В; RR БАНТ RHF 200 
~ 240 台 ;需求 各 种 离心 油泵 ROKR WAAR .往复 条 、 
ЖЕЙМ Ж . 蛛 杆 条 等 原油 炼 制 和 深度 加 工 用 工业 条 4 000 ~ 


肥 . 钊 磷肥 和 复合 化 肥 等 生产 发 展 需 求 各 类 化 工 流 程 泉 、 耐 
AER . 耐 磨 泵 和 液 下 泵 等 各 类 化 工 录 产品 10~ 12 万 台 。 

环保 及 城市 自来水 供应 领域 需求 大 型 立 式 及 潜水 污水 
永 等 环保 用 泵 和 大 型 轴 流 泵 .S$ 泵 等 自来水 工程 用 泵 及 用 于 
河道 H H KR AI A A UE f H 27 10 000 £o 

с. ГЈ 

EAE RHE % p Rf EE FA RTD E ГК 
中 的 主体 , 占 整 个 阀门 需求 量 的 75% 左 右 ; 随 着 现代 化 工业 
的 发 展 ,满足 温度 .压力 . 耐 腐蚀 .寿命 等 参数 特殊 要 求 的 低 
MH TI .超低温 阀门 . 超 高 温 阀 门 等 特种 疾 门 和 满足 大 型 成 
套装 置 较 高 日 动 化 程度 要 求 的 调节 内 HARE ZEF 
ЖЮ .安全 国 . 琉 水 闪 等 控制 阀门 和 自动 阀门 产品 的 需求 量 
逐年 上 升 ; 同 时 为 满足 国民 经 济 建设 各 部 门 的 需要 ,急需 开 
发 采用 新 材料 和 应 用 于 新 领域 的 阀门 产品 。 

预测 至 2005 年 各 类 主要 阀门 产品 的 市 场 需 求 量 为 : 

APERIT: 


10 ° 2002 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


ЇНЇ 110 0001, Ж ЈЕ FY 37 000t、 球 15 0001, Ж 4 W 
15 0001. Е El Ё 10 0001. 8 R 2 5001. ЕЮ] 2 500:, Ж 7K Ё 
1 2501.3 Î 1 0001. 

KERN: 

[ш 360 0001. 4 R 270 000t、 截 止 闪 90 0001, ІЕ 1 0 
54 000t ER RR 27 000‹, ЗЕ 18 0001.2 2 [8 18 O00t, FR FE Fl 
9 000t Bît ZK FJ 9 000t. 

“十 五 "期 问 大 中 型 压缩 机 的 总 需求 量 不 会 出 现 较 大 的 
增长 势头 ,在 现 有 需求 总 量 基 础 上 略 有 升降 ;工艺 用 庄 缩 机 
的 产品 品种 .规格 将 不 断 增加 ;压缩 机 需求 数量 不 会 有 大 的 
增加 ,但 需求 的 总 价值 量 将 有 较 大 增长 。 

预测 “十 五 "期 间 各 领域 对 压缩 机 产品 的 市 场 需求 量 如 
F: 

石油 化 工 领域 

乙烯 工程 需 此 新 氧 .循环 氧 . 富 气 .废气 .乙烯 进 料 等 工 
艺 用 往复 压缩 机 约 150 台 ;燃料 气 . 丁 二 师 等 岗 杆 压缩 机 的 
25 б; ШЕ у EM AER . 当 气 压缩 机 等 工艺 用 往复 
压缩 机 约 200 A (E): ян. RRT Уу FF ИЕ ЗЕЛЕ Яя 
机 等 以 天 然 气 为 动力 的 压缩 机 200 台 ; 天 然 气 .石油 气 集 输 
用 往复 式 压 缩 机 150 台 ; 负 压 螺杆 压缩 机 和 和 油气 混 输 螺杆 上 庄 
缩 宙 200 台 ; 现 有 石油 气 .天然 气压 缩 机 每 年 更 新 160 Б. 

化 肥 领 域 

中 小 型 化 肥 装 置 需要 氮 氧 气 上 计 缩 机 .二氧化碳 气 压缩 
机 等 产品 约 240 台 。 

煤化 工 领 域 

需要 城市 煤气 加 压气 化 装置 用 氧 压 机 .煤气 输送 用 输 
气压 缩 机 300 f . 

环境 保护 领域 

需要 环保 型 汽车 清洁 燃料 加 气 站 和 相应 供 气 管 网 用 天 
然 气 压缩 机 400 f? 

钢铁 工业 领域 

高 炉 喷 煤 需 大 中 型 螺杆 压缩 机 约 100 f 。 

其 他 领域 

纺织 .食品 .经 工 . 医 药 等 各 行业 及 电站 .乙烯 .化 肥 等 
大 型 装置 的 仪表 控制 系统 需要 部 分 无 油 润 请 讨 缩 机 .隔膜 
压缩 机 等 。 

“十 五 "期 间 总 计 年 需 各 种 工艺 用 往复 式 活 塞 讨 缩 机 
1 0006 ,价值 12 亿 元 ;动力 用 大 中 型 往复 式 压缩 机 年 击 
1 200 台 ,价值 5.5 亿 元 ,其 中 大 型 动力 用 往复 式 计 缩 机 450 
台 ,价值 1.5 亿 雹 ;螺杆 压缩 机 年 需 6 000 fA ,价值 8 亿 元 ;大 
中 型 压缩 机 的 总 需求 量 为 22 000 f ,价值 30 亿 元 。 微 型 压 
缩 机 年 需 10 ~20 万 台 , 价 值 2~4 亿 元 。 

(二 ) 国 外 市 场 需 求 

通用 行业 是 比较 稳定 成 熟 的 传统 出 口 行业 ,历年 来 部 
有 一 定量 的 产品 出 口 , 随 着 我 国外 贸 体制 进一步 改革 ,东南 
亚 经 济 逐 步 复 四 和 我 国生 产 企业 对 国外 市 场 开拓 力度 的 加 
大 ,特别 是 我 国 加 入 世贸 组 织 后 ,将 有 利于 国产 通用 机 械 产 
品 在 公平 贸易 条 件 下 拓展 国际 市 场 ,出口 将 时 上 升 趋势 ， 





1. 风机 

风机 行业 主要 传统 出 口 产品 为 中 小 通风 机 及 风机 配 
件 ,“ 十 五 ”期 间 将 保持 中 小 风机 出 口 量 , 主 要 自 标 国 为 非 
洲 .拉丁 美洲 等 地 区 ;风机 配件 主要 销售 到 西欧 日本、 美国 
等 地 ;争取 大 型 风机 打开 东南 亚 地 区 的 市 场 。 

2. ТУЖ 

工业 泵 行业 所 界 市 场 增长 比较 稳定 ,技术 含量 较 高 的 
火电 机 组 用 泵 .石化 工业 用 磁力 泵 等 电站 、 石 油 “ 三 大 化 
工 ? 用 系 出 口 量 将 开始 增长 ;长 轴 深 井 潜水 到 .7.5SkKW 以 下 的 
各 种 小 型 潜水 有 泵 等 技术 含量 适中 、 属 劳动 密集 型 的 量 大 面 
广 通用 泵 类 产品 出 口 前 景 十 分 广阔 ,上 升 扫 头 较 猛 ;部 分 耐 
腐蚀 泵 BEKR .螺杆 泵 和 电厂 加 药 装 置 等 成 套 设备 都 具有 
出 口 潜力 。 工 业 泵 产品 出 口 的 主要 市 场 为 东南 亚 Em, 
巴基斯坦 和 巴西 等 ,并 进一步 开拓 欧美 市 场 。 

3. 阀门 

阀门 行业 的 主要 出 口 产 品 是 通用 阀门 ,高 中 压 阀 门 的 
Е Е.Е, МАК у 
БНТ FF A За 
ЕШ, FR A FE RK MMA $. MTF fh BH HE #£ 
要 市 场 为 美国 .西班牙 .意大利 .巴基斯坦 . 重 加 拉 、 科 威 特 、 
阿 联 机 等 国 。 

4. 压缩 机 

压缩 机 行业 中 微型 压缩 机 产品 国际 市 场 看 好 ,尤其 在 
美国 .日 本 .阿根廷 .澳大利亚 等 国家 有 较 大 需求 ;大 中 型 压 
缩 机 近 几 年 出 口 发 展 较 快 ,在 亚洲 .中 东 地 区 仍 有 和 较 大 的 需 
求 市 场 ,大 中 型 往复 式 压 缩 机 和 螺杆 压缩 机 在 国外 销售 有 
较 好 的 经 济 效益 ,应 进一步 大 力 开 拓 国 际 市 场 。 

各 主要 产品 行业 出 口 额 预测 见 表 4。 

表 4 各 主要 产品 行业 出 口 额 预测 









Г] 
压缩 机 
微型 压缩 机 
大 中 型 压缩 机 







= .行业 发 展 思路 

(一 ) 面 临 的 形势 

1. 国际 形势 

(1)21 世纪 石油 .天 然 气 等 燃料 能 源 仍 是 世界 各 国保 证 
经 济 发 展 的 重要 战略 物资 。 据 专家 预测 ,下 一 个 世纪 将 是 
天 然 气 的 时 代 , 其 开发 ,利用 总 量 将 得 到 大 幅度 提高 ,这 一 
趋势 将 对 石油 化 工 设备 产品 结构 的 发 展 产生 重要 影响 。 

(2)20 供 纪 90 年 代 后 期 世界 石油 价格 大 幅 下 降 , 油 价 
下 跌 促 进 产 油 国家 加 速 改 组 石油 工业 ,允许 国外 投资 者 参 
与 其 石油 生产 和 勘探 开发 ,并 实行 多 样 化 经 营 , 发 展 和 改进 
右 油 化 学 工业 。 据 预测 1999 ~ 2005 年 将 是 全 球 石化 工业 发 
展 较 快 的 时 期 ,高 峰 可 能 出 现在 2001 ~ 2003 年 间 ,将 为 石油 


化 工 设备 制造 业 提 供 新 的 发 展 机 遇 。 

(3) 随 着 地 球 资 源 的 逐步 减少 和 人 类 生存 自然 环境 的 
晋 化 ,使 世界 各 国都 更 加 注重 制定 维持 人 类 社会 持续 发 展 
的 能 源 战略 和 环境 保护 战略 ,对 机 械 产品 在 节约 能 源 .减少 
对 环境 的 污染 和 发 展 利 用 新 能 源 的 产品 方面 提出 了 更 高 的 

(4) 国 外 大 企业 的 跨国 联盟 和 超 强 重组 形成 国际 市 场 
新 格局 ,经济 的 全 球 化 ,一 体 化 特征 日 益 明 显 ,全 球 已 进入 
了 一 个 更 为 激烈 的 竞争 时 代 。 新 的 国际 市 场 竞 争 格 局 必 将 
对 国内 市 场 带 来 巨大 的 挑战 和 影响 。 

2. 国内 形势 

(1) 国 内 市 场 国际 化 进程 日 益 加 快 ,行业 内 各 产品 领域 
都 有 越 来 越 多 的 外 国 公司 开 始 或 已 经 以 资金 .技术 .服务 等 
多 种 方式 进入 。 国 内 市 场 加 快 开放 和 自由 化 进程 已 成 为 不 
可 北 转 之 势 ,中国 已 加 入 世界 贸易 组 织 ,通用 行业 面临 的 浣 
争 形势 更 趋 严峻 ,部 分 行业 和 部 分 产品 将 受到 较 大 的 冲击 
和 挑战 。 

(2) 国 内 买方 市 场 已 经 形成 ,经 济 的 结构 性 过 剩 日 趋 明 
显 ,机 械 行 业 实施 战略 性 结构 调整 的 时 机 已 渐 趋 成 熟 。 目 
前 通用 行业 的 结构 性 过 剩 是 制约 行业 发 展 的 主要 矛盾 ,加 
快 向 以 市 场 为 中 心 的 战略 调整 迫在眉睫 。 

(3)“ 十 五 ”期间 是 我 国 市 场 化 规范 发 展 的 关键 时 期 , 良 
好 的 市 场 运行 环境 和 市 场 结 构 需 要 完善 的 市 场 法 规 建设 。 
国内 市 场 中 实行 行业 自律 .规范 经 营 、 公 平 竞争 已 成 为 企业 
共识 ,行业 自律 行为 正在 走向 成 熟 .科学 和 规范 的 发 展 态势 
有 利于 促进 通用 行业 改善 无 序 化 竞争 状况 ,健康 发 展 。 

(4) 我 国正 面临 着 全 球 性 知识 经 济 时 代 到 来 的 冲击 和 
挑战 ,要 求 机 械 工 业 加 快 进行 产业 结构 升级 换代 ,迎接 挑 
战 。 通 用 行业 如 果 不 抓 住 机 遇 ,加快 企业 技术 进步 ,提高 行 
业 整 体 技术 素质 ,就 将 使 行业 与 世界 技术 发 展 步伐 的 差距 
进一步 拉 大 。 

(二 ) 战 略 思想 

根据 4“ 十 五 "机械 工业 发 展 规 划 岗 要 》, 机 械 工业 要 通 
过 改组 改造 .优化 结构 .提高 水 平 ,基本 实现 战略 性 结构 调 
E ,实现 重点 行业 和 重点 领域 的 发 展 振兴 ,成 为 国民 经 济 的 
支柱 产业 ,最终 实现 装备 中 国 的 战略 目标 。 

针对 通用 行业 的 结构 性 矛盾 和 存在 的 主要 问题 “十 
五 "发 展 的 总 体 战 略 思 想 是 : 抓 住 国内 、 国 外 两 个 市 场 ;围绕 
国家 重大 技术 装备 国产 化 和 市 场 潜力 大 .可 形成 行业 新 增 
长 点 的 两 类 产品 方向 ; 搞 好 产品 结构 和 企业 组 织 结构 两 个 
调整 。 以 市 场 为 导向 ,以 国家 重大 技术 装备 为 重点 突破 口 ， 
树立 行业 “名 有 牌 ”产品 形象 ,依靠 科技 进步 促进 企业 发 展 , 实 
现 与 国民 经 济 建设 同步 发 展 。 

(三 ) 基 本 任务 

根据 机 械 工业 总 体 战略 目标 和 通用 行业 发 展 的 战略 思 
路 ,“ 十 五 ”行业 工作 的 重点 主要 在 以 下 五 个 方面 : 

1. 进一步 推进 重大 技术 装备 国产 化 进程 ,满足 国民 经 
济 发 展 需要 

重大 技术 装备 是 “十 五 "机械 工 业 发 展 的 四 个 重点 领域 
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之 一 ,国家 重大 技术 装备 立足 国内 ,是 机 械 工 业 振 兴 的 重要 
标志 。 因 此 “十 五 ”期 间 加 快 重大 技术 装备 的 研制 ,进一步 
提高 国产 化 比例 ,推进 重大 技术 装备 国产 化 的 进程 ,是 通用 
行业 发 展 的 首要 任务 。 

“十 五 ”要 抓 好 大 型 超 临界 火电 机 组 .700MW 级 大 型 水 
电机 组 .抽水 著 能 机 组 . 百 万 千瓦 级 核电 机 组 等 大 型 .高效 
节能 .新 型 电力 设备 工程 项 目 ;60 ~ 80 万 va 乙烯 及 配套 下 
游 装置 和 30 万 Va 及 以 上 合成 氮 .52 万 Va 尿素 成 套装 置 ; 
大 型 环保 设备 等 工程 项 目的 成 套 技术 装备 国产 化 工作 。 通 
过 “十 五 ”发展 , 提 高 产品 档次 和 水 平 , 使 关键 设备 基本 立足 


国内 制造 ,挡住 进口 ,满足 大 型 重大 技术 装置 工程 项 目 建 设 


重大 技术 装备 国产 化 工作 是 一 项 重要 而 艰巨 的 任务 ， 
推进 重大 技术 装备 的 国产 化 ,重点 需要 做 好 以 下 工作 : 

(1) 紧 密 追 踪 世 界 先 进 技术 ,结合 使 用 部 门 的 装置 规模 
和 技术 发 展 趋势 ,研究 和 开发 满足 用 户 新 建 和 改 扩 建 装置 
工艺 技术 要 求 的 配套 产品 ,力争 使 过 去 已 经 引进 技术 、 基 本 
实现 国产 化 的 关键 设备 能 够 尽快 提高 规格 性 能 参数 ,尽量 
减少 用 户 重 新 引进 国外 产品 。 

(2) 坚 持 质量 第 一 ,组 织 行业 中 具备 承担 重大 技术 装备 
研制 能 力 的 企业 认真 做 好 科研 攻关 和 研制 生产 ,加 强 质量 
管理 ,提高 产品 性 能 稳定 性 和 可 靠 性 ,按期 ,保质 \ 保 量 完成 
重大 技术 装备 的 供 货 任务 , 搞 好 售后 服务 ,提高 国产 设备 信 
ê ,使 用 户 满意 。 

(3) 加 快 国有 企业 经 营 机 制 的 转变 ,增强 企业 技术 开发 
能 力 ,在 企业 标准 .质量 保证 体系 等 方面 加 快 与 国际 接轨 的 
步伐 ,提高 与 国外 产品 的 综合 竞争 实力 ,并 通过 合作 生产 、 
技 贸 结合 等 多 种 方式 ,扩大 国产 重大 技术 装备 的 实际 运行 
业绩 ,加 快 国产 化 进程 。 

(4) 充 分 利用 关 贸 总 协定 对 发 展 中 国家 的 特定 条 款 , 采 
取 规 定 国产 化 率 ,体现 关税 差别 的 关税 和 附加 费用 、 进 口 最 
低 价格 制度 等 关税 及 非 关 税 保护 措施 ,以 及 对 重点 保护 产 
品 实行 优惠 税收 .对 发 展 国产 化 率 高 的 产品 实行 优惠 利率 、 
对 购买 国产 产品 实行 优先 贷款 .对 承担 国家 重点 产业 发 展 
任务 的 国有 企业 给 予 政策 性 补贴 和 提供 政策 性 保险 等 产业 
政策 ,保护 从 事 石 化 .电力 等 重大 技术 装备 产品 生产 的 民族 
Ти. 

2. 加 快 行 业 产品 结构 调整 ,提高 产品 技术 水 平和 质量 

为 电力 ,冶金 .石油 和 石油 化 工 等 国家 重大 技术 装备 配 
套 的 通用 机 械 产 品 涵盖 了 行业 的 主要 产品 领域 ,围绕 重大 
技术 装备 关键 设备 的 发 展 ,带动 整个 行业 产品 技术 水 平和 
质量 的 提高 。 结 合 满足 重大 技术 装备 和 市 场 急需 产品 的 发 
展 需要 ,通过 引进 技术 .合资 合作 和 上 月 我 开发 ,提高 产品 档 
次 ,缩短 与 国外 先进 水 平 的 差距 。 要 大 力 培育 和 造就 一 批 
通用 行业 的 ”名牌 " 产 品 ,提高 产品 性 能 质量 水 平 ,特别 是 注 
重 提高 产品 的 性 能 稳定 性 和 可 靠 性 ,树立 良好 的 产品 形象 ， 
满足 用 户 需 求 。 

通用 行业 从 总 体 上 已 处 于 能 力 过 剩 状况 ,特别 是 中 低 
档次 产品 尤为 突出 。 “十 五 "期 间 行业 产品 发 展 的 战略 重点 
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不 再 是 增加 产品 产量 ,而 是 进行 产品 结构 的 调整 ,开发 新 产 
йй ,增加 品种 ,扩大 规格 系列 ,重点 发 展 技术 含量 高 .市 场 需 
求 潜力 大 的 产品 ,发 展 自我 配套 性 强 的 成 赛 设备 ,提高 产品 
苑 争 力 ,以 适应 我 国 加 入 世界 贸易 组 织 后 国内 市 场 国际 化 
的 发 展 趋势 . 

з. 努力 开拍 国际 市 场 , 扩 大 产 唱 出 口 

我 国 加 入 世界 贸易 组 织 后 享受 的 长 期 .正常 的 贸易 待 
遇 , 将 有 利于 国内 产品 在 国际 公平 贸易 待遇 的 条 件 下 拓展 
国际 市 场 ,因此 在 满足 国内 市 场 需求 的 同时 ,要 把 国外 市 场 
作为 企业 和 行业 发 展 的 重要 领域 。 要 加 强行 业 对 产品 出 口 
的 有 效 宏观 管理 ,采取 多 种 措施 积极 组 织 具 备 产 品 出 口 条 
件 的 企业 参与 国际 招标 。 在 项 固 传统 出 口 产品 的 同时 , 调 
整 出 口 产品 结构 ,积极 推进 在 国际 市 场 适销 对 路 .高 附加 值 
的 产品 以 及 成 储 产 品 的 出 口 。 确 保 出 口 产 品 的 质量 和 交 货 
期 ,做 好 产品 售后 服务 工作 ,形成 具有 行业 特点 的 出 口 拳 头 
产品 结构 。 

在 有 条 件 的 企业 和 产品 领域 ,鼓励 企业 到 国外 办 厂 或 
承担 成 套 工程 项 目 , 从 单一 的 产品 出 口 向 技术 装备、 人 力 、 
管理 多 方位 全 面 出 口 的 方向 发 展 ,在 国外 发 展 工程 承包 公 
司 ,拓展 国际 市 场 领 域 。 

通过 大 力 推进 产 遇 出 口 ,提高 企业 产 癌 技术 水 平和 管 
理 水 平 ,促进 行业 整体 素质 的 提高 。 

4. 摘 好 行业 组 织 结构 调整 ,促进 行业 健康 发 展 

搞 好 国有 大 中 型 企业 的 改革 和 发 展 是 党 的 十 五 届 四 中 
全 会 提出 的 重要 任务 。 目 前 国有 企业 仍 是 代表 行业 水 平和 
发 展 的 重点 骨干 力量 ,特别 是 在 为 国家 重大 技术 装备 服务 
方面 , 仍 需 依靠 大 中 型 国有 企业 承担 重任 。 因 此 认真 贯彻 
党 中 央 国务院 关 于 深化 国有 企业 改革 的 方针 政策, 加快 
国有 企业 改革 步伐 ,对 行业 发 展 具 有 十 分 重要 的 意义 。 要 
促进 国有 企业 改革 .转制 , 引 人 竞 争 机 制 .激励 机 制 和 技术 
创新 机 制 , 摘 好 生产 组 织 结构 的 调整 ,建立 以 开发 和 经 营 为 
主 的 开放 型 生产 经 营 体系 ,建立 完善 现代 企业 制度 ,提高 经 
营 水 平和 管理 水 平 ,适应 市 场 况 争 的 需要 。 

针对 通用 行业 长 期 存在 的 “ 散 、 乱 、 差 "问题 ,加 快 行业 
产业 结构 和 产品 结构 调整 。 重 点 发 展 石 油 和 石油 化 工 成 套 
设备 .机 和 泵 阀 等 主要 产品 领域 ,以 重点 发 展 产 品 为 龙头 , 通 
过 改组 .改制 .联合 .兼并 等 改革 措施 ,形成 几 个 具有 一 定 经 
营 规 模 和 技术 实力 的 大 型 企业 集团 ,改善 行业 产品 重复 分 
散 的 生产 布局 ,集中 优势 力量 ,发 展 产品 领域 和 区 域 性 的 集 
约 生产 ,提高 行业 总 体 水 平 。 

5. 促进 企业 技术 进步 ,增强 发 展 后 劲 

通用 行业 企业 要 在 人 世 后 站 稳 市 场 . 不 被 市 场所 淘汰 ， 
当务之急 是 提高 企业 实力 ,增强 可 持续 发 展 的 后 劲 。 

要 加 快 企业 技术 改造 的 步伐 ,充分 利用 国内 银行 贷款 
利率 降低 .国家 加 大 银行 信贷 规模 、 对 技术 改造 项 目 给 予 贷 
款 贴 息 以 及 利用 国家 财政 债券 支持 技 改 等 多 方面 的 有 利 机 
JÊ ,通过 技术 改造 发 展 高 新 技术 产品 ,提高 企业 工艺 装备 水 
平 ,增强 企业 白 主 开发 和 技术 创新 能 力 ,促进 产品 的 更 新 换 
代 , 以 实现 最 住 经 济 效益 。 


б. 采取 积极 措施 ,迎接 入 世 挑 战 

加 入 世贸 组 织 (WTO) 对 于 提高 我 国 国际 政治 地 位 .加 
速 我 国 经 济 全 方位 参与 国际 竞争 .走向 国际 市 场 具 有 重要 
意义 。 加 人 WTO 意味 着 国内 市 场 将 逐步 全 面向 国外 开放 ， 
国际 市 场 与 国内 市 场 完 全 接轨 ,入 世 对 通用 行业 产生 的 影 
啊 既 是 现实 的 ,也 是 长 远 的 ,虽然 使 行业 面临 着 更 为 激烈 竞 
争 的 严峻 挑战 ,但 同时 也 为 行业 创造 了 更 多 的 发 展 机 遇 。 
因此 关键 在 于 我 们 如 何 驾驭 形势 的 变化 ,采取 适当 的 对 策 ， 
因势利导 , 抓 住 机 遇 ,迎接 挑战 , 求 得 发 展 。 

通用 行业 要 充分 认 清 形势 ,针对 行业 目前 的 实际 情况 ， 
积极 钱 究 制定 既 能 适应 关 贸 总 协定 的 要 求 ,又 能 促进 行业 
发 展 的 对 策 措 施 。 要 认真 研究 如 何 尽 快 把 过 去 以 立足 国 
内 .替代 进口 为 主 的 发 展 方针 调整 为 立足 两 个 市 场 、 以 外 延 
求 发 展 的 战略 方针 ;如 何 规范 市 场 ,加 强行 业 管 理 ,发 展 集 
约 化 生产 ,形成 合力 ;如 何 尽 快 实施 行业 战略 性 结构 调整 ， 
提高 行业 综合 竞争 能 力 ; 如 何 建 立 与 国际 接轨 的 营销 和 人 千 
后 服务 体系 ,塑造 良好 的 行业 形象 ;如 何 培养 人 才 , 建 立 满 
是 现代 企业 制度 需要 的 人 才 队 伍 , 为 行业 迎接 入 氟 的 严峻 
挑战 作 好 充分 准备 。 

(四 ) 主 要 目标 

1. 总 量 目标 

根据 国民 经 济 各 领域 的 发 展 需要 ,在 “十 五 "期 间 通 用 
行业 的 发 展 速度 为 6% ~ 8% ,预计 至 2005 年 ,全 行业 实现 工 
业 总 产值 1 500 亿 元 ,出 口 创汇 达 24 亿美 元 ,产品 国内 市 场 
占有 率 为 70% ~ 80% ,从 业 人 员 劳 动 生产 率 ( 工 业 增 加 值 ) 
达 3.8 万 元 /人 。 到 2010 年 ,行业 工业 总 产值 达 2 000 亿 元 ， 
出 口 创 汇 40 亿美 元 ,产品 国内 市 场 上 右 有 率 达 80% 以 上 ,从 
业 人 员 劳 动 生产 率 (工业 增加 值 )5 万 元 /人 。 

针对 “十 五 ”期间 对 通用 机 械 产 品 市 场 需求 量 的 预测 和 
需求 趋势 的 分 析 ,“ 十 五 ”末期 通用 行业 主要 产品 产量 发 展 
目标 见 表 5. 

表 5 “十 五 "石化 通用 机 械 行业 主要 产品 产量 目标 
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FF : 庄 缩 机 组 中 包括 100 万 台 涡 旋 式 制冷 压缩 机 。 
2. 结构 调整 目标 
а. 产品 结构 调整 目标 





紧 紧 围绕 国家 重大 技术 装备 建设 的 需要 ,以 大 型 透 平 
压缩 机 .大 型 轴 流 压缩 机 、 大 型 锅炉 给 水 泵 、 耐 腐蚀 泵 、 电 站 
和 石化 装置 用 高 温 高 压 阀 门 .4 万 mih 等 级 以 上 空 分 设备 
等 产品 为 龙头 ,重点 发 展 的 大 型 电力 .石油 .石油 化 工 等 成 
套 设备 配套 的 关键 产品 ,挡住 进口 ,提高 国产 设备 在 国内 市 
场 的 占有 率 。 

发 展 具有 一 定 市 场 容量 .技术 先进 ,经济 效益 较 好 的 通 
用 机 械 产 品 ,满足 不 同 层次 用 户 需 要 ,形成 新 增长 点 ,带动 
行业 发 展 。 

大 力 发 展 出 口 产品 ,重点 是 技术 含量 较 高 .满足 国际 市 
场 技术 发 展 需要 的 产品 和 已 具有 稳定 出 口 市 场 和 国际 竞争 
能 力 的 产品 ,使 品种 和 数量 有 和 较 大 幅度 的 提高 。 

限制 发 展 生产 能 力 过 剩 的 长 线 产 品 、 技 术 已 过 成 熟 期 
并 开始 进 人 衰败 期 的 产品 ,坚决 淘汰 技术 档次 很 低 、 不 适应 
市 场 要 求 的 落后 产品 和 效率 低 、 耗 能 耗材 高 的 产品 以 及 严 
重 污染 环境 的 产品 。 

b. 企业 组 织 结构 调整 目标 

以 重点 产品 行业 为 龙头 ,以 骨干 企业 为 核心 ,通过 企业 
改组 和 联合 ,进行 行业 组 织 结构 的 调整 ,组 建 集 产 . 技 、 贸 、 
金融 为 一 体 的 大 型 企业 集团 ,充分 发 挥 优势 资产 和 生产 技 
术 力 量 , 提 高 综合 竞争 实力 ,促进 行业 发 展 。 进 行 行业 战略 
性 改组 主要 从 以 下 几 个 方面 入 手 : 

以 产品 为 纽带 组 建 企业 集团 。 空 分 设备 行业 由 于 重复 
建设 .重复 引进 和 重复 开发 造成 目前 主要 骨干 企业 的 产品 
结构 雷同 ,生产 经 营 规模 都 不 大 ,技术 资源 不 能 互 享 ,在 市 
#Ч ИН 、 过 度 竞 争 ,不 利于 行业 的 健康 发 展 和 参与 国内 外 
两 个 市 场 的 激烈 竞争 。 在 空 分 行业 联合 组 建 跨 地 区 的 大 型 
企业 集团 ,将 骨干 企业 联合 起 来 ,真正 实现 资产 重组 ,集中 
资金 优势 技术 优势 ,可 统一 组 织 大 型 空 分 设备 技术 的 开发 
研究 和 市 场 营 销 , 避 免 进 一 步 的 重复 引进 和 重复 建设 ,减少 
企业 之 间 " 相 互 杀价 "的 恶性 竞争 ,促进 空 分 设备 行业 的 健 

以 产品 配套 为 纽带 组 建 企 业 集 团 。 东 北 是 我 国 的 重要 
工业 基地 ,也 是 通用 行业 的 重要 发 展区 域 。 长 期 以 来 ,以 沈 
阳 为 中 心 的 东北 企业 群体 为 我 国 的 国民 经 济 建设 和 重大 技 
术 装 备 发 展 做 出 了 重要 贡献 ,沈阳 鼓风机 厂 AKI. 
沈阳 高 中 压 阐 门 厂 .沈阳 气体 压缩 机 厂 等 大 型 国有 企业 在 
电力 JAB 乙烯、 化 肥 等 国家 重大 技术 装置 的 建设 中 承 殷 
着 提供 大 型 压缩 机 、 大 型 工业 泵 .大 型 高 压 阀门 等 具有 较 高 
技术 水 平 的 关键 配套 产品 的 重任 。 组 建 东北 企业 集团 可 使 
企业 之 间 形 成 技术 和 生产 能 力 的 互补 ,提高 为 用 户 提 供 产 
品 的 配套 性 ,强化 通用 机 械 产 品 的 地 区 性 优势 ,促进 重大 技 
本 装备 的 国产 化 ,并 带动 东北 老 工 业 基 地 的 发 展 。 

с. 技术 结构 调整 目标 

努力 建立 具有 较 强 技术 创新 能 力 的 企业 技术 开发 中 
心 ,争取 在 2005 年 有 2/3 的 大 中 型 企业 建立 起 技术 开发 机 
构 ,在 重点 骨干 企业 中 普遍 建 立 技 术 开 发 中 心 ,优势 企业 有 具 
有 开发 5~ 10 年 自主 知识 产权 的 技术 和 产品 能 力 ,具备 对 相 
关 国 际 先进 技术 的 消化 吸收 和 创新 能 力 。 
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至 2005 年 ,通用 行业 主导 产品 技术 水 平 与 世界 先进 水 
平 的 差距 由 目前 的 10 ~ 15 年 缩短 到 5 ~ 10 年 ,主要 产品 : 
有 60% ~ 70% 达 到 国际 20 世纪 90 年 代 初 .中 期 技术 水 平 ， 
10% ~ 20% 达 到 国际 90 年 代 末 期 技术 水 平 ,5% ~ 10% 达到 
当代 世界 先进 技术 水 平 。 行业 工业 总 产值 中 新 产品 产值 率 
达到 30% ~ 40 镶 ,大 型 骨干 企业 新 产品 产值 率 达 到 50% 以 
Е. 2 2010 年 行业 主要 产品 中 有 70% ~ 80% 达到 90 年 代 
未 .21 世纪 初 的 国际 先进 水 平 ,10% ~ 15% 达 到 或 接近 当代 
世界 先进 水 平 。 

4. 重大 技术 装备 国产 化 目标 

石油 天 然 气 勘探 开发 :沙漠 石油 钻 采 、 集 输 设 备 基 本 立 
足 国内 ,国产 化 率 达 85% 以 上 ,主要 设备 达到 国际 90 年 代 
中 .后 期 水 平 。 陆 地 石油 外 采集 输 设备 国产 化 率 迷 90% 以 
上 F ,主要 产品 技术 水 平 达到 国际 90 年 代 中 .后 期 水 平 。 海 上 
石油 目 营 项 目 国产 化 率 达 到 50% ~ 60%. 

石油 化 工 :45 万 Va CRR А г ЖЕК 80% К, 
键 设备 基本 立足 国内 制造 ;60~75 万 ta 乙烯 装置 国产 化 率 
达 60% ~ 70%, Кп HR RAR ЛАС FR E E 
产 化 率 。 推 进 45 万 Va 合成 所 和 80 万 Va 尿素 装置 的 国产 
化 ,使 国产 化 率 达 到 70% ~ 80% ,能 耗 指标 达 国 际 90 {КЖ 
期 先进 水 平 。 

大 型 火电 站 辅 机 :为 300MW 60MW 电站 机 组 配套 的 泵 、 
风机 、 阐 门 及 环保 设备 等 关键 通用 辅 机 立 是 国内 制造 ,国产 
化 率 达 到 90% 以 上 ,产品 技术 水 平 达 国际 90 年 代 末 .21 E 
纪 初 期 水 平 。 

大 型 空 分 设备 :重点 研制 4 万 o/h 等 级 ( 含 3 万 mh) 
大 型 空 分 设备 ,使 之 在 “十 五 "期间 国 产 化 率 达 到 60% Г, 
产品 水 平 达 国际 90 年 代 水 平 , 实 现 蔡 代 进 口 。 

3. 质量 .效益 目标 

未 来 5~ 10 年 内 ,通用 行业 将 从 根本 上 提高 整体 素质 和 
企业 管理 水 平 ,使 产品 质量 .工程 质量 和 服务 质量 都 有 较 大 
提高 。 

至 2005 年 ,主要 通用 机 械 产 品 中 有 85 旬 以 上 按照 国际 
标准 或 国外 先进 标准 组 织 生 产 , 其 中 达到 国际 先进 水 平 的 
优等 品 率 占 30% 左 右 。 骨 干 企业 产品 标准 水 平 接近 当代 国 
外 同类 产品 先进 水 平 ,到 2005 年 100% 的 骨干 企业 及 80% 
以 上 的 一 般 企业 通过 1509000 质量 保证 体系 认证 ,使 企业 的 
生产 和 经 营 机 制 与 国际 接轨 。 加 强 产 品 售后 服务 ,在 行业 
内 形成 规范 化 的 售后 服务 网 络 , 使 主要 产品 质量 和 服务 水 
平 接 近 或 达到 国际 先进 水 平 。 

未 来 5~ 10 年 内 ,经 济 效 益 将 有 较 大 幅度 增长 ,“ 十 五 ” 
期 间 行业 利润 总 额 实 现年 平均 增长 5% 。 

(五 ) 行 业 结 构 调 整 及 发 展 重 点 

1. 产品 结构 调整 重点 

风机 

一 般 用 途 的 中 小 型 通风 机 目前 生产 能 力 过 大 ,严重 供 
大 于 求 , 需 采取 限制 扩大 生产 规模 、 实 行 限 产 等 措施 。“ 十 
五 "重点 发 展 石油 ,化工 天然气 输送 管道 .大 中 城市 污水 处 
理工 程 等 配套 用 大 型 压缩 机 .鼓风机 ,形成 风机 行业 新 的 经 
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济 增长 点 。 对 超 临 办 火电 机 组 .核电 机 组 .清洁 煤 发 电 、 
600MW 级 大 型 空冷 发 电机 组 等 需要 的 与 风机 行业 有 关 的 产 
品 进 行 研 究 和 开发 ,以 适应 这 些 工 程 在 “十 五 "期 间 的 发 展 。 
司 时 风机 行业 览 研究 和 开发 为 “农业 农村、 农民 "服务 的 产 
品 ,如 谷物 冷藏 所 需 谷 仓 的 离心 风机 和 轴 流 风机 等 。 

LER 
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重点 发 展 产 品 包 括 核电 站 用 和 泵 ;大 型 火电 机 组 用 泵 ,如 
超 临 界 机 组 ,空冷 机 组 .蒸汽 - 燃气 轮机 联合 循环 机 组 、 脱 
硫 装置 用 有 泵 等 ;三 大 化 工 用 泵 ,如 耐 强 腐蚀 和 耐 磨 的 料 奖 
Ж .输送 固体 颗粒 开 式 叶轮 流程 守 、 商 吸入 压力 泵 .超低温 
FR BA FR PARR, SEIN RR AA MRE, E aN 
RAPER 7) R: A їйї RK A ЖКН ТОМИ, a Ж Ж ЛУН 
ШЕ Ж СЕЕ ТЕЕ TE Ж ARH R R R BR 
海上 平台 注水 录 、 注 水 模块 等 ,扩大 现 有 流程 录 的 性 能 范 
围 ,使 其 满足 年 处 理 500 ~ 1 000 万 va 炼 厂 的 生产 需要 , 开 
RAR E i DI A RK BR FR .加 和 氧 进 料 泵 等 ;开发 水 处 理 和 
环保 用 泵 ;发 展 水 利 排涝 .河道 ,港口 跑 商用 混流 式 的 挖 泥 
船用 有 泵 ;开发 城市 地 铁 、 高 层 建筑 .道路 桥梁 用 泵 。 

重点 淘汰 产品 : 单 级 单 吸 离心 汞 BA、B 型 ,BX BP 型 等 
单 级 离心 泵 ,F HMR HFK, 11E 100 ~ 300mm 的 ЈО, Ј ЖЖ 
HREF. 

阀门 

重点 发 展 占 用 新 材料 的 阅 门 ,如 奎 腐蚀 用 的 越 低 碳 不 
锈 钢 阀门 , 耐 麻 用 的 特殊 材料 阀门 等 ;新 领域 应 用 的 阀门 ， 
如 建筑 部 门 急需 的 水 力 控制 阀 . 汽 车 工业 燃气 装置 用 的 多 
功能 气 瓶 阀 等 ;石油 .天 然 气 长 输 管 线 用 内、 大 11 径 球 阅 ,人 金 
属 密封 矶 阐 等 ; 核 工业 用 阀门 ,火电 站 用 超 临 界 机 组 用 阀 (t 
< 570% ,PN24MPa) ;带电 脑 型 电动 装置 的 各 类 控制 阀门 等 ; 
环保 行业 用 的 阅 门 ;供水 系统 用 的 大 11 径 蝶阀 ,以 及 液 控 组 
闭 止 加 蝶阀 等 ;节能 玻 水 阅 , 起 环保 作用 的 凝结 水 回收 装置 

限制 发 展 附加 值 低 .质量 差 的 低压 铸铁 网 门 。 

压缩 机 

优先 发 展 为 炼油 和 三 大 化 工 配 套 的 工 点 上庄 缩 机 ,如 新 
êl E 4ê Л, ,循环 氯 压 缩 机 .本 二 烯 螺杆 压缩 机 .二 氧化 砚 压 
缩 机 RAAI HL. TRAFE ETSE ЕСЕ He 
国家 重点 工程 用 压缩 机 ,如 天 然 气 动力 用 右 油 及 天 然 气压 
缩 机 (包括 摩托 压缩 机 和 天 然 气 发 动机 驱动 石油 气压 缩 
机 ) 、 舰 船用 水 冷 或 空冷 空 庄 机 А КАЛЖА НЕҢ. 
无 油 橡胶 了 蚂 膜 压缩 机 组 .高 炉 歇 煤 粉 螺杆 压缩 机 .无 油 螺 杆 
压缩 机 .大 型 动力 用 往复 式 活塞 压缩 机 等 ;出 口 前 景 较 好 的 
压缩 机 产品 ,如 微型 压缩 机 、 微 型 无 油 压缩 机 、 大 型 动力 用 
往复 活塞 式 压缩 机 .动力 用 螺杆 压缩 机 等 。 

适当 限制 发 展 一 般 动 力 用 档次 不 高 的 中 .小 型 和 微型 
往复 式 活 塞 压 缩 机 ( 含 全 无 油 压 缩 机 ) 等 ;禁止 生产 性 能 和 和 


技术 落后 的 压缩 机 产品 ,如 3W 一 0.7/7( 环 状 阀 ) 空 压 机 ,1 一 
10/8 ,1—10/7 .2V 一 0.3/7、2V 一 0.6/7 型 动力 用 往复 式 活塞 
压缩 机 等 产品 。 

2. 技术 结构 调整 重点 

а. 提高 产品 的 配套 性 和 系统 性 ,更 好 地 为 用 户 服 务 

为 满足 不 同 用 户 对 通用 机 械 产 品 的 更 高 要 求 , 要 大 力 
提高 产品 的 配套 性 和 系统 性 。 重 点 在 以 下 两 个 方面 ,一 是 
除了 为 大 型 石油 化 工装 置 提 供 关键 配套 通用 机 械 产品 外 ， 
还 要 为 石油 化 工 工 业 向 下 游 延 促 和 深化 发 展 的 需要 服务 ， 
即 要 重视 发 展 下 游 装置 配套 设备 ,如 先进 的 切 粒 、 挤 压 、 注 
E BME . 抽 丝 .成 型 .包装 以 及 特殊 工艺 所 需 配 套 设 备 ; 二 
是 以 通用 机 械 产 品 为 核心 ,发 展 系 统 成 套装 置 ,如 围绕 石 
化 .电力 .冶金 工业 的 工艺 要 求 , 在 工业 泵 、 风 机,\ 阅 门 .压缩 
机 、 空 分 设备 等 产品 领域 大 力 发 展 成 套 设 备 ,充分 发 挥 工程 
成 套 公 司 的 作用 ,为 用 户 提供 能 够 完成 一 定 工 艺 流程 的 小 
型 成 套装 置 ,减少 用 户 的 系统 配套 工作 ,更 加 方便 用 户 , 使 
通用 机 械 产 品 在 成 套 系统 中 的 参数 匹配 性 和 适用 性 更 好 。 

b. 发 展 高 效 节能 产品 

通用 机 械 产品 既 是 能 源 的 “开发 者 " ,又 是 能 源 的 “消耗 
者 " ,由 于 通用 机 械 产 品 应 用 量 大 面 广 , 其 效率 的 高 低 和 能 
耗 的 大 小 将 直接 影响 能 源 的 利用 率 。 因 此 要 加 快 高 效率 、 
低能 耗 的 节能 新 产品 的 开发 与 推广 ,把 节能 新 技术 的 研究 
放 在 重要 地 人 位。 特别 是 泵 、 风 机、 压缩 机 、 空 分 设备 和 立 门 
等 产品 , 耗 电量 约 占 全 国 发 电量 的 40% 以 上 ,提高 这 些 产品 
的 运行 效率 ,降低 能 耗 , 将 具有 极 大 的 社会 意义 。“ 十 五 ”期 
间 要 努力 将 这 些 产品 的 运行 效率 提高 5% ~ 10% ,加 快 开发 
高 效 节能 的 新 产品 ,使 通用 机 械 节能 产品 的 品种 和 产量 覆 
盖 率 提高 到 60% ~ 70% ,逐步 淘汰 能 耗 高 的 落后 产品 。 

с. 加 快 微 电子 技术 的 推广 应 用 ,进一步 提高 产品 机 电 
一 体 化 水 平 

现代 化 大 型 电力 和 石油 化 工装 置 等 都 在 逐步 采用 集散 
型 控制 系统 .现场 总 线 等 现代 控制 技术 ,以 提高 生产 装置 效 
率 和 操作 的 可 靠 性 。 因 此 发 展 采 用 微电脑 技术 实现 自动 显 
示 .全 自动 控制 各 项 运行 参数 .自动 报警 等 功能 的 机 电 一 体 
化 产品 是 市 场 需求 趋势 所 决定 的 。 要 通过 对 微 电 子 等 高 新 
技术 的 推广 应 用 ,提高 产品 机 电 一 体 化 水 平 ,更 好 地 满足 市 
场 需要 。 

d. 提高 在 产品 设计 和 开发 中 计算 机 技术 的 应 用 水 平 

加 强 计算 机 硬件 和 软件 应 用 的 资金 投入 ,采用 计算 机 
技术 提高 设计 手段 ,缩短 设计 周期 ,优化 结构 ,开展 模拟 开 
发 试验 ,强化 通用 机 械 产品 对 不 同 用 户 的 不 同 需求 情况 的 
适应 能 力 ,提高 产品 对 市 场 激烈 竞争 的 快速 反应 能 力 ,加 速 
产品 系列 化 ,使 用 户 对 产品 有 适当 的 规格 .性 能 参数 的 选择 
范围 ,而 不 是 被 动 的 去 适应 产品 ,从 而 提高 我 国 通用 机 械 产 
品 的 市 场 竞争 力 。 

3. 企业 组 织 结构 调整 重点 

a. 促进 企业 改组 联合 , 走 集团 化 发 展 道路 

推进 企业 改组 与 联合 兼并 ,以 优势 企业 为 主体 ,大 力 推 
进 跨 部 门 . 跨 地 区 、 跨 所 有 制 的 战略 性 重组 ;以 市 场 为 导 回 ， 


以 资产 为 纽带 ,实现 企业 兼并 联合 、 强 强 联 合 ,形成 一 批 有 
较 强 竞争 实力 的 企业 集团 ,使 优势 企业 实现 低 成 本 扩张 , 提 
高 行业 的 生产 集中 度 ,优化 资本 结构 ,推动 行业 发 展 。 

大 力 推 进 空 分 设备 集团 、 东 北 机 械 集团 等 大 型 企业 集 
团 的 组 建 ,并 促进 行业 企业 实现 多 种 方式 的 合作 与 联合 ,在 
开发 .销售 等 方面 实现 资源 共享 ,扩大 企业 经 营 规模 ,发 展 
集约 化 生产 。 

b. 促进 专业 化 协作 ,建立 以 大 带 小 .以 小 促 大 的 产业 结 
构 

近年 来 通用 行业 中 的 专业 化 协作 有 了 很 大 改善 ,但 仍 
然 存 在 着 布局 分 散 . 低 水 平 重 复生 产 的 局 面 ,许多 企业 不 同 
程度 存在 着 “大 而 全 、 小 而 全 ”的 状况 ,致使 加 工 水 平 低 , 产 
品质 量 差 。 因 此 在 大 力 发 展 企业 集团 的 同时 ,要 以 大 带 小 ， 
扶持 一 些 技 术 基 础 好 、 有 发 展 潜力 的 企业 共同 发 展 。 同 时 
进一步 促进 行业 的 专业 化 协作 ,发 展 “ 小 而 专 .小 而 精 " 和 独 
具 特 色 的 专业 化 生产 企业 。 

在 行业 中 发 展 一 批 产 品 有 特色 .市 场 潜力 大 、 适 应 市 场 
快 的 优势 特色 企业 ,形成 行业 的 新 增长 点 。 应 建立 若干 家 
专业 化 协作 企业 集团 ,成 为 具备 较 强 实力 的 关键 配件 和 和 零 
部 件 生产 基地 ,提高 产品 生产 质量 ,以 小 产品 占领 大 市 场 ， 
促进 行业 的 全 面 发 展 。 

с. 加 强 企 业内 部 改革 ,优化 企业 组 织 结构 

企业 结构 调整 要 走 “ 精 化 产品 . 精 化 生产 、 精 化 队伍 "之 
路 。 企 业 产 品 精 化 ,要 以 市 场 为 导向 ,有 所 为 而 有 所 不 为 ， 
有 针对 性 地 开发 和 生产 适应 市 场 需要 .适应 企业 自身 条 件 
的 产品 KERE ,形成 产品 优势 特色 ;企业 生产 精 化 ,要 有 
选择 地 将 大 量 初 加工 .专业 性 强 的 生产 工序 分 离 出 来 ,开展 
专业 化 协作 ,使 企业 集中 精力 摘 好 产品 设计 工作 和 新 产品 
的 开发 研制 , 抓 好 关键 零 部 件 的 关键 生产 工序 .产品 装配 、 
试验 .检测 以 及 产品 的 营销 工作 ,真正 由 “橄榄 型 "向 "哑铃 
型 "转变 ;企业 队伍 精 化 ,要 特别 注重 培养 人 才 , 重 点 增 养 产 
大 设计 和 生产 技术 人 员 经 营 管理 和 营销 人 员 以 及 具有 和 较 
高 素质 的 生产 人 员 ,建立 人 才 激 励 机 制 , 充 分 发 挥 人 才 的 工 
作 积极 性 ,为 企业 发 展 服 务 ,使 企业 在 开发 和 生产 的 第 一 线 
上 保持 有 一 班 精兵 强 将 ;认真 做 好 富余 人 员 的 剥离 工作 , 提 
高 企业 的 运行 效率 。 

4. 促进 行业 的 区 域 性 发 展 

通用 行业 具有 多 年 的 发 展 历史 ,产品 门类 多 ,应 用 范围 
广 , 生 产 企业 多 , 随 着 地 方 经 济 发 展 的 需要 ,形成 了 不 同 地 
区 的 产品 特色 和 区 域 性 特点 。 如 温州 地 区 的 泵 . 阀 类 通用 
机 械 产 品 品种 多 ,制造 企业 队伍 庞大 ,市 场 异常 活跃 ,形成 
较为 明显 的 区 域 性 特色 ,成 为 当地 的 重点 发 展 行业 ,对 地 区 
机 械 工 业 的 发 展 起 到 了 重要 作用 。 因 此 通用 行业 要 结合 地 
区 经 济 发 展 的 特点 ,开发 和 发 展 适销 对 路 ,市场 好 的 区 域 性 
源头 产品 ,发挥 集 约 效应 ,创造 较 好 的 经 济 效益 。 

(六 ) 科 技 开 发 及 固定 资产 投资 项 目 安排 建议 

1. 指导 思想 

(1) 认 真 贯 彻 执 行 国家 产业 政策 ,加 快 产品 结构 和 行业 
组 织 结构 调整 ,以 提高 重大 技术 装备 的 配套 能 力 和 水 平 , 扩 
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大 产品 出 口 ,以 新 增长 点 为 主攻 方向 ,提高 通用 机 械 产 品 
国内 外 市 场 的 竞争 能 力 , 特 别 是 适应 我 国 加 入 世贸 组 织 后 
的 市 场 特征 要 求 , 最 大 限度 地 满足 日 益 国 际 化 的 国内 市 场 
和 扩大 出 口 的 需要 。 

(2) 有 限 目 标 ,突出 重点 。 经 过 多 年 发 展 ,目前 通用 行 
业已 具备 相当 的 技术 生产 实力 和 基础 ,但 与 国外 相 比 ,在 产 
品 技术 水 平 ,质量 水 平和 综合 竞争 力 方面 都 存在 着 较 大 差 
距 ,还 不 能 适应 我 国 国民 经 济 建 设 快 速 发 展 的 需要 。 在 “十 
五 "期 间 不 可 能 把 所 有 问题 利 巴 盾 全 方位 解决 ,必须 抓 住 重 
点 产品 .重点 企业 ,进行 有 针对 性 的 改造 ,以 带动 全 行业 整 
体 水 平 的 提高 。 

(3) 要 做 到 科研 攻关 .引进 技术 消化 吸收 与 技术 改造 相 
结合 ,加 大 企业 自主 科研 攻关 的 力度 ,提高 企业 自主 开发 能 
7) ,适当 引进 国外 先进 技术 ,并 通过 以 内 涵 为 主 的 技术 改 
造 ,促进 新 技术 .新 工艺 .新 产品 的 产业 化 ,提高 引进 技术 的 
消化 吸收 能 力 和 二 次 开发 能 力 。 

(4) 重 点 扶持 国有 大 中 型 企业 ,使 其 成 为 重点 技术 装备 
国产 化 的 主力 车, 同时 支持 产品 具有 市 场 需求 潜力 和 较 好 
出 口 前 景 的 企业 迅速 发 展 ,成 为 参与 市 场 竞 争 的 主要 力量 ， 
促进 行业 的 全 面 发 展 。 

2. 安排 原则 

(1) 科 研 攻 关 和 技术 改造 项 目 要 集中 投资 ,以 承担 重大 技 
术 装 备 配套 任务 .扩大 产品 出 口 .形成 行业 新 增长 点 几 个 方 
面 为 重点 ,改造 一 批 骨 干 企业 ,使 其 产品 开发 设计 手段 .工艺 
装备 水 平 .质量 水 平和 管理 水 平 得 到 较 大 提高 ,产品 达到 或 
接近 国际 先进 水 平 ,形成 规模 效益 ,成 为 行业 的 主要 力量 。 

(2) 技 术 改 造 要 以 内 涵 为 主 ,加 强 企业 联合 ,优化 资产 
结构 , 公 分 发 挥 优 良 资 产 效 益 ; 尺 量 不 上 或 少 上 土建 工程 ; 
加 强 专 业 化 协作 , 芯 励 企业 向 “哑铃 型 "结构 发 展 ,将 有 限 资 
金 用 于 提高 产品 设计 水 平 、. 解 决 关键 部 件 关键 工序 的 主要 
矛盾 . 提 况 装配 试验 检测 水 平和 企业 管理 水 平等 方面 ;增添 
先进 .高效 .节能 的 关键 工艺 装备 ,进一步 提高 计算 机 应 用 
水 平 ,促进 企业 的 技术 进步 。 

3. 安排 重点 

а. 建立 技术 开发 中 心 

在 主要 产品 行业 对 具有 一 定 技术 基础 和 实力 的 企业 给 
于 择优 扶持 ,建立 20 ~ 30 个 以 企业 或 研究 所 为 主体 的 技术 
开发 中 心 ,形成 具有 一 定 优势 的 新 产品 自主 开发 基地 ,成 为 
行业 技术 发 展 的 带头 人 。 

Ь. 开展 基础 技术 研究 

根据 市 场 需求 结构 ,针对 提高 重大 技术 装备 国产 化 率 
和 行业 新 产品 开发 的 需要 ,开展 对 行业 产品 技术 发 展 具 有 
重大 影响 和 带动 作用 的 共性 基础 技术 及 产品 的 研究 。 

с. 发 展 出 口 .替代 进口 .节能 产品 

优先 安排 以 发 展 出 口 产品 .替代 进口 产品 和 节能 产品 
为 主要 改造 内 容 的 投资 项 目 , 提 高 产品 技术 水 平和 性 能 质 
晤 ,增强 市 场 竞 争 能 力 。 

d. 发 展 重大 技术 装备 需要 产品 

重点 满足 重大 技术 装备 产品 的 研制 需要 ,优先 安排 以 
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发 展 重 大 技术 装备 产品 .消化 吸收 引进 技术 实现 国产 化 为 
主要 改造 内 容 的 投资 项 目 ,提高 国产 装备 参与 国际 竞争 的 


实力 。 
男 定 资产 投资 .引进 技术 和 科技 开发 项 目 安 排 意见 详 
(七 ) 政 策 措施 


1. 加 强行 业 宏 观 调控 

通用 行业 是 共有 多 年 发 展 历 史 的 传统 行业 ,企业 数量 
庞大 ,涉及 部 门 领域 繁多 ,制造 力量 分 散 , 行 业 宏 观 管理 难 
度 较 大 。 因 此 需要 有 力 的 政策 环境 ,促进 行业 的 统一 协调 
管理 ,采用 经 济 .政策 手段 对 行业 进行 宏观 调控 ,保证 行业 
健康 AF .持续 发 展 。 

2. 推进 重大 技术 装备 国产 化 ,保护 民族 工业 

通用 行业 担负 着 为 我 国 重 大 技术 装备 提供 关键 配套 产 
品 的 重任 ,建议 国家 尽快 制定 促进 重大 技术 装备 国产 化 的 
有 效 措施 和 政策 ,特别 是 我 国 加 入 世界 贸易 组 织 后 ,应 充分 
利用 其 与 发 展 中 国家 密切 相关 的 条 款 和 协议 ,保护 民族 工 . 
Чу ,加 快 重大 技术 装备 国产 化 进程 。 

建议 加 强 重 大 技术 装备 国产 化 的 立法 工作 ,通过 建立 
健全 法 规 加 强 对 重大 技术 装备 国产 化 的 政策 引导 和 宏观 调 
控 ,使 重大 技术 装备 国产 化 工作 的 管理 实现 法 规 化 .规范 
化 ;建议 国家 除了 在 重大 技术 装备 攻关 方面 给 予 拨款 支持 
外 ,还 需 在 信贷 .税收 政策 等 方面 给 予 支持 ;对 需要 进口 的 
重大 技术 装备 ,应 根 据 是 否 技 贸 结合 .转让 技术 与 合作 制造 
等 条 件 ,采取 不 同 减免 税 比例 。 

3. 建立 健全 行业 信息 系统 

建立 通用 行业 市 场 动态 .新 产品 动态 .投资 规划 .利用 
外 资 .引进 技术 .产品 进出 口 等 各 种 信息 采集 和 分 析 并 道 ， 
形成 为 企业 和 行业 服务 的 网 络 信息 系统 ,加 强行 业 对 日 益 
激烈 的 市 场 竞 争 的 快速 反应 能 力 ， 

4. 采用 有 效 措施 实现 产品 结构 调整 

制定 .发 布 行业 支持 发 展 .限制 发 展 和 淘汰 产品 目录 ， 
发 挥 经 济 杠杆 的 调节 作用 ,对 国家 鼓励 .限制 的 产品 领域 实 
行 差别 税率 .利率 ,对 支持 发 展 产 品 提 供 金融 .税收 政策 支 
持 ,促进 产品 升级 换代 。 如 应 逐步 消除 外 商 投 资 项 目 进 口 
的 设备 实行 全 免 关 税 IHEM, mE ARAT H EA A ВВЕ 
减免 的 不 平等 待遇 ;对 国内 投资 项 目 中 进口 高 新 技术 产品 
全 免 关 税 和 增值 税 ,而 国内 企业 开发 同类 产品 需 进口 关键 
件 .原材料 却 需 昭 缴 两 税 的 不 合理 税制 政策 应 子 以 调整 ， 

5. 加 快 机 制 转 换 ,强化 企业 内 部 管理 

加 快 国 有 企业 改革 步伐 ,推进 国有 企业 制度 创新 ,改组 
改制 ,建立 并 完 活 现代 企业 制度 ,大 力 普 及 和 推广 现代 化 
管理 方法 ,提高 企业 管理 水 平 ,促进 企业 经 营 答 理 机 制 的 转 
换 ,建立 企业 人 才 激 励 机 制 , 以 适应 市 场 经 济 新 形势 的 发 展 

6. 发 挥 行业 协会 的 重要 作用 

充分 发 挥 行业 协会 在 行业 协调 .质量 标准 .新 技术 攻关 
以 及 行业 产品 价格 .服务 自律 方面 的 重要 作用 ,加 强 协 会 在 
行业 中 的 协调 引导 作用 ,促进 行业 发 展 。 


附 表 1 “十 五 固定 资产 投资 建议 项 目 


序 , „ К . 总 投资 | 其 中 贷款 
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1 沈阳 水 泵 厂 铸 钢 ,机械 加 工 .计算 机 应 用 技术 改造 提高 产品 开发 及 冷 热 加 工 水 平 3000 
2 石家庄 水 泵 厂 ЖТ. .理化 Я .铸铁 车 间 技 术 改 造 | .提高 冷 热 如 工 水 平 2200 
3 出 东 博 山水 泵 厂 加 工 .铸造 .总装 及 试验 站 技术 改造 ， 扩大 矿 用 有 泵 生产 能 力 3200 
新 建 10 500m 厂房 
4 武汉 泵 业 集团 有 限 公司 BAMI .总 装 技术 改造 扩大 污水 处 理 设备 和 隔 声 屏 生 产能 力 2900 
5 兰州 水 泵 三 试 泵 站 技术 改造 提高 产品 试制 水 平 1200 
二 、| 风机 行业 | 
1 陕西 鼓风机 (集团 ) 石化 治 金 用 轴 流 压缩 机 .能 量 回收 透 项 目 完成 后 ,年 生产 轴 流 压缩 机 .能 5600 
有 限 公 司 平 机 组 技术 改造 项 目 。 主 要 内 容 为 : 充 | 量 回收 透 平 机 组 及 其 转子 配件 28 组 ， 
实 转子 加 工 能 力 和 锦 焊 .热处理 .锻压 、| 生产 能 力 达 1500t。 轴 流 压缩 机 及 能 量 
总 装 的 配套 生产 能 力 回收 透 平 机 组 均 达 到 世界 90 年 代 末 同 
类 产品 先进 水 平 
2 陕西 鼓风机 (集团 ) 西部 大 开发 重点 项 目 高 炉 系 统 CCPP 年 产 АУ 系列 轴 流 压缩 机 20 台 ,其 中 4900 
有 限 公 司 装置 生产 技术 改造 项 目 。 主 要 内 容 为 | 新 增 CCPP 装置 用 轴 流 压缩 机 10 台 
ШАРЕ ТТВ ВЕ А .改造 产品 试车 站 
等 
3 KRAH 环保 及 控制 装置 技术 改造 项 目 新 增产 值 8000 万 元 ,新 增 利润 640 万 3500 
元 ,新 增 税 金 300 万 元 
4 四 平 金 丰 股份 有 限 购置 先进 加 工 制造 设备 ,扩大 曝 气 鼓 污水 处 理 设备 产品 达到 国家 环境 保 2200 
公司 风机 产量 ,满足 污水 处 理工 艺 要 求 护 标准 要 求 
5 浙江 上 风 实 业 股 份 发 展 高 效 节 能 风 冷 成 套装 备 。 增 添 形成 16 000 套 产 品 生 产能 力 , 企 业 在 16000 
有 限 公司 国内 外 关键 加 工 设备 .试验 检测 设备 等 | 工艺 水 平和 技术 装备 水 平 上 达到 当今 
96 台 ( 套 ) ,新 建 19 000m 厂房 国际 先进 水 平 
6 重庆 通用 工业 ( 集 开发 环保 节能 鼓风机 ,增添 关键 设 提高 产品 质量 和 企业 制造 工艺 水 平 3600 
团 ) 有 限 责任 公司 备 , 扩 大 冷 作 焊接 面积 
= Жа ЧУ 
| 沈阳 气体 压缩 机 股 建设 大 型 工艺 用 活塞 压缩 机 科研 开 新 增 销售 收入 19000 万 元 ,新 增 利税 6300 
份 有 限 公 司 发 .试验 检测 基地 。 购 团 封 团 式 试验 装 | 2500 万 元 
置 ,并 配置 自动 化 检测 控制 系统 ;加 大 
科技 开发 力度 ,增加 计算 机 硬件 及 软 
件 ,提高 CAD .CAPP、CAM 7k 3F 
2 无 锡 压 缩 机 股份 有 工业 废气 回收 用 压缩 机 产品 实现 产 新 增 销 售 收 入 9800 万 元 ,新 增 利 税 3500 
限 公 司 业 化 ,添置 关键 生产 设备 .试验 装置 . 检 | 1300 万 元 
测 仪 器 
3 柳州 压缩 机 总 厂 发 展 天 然 气 用 螺杆 压缩 机 产品 ,增添 新 增 销 售 收入 13000 万 元 ,新 增 利税 4200 
关键 生产 设备 .试验 装置 及 检测 仪器 1800 万 元 
4 北京 第 一 通用 机 械 发 展 单 螺杆 压缩 机 、 膜 压缩 机 产品 ， 新 增 销 售 收入 5500 万 元 ,新 增 利 税 2100 
Г 添置 先进 生产 设备 和 检测 仪器 750 万 元 
5 上 海 压缩 机 股份 有 发 展 工 艺 用 螺杆 压缩 机 产品 ,新 增 先 新 增 销售 收入 14000 万 元 ,新 增 利税 4200 
限 公司 进 生 产 设备 .封闭 式 试验 装置 等 2000 万 元 
6 华西 通用 机 器 公司 发 展 大 型 燃气 摩托 压缩 机 产品 ,新 增 新 增 销 售 收 入 5500 万 元 ,新 增 利 税 2100 






先进 生产 设备 .试验 装备 750 万 元 


附 表 2 “十 五 重点 科技 攻关 及 开发 建议 项 目 









项 目 名 称 主持 部 门 参加 单位 













TERIA 
Я л mI RA 









浙江 省 机 电 设 计 
院 等 





磁力 泵 产品 联合 设计 .研究 ZIKRI 
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+, 
























Z., | 风机 行业 
] 叶轮 叶 型 .材料 研究 开展 新 型 叶 型 的 试验 研究 .叶轮 陕西 鼓风机 ( 集 
| 及 计算 机 软件 开发 材料 试验 研究 及 计算 机 软件 开发 团 ) 有 限 公 司 
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序 、 а РА ч 经 费 | 其 中 拨款 
号 项 目 名 称 主要 内 容 主持 部 门 参加 单位 (万 元 ) | (万 元 ) 
2 BE KS RDF ER 攻关 开发 罗 落 鼓风机 消 声 及 控 国家 机 械 工 业 局 КР ДИ 300 100 
控制 攻关 项 目 制 装置 
3 SL RI = KK 开发 研究 无 需 水 冷却 的 高 压 天 津 市 鼓风机 总 1000 200 
风机 研制 (98kPa) ,SL 系列 三 叶 罗 茨 鼓风机 ，| FT 
使 产品 达到 世界 先进 水 平 
4 开发 火电 糊 气 脱 引进 技术 ,使 火电 厂 烟 气 脱硫 风 重庆 市 机械 工业 重庆 通用 工业 ( 集 | 1500 300 
硫 风 机 机 技术 水 平 达 到 90 年 代 国 际 水 平 | 管理 局 HA ER PEA А] 
5 ЖЖ НЕ R FBR Л: 引进 技术 ,为 燃 煤 电厂 .锅炉 排 重庆 市 机 械 工 业 重庆 通用 工业 ( 集 | 120 200 
风机 烟 系 统 提 供 重 要 配套 设备 管理 局 HAREA 
6 开发 城市 污水 集中 产品 国产 化 率 达 98% ,改变 环保 重庆 市 机 械 工 业 重庆 通用 工业 ( 集 | 1600 300 
处 理 曝 气 风机 设备 依赖 进口 的 局 面 管理 局 团 ) 有 限 责 任 公 司 
网 门 行业 
| AF il ЕК АН zê ГТ 1. ЛЛ Ж АЫ A F R BÎ 合肥 通用 所 ЕМ ГГ 300 250 
2. 研制 大 口径 .高压 的 输 气 管 路 + ГГ 
Н Ж & =) RI ЕВГ 
3. HF f E З НН Н йт. ГУ 
4. НЕ ХКА HEAT] 
四 ，| ЖАЯТ 
l 提高 活塞 压缩 机 易 提高 活塞 环 . 导向 环 `. 气 阅 等 寿 沈阳 气体 压缩 机 300 100 
损 件 寿命 命 ,使 其 达 8000 ~ 10000h 股份 有 限 公 司 
2 天 然 气 汽车 加 气 站 对 天 然 气 压缩 机 的 密封 技术 HH 重庆 压缩 机 厂 300 100 
压缩 机 请 技 术 .自动 化 控制 技术 进行 研究 
3 螺杆 压缩 机 螺杆 的 对 圆 缴 外 摆 线 (不 对 称 型 ) 螺 旋 无 锡 压 缩 机 股份 西安 交通 大 学 200 50 
ЖЛЕ ЖИН И ЗР 型 面 进行 研究 ,以 提高 螺杆 压缩 机 | 有 限 公司 
的 容积 效率 
4 JEHA PLA BESER 研究 螺杆 式 与 活塞 式 、 离 心 式 与 上 海 压缩 机 股份 400 100 
活塞 式 压 缩 机 的 串联 技术 有 限 公 司 
附 表 3 “十 五 "技术 引进 、 合 资 合 作 建议 项 目 
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项 目 性 质 




























TN RT 
J| E FE YE AE FE KER ê 长 沙 通 大 集团 长 沙 水 泵 厂 引进 挖 泥 船 泵 技术 ,和 铸 钢 、 测 试 | 3000 50 
i Н 中 心 ‚ЖЕЛП TE FR .计算 机 应 
用 技术 改造 
2 引进 特殊 泵 ABERA 天 津 夺 业 机 械 集团 有 限 公 | “引进 特殊 泵 .大 型 泵 及 石化 奈 、| 10500 | 890 
ТЕ .螺杆 压缩 机 技术 改造 | F 螺杆 压缩 机 技术 ,增添 关键 加 工 设 
项 目 & 
3 引进 多 级 泵 ,污水 潜水 从 广东 省 佛山 水 泵 厂 引进 多 级 泵 ,污水 潜水 泵 技术 ，| 6000 145 
技术 改造 项 目 冷 热 加 工 ,理化 .计算 机 应 用 等 进 
行 改造 
4 引进 海水 提升 泵 .高 压 往 KENEEN 引进 海水 提升 泵 .高 压 往 复 汞 、| 5300 100 
ИЖ .海上 采油 平台 泵 等 技 海上 采油 平台 泵 等 技术 ,对 机 械 加 
术 改 造 项 目 т. .热处理 和 泵 站 进行 改造 
5 引进 平流 杜 塞 录 、 立 式 计 EKKE 引进 平流 柱 塞 条 . 立 式 计量 泵 制 | 3000 50 
量 泵 等 技术 改造 项 日 | 造 技术 ,增添 关键 加 工 .焊接 .测试 
设备 
-、| 风机 行业 
| 轴 流 压缩 机 许可 证 协议 陕西 鼓风机 {集团 ) 有 限 公 1979 年 9 月 陕西 鼓风机 厂 与 瑞 850 100 
的 延伸 司 土 苏 尔 寿 公司 签订 “ 轴 流 压缩 机 许 
可 证 协议 ", 为 了 使 陕西 鼓风机 ( 集 
团 ) 有 限 公司 设计 制造 的 轴 流 压缩 
机 始终 与 瑞士 苏 尔 寿 公 司 保持 同 
等 的 技术 水 平 , 拟 与 苏 尔 寿 公 司 进 
行 许可 证 协议 书 内 容 延 伸 的 协商 
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项 Н 名 Ж | # FÊ {у 











( 续 ) 








高 炉 煤气 余 压 透 平 设计 
制造 技术 引进 的 完善 н] 


四 平 金 丰 股 份 有 限 公司 


高 效 .高 温 风 机 


开发 脱硫 .除尘 、 上 曝 气 鼓 
出门 行业 

中 美 合资 上 海安 德 森 . 格 
МАЕ НТН ГТА EK 
公司 
压缩 机 行业 

工业 废气 回收 用 螺杆 压 
缩 机 设计 制造 技术 


责任 公司 


EERI 


无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 


大 型 燃气 摩托 压缩 机 设 
计 制 造 技术 


华西 通用 机 髓 公司 


陕西 就 风机 (和 集团) 有 限 公 


重庆 通用 工业 (集团) 有限 





投资 额 | 用 汇 额 
(万 元 ) [万 美元 ) тал 
1992 年 陕西 鼓风机 厂 引 进 了 日 | 4500 500 
本 川崎 重工 株式 会 社 的 高 炉 煤 气 
余 压 回收 透 平 发 电 装 置 的 设计 制 
造 技术 “十 五 "期 间 拟 将 该 项 引进 
技术 进一步 完善 
与 西安 交通 大 学 合作 研究 先进 500 合作 


的 设计 理论 及 模型 机 的 优化 设计 
与 试验 方法 

引进 国际 20 {К?з 90 年 代 先 进 的 800 90 
离心 式 鼓 压 风 机 设计 制造 技术 


引进 美国 安德森 :格林 伍德 . 克 总 投资 1000 万 美元 , 注 


罗斯 比 公司 资金 及 技术 建立 合资 | 册 资本 660 万 美元 

企业 

轴 封 设计 制造 技术 ;转子 及 机 体 | 1800 200 | 技术 引进 
防腐 技术 ,如 在 200°C 时 不 脱落 的 

736 ~ 1 472kW 燃气 摩托 压缩 机 | 2700 300 | 技术 引进 


设计 制造 技术 





通用 机 械 行业 包括 奈 、 风 机 、 压 缩 机 、 阅 门 .气体 分 离 设 
备 .过 滤 与 分 离 机 械 .真空 获得 与 应 用 设备 、 减 变速 机 和 二 
燥 设 备 等 9 个 分 行业 。 据 统计 ,2000 年 全 行业 规模 以 上 企 
业 ( 销 售 额 达 500 万 元 以 上 )1 602 家 、 拥 有 职工 43.22 万 人 、 
了 工业 产值 (当年 价 )397.73 亿 元 .销售 收入 369.11 亿 元 .利润 
总 额 12.16 亿 元 。 

— ‚2001 年 经 济 运 行情 况 的 回顾 

由 于 国家 连续 三 年 实行 积极 的 财政 政策 ,对 拉动 内 需 
起 到 了 一 定 效果 。 石 油 化 工 .冶金 .电力 等 国民 经 济 主 要 部 
门 和 城市 基础 设施 建设 项 目 投资 对 机 械 产 品 的 需求 ,特别 
是 对 重大 技术 装备 需求 呈现 较 大 的 增长 ,使 通用 机 械 行业 
出 现 了 近 七 八 年 来 少 有 的 好 形势 ,产值 .销售 和 经 济 效益 均 
有 较 大 幅度 增长 。2001 年 通用 机 械 行 业 完 成 销售 收入 
438.00 亿 元 .同比 增长 10.12% ,利润 总 额 17.68 14,72. [Е] ЕК 
增长 45.39% 。 应 该 说 2001 年 通用 机 械 行 业 最 大 的 市 场 需 
求 是 来 自 炼 铀 厂 和 乙烯 及 乙烯 深加工 等 技术 改造 项 目 。 中 
石化 和 中 石油 在 完成 燕山 ,大庆 等 “五 大 乙 炳 "由 30 Л иа 2, 
烯 装置 改造 为 45~48 万 Wa 乙烯 装置 的 基础 上 ,去 年 又 进行 
了 扩大 到 60~70 万 уа ZE BY Kê ЛП ARAE ‚ЛП Ж ЖИ h ЯП 
加 氧 脱硫 等 装置 由 120 ~ 150 万 1 提高 到 250 ~ 300 万 1; 而 镇 
海 .茂名 等 4 套 千 万 吨 级 炼油 厂 也 正在 建设 中 。 


炼油 和 乙烯 装置 大 型 化 改造 在 技术 性 能 .可靠 性 等 方 
面 对 设 备 和 机 器 提出 了 更 高 的 朗 求 。 通 用 机 械 行业 通过 消 
化 吸收 国外 先进 技术 .连续 三 个 “五 年 计划 "对 重大 技术 装 
备 攻关 和 企业 技术 改造 ,在 技术 储备 和 工艺 装备 能 力 水平 
方面 基本 上 适应 了 市 场 需 求 , 使 这 些 改 造 项 目 立 足 国 内 采 
购 成 为 可 能 。2001 年 在 石化 装备 国产 化 方面 取得 了 很 大 成 
绩 , 过 去 长 期 依 懒 进口 的 重大 产品 已 实现 国产 化 * 零 "的 突 
破 。 例 如 :沈阳 鼓风机 厂 在 成 功 完 成 大 庆 48 万 ba 乙烯 改造 
用 裂解 气 和 丙烯 压缩 机 的 基础 上 ,又 为 扬子 .齐鲁 和 金山 等 
60 ~70 万 UVa 乙 烯 改造 工程 研制 了 裂解 气 РОЖЕ ЖХ 
关键 离心 压缩 机 ;石化 工艺 流程 用 的 多 上 股 流 低温 冷 箱 进 口 
一 台 要 300 ~ 400 万 美元 ,过 去 国内 制造 企业 从 未 涉足 过 ,去 
年 杭州 制 氧 机 厂 已 承接 了 17 台 用 于 燕山 .扬子 等 大 型 乙烯 
改造 项 目的 多 股 流 低温 冷 箱 ,其 中 为 燕山 石化 提供 的 设备 
即将 投产 ;沈阳 气体 压缩 机 厂 在 成 功 制造 80t 活塞 力 加 氢 压 
缩 机 基础 上 ,去 年 又 承接 了 制造 100t 活塞 力 加 氧 压缩 机 ,这 
种 大 吨位 活塞 力 往复 压缩 机 世界 上 也 只 有 2~3 个 厂家 能 够 
制造 。 

冶金 行业 虽然 新 建 项 目 不 多 ,但 以 节能 降 耗 种 改善 环 
境 污染 为 主要 内 容 的 技术 改造 项 目 也 为 通用 机 械 制造 业 提 
供 了 很 大 的 市 场 空间 。 例 如 钢 厂 淘汰 小 空 分 .扩大 氧气 厂 
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规模 ,为 空 分 设备 制造 业 带 来 一 个 较 大 的 需求 高 峰 ,其 中 万 
以 6 000 ~ 20 000m Ah 的 大 型 空 分 设备 为 主 。 去 年 杭 氧 、 开 
z . 川 空 和 和 中国 空 分 设备 公司 等 主要 企业 以 填料 塔 \ 全 精 馏 
HIR .内 压缩 流程 为 代表 的 新 一 代 大 型 空 分 设备 占据 了 国 
内 20 000m 以 下 窜 分 设备 市 场 ,任务 都 十 分 饱满 。 其 中 杭 
州 制 氧 机 厂 预 计 今年 可 完成 5 亿 元 产值 , 创 历史 最 好 水 平 。 
又 如 陕西 藏 风机 厂 去 年 夭 接 治 金 和 石化 行业 轴 流 压缩 机 20 
多 台 ,累计 生产 轴 流 压缩 机 突破 100 台 ,成 为 世界 上 年 生产 
轴 流 压缩 机 最 多 的 厂家 之 一 。 

工业 泵 行业 在 大 型 火电 站 用 泵 需求 有 所 下 降 的 情况 
下 ,传统 的 石化 领域 改造 项 目 流程 泵 、 硬 腐蚀 泵 需求 增加 ， 
特别 是 城市 基础 建设 中 的 污水 泵 .自来水 供水 和 和 水 利 工 
程 排灌 引水 泵 成 为 新 的 增长 点 。 国 营 大 企业 和 民营 企业 任 
务 都 普遍 好 于 2000 年 ,预计 全 行业 销售 收入 超过 11010, 
同比 增长 10% 左右 .其 中 沈阳 水 泵 三 产值 .销售 分 别 达 
2.71 亿 元 和 2.5 亿 元 ;大连 耐酸 和 泵 三 产值 和 销售 达 2.2~ 2.3 
亿 基 ,分 别 同 比 增长 30% ;石家庄 水 有 泵 厂 产 值 和 销售 分 别 达 
1.15 亿 元 和 1.2 亿 元 , 创 历 史 最 好 水 平 。 

总 的 来 说 通用 机 械 行业 2001 年 的 生产 经 营 情况 具有 以 
下 几 个 特点 : 

(1) 全 行业 任务 普遍 饱满 ,特别 是 风机 ,空气 分 离 等 行 
业 不 少 企业 承接 任务 量 超过 历史 最 好 水 平 ,不 得 不 加 班 加 
点 赶 任务 。 有 些 企业 全 年 生产 任务 安排 过 满 ,再 加 上 协作 
本 从 不 畅 ,使 一 些 重点 工程 任务 不 能 按期 交 货 ,造成 一 定 影 
Пр]. 

(2) 通 用 机 械 行业 产品 结构 调整 取得 初步 效果 ,企业 开 
发 能 力 和 适应 市 场 能 力 普 遍 有 所 提高 。 存 2001 年 完成 的 任 
务 中 有 许多 产品 是 在 与 国外 著名 厂家 党 标 中 争 得 的 ,任务 
来 得 不 易 , 有 的 产品 过 去 长 期 依赖 进口 ,新 产品 的 市 场 占有 
% у 80% Е. | 

(3) 行 业 的 无 序 竟 争 加 剧 ,竞相 压价 几乎 涵盖 了 通用 机 
械 行 业 的 所 有 产品 ,这 种 无 序 竞 争 使 制造 企业 经 济 效 益 逐 
年 下 滑 ， 其 中 重大 产品 多 为 国有 大 企业 之 间 的 竞争 ,一般 
产品 则 是 国有 企业 与 众多 民营 企业 之 间 的 竞争 。 

例如 空 分 设备 行业 杭 氧 、 开 空 MEZAT FHF 
计价 的 利润 损失 在 6 000 万 元 以 上 。 大 连 耐 酸 系 厂 去 年 产 
值 .销售 创 历史 最 好 水 平 , 但 却 出 现 和 亏损 ,竞相 压价 迫使 企 
业 耐 腐蚀 泵 降价 的 幅度 都 在 50% A Е. 

(4) 企 业 资 金 周转 更 加 困难 ,往往 有 任务 无 钱 安排 生 
产 , 骨 发 展 下 去 有 任务 也 不 敢 接 。 

Z. RE 

根据 中 央 经 济 工 作 会 议 的 精神 ,2002 年 国民 经 济 发 展 
速度 控制 在 7 多 左右 。 但 是 鉴于 美国 .日 本 .欧盟 等 主要 西 
方 发 达 国 家 的 经 济 不 景气 ,做 为 国民 经 济 支 柱 的 进口 出 口 
贸易 将 会 受到 较 大 影响 ,因此 有 关 部 门 和 不 少 专家 认为 
2002 年 的 国民 经 济 运行 形势 将 是 十 分 严峻 的 。 从 宏观 经 济 
来 说 ,这 种 认识 和 评价 无 疑 是 正确 的 。 

机 电 产 品 在 国家 进出 口 贸易 中 占 1/3 强 , 因 此 外 部 环境 
对 机 械 工业 运行 形势 也 必 将 产生 不 利 影 响 。 但 是 对 通用 机 
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械 行业 2002 年 的 总 体 运行 形势 ,不 会 产生 太 大 的 影响 ,因为 
通用 机 械 行业 的 出 口 产 值 不 到 全 行业 产值 的 10% ,发 展 的 
主要 空间 仍然 是 来 自 国内 市 场 。 不论 是 从 宏观 经 济 和 国民 
经 济 主要 部 门 的 需求 分 析 , 还 是 从 一 些 主要 企业 有 目前 已 等 
订 的 合同 和 订货 意向 来 看 ,对 通用 机 械 行 业 来 说 ,2002 年 仍 
将 是 一 个 比较 乐观 的 年 份 。 其 主要 有 利 因素 有 以 下 几 个 方 
Hl: 

(1) 今 年 国家 仍 将 实行 积极 的 财政 改革 ,增发 1 500 亿 
元 财政 建设 债券 ,而 连续 三 年 的 拉动 内 需 政策 的 后 续 影 呈 
仍 将 发 挥 作用 ,因此 电力 .冶金 .石化 等 国民 经 济 主要 部 门 
以 及 城市 基础 设施 建设 的 固定 资产 投资 仍 将 保持 较 大 的 旋 

(2) 国 家 “十 "重点 工程 将 陆续 开工 ,为 通用 机 械 制 造 
业 提 供 了 重要 的 发 展 机 遇 。“ 西 气 东 输 ” 和 “南水北调 "等 国 
家 重大 工程 今年 都 将 进入 设备 采购 阶段 ,管线 压缩 机 .管线 
阀门 和 大 型 引水 泉 要 争取 由 国内 提供 或 与 国外 合作 制造 。 
德州 大 化 肥 改 造 工 程 ,将 是 我 国 第 一 套 自 行 设 计 和 成 套 的 
30 万 Va ARAM 40 000 呈 证 大 型 空 分 的 国产 化 示范 工程 ， 
其 主要 设备 也 将 在 2002 年 上 半年 招标 订货 。 北 京 申 奥 成 功 
之 后 的 场馆 建设 和 首都 环境 治理 也 将 需要 一 大 批 各 种 通用 
设备 和 环保 设备 ， 这 些 国家 重点 建设 工程 不 仪 为 遂 用 机 械 
制造 业 提 供 了 巨大 市 场 ,而 且 对 提升 行业 产品 设计 制造 水 
平 也 有 着 重要 意义 。 | 

(3) 世 界 范围 内 的 经 济 不 景气 会 给 我 国 的 出 口 贸 易 造 
成 一 定 影响 ,但 是 了 岂 不 应 该 一 概 而 论 ,应 该 对 市 场 和 出 口 产 
品 做 其 体 分 析 ， 后 加 上 和 人世 后 各 种 内 外 因素 更 有 力 于 鼓励 
和 扩大 机 械 产 品 出 口 , 因 此 有 理由 认为 由 当 一 部 分 产品 仍 
会 保持 较 好 的 出 呵 势 头 。 

(4) 国 有 企业 通过 深化 改革 .转换 机 制 提高 了 活力 , 产 
结构 调整 初 见 成 效 ,应 对 市 场 的 能 力 明 显 提前 ;一 些 民营 
业经 过 多 年 发 展 ， 已 形成 一 定 规模 ,特别 是 工业 录 .阀门 

等 行业 ,不 论 产品 水 平和 生产 规模 ,都 具有 较 高 水 平 , 将 成 
为 参与 国内 外 市 场 竞争 的 主要 力量 。 

三 、 几 点 建议 

(1)2002 年 是 我 国正 式 加 入 WTO 的 第 一 年 ,中 国 的 市 场 
将 更 加 开放 ,机 械 工 业 将 面临 与 国外 厂家 更 加 激烈 的 竞争 ;但 
更 加 开放 的 环境 和 逐步 规范 的 市 场 也 有 利于 机 械 工 业 的 发 
展 。 这 种 有 利 因 这 和 不 利 因 素 的 显现 都 将 有 一 个 过 程 ,我 们 
既 要 认真 对 待 ,也 不 应 过 分 夸大 不 利 因素 。 究 竟 如 何 应 对 人 
世 是 企业 .行业 和 政府 几 方 面 的 事情 。 对 机 械 工 业 来 说 关税 
减 让 和 非 关 税 保护 政策 的 取消 已 经 没有 什么 太 大 影响 ,实际 
上 机 械 产 品 的 平均 关税 已 低 于 我 国政 府 对 世贸 组 织 的 承诺 ， 
而 大 量 的 机 械 产 [1 又 通过 各 种 渠道 减免 了 关税 。 

对 企业 来 说 ,首要 的 是 转变 观念 ,树立 起 强烈 的 竞争 意 
识 ;要 提高 产品 质量 ,加 强 售 后 服务 。 归 根 结 底 是 提高 企业 
的 竞争 力 。 

如 何 合理 的 利用 规则 保护 自己 ,如何 应 对 “有 反倾销 ”, 则 
不 是 一 个 企业 能 办 得 了 的 ,需要 行业 协会 组 织 专 家 和 企业 
研究 ,提出 策略 和 办 法 。 


ап 


对 政府 来 说 应 该 加 大 整顿 金融 秩序 和 规范 市 场 的 力 
E , 理 顺 政府 和 企业 之 间 的 关系 ,为 企业 参与 国际 国内 市 场 
竞争 创造 良好 的 环境 。 

(2)“ 十 五 ”期间 国家 重点 工程 项 目 不 少 ,市 场 很 大 。 但 
是 有 市 场 ,国内 制造 企业 不 见得 能 拿 到 任务 。 随 着 和 作 世 后 
能 不 能 再 提 装 备 国产 化 越 来 越 成 为 人 们 议论 和 关注 的 焦 
点 ,一些 人 把 更 多 的 采购 热情 放 到 了 国外 ,因此 机 械 制 造 业 
的 企业 决 不 可 掉以轻心 , 弄 不 好 已 有 的 国产 化 成 果 可 能 均 
失 ,而 正在 国产 化 或 尚未 国产 化 的 产品 则 更 增加 了 实现 国 
产 化 的 难度 .但 是 人 世 后 决 不 等 于 说 不 应 该 适当 保护 我 国 
尚未 形成 竞争 能 力 的 一 些 行业 和 产品 ,政府 部 门 应 抓紧 研 
究 制定 这 方面 的 政策 和 策略 ,行业 协会 应 及 时 组 织 专家 和 
行业 认真 研究 ,提出 建议 。 

(3) 要 抓 好 两 个 市 场 。 机 械 制造 业 过 去 主要 面 对 的 是 
国家 基本 建设 和 技术 改造 投资 市 场 ,尽管 这 几 年 注意 了 调 
整 ,但 是 力度 还 不 够 。 在 国内 制造 业 一 方面 要 面向 固定 资 
产 投资 市 场 , 另 一 方面 要 更 多 的 关注 12 亿 人 口 的 精神 文明 
和 物质 文明 建设 市 场 ,特别 要 关注 农村 和 广大 农民 这 个 大 
市 场 ;在 国际 上 ,要 把 扩大 出 口 当 做 一 项 战略 任务 来 对 待 ， 
我 国 的 机 械 制造 业 总 量 这 么 大 , 单 靠 一 个 市 场 是 不 行 的 , 虽 


然 机 械 产品 已 占 全 国 出 口 产 品 的 主导 地 位 ,但 是 与 西方 发 
达 国 家 相 比 ,差距 还 很 大 。 

(4) 要 下 决心 抓 好 机 械 行业 的 产业 结构 调整 。 总 量 过 
剩 ,结构 严重 不 合理 ,国家 急需 的 许多 重大 产品 又 长 期 依靠 
进口 ,这 一 问题 却 始终 没有 很 好 解决 。 产 品 结构 调整 主要 
是 企业 的 事 ,经 过 这 几 年 的 努力 ,可 以 说 大 多 数 国营 重点 骨 
干 企业 所 生产 的 产品 ,80% 以 上 是 近 几 年 开发 的 新 产品 。 对 
于 产业 结构 调整 ,按理 说 企业 也 应 该 是 主体 ,但 是 产业 结构 
调整 ,涉及 到 产权 的 转移 ,在 当前 政 企 关系 没有 完全 解决 ， 
产权 关系 没有 完全 明确 的 情况 下 ,很 难 做 到 按 市 场 规 律 实 
现 资 产 重组 ,形成 竞争 优势 。 因 此 机 械 工业 的 产业 结构 调 
整 需要 国家 有 关 部 门 提出 相应 的 鼓励 政策 。 

(5) 行 业 竞相 压价 ,亏本 竞争 ,扰乱 了 市 场 秩序 。 从 长 
远 来 说 ,对 机 械 制 造 业 的 破坏 作用 是 不 可 估量 的 ,企业 长 期 
在 亏损 状态 或 亏损 边缘 经 营 ,必然 没有 能 力 去 搞 开 发 和 改 
造 , 也 必然 不 会 去 严格 质量 管理 。 长 此 下 去 ,对 制造 企业 、 
对 用 户 ,对 国家 都 没 好 处 。 行业 协会 应 该 在 调查 研究 的 基 
础 上 ,提出 切实 可 行 的 政策 建议 ,国务 院 主管 部 门 也 应 该 认 
真 关注 ,在 企业 自我 约束 机 制 尚 未 完全 形成 的 情况 下 ,片面 
强调 市 场 调节 是 不 对 的 。 





一 、 现 状 与 差距 

1. 基本 情况 

根据 国家 统计 资料 ,1997 年 全 国 泵 制造 业 共 有 1 378 家 
企业 ,其 中 ,亏损 企业 321 家 ,工业 总 产值 按 不 变价 为 118.5 
亿 元 . 按 当 年 价 为 126.1 亿 元 ,工业 销售 产值 116.9 亿 元 , 工 
业 增 加 值 38.4 亿 元 ,职工 人 数 226 184 人 ,年 末 资 产 总 计 
164.7 亿 元 ,年末 负债 总 计 108 亿 元 ,利税 总 额 8.5 亿 元 ,其 
中 利润 总 额 2.5 亿 元 。 

1998 年 行业 协会 会 员 企 业 221 个 ,其 中 ,科研 院 所 22 个 ， 


REFE 199 个 。 本 文 对 有 影响 有 代表 的 125 个 企业 (其 
中 合资 企业 6 个 ) 调 查 统计 ,职工 人 数 85 244 人 ,其 中 工程 技 
术 人 员 7 221 人 ;工业 总 产值 (不 变价 )433 670 万 元 ;工业 增加 
值 145 357 万 元 ;国定 资产 原价 515 574.6 万 元 ;销售 收入 
437 834 万 元 ;利税 总 额 10 739 万 元 ,其 中 利润 总 额 7504 万 元 ; 
工业 全 员 劳 动 生产 率 15975 元 /人 ;出 口 创 汇 8 660 万 美元 ; 主 
要 科研 成 果 277 个 (1996 ~ 1998 年 9 月 )。 详 见 表 1。 

2.“ 九 五 ”计划 预计 完成 情况 

(1) 主 要 经 济 指标 ,重点 产品 产量 


表 1 1996 ~ 1998 年 泵 协会 会 员 企业 主要 经 济 指 标 







1996 470060 165339 485872 













1997 523385 176013 514589 





1998 145357 





433610 437834 





2000 150000 





500000 500000 


注 :上 站 总 产 什 为 不 变价 。 











辕 定 资产 | 固定 资产 | 资 产 | 全 员 劳 动 





118569 | 487540 312250 164 CR HF 


会 员 企业 
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1044669 | 535664 350087 


















758389 | 515574 317624 125 E W 
会 员 企 业 
800000 125 个 泵 协 
会 员 企 业 
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根据 国家 统计 局 统计 年 鉴 和 国家 海关 总 置 资 料 , 近 几 
年 ,国内 市 场 和 容量 1996 年 为 130 和 亿 元 左右 、1997 年 为 130 
亿 元 左右 、1998 年 为 120 亿 元 左右 ,其 中 ,扣除 进口 部 分 ,条 
行业 总 的 市 场 容量 为 110 ~ 120 亿 元 , 泵 行业 协会 会 员 企业 
这 三 年 分 别 占 到 40% ~ 50% 的 份额 。 


我 国 工 业 稍 市 场 基 本 上 都 选用 国产 产品 ,外 商 投 资 项 
HEF RRR BH 为 国外 产品 ,特殊 .高温 .有 毒 和 易 燃 易 
爆 使 用 场合 的 泵 进口 量 多 达 50% 以上。 

根据 泵 行业 协会 会 员 单 位 统计 资料 及 有 关 企 业 的 增长 
率 ,“ 九 五 " 末 工 业 泵 主要 产品 产量 预测 见 表 2。 





表 2 “ 九 五 " 末 工 业 泵 主要 产品 产量 


序号 产品 名 称 














| 单 级 离心 泵 ( 单 、 双 吸 ) 台 461005 496864 153607 210000 
2 多 级 离心 条 台 89905 94107 56303 70000 
3 A PEAK Ж 台 23446 26831 13056 13000 
4 轴 流 家 台 6399 7973 1226 1300 
5 HUR 台 12242 9835 7855 9000 
6 旋涡 泵 台 18622 17645 3143 4500 
7 BKE f 16616 17009 9296 12000 
8 RHR 台 16823 13549 8574 10000 
9 î 7K FB Ж 台 269376 259312 207557 240000 
10 喷灌 泵 台 2529 47215 33833 40000 
11 # ЛЕ Ж (ОСИЯ) в 7812 8135 6651 8000 
12 耐 腐蚀 泵 台 15211 16446 10080 13000 
13 A FÊ FR f 25212 27163 9406 11000 
14 螺杆 条 台 7522 5735 4820 5300 
15 їз ЖЖ 台 41638 34387 33064 3800 
16 泥浆 AKR а 7615 7640 5368 5800 
17 KRZR МЕҢИ, 台 8503 6571 3157 3600 
18 ТЕЖОК) 台 2923 2324 1653 3000 
19 TER f 105871 91761 98500 11000 

REET DE S АЯТ 家 164 163 125 125 家 估 取 
(2) 引 进 技术 、 设 备 装 备 、 消 化 吸收 国产 化 情况 及 技术 吸 中 开 泵 ;从 日 本 鞋 原 制作 所 引进 4 个 系列 69 个 品种 的 污 


经 济 效 益 

A. 技术 引进 情况 

录 行 业 通 过 技术 引进 ,在 水 泵 制造 技术 方面 已 基本 满 
足 国民 经 济 发 展 对 泵 产品 的 需求 ,缩短 了 与 国际 泵 行业 的 
技术 差 中 。 技 术 引 进 和 消化 吸收 是 我 国 录 行业 技术 发 展 的 
一 个 主要 动向 , 几 年 来 , 泵 行业 各 企业 特别 是 重点 骨干 企业 
先后 引进 了 100 多 个 系列 .2 000 多 个 品种 具有 国际 先进 水 
平 的 永 类 产品 制造 技术 ,引进 的 主要 内 容 有 : 

Ж ЖЖ MEE KSB 公司 引进 了 为 电站 配套 的 超 高 
ЖЖ ЖОЖ .前 置 友和 锅炉 强制 循环 泵 , 共 5 个 系列 23 
个 品种 ;引进 美国 B.J 公 司 6 个 系列 114 个 品种 的 石油 化 工 
ii FE 2% (fF A API610 标准 ); 引 进贡 国 M+P 公 司 3 个 系列 

24 个 品种 海上 采油 平台 注水 泵 ;引进 日 本 在 原 制 作 所 10 个 
模型 ,2 套 立 式 斜 流 泵 生产 图 纸 。 

上 海 遍 士 比 人 菏 有 限 公 司 从 德国 KSB 公司 引进 4 个 系列 

个 品种 船用 离心 泵 ,4 个 系列 91 个 品种 热 水 循 环 泵 ;引进 
SEARRE A 5 З А, R R: 91 ЖЕ Ж [Е ЖЕ ЖК ЭЗЕ 
公司 2 个 系列 58 个 品种 污水 泵 ;引进 英国 英 格 伟 尔 公司 
100MW 以 上 发 电机 组 用 锅炉 给 水 泵 ;引进 英国 Seald 公司 10 
个 系列 90 个 规格 机 械 密封 技术 。 


长 沙 水 泵 厂 从 美国 英 格 索 兰 公司 引进 立 式 斜 流 泵 和 双 
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ЖЖ 

1 ®Н+ЖК 4) АЛЕЙХ ЖҮКЕ ДОЙ] ST 19 个 系列 
357 个 品种 的 潭 浆 录 FEVR RR ЗЕТ” пи; A FÊ Ê KSB A 
司 引 进 了 2 个 系列 44 па ЕН ТӨ ЛК Ж; MA R ERAR 
进 了 4 个 系列 9 个 品种 潜水 有 泵 。 

大 连 耐 酸 泵 厂 从 瑞士 苏 尔 奉公 司 引 进 了 13 个 系列 377 
个 品种 石油 化 工 流 程 泵 。 

天 津 泵 业 机 棋 集 团 有 限 公 司 从 德国 阿尔 维 勒 公司 引进 
了 螺杆 录制 造 接 术 ;从 德国 鲍 曼 公司 引进 了 单 、 双 螺杆 泵 制 
造 技术 ;引进 日 本 大 兄 机 械 工业 株式 会 社 的 离心 泵 .齿轮 有 





制造 技术 。 

武汉 水 到 厂 引 进 了 德国 西门 子 公司 全 系 丈 12 个 品种 的 
KHE RRR. 

B. 设备 装备 情况 


(a) 检测 试验 设备 

“六 五 "以 来 ,工业 和 三家 开始 建立 和 不 断 提高 各 类 水 
条 的 检测 试验 设 符 水 平 ,对 产品 的 出 广 检 验 和 性 能 研究 发 
挥 了 重要 的 作用 . 目前 , 骨 于 企业 的 水 泵 性 能 试验 台 基 本 
上 都 达到 了 B 级 精度 ,测试 数据 的 米 集 . 处理. 打印 和 性 能 
曲线 绘制 均 由 计算 机 上 月 动 完 成 ,达到 了 国际 90 年 代 初 的 检 
测 水 平 。 





(b) 加 工 设备 
“ 八 五 "后 期 ,工业 泵 企业 在 加 工 中心 方 面 实现 了 和 零 的 
突破 ,一 些 骨 干 企业 开始 使 用 数控 机 床 ,并 用 数 显 装置 来 改 
造 原 有 的 一 些 关键 普通 机 床 ,至 1998 年 底 , 大 型 设备 和 数控 
设备 的 拥有 量 分 别 比 1995 年 底 增 加 2.5% FI 44.3% , 详 见 表 
3。 用 树脂 砂 造 型 制 芯 的 工艺 在 水 泵 行业 中 也 得 到 了 推广 。 
表 3 1995 年 和 1998 年 大 型 设备 拥有 量 















其 中 :加 工 中 心 
根据 有 泵 行业 协会 会 员 统 计数 









总 的 来 说 ,冷加工 仍 较 国 外 落后 10 年 左右 , 热 加 工 的 差 
距 则 更 大 。 企 业 计 算 机 技术 推广 应 用 与 国外 还 有 较 大 的 距 
离 。 

С. 消化 吸收 及 技术 创新 

本 着 对 引进 产品 技术 的 “生产 一 代 .研制 一 代 、 开 发 一 
代 .储备 一 代 " 原 则 ,我 国 泵 行业 技术 水 平 有 了 长 是 进 展 。 

(a) 产 品 水 平 

行业 重点 产品 中 , 约 有 20 儿 产品 达到 或 接近 国际 90 年 
代 初 同类 产品 的 先进 水 平 ,其 中 ,部 分 产品 和 技术 处 于 世界 
领先 水 平 。 大 约 35 狼 处 于 国际 80 年 代 水 平 。 

引进 工作 做 的 比较 突出 的 是 电站 泵 产品 ,配合 300МУ/, 
600MW 火电 机 组 的 引进 , 豪 行 业 厂 家 也 先后 从 国外 引进 了 
锅炉 给 水 汞 ,强制 循环 泵 . 立 式 斜 流 和 泵 等 技术 ,满足 了 
300MW .600MW 大 型 火电 机 组 的 配套 需求 。 例 如 ,沈阳 水 泵 
广 人 研制 的 CHT 系列 给 水 和 泵 各 项 技术 性 能 指标 及 结构 的 先进 
性 达到 当代 国际 先进 水 平 ,国产 化 率 达 到 100% 。 该 厂 研 制 
的 强制 循环 泵 经 过 乎 圩 电厂 . 哈 三 电厂 等 运行 考核 ,证 明 其 
各 项 性 能 指标 达到 德国 KSB 公司 的 水 平 , 泵 组 国产 化 率 达 
到 99%。 上 海 凯 士 比 菏 有 限 公 司 为 江苏 省 扬州 第 二 发 电厂 
2 х 600MW 机 组 研制 的 SEZ2200 - 1875 型 循环 水 和 泵 在 长 时 间 
运行 考核 。 

(b) 科 研 成 果 和 新 产品 开发 

随 着 市 场 竞争 日 趋 激 烈 ,企业 对 采用 新 科技 .运用 新 工 
艺 .开发 新 产品 越 来 越 重视 ,高 科技 手段 的 运用 ,使 新 产品 
开发 速度 明显 加 快 ,高 附加 值 产品 也 越 来 越 多 。 根 据 1998 
年 9 月 统计 资料 , 泵 行业 1996 ~ 1998 年 9 月 科研 成 果 和 新 产 
品 数 量 为 277 个 。 

沈阳 水 到 厂 “ 八 五 "以 来 ,完成 科研 项 目 53 项 ,完成 新 产 
Ип 212 种 ,平均 每 年 达 25 种 。 目 前 ,经 常生 产 的 产品 有 火电 
机 组 用 和 泵 .石油 及 石油 化 工 用 和 泵 .国防 用 和 .一 般 离 心 条 、 特 
ЖЖ . 液 力 偶合 器 及 核电 用 条 等 8 个 方面 42 个 系列 497 种 
产品 。 在 经 常生 产 的 产品 中 ,有 91 种 达到 或 接近 90 年 代 国 
际 上 同类 产品 水 平 , 占 全 部 产品 的 18.3% 。 有 142 种 达到 或 
接近 国际 80 年 代 同 类 产品 水 平 , 占 全 部 产品 的 28.6%。 有 
264 种 产品 为 国内 先进 水 平 , 占 全 部 产品 的 53,1% 

长 沙 通 大 集团 长 沙 水 泵 厂 现 有 产品 46 个 系列 ,553 个 





品种 ,1 941 种 规格 ,服务 领域 遍及 能 源 ,城市 建设 城市 排 
污 矿山 ,冶金 .石油 ,化工 EM RU BED Rm BM E 
洋 开 发 .农田 灌溉 和 国防 建设 等 。553 个 品种 中 ,有 68% R 
产品 分 别 达 到 80 FERRA 90 年 代 初 国际 水 平 。 基 中 ,沅江 
型 汞 主 要 经 济 技术 指标 达到 国际 先进 水 平 ,部 分 品种 与 美 
国 BJ 公司 同类 产品 比较 ,效率 还 高 2% -3%, Ж ДИР ИР ИЙ 
叶轮 寿命 可 达 10 ~ 15 年 ,首次 大 修 期 超过 8 700h。 

天 津 奈 业 机 械 集团 有 限 公 司 将 “科技 兴工 "作为 发 展 日 
标 , 重 视 产 品 和 人 才 结 构 两 调整 。 从 “七 五 ' "开始 ,不 断 结 
合 市 场 引 进 具有 世界 先进 水 平 的 螺杆 如 和 离心 录 技 术 ， 间 
时 ,还 以 技术 创新 发 展 了 螺杆 泵 系列 产品 .二 次 创新 日 本 大 
RAROERA mE, “ME UR, FER ан 122 项 ,其 中 
有 81 项 达到 国际 水 平 ;23 项 填补 国内 空白 ,4 项 系列 产品 列 
为 国家 级 新 产品 ,3 项 产品 获 机 械 部 和 天 津 市 科技 进步 奖 ， 

石家庄 水 录 厂 “ 九 五 "期 间 开 发 新 产品 85 种 ,其 中 ,开发 
引进 新 产品 43 种 ,产品 水 平 达到 国际 90 年 代 初 水 平 。 在 消 
化 吸收 引进 技术 的 同时 ,自行 设计 开发 了 ZGB .ZQ .DZ .PYS、 
WQ 系列 渣 浆 有 泵 和 污水 泵 等 新 产品 28 种 ,并 移植 引进 技术 
完成 了 16 种 老 产品 的 改造 ,产品 技术 性 能 达到 了 国内 领先 
地 位 。 

(с) 质量 及 质量 管理 

在 现代 企业 制度 中 ,管理 科学 是 一 条 基本 的 重要 的 特 
征 , 它 包括 一 套 完 备 的 .科学 的 , 行 之 有 效 的 管理 体系 。 近 
年 来 , 随 着 社会 主义 市 场 经 济 的 逐步 建立 和 社会 大 环境 的 
的 急剧 变化 ,企业 管理 水 平 呈现 两 极 分 化 状态 ,其 中 企业 管 
理 滑坡 造成 的 经 济 效 益 低下 ,已 成 为 深化 国有 企业 改革 的 
重要 制约 因素 。 市 场 竞争 的 背后 是 现场 管理 水 平 的 较量 ， 
现场 管理 水 平 决定 市 场 的 竞争 力 。 

重 条 行业 共有 标准 220 项 ,其 中 ,国家 标准 36 项 .行业 
标准 114 项 .行业 内 部 标准 70 项 “有 标 率 " 达 到 90%, 已 基 
本 达到 国外 行业 水 平 。 但 是 ,国外 一 般 每 隔 3~ 5 年 修订 一 
次 ,我国 修订 的 时 间 则 难以 固定 , 且 时 间 拖 得 较 长 。 

狠 原 机 械 工业 部 企业 技术 中 心 有 沈 阳 水 泵 三、 大 连 耐 
BR) .石家庄 水 泵 厂 .重庆 水 泵 厂 .长 沙 水 泵 厂 上 海 大 隆 
机 器 三 。 但 是 在 国家 经 贸 委 认 定 机 械 工 业 企 业 技术 中 心 54 
TAP, AKRE, 

O i HE R R PR THE F Hê KT. 1809000 系列 标准 质 
量 体 系 论证 已 成 为 企业 树立 良好 形象 ,进行 市 场 竞争 、 打 破 
XR EMEK FE, CHK 1509000 系列 标准 质量 体系 
论证 的 企业 有 :大 连 耐酸 泵 厂 .长 春水 泵 厂 AAKE. 
ШЖВШЖЕГ .长 沙 水泵 厂 .石家庄 水 泵 厂 RERLSL 
械 有 限 公 司 .武汉 水 泵 厂 .杭州 碱 和 汞 三 .杭州 水 泵 总 厂 .佛山 
KRET ERKE HEILLE E ARR KERN., 
四 川 三 台 泵 业 有 限 公司 .武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公 司 等 
企业 。 

(3) 进 出 口 傅 帝 

根据 海天 总 痪 的 统计 资料 ,近年 来 全 国友 产品 的 进出 
口 数量 和 总 值 有 逐年 小 幅 上 升 的 趋势 ,主要 数据 见 表 4、 
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表 4 1997.1998.1999 年 泵 产品 进出 口 数 量 


эъ _ 








MER .提升 机 总 计 

| 其 他 装 有 或 可 装 
计量 装置 的 液体 泵 
2 ЖЕ ЖООК Ж 


3 未 列 名 回转 式 
HRR 
4 ШЖ (ку) 


5 其 他 活塞 式 内 燃 


23941 14800848 22085 


2833| 7098484] 110971 
18485, 2842874 17486 


314134| 13969912] 836744) 8415795 








ОНЕ, R 

їй Ж Н ФАП 3F 
6 KFA HE ZF 803161 | 140943040! 3201219| 45745627 
7 液体 提升 机 1234! 1911246| 151911 940596 


整个 泵 行业 1998 年 出 口 创汇 达 12 846.5 万 美元 ,是 
1997 年 的 132% 。 从 泵 协会 资料 及 备 有 关 生 产 厂 家 的 上 报 
材料 来 看 , 泵 协会 成 员 单 位 出 口 创汇 1996 年 860 万 美元 、 
1997 年 2407 万 美元 .1998 年 8660 万 美元 (125 “Ж R A 
位 ) ,上升 趋 势 较 猛 。 我 国 出 口 的 泵 中 ,离心 泉 占 绝 大 多 数 ， 
是 录 行 业 出 口 的 主导 产品 。 但 总 的 来 说 ,出 口 产品 主要 是 
REDNER, REA , 低 材 质 和 低 技 术 含 量 产品 " 占 了 大 多 
数 。 值 得 一 提 的 是 功率 7.5kW 以 下 的 小 型 潜水 录 、 自 吸 泵 、 
微型 离心 泵 .管道 训 、 增 压 这 出 口 量 较 大 ,根据 温岭 大 溪 镇 
统计 的 资料 ,1997 年 和 1998 年 出 口交 货 值 分 别 达 到 2.6 亿 
元 .3.3 亿 元 。 

工业 泰 出 口 的 主要 国家 和 地 区 是 ,东南 亚 RMP E 
基 斯 坦 .南非 等 地 。 浙 江 让 球 集团 公司 的 潜水 泵 产品 ,通过 
在 美国 .欧洲 等 地 开办 经 销 部 ,已 打开 向 这 些 地 区 的 销售 党 
道 ,并 且 获 得 了 比 国内 销售 更 好 的 效益 . 

从 上 表 可 以 看 出 ,工业 泵 1997 年 、1998 年 及 1999 年 上 
半年 泵 进口 量 分 别 为 :23 869.1 万 美元 .26 603.5 万 美元 和 
13 366 万 美元 ,1998 年 是 1997 年 的 111%。 进 口 额 大 于 出 口 
额 ,出 口 额 是 进口 额 的 41% ~ 48% , 道 差 较 大 。 进 口 额 约 为 
市 场 总 需求 量 的 17% 左 右 , 数 量 很 大 。 进 口 产品 多 为 国家 
重点 建设 项 目 如 火电 .核电 .石油 和 “三 大 化 工 " 配 套用 永 。 
如 30 万 t/a 乙烯 装置 改造 的 项 目 需 新 增 的 65 ВЖ, ES 11 
人 台 泵 需 从 国外 引进 而 不 能 国产 化 ;核电 站 用 泵 绝 大 部 分 进 
口 。 我 国家 行业 主要 骨干 企业 面 对 的 是 一 方面 “ 吃 不 饱 ”、 
订货 不 足 , 达 不 到 经 济 批量 ; 男 一 方面 是 在 工业 泵 中 进口 泵 
义 大 批 占据 国内 市 场 。 

(4) 固 定 资产 投资 情况 

为 了 适应 市 场 需求 ,企业 必须 进行 技术 改造 才能 求 得 
进一步 的 发 展 .“ 八 五 ?期间 ,行业 固定 资产 投资 约 2 (0,20. 
工业 总 产值 平均 增长 速度 为 20%, 出 口 额 增长 速度 为 
34.07% ,全 员 劳 动 生 产 率 增长 率 20.3% ,取得 巨大 的 成 就 。 
“九天 "期间 ,由 于 市 场 供过于求 .企业 经 济 效 益 滑 坡 、 资 产 
负债 率 高 等 原因 ,一些 企业 的 技术 改造 项 目 最 终 没 有 得 到 
实施 ,因此 ,总体 来 看 经 济 效 益 增 长 并 不 明显 。 与 “ 八 五 " 末 
相 比 ,预计 * 九 五 " 末 , 工 业 总 产值 基本 持平 或 略 有 增加 ,但 
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是 出 口 额 将 增加 80% ~ 100% ,由 于 企业 人 员 的 减少 ,全 员 
劳动 生产 率 增长 率 将 达 12% 左 右 。 

3. 国内 外 科技 发 展 趋势 

(1) 录 行业 国内 科技 术 平 及 发 展 趋势 

А. 有 录用 密封 .轴承 等 部 件 制造 业 发 展 迅 速 , 中 场 产 业 崛 
起 。 国 外 为 解决 经 济 不 景气 .制造 成 本 大 幅度 上 升 问 题 , 打 
破 大 而 全 、 小 而 全 封闭 式 经 营 模式 , 回 专 业 化 生产 方向 发 
展 ,采用 模块 化 技术 ,使 多 品种 .小 批量 生产 方式 变 成 大 批 
REF EP HEHE .轴承 和 模块 零件 的 专业 厂家 飞速 发 
展 , 泵 制造 中 的 密封 .轴承 等 专业 制造 三 向 大 型 化 .专业 化 
发 展 。 

в. 绿色 制造 将 成 为 21 世纪 泵 制造 业 的 主要 特征 。 日 
趋 严格 的 环境 与 资源 约束 ,使 绿色 制造 越 来 越 受 到 重视 ,并 
将 成 为 21 志 纪 各 行业 的 主要 特征 。 对 泵 制造 而 言 ,主要 体 
现在 三 个 方面 

第 一 ,生产 过 程 无 污染 ,目前 国外 正 处 在 积极 推行 
15014000 国际 环保 管理 标准 。 日 本 丰田 公司 正在 实施 上 a 系 
回收 计划 , 旨 在 减少 产品 本 身 的 污染 。 

第 二 ,许多 场合 , 泵 所 输送 的 介质 可 对 环境 造成 污染 ， 
按照 环保 要 求 输送 此 类 介质 绝对 无 点 滴 泄 漏 , 满 足 这 样 要 
求 最 具 竞 争 力 的 是 磁力 泵 。 

第 三 , 泵 是 水 污染 防治 设备 ,我 国 城市 已 进入 活路 发 展 
时 期 ,国家 环保 部 门 要 求 50 万 人 口 的 大 中 城市 都 要 逐步 建 
立 污 水 处 理 厂 ,解决 水 质保 护 和 污水 再 生 ， 对 环保 机 械 户 
需求 将 大 大 增加 。 因 此 ,环保 是 和 泵 产品 潜在 的 市 场 , 近 
来 ,国内 许多 硝 行 业 厂 加 入 环保 行业 ,这 是 值得 注意 的 市 场 
动向 、 

С. 产品 发 展 趋势 呈现 如 下 特征 。 大 型 化 高 速 化 ;机 电 
一 体 化 及 泵 产品 成 套装 置 ;标准 化 ,系列 化 和 通用 化 ;多 蝇 
种 .性 能 广 ; 寿 命 长 及 高 可 靠 性 。 在 国外 永 行 业 中 ,为 了 使 
产品 具有 竞争 轧 和 与 环境 相 协 调 , 研 究 开 发 的 产品 将 向 册 
效率 .小 型 化 、 轻 量化 和 耐用 等 方面 发 展 ,并 大 力 开 发 研制 
超 高 压 等 带 “ 超 " 字 的 高 附加 值 的 产品 。 

D. 同行 业 的 竞争 ,走向 竞争 与 结盟 之 路 ,做 到 共 辣 享 
受 .共同 发 展 。 
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提高 上 加 大 发 展 力度 ,质量 的 提高 主要 体现 在 可 靠 性 、. 机 电 
一 体 化 上 的 发 展 。 性 能 主要 体现 在 效率 和 汽 蚀 性 能 提高 及 
材质 水 平 的 提高 。 

我 国 泵 企业 的 结构 将 在 两 个 方面 进行 调整 ,一 是 要 改变 
目前 “大 而 全 ”“ 小 而 全 "的 生产 模式 ;二 是 要 改变 绝 大 部 分 企 
业 产 品 无 特色 ,大 部 分 企业 在 中 .低档 产品 上 的 竞争 局 面 。 

4. 主要 差距 

(1) 买 方 市 场 情况 下 的 产 需 矛盾 

泵 行业 目前 所 面临 的 买方 市 场 只 是 局 部 的 ,而 不 是 全 
局 过 剩 ,是 产业 结构 和 产品 结构 不 合理 的 反映 , 即 普通 产品 
供 大 于 求 ,高 水 平 . 高 质量 的 特殊 产品 供不应求 ,或 需 从 国 
外 进口 ,产品 的 水 平 与 用 户 要 求 差 距 较 大 。 

(2) 产 品 结构 ,企业 组 织 结构 .经济 规模 等 方面 差距 

А. 组 织 结构 不 合理 

企业 经 营 规模 小 .生产 集中 度 低 、 分 散 重 复 严 重 .专业 
化 水 平 低 “ 大 而 全 ” “小 而 全 "状况 十 分 普遍 。 根 据 第 三 次 
全 国 工 业 普查 , 泵 类 产品 生产 能 力 利用 率 57.2% (产品 销售 
ж 93.7%), 我 国 泵 企业 工业 总 产值 和 集中 度 与 国外 知名 企 
业 相 比 ,差距 巨大 。 

企业 生产 产品 单一 ,制约 了 泵 企业 的 发 展 。 国 外 大 烈 
泵 企业 , 泵 仅仅 是 其 产品 的 一 部 分 ,企业 产品 还 涵盖 了 机 械 
行业 中 的 其 他 旋转 动力 机 械 设 备 ,足迹 还 延伸 到 环境 工程 、 
信息 电子 .医药 等 领域 ,实现 多 元 化 经 营 ,从 而 有 助 于 这 些 
企业 始终 能 走 在 世界 的 前 列 。 

В. 产品 结构 性 过 剩 

企业 产品 达到 当代 世界 先进 水 平 极 少 ,大 部 分 仅 达 到 
80 年 代 末 90 代 初 的 水 平 ,不 能 适应 市 场 需求 结构 的 变化 。 
一 方面 产品 积压 严重 , 另 一 方面 市 场 急需 的 产品 试制 太 慢 
或 干 不 出 来 , 冲 不 出 传统 产品 的 格局 。 国 有 企业 的 产品 开 
发 干 不 过 集体 和 乡镇 企业 ,例如 浙江 丰 球 集团 目前 达到 每 
星期 开发 一 个 新 产品 ,大 大 快 于 国营 企业 的 开发 速度 ;但 
ERER .火电 和 "三 大 化 工 *“ 中 配套 使 用 的 主要 和 泵 ,这 些 
集体 和 乡镇 企业 目前 又 没有 能 力 生 产 。 因 此 ,我 国 与 国外 
的 动态 差距 并 没有 在 缩小 ,形势 不 容 乐 观 。 

C. 企业 经 济 规模 两 极 分 化 严重 

大 企业 .骨干 企业 产品 一 般 由 一 些 特色 和 泵 产品 和 大 量 
的 通用 泵 产品 组 成 ,由 于 国内 电站 市 场 的 泵 大 量 被 进口 货 
占领 “三 大 化 工 " 市 场 竞争 又 十 分 的 激烈 ,因此 ,企业 的 特 
色 泵 产品 实际 上 并 不 能 形成 经 济 规模 ;而 通用 有 泵 产品 又 由 
于 竞争 不 过 小 企业 ,也 不 能 形成 优势 ,造成 制造 成 本 居 高 不 
下 ,大 企业 .骨干 企业 的 经 济 效益 低下 ,其 至 出 现 亏损 。 

反之 ,一 些小 企业 ,乡镇 企业 或 集体 企业 凭借 其 经 营 机 
制 灵 活 .制造 成 本 低 .服务 态度 好 的 优势 ,在 通用 行业 、 在 
“三 农 ” 及 城乡 市 场 的 占有 率 越 来 越 大 ,已 达到 经 济 规模 的 
进行 生产 ,企业 也 在 逐步 地 壮大 。 

(3) 产 品质 量 ,性 能 ,技术 水 平 及 品种 差距 

行业 中 除了 几 个 大 型 企业 集团 的 主导 产品 外 ,一 般 企 
业 产 品 总 体 技术 水 平 还 不 高 ,表现 在 设计 .制造 等 方面 。 


在 设计 理论 .设计 方法 上 较为 落后 ,大 部 分 企业 缺乏 基 
础 理论 研究 ,新 技术 、 新 方法 引 和 不够 。 在 结构 分 析 .参数 
选择 .材料 应 用 .工艺 研究 等 方面 全 面 应 用 计算 机 技术 的 企 
业 也 不 多 ,产品 开发 多 采用 绘制 仿 形 和 类 比 的 方法 ,缺乏 理 
论 根 据 和 试验 研究 数据 。 

在 制造 技术 方面 , 除 近 几 年 引进 的 部 分 国外 先进 设备 和 
生产 线 外 ,由 于 多 年 来 技 改 投资 不 足 ,整个 行业 传统 的 加 工装 
备 和 工艺 水 平 较为 落后 ,通用 设备 多 ,专用 机 床 少 ,高 . 精 、 尖 
设备 更 缺乏 ,致使 加 工 精度 低 、 材 料 消耗 高 ,生产 效率 低 。 

产品 品种 方面 ,目前 企业 由 于 生产 规模 .产品 开发 周期 
及 资金 等 条 件 的 限制 , 现 有 产品 品种 尚 不 能 完全 满足 国内 
外 市 场 的 要 求 ,使 用 户 选择 产品 形式 ,规格 和 生产 厂家 的 余 
地 很 小 ,而 是 要 次 现 有 产品 。 

由 于 淘汰 产品 上 其 有 耐用、 人 便宜、 习惯、 易 产 . 易 销 等 特 
点 ,淘汰 产品 依然 占领 市 场 。 另 外 ,还 存在 泵 的 互 换 性 差 、 
密封 性 差 .甚至 于 有 些 泵 无 法 满足 生产 需要 。 

(4) 管 理 水 平 科学 研究 (检测 中 心 )、 新 产品 开发 方面 
差距 

А. 企业 管理 滑坡 .产品 质量 下 降 

近 几 年 来 ,一 些 企业 存在 “以 包 代 管 " 的 思想 ,企业 的 基 
础 工作 有 所 放松 ,造成 产品 质量 下 降 ;二 级 核算 和 学 邯 钢 成 
本 否决 以 及 投入 产 出 工作 仅 停 留 在 口号 上 ,无 实质 性 的 行 
动 ,现场 管理 工作 退步 ;经 济 责任 制 考核 不 严 , 存 在 人 浮 于 
事 的 现象 。 

B. 科技 基础 薄弱 .技术 水 平 不 高 

一 是 科技 开发 人 员 占 企业 总 数 比 例 相 对 较 少 , 现 有 的 
科技 人 员 参 加 工作 时 间 短 ,缺少 设计 和 实践 经 验 , 老 科 技 人 
员 随 着 年 龄 增长 ,都 将 退休 ,形成 了 科技 人 员 ”“ 断 档 "”。 没 有 
高 水 平 的 人 才 就 没有 高 水 平 的 产品 。 

二 是 研究 开发 资金 短缺 。 国 外 技术 研究 开发 投入 一 般 
占 销 售 收入 的 4% ~ 10% ,国内 为 1% ~ 2%, 即 使 效益 好 的 
企业 ,也 具有 3% 左右 。 

三 是 CAD/CAE/CAM 都 有 待 于 进一步 开发 。 开 发 手段 
落后 ,开发 周期 长 ,不 能 及 时 开发 适销 对 路 的 产品 。 

四 是 一 些 专门 的 科研 机 构 不 能 很 好 地 及 时 解决 泵 行业 
中 的 轴承 磨损 、 密 封 等 共性 关键 问题 ,致使 泵 的 水 平 很 难 有 
大 的 提高 。 

五 是 企业 对 技术 创新 理解 片面 。 企 业 对 技术 创新 的 理 
解 只 停留 在 产品 设计 上 ,对 工艺 创新 .管理 创新 .营销 创新 
缺乏 认识 。 其 结果 是 不 能 打开 新 的 市 场 。 

(5) 出 旺 产 品 创 汇 方面 差距 

与 世界 知名 度 较 高 和 实力 雄厚 的 国际 性 泵 集团 相 比 ， 
在 外 观 设 计 和 性 能 方面 差距 较 大 ,产品 竞争 力 不 强 。 

(6) 行 业 ,企业 技术 经 济 效益 等 方面 差 路 

1998 年 世界 上 排名 前 几 位 的 ITT、KSB 和 SULZER 公司 
有 关 数 据 见 表 5, 这 些 公 司 的 共同 特征 都 是 多 元 化 经 营 , 有 
几 个 生产 板块 , 泵 产品 只 是 其 中 之 一 ,并 县 ,又 都 是 跨国 公 
司 ,销售 额 巨 大 ,ITT、SULZER 和 EBARA 公司 的 销售 额 是 我 
国 整 个 泵 行业 工业 总 产值 的 3 信和 多 ,从 表 中 可 以 看 出 ,1TT 
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和 KSB 公司 的 销售 额 分 别 是 我 国 沈阳 水 条 三 销售 额 的 131 


倍 和 33 倍 ,因此 ,我 国 的 泵 行业 接近 世界 水 平 任 重 而 道 远 。 


表 5 1998 年 主要 外 国 公司 有 关 泵 的 数据 


FHM 


45 亿美 元 373.5 
(1:8.3 折 ) 


mern a 


22 亿 德 国 马克 94.6 
(1:4.3 折 ) 


4381 亿 日 元 355 
( 1997.3 ~ (12.7:1 折 ) 
1998.3) 


70 {ZF 1: #5 BH 371 
(1:5.3 #7) 





注 ; 全 员 劳 动 咎 产 率 为 万 元 销售 额 / 人 。 


5. 差距 形成 的 主要 原因 

泵 行业 在 经 营 机 制 . 管 理 水 平 . 内 部 组 织 结 构 上 , 仍 存 
在 不 少 有 待 解决 的 问题 。 改 革 开 放 二 十 年 来 ,虽然 全 资 国 
有 企业 改革 的 力度 逐步 加 大 ,但 机 制 转换 仍 未 得 到 有 效 的 
解决 ,企业 的 经 济 效益 与 经 营 者 利益 之 间 的 关系 没有 很 好 
的 定位 ,特别 是 长 期 受 计 划 经 济 观念 的 影响 ,企业 管理 .内 
部 结构 未 能 完全 和 市 场 经 济 接轨 ,国有 企业 内 部 仍 缺 乏 拼 
搏 精神 ,开拓 精神 和 活力 ,企业 的 竞争 和 生存 能 力 有 限 。 

对 规范 企业 运行 .限制 重复 建设 .打击 假冒 伪劣 产品 、 
淘汰 老 产 品 .强制 执行 实施 的 有 关 标 准 都 还 缺乏 强 有 力 的 
约束 ,由 此 造成 了 国有 企业 难 有 所 为 :集体 和 乡镇 企业 又 无 
力 国家 重点 项 目 和 高 . 精 、 尖 产品 中 担当 重任 。 其 结果 也 就 
是 挡 不 住 产品 的 不 断 进口 ,只 能 跟 在 人 家 的 后 面 跑 。 

二 .市场 发 展 预 测 

1. 国内 市 场 需求 

(1) 需 求 分 析 

A. 电力 

1998 年 全 国人 均 发 电量 约 60kW:h, 是 世界 人 均 用 电 水 
平 的 40% ;我 国人 均 装 机 容量 0.2kW, 是 美国 的 6.6%。 生 
活用 电 市 场 尚 待 开 发 ,全 国 还 有 6 000 万 人 没有 用 上 电 ,10 
个 县 没有 电 。 因 此 ,发 电 设 备 装 机 容量 还 将 稳步 发 展 。 电 
站 泵 还 将 有 一 定 的 市 场 ,但 是 ,总 的 容量 比 “ 八 五 "和 “ 九 五” 
要 小 。 

核电 由 于 安全 清洁. 经济. 可 靠 , 所 以 ,1995 年 ,法 国 
(77.09% ) E (28.93% ) | (26.72%). H (20.06%). 
加 拿 太 (17.74%) .日 本 (29.69% ) [ (36.1%) ЖК Ж 
核电 发 电量 占 总 发 电量 的 比重 已 大 于 17% ,其 中 法 国 其 至 
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全 员 劳 动 生 产 率 
(万 元 /人 ) 





生产 产品 范围 备 注 


其 中 , 泵 销售 额 
占 总 数 的 40% ,为 
18 亿美 元 


中 特长 产品 
包 国 防 产品 
ORAMA ап 

D 连接 舌 和 开关 产品 





(废水 和 污水 处 理 产 品 
全 供水 工程 产品 

售 化 学 工业 产品 

名 工业 产品 
采暖 和 空调 产品 

全 电 站 工程 产品 

O 油 品类 工程 产品 
名 速度 控制 产品 


CDF Ê ,通信 .控制 产品 
O bk пп 

O RB LF п 

由 精密 ,电子 产品 


DIE JT AE М h 

也 旋 转机 械 产 品 
也 空 调 产 品 
机 车 与 轮机 产品 

久 化 工 与 表面 处 理 技术 产品 








其 中 ,有 泵 占 8 亿 
in 1: 95 ВЯ 


于 高 达 70% 以 上 。 而 我 国 能 源 资 源 时 然 较为 丰富 ,但 是 分 
布 不 均衡 ,人 均 资 源 量 较 少 ,到 2000 年 ,我 国 核电 发 电量 
16.2TW-h, 占 总 发 电量 的 比重 仪 为 1.1% ,装机 容量 2.7GW， 
占 0.9% )„ 2010 年 核发 电量 将 达 120.0TW':h, 占 比 将 提高 到 
4.8% ,装机 容量 20GW, 占 3.7%, 差 路 仍 黄 远 。 因 此 ,核电 
A И ЛЕЛЕ В ЖЖ Н) Ж ЖЕ o 

B. 石油 的 采集 输 炼 

石油 和 天 然 气 是 我 国 的 主要 能 源 ,加 快 油气 资源 的 开 
发 ,保持 油气 产量 稳定 持续 增长 ,一 直 是 国家 极为 关注 的 战 
略 任 务 .“ 十 五 "期 间 石油 和 天 然 气 的 开发 仍 是 国民 经 济 发 
展 的 重点 部 分 . 海上 采油 是 采油 工业 的 重点 发 展 部 门 , 我 
国 海上 原油 产量 从 1990 年 的 127 万 + 到 1995 年 增加 到 800 
万 tt, 涨幅 很 大 . 

现 有 油田 采集 和 输 用 宋 需 要 更 新 ,新 开发 的 油田 又 要 装 
备 足 够 的 采集 输 用 条 ,因而 采集 输 用 稍 将 有 :一 个 很 大 的 市 
场 。 特 别 是 沙漠 油田 的 开发 和 海上 采油 规模 的 扩大 ,为 工 
业 泵 行业 提供 了 良好 的 市 场 机 明 。 

根据 今后 十 年 我 国 石 油 的 供需 平衡 预测 ,今后 每 年 仍 
将 从 国外 进口 一 定数 量 的 原油 ,因此 ,“ 十 五 "期间 将 继续 增 
大 我 国 原油 烘 制 能 力 和 油 品 的 加 工 深 度 , 这 部 分 的 泵 需求 
жик, 

.“ 三 大 化 工 ” 

ект. 是 措 以 石油 .天然 气 或 煤 为 原料 ,通过 人 工 
合成 生产 乙烯 化肥 和 煤化 工 产品 的 工业 。 世 界 上 常 以 乙 
烯 的 产量 作为 衡量 一 个 国家 石油 化 工 发 展 水 平和 规模 的 主 
要 标志 。 我 国人 口 占 世界 1/S$ ,而 三 大 化 工 产品 的 产量 还 不 
足 世 界 总 产量 的 5% ‚ужу А T РУН Ж, Л RE 





十 分 突出 ,每 年 都 要 从 国外 进口 大 量 “ 三 大 化 工 " 产 品 。 因 
此 ,发 展 “ 三 大 化 工 ” 及 所 需 的 设备 制造 ,是 “十 五 ”期 间 的 主 
要 任务 之 一 。 

化 工 用 泵 主要 有 二 大 块 市 场 ,第 一 是 原 有 装置 的 改 扩 
建 工程 ,第 二 是 “三 大 化 工 " 向 大 型 化 发 展 的 大 容量 泵 的 需 
求 。 

р. 环保 及 城市 自来水 供应 

1992 年 联合 国 环境 与 发 展 大 会 之 后 ,我 国政 府 提出 了 
《中 国 环境 与 发 展 十 大 对 策 》 和 《中 国 21 世纪 网 要 》, 把 环保 
产业 列 人 优先 发 展 领域 ,在 投资 .价格 .税收 等 方面 给 予 优 
惠 政 策 ,鼓励 发 展 环 保 产 业 ,这 就 为 环保 产业 用 泵 提供 了 一 
个 新 机 遇 。 

我 国 水 资源 总 量 为 28 000 亿 m /a, 居 世界 第 6 位 ,但 人 
均 水 量 仅 2 730m /( 人 a) , 列 世界 第 88 位 ,相当 世界 平均 水 
平 的 1/4, 因 此 ,城市 自来水 厂 建设 用 泵 仍 将 有 一 个 稳定 的 
需求 量 。 

E.“ 三 农 ” 及 城乡 市 场 

根据 原 国 家 机 械 工 业 局 的 调查 ,我 国 机 械 行 业 并 不 存 
在 市 场 需求 不 足 的 问题 ,而 是 缺少 满足 市 场 尤 其 是 广大 农 
村 市 场 需求 的 产品 。 今 后 ,我 国 将 重点 开发 为 农业 、 农 村 和 
农民 服务 的 机 械 装 置 和 产品 ,向 “以 装备 一 个 现代 化 的 农 
村 ,装备 一 个 现代 化 的 农业 ,以 服务 于 广大 农民 为 努力 方 
јај”. 

Н ДА. ЕЕ К ДЫ, АЛЕН АЕН ЖЛ 
品 也 将 越 来 越 多 。 

(2) 主 要 领域 的 需求 量 

А. 电力 

电力 工业 “十 五 ”期 间 预 计 每 年 平均 装机 容量 为 
12 000MW , 如果 国 内 新 建 机 组 均 采 用 国内 生产 的 泵 ,年 装机 
12 000MW ,单机 容量 以 600MW 机 组 和 300MW 机 组 为 主 , 则 
年 需 各 种 泵 几 和 干 台 , 其 中 主要 泵 种 需求 量 估算 如 下 : 

给 水 泵 90 ~ 100 f . HÎ ER 90 ~ 100 台 , 强 制 循环 泵 20 
~ 25 台 f PRR 60-70 台 ,冷凝 泵 60—70 б. ЕН ЖК 
RER 60~70 台 .离心 式 除 灰 和 泵 800 ~ 900 f EKE REE RK 
Ж 400 ~ 450 台 .偶合 器 30 ~ 35 台 .计量 泵 800 ~ 900 台 BRK 
冲洗 往复 泵 120 ~ 170 台 .环保 用 隔膜 泵 400 ~ 500 台 .水 煤 桨 
和 煤 泥 浆 用 有 泵 100 ~ 150 £ .冶金 尾 矿 用 泵 500 ~ 700 台 。 

核电 机 组 “十 五 ”安排 8 000M8 ,预测 每 年 平均 需 主 泵 、 
Б Ж . 停 堆 冷却 泵 EAR АЕ ЖЯ MER, А 
Эз КЖ, АЖ Ж, ШЖ ЗЕТ УУЗ 1 400 ~ 1 800 f° 

В. 石油 

2000 年 我 国 原油 供给 量 是 16 180 万 1, 但 需求 量 是 
20 000 万 t, 还 要 出 口 1 100 万 1, 到 国外 开发 可 以 拿 回 1 500 
万 1, 还 需 进口 3 420 万 +; 到 2005 年 原油 供给 量 是 16 400 万 
t, 需 求 量 增加 到 23 400 万 t, 还 需 进 口 6 000 万 t;2010 年 供给 
量 17 700 万 ,需求 量 为 26 000 万 t, 到 国外 开采 量 增 加 到 
3 000 ~ 5 000 万 t, 需 进口 4 300 ~ 6 300 万 t。“ 十 五 ”期 间 , 虽 
然 需求 量 上 升 17%, 但 国内 原油 供给 量 与 “ 九 五 " 相 比 增长 
1.3% 左 右 ,增幅 不 多 ,由 于 老 油井 的 产 油 量 减少 ,因此 ,实际 


增 量 要 高 于 此 增长 率 。 

mH ЕН ЖШ ЖЕЛ КШ A 4 500 台 、 电 潜 泵 年 需求 量 约 
800 ~ 900 f Èk 1 000 ~ 1 500 人 台 , 增 压 泵 1 500 ~ 2 000 
台 .聚合 物 注水 泵 150 ~ 200 f° 

С. EAH 

2005 年 前 ,实现 三 个 1 000 万 t, 即 南海 地 区 原油 稳产 
1 000 万 +, 其 中 ,新 建 400 ~ 500 万 1 生产 能 力 ; 潮 海地 区 原油 
产量 1 000 万 t, 新 建 800 ~ 900 万 t 的 生产 能 力 。 以 南海 西部 
地 区 为 主 的 全 海域 天 然 气 产量 达到 100 亿 m ,还 要 建 60 亿 
m 的 天 然 气 产量 ,折合 油 当 量 , 相 当 于 1 000 万 + 原油 的 产 
Е. 

海上 油田 单 田产 量 较 高 ,一 般 每 年 新 开发 油田 约 二 个 ， 
且 采 用 集成 组 块 形式 。 如 除 选用 注水 泵 外 , 须 同时 配套 控 
制 .计量 等 装置 ,以 形成 组 块 。 加 上 每 年 更 新 , 需 工 业 泵 200 
~ 240 台 。 

р. НК 

用 于 原油 炼 制 和 深度 加 工 的 新 建 和 改造 工程 , 需 各 种 
离心 油泵 .离心 水 泵 MAER AR .往复 泵 ШИЯ .齿轮 
R MEAR .螺杆 稍 .电动 试 压 泵 .泥浆 宋 等 ,合计 4 000 ~ 
5006. 

E.“ 三 大 化 工 ” 

(а) LR 

预测 2005 年 国内 大 中 型 乙烯 生产 能 力 达 800 万 1, ПЕ 
内 需求 量 1 000 万 t, 国 内 自给 率 809% ;2010 年 达到 900 万 i 
能 力 。 乙 烯 主要 衍生 物 需 求 预测 ,2005 .2010 年 分 别 为 1 350 
H tA 1800F to 

(b) iN Ж 

预测 2005 .2010 £ AY FF TF 77510 900.1 170 万 t。 自 给 
RH 60% ~ 62% 

(e) T Ж 

预测 2005 .2010 年 丁 二 烯 需求 分 别 为 130,170 万 t, 规 划 
预计 能 力 为 108、133 万 +, 因此 ,还 需 进口 一 部 分 。 

(d) 合 成 橡胶 

合成 橡胶 1996 年 为 59 .97 万 1,1997 年 为 64.23 万 1, 预 
测 " 十 五 "将 从 年 产 75 万 1 能 力 增加 到 年 产 100 万 t+ 左右。 

(е) 钾肥 磷肥 

BERE .磷肥 1990 年 为 609.9 万 1,1995 年 为 900.9 F t, ¥ 
均 每 年 增长 9.54% ,1997 年 为 1011.1 万 1, 与 1995 年 相 比 平 
均 每 年 增加 6.12% ,预测 “十 五 ”期 间 平 均 每 年 增长 4% Лг 
右 。 

(人 合成 纤维 

合成 纤维 1990 年 为 143.43 万 1,1995 年 为 308.87 万 1， 
1997 年 为 428.46 万 t, 几 平 每 阳 五 年 , 翻 了 一 番 , 因 此 ,预测 
“十 五 ”也 将 比 “ 九 五 ” 翻 一 番 。 

(g) ARE 

氮肥 1990 年 为 1638.4 2 1,1995 年 为 2 021.9 Б 1, FH 
每 年 增长 4.68% ,1997 年 为 2 171.7 5 t, 5) 1995 年 相 比 平均 
每 年 增加 3.7% ,预测 “十 五 ”期间 平均 每 年 增长 4% 左 右 。 
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(h) 复 合 化 肥 

复合 化 肥 1990 年 为 341.6 万 t,1995 年 为 670.8 万 t, ¥ 
均 每 年 增长 19.27% ,1997 年 为 798.1 F t, 5 1995 年 相 比 平 
均 每 年 增加 9.48% ,预测 “十 五 ?期间 平均 每 年 增长 5% 2 

“三 大 化 工 ” 的 发 展 对 泵 的 需求 量 是 很 大 的 ,例如 ,一 套 
FF 30 万 + 尿素 的 大 化 肥 装 置 KERARA, HE, RFX 
HUR 95 台 ; 一 套 30 万 1 乙烯 装置 用 泵 约 280 台 , 其 中 ,各 
类 离心 泵 230 台 高速 切线 如 4 台 ; 年 产 5 万 t 丙 烯 膊 的 装置 
ШЖ 123 台 , 其 中 ,各 类 离心 泵 107 台 ;14 万 :的 高 密度 聚 乙 
REK нж 128 台 , 其 中 ,高 速 录 8 人 台 、 离 心 录 75 台 。 到 
2000 年 “三 大 化 工 " 需 各 类 化 工 流 程 泵 、 耐 腐蚀 泵 i E FF 
液 下 泵 等 70 000 ~ 80 000 £ , 2005 年 若 按 同比 增加 50% 考 
蕊 , 则 各 类 化 工 汞 的 需求 量 将 达到 105 000 ~ 120 000 f 

F. 环保 及 城市 自来水 供应 

根据 国家 环保 “ 九 五 ”计划 和 2010 年 远景 规划 对 污水 处 
理 的 要 求 ,2000 年 废水 排放 量 为 480 亿 t, 其 中 ,工业 废水 排 
放量 180 亿 t, 城 市 生活 污水 排放 量 180 10, to 工业 废水 处 理 
率 达 到 74% ,城市 污水 集中 处 理 率 达到 25% 。 预 测 “ 十 五 ” 


期 间 ,我 国 每 年 将 新 扩建 城市 污水 处 理 厂 80 ~ 100 座 , 需 要 
环保 用 有 泵 1 800 ~ 2 200 台 ,其 中 , 需 大 型 立 式 污水 泵 约 240 ~ 
300 台 。 另 外 ,各 污水 处 理 厂 平均 按 6 个 加 压 站 考虑 , 则 还 
需 录 2 000 台 左 右 。 各 类 工业 废水 处 理 设施 对 泵 的 需求 量 
也 很 大 , 按 每 年 新 建 1 000 座 考虑 ,预计 需求 量 为 4 000 ~ 
6 000 台 ( 套 )。“ 十 五 "合计 需 对 10 000 台 左 右 。 

此 外 ,城市 自来水 供水 ,根据 1998 年 资料 ,预测 2000 年 
我 国 需 水 量 达 7 000 亿 m /a。 现 在 我 国 缺 水 量 为 1 600m /d， 
在 现 有 城市 中 ,有 333 座 城 市 不 同 程度 缺 水 ,108 座 城市 严 
重 缺 水 ,因此 十 五 "期 间 每 年 需 建 自来水 供水 工程 80 ~ 
100 个 ,每 年 需 大 型 轴 流 泵 、S 泵 等 1 200~1 500 台 。 

G. ШИЖ 

我 国有 选 煤 厂 约 200 座 , 按 年 产量 150 万 :的 中 等 选 煤 
Г ШЖ 25 台 计 算 , 共 需 用 泵 4 000 台 ,备件 至 少 要 3 x 4 000 
套 。 所 需 产 品 为 污水 离心 泵 . 单 级 双 吸 离心 泵 、 多 级 离心 倘 
MAKE- 

1985 ~ 1997 年 农村 届 民 家 庭 年 均 每 百 户 拥有 水 条 及 抽 
水 机 情况 , 详 见 表 6。 





表 6 1985- 1997 年 农村 居民 家 庭 平 均 每 百 户 拥有 水 泵 及 抽水 机 情况 







KAKER) 
抽水 机 ( 台 ) 
合 计 





从 上 表 可 以 看 出 ,1990 年 到 1995 年 农村 居民 百 户 家 庭 
的 拥有 有 泵 和 抽水 机 量 增 加 了 121% ,1995 ~ 1997 年 增长 幅度 
有 所 减缓 ,为 15% 左 右 。 如 按 此 增长 率 考虑 , 则 “十 五 ”期间 
农村 居民 每 年 需 水 泵 和 抽水 机 为 430 ~ 600 Л. 

男 据 浙江 省 温岭 大 溪 镇 1998 年 已 生产 各 类 小 型 螺杆 
R НБ К Ж, ТУКЕ. НИК. HER 60 万 
f ,年 销售 收入 19KM ШТ ОЕ ЯҢ |8), FFE ЖЖ 
灌 .工程 建筑 工地 ,水产 养殖 .矿山 排水 .水 处 理 设备 及 各 种 
场合 的 排污 高 楼 用 水 等 ,年 用 泵 量 将 达到 1 200 万 台 。 

综 上 所 述 ,“ 十 五 "期间 工业 泵 主要 市 场 每 年 约 需 各 类 和 厅 
136 080 ~ 154 380 台 ， 三 农 "及 城乡 的 小 型 潜水 条 等 需求 量 为 
1 200 万 台 ,两 者 合计 12 136 080 ~ 12 154 380 台 , 详 见 表 7。 

表 7 “十 五 "期 间 主 要 市 场 泵 需求 量 





4930 ~ 6040 
3530 ~ 4240 
核电 1400 ~ 1800 
8150 ~ 9340 
200 ~ 240 
4000 ~ 5000 
: 105000 ~ 120000 
环保 及 城市 自来水 供应 10000 
矿山 用 泵 4000 

小 计 136080 ~ 154380 
“三 农 " 及 城乡 12000000 
合计 12136080 ~ 12154380 





















小 型 潜水 条 等 
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(3) 需 求 主 要 产品 结构 

А. 电力 

火电 机 组 主要 是 给 水 有 录 .前 置 汞 .强制 循环 泵 ДИ Ж, 
РФ ЕК E ЗНАО КУНА R A ORAR. RAPER 
Ж .偶合 器 .计量 泵 等 。 其 中 , 超 临界 机 组 用 稍 .空冷 机 组 用 
Ж . 烟 道 除 硫 装 置 用 对 将 是 重点 开发 产品 。 

核电 机 组 主要 是 一 、 二、 三 回路 用 条。 关键 产品 有 主 
R EPR ERAR MAR Ае КЖ ИЖ. 
锅炉 给 水 巢 АЕН КЖ ПРЕЗ ЯР 

B.“ 三 大 化 工 ” 

“三 大 化 工 " 主 要 用 和 泵 是 各 种 化 工 流程 泵 MRR MF 
E KR MRK FP RF. 

(a) 石 油 

油田 用 录 主 要 是 注水 录 及 成 套 .深井 采油 好 和 油 出 集 
输 泵 ,特别 是 对 于 烙 度 较 高 或 含 砂 原油 应 考 虚 系列 发 展 。 

(b) 海 上 石油 

海上 平台 用 泵 主要 有 :原油 装载 油 汞 .热处理 器 油 录 、 
电 脱 水 油泵 ‚їз ЖК Ж, ИНА Ж, kk Ê Ж Ж, ШОШ 
Ж .注水 录 和 泥浆 有 泵 等 。 

(c) 环 保 及 城市 自来水 供应 

城市 污水 处 理 厂 的 污水 处 理 和 污 泥 处 理工 艺 过 程 中 ， 
#% TAKER . 沉 泻 池 回 流 污 泥 泵 、 消 化 池 和 脱水 机 房 污 泥 
汞 .上 曝 气 池 排 砂 泵 等 。 为 满足 大 型 污水 处 理 站 和 市 政工 程 
处 理 大 流量 的 污水 排放 ,需要 特大 型 污水 稍 、. 立 式 混流 和 和 


潜水 泵 等 。 

城市 自来水 供应 系统 主要 需要 大 型 轴 流 泵 .S RR VE 
Ж o 

(“ZR RRS 

需求 大 多 在 功率 7.5kW 以 下 的 小 型 潜水 泵 HRR M 
型 离心 泵 FER . 增 压 泵 。 运 用 于 农村 供水 、 排 水 .城乡 生 
活用 水 输送 .工矿 和 建筑 工地 的 供水 。 

(4) 技 术 水 平 

我 国 泵 行业 虽然 在 “七 五 "以 来 引进 了 大 量 的 国外 先进 
产品 种 技术 ,但 消化 吸收 工作 跟 不 上 ,技术 水 平 绝 大 部 分 还 
停留 在 80 年 代 末 ,少量 的 达到 了 90 年 代 初 水 平 ,与 引进 的 
国外 同类 泵 水 平 还 有 差 中 ,因此 ,影响 到 用 户 的 选用 。 随 着 
市 场 经 济 的 进一步 深入 ,用 户 对 有 泵 产品 技术 水 平 的 要 求 越 
来 越 高 ,我 们 的 差距 具体 表现 在 : 

A. 产品 质量 

如 高 压 化 工 往复 泵 密封 件 的 寿命 一 般 只 有 500 ~ 700Һ, 
柱 塞 寿命 只 有 3 000 ~ 4 000h, 而 国外 同类 和 泵 密封 件 寿命 达 
3 000 ~ 4 000h , 柱 塞 寿 命 可 达 7 000h, 另 外 ,配套 用 泵 普遍 存 
在 监测 系统 .自控 系统 不 全 ,机 电 一 体 化 水 平 不 高 。 

В. 品种 和 开发 能 力 

我 国 泵 类 产品 的 品种 约 2 200 多 种 ,缺少 “两 头 ”" 和 特殊 
使 用 的 泵 。 而 国外 泵 类 品种 高 达 5 000 种 以 上 。 

大 型 多 合肥 料 .乙烯 及 后 部 深加工 装 轩 ,煤化 工 等 一 些 
重大 成 套装 置 中 , 尚 有 一 些 配套 用 有 泵 ,尤其 是 关键 工 位 的 
泵 ,暂时 还 没有 产 前 可 选 。 

600MW 超 高 压 火 电机 组 配套 用 泵 、 大 量 的 核电 站 用 有 泵 
均 需 开发 。 

还 有 油田 集 输 泵 的 系列 开发 ,炼油 及 油 品 深加工 向 大 
型 化 发 展 后 的 泵 性 能 参数 扩展 研制 等 。 

С. ЕТ 

FREDE , — te RR И АИ, н FEN 
的 流程 为 易 燃 易 爆 、 高 温 .低温 和 一 些 驱动 需 采 用 汽轮机 等 
辅 机 时 ,用户 希望 制造 厂 配套 ,以 保证 泵 产品 的 使 用 满足 设 
计 要 求 。 

D. 技术 水 平 

我 国 泵 行业 虽然 在 引进 .吸收 .创新 工作 中 取得 了 很 大 
成 绩 ,但 在 改进 和 提高 方面 普遍 较 差 ,有 相当 一 部 分 引进 技 
术 产 品 达 不 到 原来 的 技术 水 平 ,几乎 没有 一 种 引进 技术 产 
品 能 与 原来 的 技术 输出 国 相 竞 争 。 

可 靠 性 设计 国内 尚未 应 用 ,只 能 在 制 成 后 途经 验 给 出 
可 靠 性 指标 , 故 产品 可 靠 性 保证 差 。 

用 户 对 硝 的 需求 正 向 多 用 途 、 高 精度 和 高 效率 方向 发 
展 。 

2. 国外 市 场 需求 

(1) 增 加 出 口 的 可 能 性 分 析 , 主 要 目标 国 

条 行业 是 个 稳定 ,成 熟 的 行业 , 志 界 范围 内 的 泵 业 市 场 
统计 数据 较 好 地 反映 了 这 种 情况 。 有 泵 行业 没有 像 其 他 行业 
那样 有 明显 的 高 峰 期 ,因此 ,也 没有 明显 的 低谷 , 泵 市 场 总 
的 增长 率 十 分 稳定 。 当 然 , 对 于 特殊 投资 项 目的 各 种 专门 





设计 的 泵 ,其 需求 量 可 能 有 大 幅度 的 波动 , 当 经 济 增长 时 ， 
对 泵 的 需求 也 相应 增加 。 泵 业 与 总 体 经 济 有 着 密切 关系 ， 
遵循 着 与 总 体 经 济 相 类 似 的 周期 性 变化 规律 。 经 济 不 景 
气 , 总 体 投资 前 减 ,对 泵 的 需求 量 也 会 减少 。90 FRM, E 
界 范 围 内 经 济 不 景气 ,导致 许多 重大 投资 计划 的 推迟 ,和 泵 业 
也 直接 受到 影响 ,因此 ,根据 国情 和 现状 ,对 增加 出 口 预测 
MF: 

A. 技术 含量 高 的 电站 AB SKET HAR. RES 
为 技术 引进 生产 ,尽管 一 些 产 品 也 达到 90 年 代 初 或 “十 五 ” 
期 间 达 到 90 年 代 中 末期 的 水 平 ,但 就 产品 的 性 能 参数 与 
国外 先进 企业 比较 还 有 差距 ,其 中 ,主要 表现 在 泵 的 可 靠 性 
和 效率 上 ,因此 ,这 部 分 泵 的 出 口 可 能 性 较 小 ,但 火电 机 组 
用 和 泵 国内 已 日 趋 成 熟 ,“ 十 五 ”期间 出 口 会 有 增长 。 

B. 量 大 面 广 的 通用 产品 , 像 一 些 长 轴 深 井 潜 水 泵 及 
7.5kW 以 下 的 各 种 小 型 潜水 泵 ,由 于 技术 含量 适中 , 属 劳动 
密集 型 产品 ,发 达 国 家 已 很 少 大 批量 生产 ,目前 ,主要 生产 
企业 均 在 第 三 世界 国家 ,由 于 我 国 这 部 分 泵 制造 技术 成 熟 ， 
在 价格 上 与 国外 企业 比 有 和 较 大 的 优势 ,所 以 ,预计 这 部 分 泵 
出 口 前 景 十 分 广 阅 ,上 升 势 头 较 猛 。 

С. 部 分 农用 泵 MRR MRF FE HHHH. 

D. 成 套 设 备 出 日 ,例如 电厂 加 药 装 置 的 出 口 , 除 需 计 
ЖЕ ЖУК, М [в] FF AC ЖИ РЕ ЯУ ИП БЕ ШЕ 

主要 出 口 地 区 为 东南 亚 、 备 加 拉 ‚К, ЖЕТОН .南非 等 地 。 

(2) 出 口 量 .出 口 额 预测 和 主要 出 口 企业 

А. 出 口 量 .出 口 额 预测 

根据 泵 协 统计 年 鉴 , 泵 协会 员 单 位 1996 .1997 年 和 1998 
年 这 三 年 中 ,出 口 额 平均 每 年 以 200% 多 的 速度 增长 ,1998 
年 出 口 创 汇 8 660 万 美元 ,全 行业 出 口 创汇 12 846.5 Л Ж 
元 。 预 测 2005 年 泵 协会 员 单位 出 口 创汇 达到 3 亿美 元 , 整 
个 泵 行业 达到 2 亿美 元 .4.5 亿美 元 左右 。 

в, 主要 出 口 企业 

1998 Е, RHA А (УД 4 个 出 口交 货 值 在 1 000 万 
元 以 上 ,5 个 在 500 ~ 1 000 万 元 ,2 个 在 500 ~ 300 万 元 ,10 个 
在 100 万 元 之 下 。 其 中 ,上 海 大 隆 机 器 厂 实现 出 口交 货 值 
23 735 万 元 ,浙江 丰 球 集团 公司 8 436 万 元 ,山东 亚 龙 泵 业 
集团 总 公司 4 505 万 元 ,沈阳 水 泵 厂 3 564 万 元 ,佛山 水 泵 厂 
2 906 万 元 ,上 海 凯 士 比 人 汞 业 有 限 公 司 2 617 万 元 ,安徽 三 联 
Ж МУ ЛЕЯ BRS н) 1 538 万 元 ,南京 古 尔 效 制 汞 有限 公司 
1 252 万 元 ,山东 双 轮 集团 公司 1 248 Лл. Ж ЖУУЙ {ЛД 
司 1 231 万 元 ,石家庄 水 泵 厂 1 179 万 元 ,长 沙 水 泵 厂 1 146 
万 元 。 泵 协会 员 单 位 之 外 的 温岭 大 溪 镇 泵 企业 出 口 达 3.3 
亿 元 。 预 计 * 十 五 "期间 的 工业 泵 主要 出 口 企 业 仍 然 是 这 些 
企业 。 

三 ,行业 发 展 思 路 

1. 战略 思路 

(1) 抓 住 市 场 

随 着 社会 主义 市 场 经 济 的 发 展 ,尤其 是 我 国 加 入 WTO 
后 ,市场 将 成 为 国际 化 和 多 元 化 , 泵 行业 企业 要 采取 有 效 措 
施 , 巩 男 现 有 市 场 ,扩大 潜在 市 场 ,增加 市 场 份额 。 
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(2) 明 确 目标 

对 市 场 进 行 认真 的 分 析 , 从 中 找 出 适合 本 企业 的 主攻 
目标 ,加 强 改 组 改制 .盘活 存量 ,促进 企业 持续 发 展 ,充分 发 
挥 自身 的 优势 ,通过 必要 的 改造 ,减少 劣势 ,开发 生产 自我 
特色 的 产品 ,在 市 场 经 济 大 潮 中 争 得 属于 自己 的 地 位 。 

(3) 突 出 重点 

以 国民 经 济 建 设 急 需 的 高 技术 含量 产品 为 重点 ,加 快 
技术 创新 和 技术 进步 ,加 速 产品 的 开发 ,提高 产品 质量 , 提 
高 产品 的 技术 水 平和 质量 ,增强 企业 的 整体 素质 ,加 强 用 户 
服务 。 

(4) 机 动 灵活 

各 企业 根据 自己 的 具体 情况 ,采用 多 种 形式 .多 条 渠 

道 .多 种 方法 开发 市 场 , 开 发 产品 ,在 市 场 经 济 中 树立 自我 
形象 。 

(5) 全 面 跟 进 


对 市 场 份 额 大 的 一 般 泵 类 产品 ,通过 技术 改造 提高 制 ， 


造 水 平 ,提高 质量 水 平 ,增加 技术 含量 ,巩固 现 有 市 场 ,开拓 
新 市 场 ,同时 开发 市 场 前 景 好 、 具 有 各 自 特色 的 产品 ,提高 
行业 的 总 体 水 平 。 

2. 基本 任务 ,工业 隶 “ 十 五 ”应 重点 解决 的 几 个 问题 

(1) 树 立 创新 意识 ,优化 组 织 结构 .产品 结构 .资产 结构 ， 
加 强 宏观 控制 ,各 种 所 有 制 .类 型 的 企业 协调 发 展 ,通过 技术 
改造 建立 起 有 时 代 工 艺 及 装备 水 平 的 泵 类 产品 生产 基地 。 

(2) 应 用 “ 反 求 工程 ", 对 引进 技术 和 装备 进行 消化 、 吸 
收 和 创新 ,提高 我 国 泵 产品 开发 和 制造 水 平 , 缩 短 同 国际 上 
先进 水 平 的 差距 ,进而 赶 上 世界 先进 水 平 。 

(3) 多 方 豚 纳 资金 和 横向 联合 ,实现 规模 经 营 , 在 开发 
新 产品 的 同时 ,通过 技术 改造 ,使 老 产 品 更 新 换代 ,淘汰 落 
后 产品 ,力求 杜绝 国家 规定 的 淘汰 产品 的 再 生产 。 


(4) 加 大 科技 进步 的 投入 。 首 先 要 加 大 对 科研 和 技术 
开发 的 投入 ,特别 是 要 加 大 对 基础 研究 .应 用 研究 ,可靠 性 
试验 研究 及 开发 手段 的 投入 。 其 二 要 加 大 提高 工艺 及 工艺 
装备 水 平 的 投入 ,技术 改造 ,装备 更 新 不 是 以 旧 换 新 ,而 是 
增添 高 效 .高 日 动 化 的 先进 设备 ,逐步 淘汰 落后 设备 ,建成 
以 CAD/CAPP/CAM 为 基础 的 现代 化 生产 系统 。 

(5) 在 参与 国内 市 场 薄 争 的 同时 ,积极 参与 国际 市 场 的 
竞争 ,在 保持 原 有 产品 国际 市 场 份额 的 同时 ,增加 出 口 品种 
和 份额 ,特别 是 具有 一 定 水 平 的 产品 更 要 积极 参与 国际 市 
场 的 竞争 。 

3. 主要 目标 

(1) 总 量 日 标 

2005 年 工业 泵 工业 总 产值 将 达到 150 亿 元 ,可 实现 销 
售 收 入 160 亿 元 ,分 别 是 1998 年 的 126% 和 137% ,其 中 , 工 
业 总 产值 “十 五 "期 间 年 增长 率 预 计 为 5% ;展望 2010 年 , 行 
业 工 业 总 产值 预计 达到 180 亿 元 ,销售 收入 达 190 亿 元 ,分 
pi Æ 2000 年 的 150%。 行业 经济 效益 得 到 明显 的 提高 。 

产品 国内 市 场 的 占有 率 也 从 目前 的 84% 左 右 , 提 高 到 
90% ,其 中 ,火电 、 核 电 和 "三 大 化 工 " 中 的 重点 产品 市 场 ， 
2005 年 和 2010 年 占有 率 分 别 达 到 75% 和 80% 。 企 业 的 产 
此 开发 试制 .加 工 设备 等 的 技术 水 平和 装备 能 力 将 具有 和 较 
强 的 竞争 能 力 . 

未 来 十 年 ,也 是 泵 行业 出 日 创汇 增加 幅度 最 大 的 时 期 ， 
预测 2005 年 .2010 年 的 出 口 创 汇 额 分 别 可 达 4.5 亿美 元 利 
7 亿美 元 , 比 1998 年 增加 2.5 倍 和 4.4 倍 , 比 2000 年 的 预测 
值 也 将 增加 1.2 倍 和 2.9 倍 。2005 年 和 2010 年 产品 的 出 口 
额 将 占 到 工业 总 产值 的 25% 和 和 32%。 

根据 泵 行业 协会 会 员 单位 上 报 的 增长 率 及 市 场 预测 估 
取 , 总 量 日 标 详 见 表 8。 


表 8 2000 年 ~ 2010 年 泵 的 总 量 目 标 预 测 


| 
"а phr ате, Гаи 


2000 年 预测 


1 工业 总 产值 (不 变价 ) 亿 元 
2 | 销售 收入 (当年 价 ) л 
3 重要 产品 产量 
其 中 : 

离心 录 

锅炉 给 水 泵 

轴 流 录 

Е i Ж 

СЕА 

RHR 

КЖ 

E FE FR 

离心 油泵 (化 工 流程 泵 ) 

ЖИ Ж 

螺杆 泵 

kR 

WKE AKR 

水 环 真 空 泵 及 压缩 机 
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80.00 160.00 
93.69 





34.00 
1.40 
0.14 
1.40 
0.68 
1.25 

36.00 
6.00 
1.20 
1.95 
1.30 
6.80 
0.65 
0.47 













HERRE) 
生产 能 力 增 长 率 
利润 

税金 

MAN AH 
出 口 创汇 
注 : 囊 中 协会 统计 数 按 125 家 会 员 企业 数 估计 。 


(2) 结 构 调 整 日 标 

A. 产品 结构 调整 目标 

重点 发 展 为 超 临 界 火 电机 组 配套 用 锅炉 给 水 泵 、 空 准 
火力 发 电机 组 用 泵 .核电 站 用 有 泵 ,逐步 填补 油田 、 海 上 采油 、 
炼油 和 油 品 .石化 等 方面 的 特殊 用 泵 空白 ,形成 工业 豪 行业 
新 的 经 济 增长 点 。 

В. 企业 组 织 结构 调整 目标 

采取 抓 大 扶 强 、 放 小 改制 的 措施 ,造就 沈阳 水 泵 厂 . 石 
家 庄 水 泵 厂 .长 沙 水 泵 厂 等 $ 家 具有 较 强 竞争 力 的 “巨人 ” 
企业 ,实现 企业 结构 向 “哑铃 型 "结构 转变 ,并 形成 10 ~ 15 个 
专业 化 生产 的 小 型 * 巨 人" 企业, 上述 15 ~ 20 个 企业 的 生产 
集中 度 从 目前 的 10% ~ 13% 提 高 到 30 ~ 40%, 即 工业 总 产 
值 达到 46 ~ 60 万 元 (总 值 比例 )。 

C. 技术 结构 调整 目标 

到 2005 年 ,创立 45 种 名 牌 产品 ,培育 20 个 质量 信得过 
明星 企业 ,建立 起 以 经 济 赔偿 为 特征 的 质量 保证 制度 和 用 
户 服务 制度 ,在 用 户 中 树立 敢 用 愿 用 国产 泵 类 产品 的 信誉 。 
建立 10 个 具有 较 强 开发 能 力 的 技术 开发 中 心 ,开发 出 50 种 
具有 较 高 市 场 占有 率 和 自主 知识 产权 的 产品 ,使 自主 开发 
能 力 有 和 较 大 的 提高 ,从 而 全 面 提高 泵 类 产品 生产 企业 的 整 
体 素质 。 使 主要 和 泵 类 产品 与 世界 先进 水 平 的 差距 缩短 到 10 
年 左右 ,大 型 重点 .骨干 企业 新 产品 产值 率 达 到 50% 以 上 。 
到 2010 年 ,主要 泵 类 产品 的 质量 和 可 靠 性 接近 或 达到 发 达 
国家 水 平 。 使 我 国 的 泵 类 产品 基本 适应 国际 经 济 竞争 的 需 
求 。 

(3) 质 量 ,效益 目标 

A. 质量 目标 

(a) 产 品质 量 目 标 

到 2005 年 ,有 泵 类 产品 标准 达到 国际 标准 水 平 ,主要 泵 类 
产品 有 85% 以 上 按照 国际 标准 或 国外 先进 标准 组 织 生 产 
(国内 泵 产品 有 标 率 达到 95%), 强 制 性 标准 全 面 得 到 贯彻 ， 
达到 国际 先进 水 平 的 优等 品 率 有 明显 提高 ;国家 重点 产品 
可 比 性 跟踪 监督 抽查 合格 率 达 到 90% 以 上 ;出 口 泵 产品 的 
合格 率 达 到 100%; 到 2010 年 ,主要 泵 类 产品 95% 以 上 按照 
国际 标准 或 国外 先进 标准 组 织 生 产 , 达 到 国际 先进 水 平 的 
优等 品 率 有 较 大 幅度 提高 ;国家 重点 录 类 产品 可 比 性 跟踪 
监督 抽查 合格 率 达 到 95% 以 上 。 

要 突出 抓 好 重大 技术 装备 和 重点 泵 产品 的 质量 ,创立 
RARER P ЛЕ Ж М ЗЕ Ж” п o 

重大 技术 装备 :到 2005 年 “常见 病 ”、“ 多 发 病 ” 基 本 解 
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决 ,可 靠 性 明显 提高 。300MW .600MW 火电 站 用 和 泵 的 等 效 可 
用 系数 提高 到 83% 以 上 ;三 大 化 工 用 泵 的 可 靠 性 、 安 全 性 、 
经 济 性 等 指标 接近 或 达到 当代 发 达 国 家 平均 水 平 , 系 类 产 
品 的 品种 10% 以 上 达到 世界 先进 水 平 。 平均 寿命 明显 提 
高 ,高 压 锅炉 给 水 人 菏 和 加 和 氢 友 首次 大 修 期 超过 25 000h。 

(b) 企 业 管 理 目 标 

到 2005 年 机 械 工 业 企 业 继 续 深 入 开展 “工艺 突破 口 " 工 
作 ,贯彻 《质量 管理 和 质量 保证 ?国家 标准 ,推行 全 面 质量 管 
理工 作 。 其 中 ,重点 骨干 企业 要 做 到 : "工艺 突破 口 " 工 作 达 
到 五 项 标志 要 求 ;按照 4 质量 管理 和 质量 保证 》 国 家 标准 建 
立 起 质量 体系 ,并 有 效 运行 ;质量 损失 率 要 在 现在 的 基础 上 
К 30% ~ 50% „ 38] 2010 年 ,90% 的 企业 建立 起 具有 生机 
活力 的 质量 保证 机 制 , 走 上 质量 效益 发 展 道路 。 

(c) 服 务 质量 目标 

到 2005 年 ,有 效 地 加 强 企业 的 售 前 、 售 后 服务 工作 , 建 
立 起 以 经 济 赔偿 为 特征 的 质量 保证 责任 制度 和 用 户 服务 制 
度 ;重大 技术 装备 用 泵 必须 做 到 按 合同 规定 实行 用 户 监 造 ， 
两 次 验收 ,第 三 方 监理 ,并 形成 制度 ,重大 技术 装备 必须 做 
到 按期 交 货 。 到 2010 年 ,重点 骨干 企业 建立 起 完善 的 规范 
化 的 售后 服务 与 信息 反馈 网 络 , 服 务 质量 接近 或 达到 国际 
先进 水 平 。 

B. 效益 目标 

2005 年 .2010 年 利润 分 别 比 2000 年 增加 26% 和 52%; 
流动 资产 周转 率 从 目前 的 1.06 提高 到 1.5, 资 产 负 债 率 从 目 
前 的 65.57 % PEJ 60% ,资本 收益 率 从 目前 的 3.63 免 提高 到 
4.5% 

4. 行业 结构 调整 及 发 展 重点 

(1 产品 结构 调整 重点 

A. 优先 发 展 的 重点 产品 

工业 泵 优先 发 展 的 重点 产品 是 :为 国家 重点 建设 服务 
的 泵 配套 产品 ;与 国外 相 比 ,在 我 国 仍 处 在 落后 地 位 或 在 国 
内 尚 属 空白 的 泵 产品 ;有 国际 竞争 能 力 的 出 口 创 汇 的 产品 ， 
市 场 潜力 大 的 消费 类 和 泵 产品 等 。 

(a) 核 电站 用 泵 

核电 站 用 泵 将 是 未 来 十 年 市 场 增长 幅度 最 大 的 泵 ,在 
我 国 也 是 与 国外 竞争 力 最 薄弱 的 泵 种 ,应 加 强 对 核电 站 用 
泵 的 开发 和 研究 ,提高 技术 水 平 。 

(b) 火 电机 组 用 泵 

大 型 火电 机 组 用 泵 ,包括 超 临 界 机 组 .空冷 机 组 、 燕 汽 
-燃气 轮机 联合 循环 机 组 、 除 硫 装 置 用 有 泵 等 。 工 业 有 悄 行 业 


综述 + 31 


应 密切 注意 主机 发 展 的 新 动向 ,在 技术 上 紧 紧 跟 上 火电 机 
组 的 发 展 。 | 

(с)= ХИН 

Ж Ж И зщ ЛЖ TE X. IF ДЕП ЖЕК АК А 
轮流 程 泵 ABRAEJR ARR BAR AHER. 5 
凝固 介质 泵 成 品 介质 泵 .溶剂 泵 .无 泄漏 条 .气动 条 AR 
Ж .涡轮 机 组 等 。 

重点 是 开发 大 中 型 磁力 有 泵 ,以 解决 元 泄漏 .输送 危险 
性 、 腐 蚀 性 和 稀有 贵重 的 液体 需要 。 

(d) 油 田 .采油 .炼油 及 油 品 深加工 用 有 硝 

在 油田 用 泵 方面 ,开发 小 块 油田 注水 泵 ,解决 注水 矿 化 
高 引起 注水 腐蚀 问题 ;开发 稠 油 集 输 录 .油气 混 输 泵 ,深井 
涡轮 采油 泵 ,提高 深井 潜 油 泵 的 质量 和 性 能 指标 。 

在 海上 采油 方面 ,开发 高 压 海 上 平台 注水 泵 ,以 及 注水 
模块 和 注水 模块 中 的 其 他 海上 平台 用 泵 。 

在 炼油 及 油 品 深加工 方面 ,扩大 现 有 流程 泵 的 性 能 范 
围 , 使 其 满足 年 处 理 500 ~ 800 万 + 炼油 厂 的 生产 需要 ,开发 
ЕЕЕ СУЕТЕ ТЕПЕ Еа 
ЕЛКЕ, ДТЧ. 

(e) 开 发 水 处 理 用 泵 系列 和 环保 用 泵 ,以 及 除 泵 外 的 水 
处 理 设备 ,如 疗 门 . 刊 泥 机 . 榨 泥 机 等 污水 处 理 整 套 设 备 , 扩 
大 服务 领域 ， 

(9 发 展 水 利 排涝 .河道 БИ Пе ВЕКОВ И Ж ERP 


(OFRAR MARR HEKEHEKE ЗР o 

(h) 城 市 地 铁 .高 层 建筑 .道路 桥梁 用 有 泵 。 

В. 适当 限制 发 展 的 产品 

适当 跟 制 发 展 产品 的 原则 是 :生产 能 力 严 重 过 剩 的 通 
用 系 产品 ,在 建 能 力 过 剩 的 投资 热点 产品 和 产品 技术 已 过 
成 熟 期 ,开始 进入 衰败 的 产品 。 

目前 工业 泵 产品 已 严重 过 剩 ,根据 第 三 次 全 国 工 业 普 
查 , 泵 类 产品 生产 能 力 利 用 率 57.2% ,根据 “1998 年 泵 协会 
员 企 业主 要 产品 产量 完成 情况 表 ”(125 个 ) 统 计 显 示 ,产品 
销售 率 97.3% ,其 中 库存 量 超 过 生产 量 30% 以 上 的 产品 见 
表 9。 

引起 库存 量 增加 的 原因 主要 有 :产量 过 剩 .适销 不 对 路 、 
质量 问题 等 。 但 是 库存 量 的 增加 必定 反映 了 这 些 泵 的 通用 
产品 市 场 及 能 力 过 剩 , 因 此 , 泵 行业 要 限制 再 新 增加 企业 。 

С. 坚决 禁止 生产 的 产品 

全 部 淘汰 60 年 代 及 以 前 水 平 的 产品 ,淘汰 50%70 年 代 
水 平 的 产品 和 行业 中 公布 的 淘汰 产品 。 对 能 耗 高 ,效率 低 、 
寿命 短 .振动 和 噪声 大 的 产品 ,以 及 使 用 在 特殊 场合 的 泵 ， 
其 泄漏 量 不 能 符合 要 求 的 产品 应 子 以 禁止 生产 。 凡 已 列 人 
原 机 械 工 业 部 各 批 淘汰 产品 目录 中 的 本 行业 产品 应 坚决 禁 
止 生 产 。 

主要 淘汰 产品 有 : 

(a) 单 级 单 吸 离心 泵 ВА,В 型 和 早期 的 BX、BP 等 单 级 离 
心 录 。 结 构 陈 旧 , 产 品 规 格 少 ,输送 介质 温度 低 ( 小 于 
80Y ) ,效率 比 IS IB ERIE 1% ~ 14%. 





32，2002 中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 


(b)F 型 耐 腐蚀 有 泵 

结构 陈旧 ,效率 比 IH HR K 1% ~7%。 

(c) 早 期 的 “丰产 ”“ 浙 农 ”、HB TI. 型 等 蜗 过 式 混流 泵 
效率 比 HW 型 泵 低 1% ~7% ,产品 比重 大 。 

(d) 口 径 100 ~ 300mm 的 DJ 型 深井 泵 

结构 陈旧 ,效率 比 JC 型 泵 低 2% ~7%。 

Жо 和 泵 类 产品 库存 量 超 过 生产 量 30% 的 产品 情况 





序号 库存 量 (% ) 
1 单 级 单 吸 清水 离心 泵 46 
2 | Ж ХЕКЕ 32 
3 | 锅炉 给 水 对 43 
4 | ARK 37 
5 | HAR 43 
6 | REZ 37 
7 | ЖЯ 34 
8 | 深井 泵 34 
9 | HER 35 
10 0ГЕ) 53 
и | MARK 31 
12 | 泥浆 泵 49 
13 | Ж 33 
14 | 水 环 真空 泵 及 压缩 机 43 
15 | 往复 真 写 泵 62 
16 | 电动 往复 泵 48 
17 | KHER | 95 
18 | 计量 泵 (比例 泵 ) 38 
WER 
(2) 技 术 结 构 调 整 重点 


下 述 内 容 作 为 工业 这 “十 五 ”重点 研制 的 技术 。 

А. 研究 开发 海上 平台 注水 和 泵 组 块 . 海 上 采油 用 条 成 套 
装置 o 

в. 泵 及 水 力 回收 透 平 机 组 。 

с. AAAA H RME o 

D. 污水 处 理 专 用 设备 。 

E. Ж ЖЕ ЈЕ ЖОКЕ DER WKE ЖК Ж. 

F. 火电 站 超 临 界 机 组 用 泵 及 高 扬程 ХИ ШЕШ e ИЕЛЕ 
浆 豪 及 烟 气 脱硫 用 和 泵 。 

С. 核电 站 用 泵 。 

Н. 大 流量 、 尚 压力 单 螺 杆 泵 . 气 液 混 输 双 螺杆 条、 高 压 
= FR o 

І. ТЯ. 

(3) 企 业 组 织 结 构 调 整 重点 

А. 推进 企业 兼并 联合 .尽快 形成 一 批 有 较 强 竞争 力 的 
企业 集团 。 

在 行业 内 积极 开展 企业 联合 ,使 优势 企业 获得 低 成 本 
扩张 ,推进 强 强 联合 ,这 不 仅 是 产品 生产 .资本 的 聚合 ,也 是 
市 场 占有 的 联合 和 战略 发 展 的 协调 组 合 ,是 减少 国内 大 企 
业 无 效 竞 争 , 有 利 参与 国际 竞争 的 有 效 措 施 。 此 外 ,企业 的 
重组 .联合 应 打破 所 有 制 .行业 界线 ,应 重视 与 其 他 行业 企 
业 的 联合 ,形成 优势 互补 ,尽快 形成 一 批 在 国内 外 有 较 强 竞 
争 力 的 大 型 企业 集团 。 

B. 加 大 企业 内 部 结构 转型 力度 ,优化 企业 组 织 结构 , 提 


高 企业 快速 反应 能 力 

企业 结构 调整 ,要 走 “ 精 化 产品 、 精 化 装备 、 精 化 队伍 ” 
之 路 。 企 业 产 品 精 化 ,要 以 市 场 为 导向 , 扶 优 劣 汰 ;装备 精 
化 ,要 有 针对 性 地 将 大 量 初 加 工 、 半 成 品 生 产 分 离 出 来 , 保 
留 并 增添 关键 生产 设备 ,使 企业 向 哑铃 型 转变 ;队伍 精 化 ， 
要 使 产业 保持 有 一 班 精兵 强 将 在 开发 第 一 线 上 ,多 余力 量 
经 培训 后 充实 经 营 .服务 等 三 产 ,以 扩大 再 就 业 机 会 。 

5. 科技 开发 及 固定 资产 投资 项 目 安 排 建 议 

(1) 指 导 思 想 

通过 “十 五 ” 技 改 提高 现 有 企业 产品 的 性 能 指标 和 产品 
质量 ,提高 新 产品 的 开发 能 力 , 提 高 工艺 水 平 , 鼓 励 技 术 创 
新 ,使 行业 优势 企业 .优势 产品 的 技术 水 平 再 上 一 个 台阶 ， 
使 其 达到 或 接近 国际 当代 水 平 。 

扩大 国内 外 二 个 市 场所 需 的 热 销 产品 的 生产 规模 , 扩 


大 专业 化 协作 ,增添 关键 生产 设备 ,项 目 要 求 高 起 点 、 高 水 
平 ,工程 建设 要 求 高 质量 。 同 时 切忌 成 为 外 商 的 加 工厂 。 

(2) 安 排 原则 

“十 五 "期 间 的 投资 重点 应 以 行业 中 的 新 的 经 济 增长 点 
为 主 ,发 展 一 批 重点 产品 ,开发 一 批 新 产品 ,淘汰 一 批 老 产 
品 ,培育 一 批 名 牌 产 品 ,提高 企业 在 国内 外 市 场 上 的 竞争 
力 。 根 据 投 入 产 出 比 ,“ 十 五 "期间, 新 增 工业 总 产值 约 35 亿 
元 (主要 来 自 出 口 创汇 ), 其 中 ,技术 创新 ,提高 产品 技术 水 
平 后 新 增 的 产值 约 占 到 16 ~ 20 亿 元 ,预计 技术 改造 总 投资 
约 需 8~10 亿 元 。 

(3) 基 建 . 技 改 . 引 进 、 出 口 等 行业 发 展 重点 项 目的 安排 
建议 

根据 行业 重点 和 骨干 企业 上 报 的 材料 ,基建 . 技 改 、 引 
进项 目 初步 安排 建议 见 表 10。 


表 10 “十 五 "期 间 泵 行业 重点 骨干 企业 基建 ,引进 、 技 改 项 目 初步 安排 






企业 名 称 












沈阳 水 泵 厂 























ШЙ 机械 加 工 、 计 算 机 应 用 





引进 技术 及 水 平 





提高 产品 开发 及 冷 热 加 工 水 平 



































2 长 沙 通 大 集团 长 沙 水 泵 铸 钢 ,测试 中 心 .柔性 加 工 HF 增加 生产 能 力 ,引进 挖 泥 船 泵 & 40 万 美元 
厂 算 机 应 用 技术 
3 石家庄 水 泵 厂 加 工 .理化 、 铸 钢 .铸铁 车 间 改 造 提高 冷 热 加 工 水 平 
4 天 津 泵 业 机 械 集 团 有 限 公 增添 关键 加 工 设备 .计算 机 应 引进 特殊 泵 ,大 型 泵 及 石化 含 890 万 美 
司 用 Ж .螺杆 压缩 机 技术 元 
5 ШЖ ШЖ 加 工 、 铸 造 .总 装 及 试 研 站 改 FX AREF BEJ 厂房 新 建 
造 10500m? 
6 广东 省 佛山 水 泵 厂 冷 热 加 工 、 理 化 .计算 机 应 用 引进 多 级 泵 .污水 潜水 泵 技 含 145 Л Ж 
等 改造 术 ,调整 产品 结构 ,扩大 出 口 元 
7 武汉 泵 业 集 团 有 限 公司 冷 热 加 工 .总 装 生产 污水 处 理 设备 和 隔 声 屏 
8 兰州 水 泵 厂 试 泵 站 扩建 工程 提高 产品 试制 水 平 
9 重庆 水 泵 厂 增添 加 工 .焊接 ,测试 等 设备 引进 国外 技术 (未 定 ) 






КЕЯ 







AAKRE ТЕА. 
电 设 计 院 等 
沈阳 水 泵 厂 等 


合计 





其 中 ,共性 基础 技术 及 产品 研制 项 目 安排 建议 如 下 。 

А. 以 沈阳 水 泵 厂 研 究 所 为 主 的 技术 中 心 

主要 对 产品 基 理 .可靠 性 .监控 测试 .核电 站 条 和 超 临 
界 录 进行 研究 。 

B. 以 沈阳 水 有 泵 三 研究 所 浙江 省 机 电 设 计 院 为 主 的 磁 
力 条 研究 。 

С. 以 石家庄 水 孙 三 出 东 二 山水 孙 三 为 主 研究 的 环保 
Я.У НЕ. К. 

б. 政策 措施 

(1) 加 强行 业 协会 在 泵 行业 中 的 管理 地 位 ,包括 对 重复 
建设 .相互 压价 .竞相 降价 、 低 价 倾销 无 序 竞 争 等 的 管理 。 
引导 行业 进行 技术 创新 ,发展 我 国 的 工业 条 事业 。 

(2) 要 以 市 场 第 一 为 导向 ,技术 创新 为 宗 旧 ,从 竞争 中 
自然 形成 新 的 泵 行业 。 和 对 的 产品 有 高 .中 、 低 三 档 和 大 、 中 、 
小 三 种 ,有 泵 的 企业 除了 合资 企业 外 ,也 有 以 国有 ,集体 和 以 


机 械 加 工 、 热 处 理 、 泵 站 扩建 


磁力 泵 产品 联合 设计 


水 稼 技术 中 心 改 造 













引进 海水 提升 泵 、 高 压 往复 
录 、 海 上 采油 平台 泵 等 技术 , 增 
加 新 产品 














民营 为 主 的 企业 三 种 , 泵 企业 要 根据 各 自 不 同 的 优势 去 占 
领 自己 的 市 场 , 适 者 生存 ,不 适 者 被 淘汰 ,在 竞争 中 形成 新 
HY RTM o 

(3) 规 范 买 方 市 场 。 市 场 竞争 应 规定 做 法 ,使 企业 在 市 
场 竞 争 中 将 有 一 个 较为 平等 .规范 的 环境 。 

(4) 泵 行业 涉及 到 火电 核电. 石油“ 三 大 化 工 " 等 国民 
经 济 的 各 个 重要 行业 ,国家 应 制定 采用 国产 设备 的 相关 措 
施 ,拓展 国内 市 场 。 

(5) 对 开发 新 产品 应 制定 相应 的 政策 奖励 措施 ,鼓励 企 
业 开发 新 产品 ,尤其 应 制定 对 产品 基础 科学 及 设计 方法 研 
究 成 果 的 奖励 ,这 是 我 国 解决 消化 吸收 能 力 不 足 和 赶 上 国 
际 先 进 水 平 的 关键 所 在 。 

(6) 加 强 对 泵 行业 材料 的 基础 研究 ,例如 轴承 磨损 、 密 
H . 泵 体 强度 的 研究 。 将 工业 有 泵 的 研究 例 人 国家 级 研究 中 
心中 ,以 加 强 对 肥 行业 的 开发 力度 和 保持 与 相关 行业 的 研 
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究 同 步 。 

(7) 我 国 银行 居民 储蓄 存款 额 余 额 已 达 59 100 亿 元 
(1999 年 6 月 底 ), 应 充分 用 于 全 社会 的 建设 ,减少 部 分 世 行 
贷款 项 目 ,因为 世界 银行 贷款 的 项 目 要 向 全 世界 招 投 标 , 国 
内 企业 有 时 候 连 资格 都 没有 , 达 不 到 拉动 内 需 的 目的 。 

(8) 全 社会 对 生产 假冒 伪劣 产品 的 企业 应 子 以 坚决 的 


> 





ч. 


取缔 „ААА ИШ ЛЕД o 

(9) 对 填补 国内 空 昌 和 扩大 出 口 的 产品 要 加 大 实行 倾 
斜 政策 :对 国家 重点 支持 发 展 的 企业 ,各 类 金融 机 构 应 给 予 
大 力 扶植 。 

(10) 鼓 励 企业 走出 国门 ,去 国外 办 三 ,到 国际 市 场 中 拓 
展 发 展 空间 。 
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风机 产品 都 是 凭借 机 械 的 动力 驱动 ,由 叶片 对 工 质 气 
体 作 功 ,提高 气体 压力 并 输送 气体 的 机 械 设备 。 风 机 产品 
包括 通风 机 AFRAID REANA ЗЕ ЖЯ. А1 
Е Е ХАА ОВА [КЖ L 
离心 式 鼓 风机 . 罗 茨 鼓风机 АК E Яй Л, FO AH î ЭЗ, НЕ ЯН ЕЛ, 
等 7 个 大 类 。 这 些 产 品 广泛 应 用 于 国民 经 济 的 各 个 部 门 。 

风机 产品 一 部 分 是 工艺 流程 中 不 可 缺少 的 设备 ,多 数 
属于 长 时 间 连 续 运行 ,同时 有 些 重大 成 套装 置 还 没有 备用 
设备 。 因 此 ,对 这 些 风 机 的 质量 要 求 十 分 严格 ,要 保证 相当 
长 的 维修 周期 ,省 则 就 要 影响 整套 工程 的 正常 生产 。 如 石 
化 .冶金 .电站 用 的 各 种 透 平 压缩 机 , 透 平 鼓风机 。 另 外 是 
应 用 面 极 广泛 的 中 小 风机 。 对 通风 机 主要 是 提高 效率 , 降 
低 品 声 和 价格 。 总 而 言 之 风机 企业 应 不 断 提高 技术 水 平 ， 
发 展 风 机 新 产品 ,提高 产品 质量 ,为 国民 经 济 各 部 门 提供 先 
进 高 效 的 风机 产品 。 

风机 行业 的 发 展 必 须 突 出 以 市 场 为 导向 ,加 强 对 国内 
外 两 个 市 场 的 研究 与 预测 , 紧 紧 围 绕 市 场 需求 ,开拓 市 场 ， 
增强 市 场 的 快速 反应 能 力 , 提 高 风机 产品 的 市 场 亮 争 力 和 
市 场 占 有 率 ,为 国民 经 济 建设 作出 更 多 的 贡献 。 

一 、 现 状 与 差距 

1. 基本 情况 

风机 行业 是 从 新 中 国 建国 以 后 逐渐 形成 .发 展 和 壮大 。 
刚 解 放 时 ,只 能 生产 一 般 通 风机 和 叶 氏 鼓风机 ,1949 年 全 国 
风机 产量 只 有 3 000 台 。 罗 茨 鼓 风机 是 从 建国 以 后 ,通过 仿 
制 逐 渐 发 展 起 来 的 ,1957 年 开始 生产 离心 式 鼓 风机 ,从 1960 
年 自力 更 生 制 造 出 第 一 台 离 心 压缩 机 ,1987 年 与 国外 合作 
生产 出 第 一 台 轴 流 压 缩 机 。 上 和 目前 风机 行业 有 七 大 类 风机 产 





品 , 共 有 230 多 个 系列 ,4 500 多 个 品种 的 风机 可 提供 给 用 户 
选用 。 同 时 风机 行业 还 可 以 根据 市 场 需要 ,制造 各 种 专用 
风机 。1996 年 全 国 风 机 企业 有 498 个 (全 部 独 忆 核算 单位 )， 
风机 产量 达到 183.46 万 台 ,产品 销售 收入 37.12 亿 元 。 其 中 
参加 风机 协会 的 制造 企业 有 77 家 ,风机 产量 24.66 万 台 , 产 
品 销售 收入 26.10 人 忆 元 , 占 全 国 销售 收入 的 70.3% 1997} 
会 员 企 业 有 78 家 ,风机 产量 24.64 万 台 , 产 品 销售 收入 
28.87 亿 元 。1998 年 会 员 84 家 ,风机 产量 21.81 万 台 , 产 品 
销售 收入 27.97 亿 元 。 

现在 风机 协会 共有 96 个 单位 ,其 中 ,企业 87 个 .公司 1 
А, Ж 41 Ы МЕЗ ЕЕ 4 个。 企业 中 隶属 原 国家 机 械 局 
系统 的 3 个 ,乡镇 企业 8 个 ,隶属 电力 ,纺织 .民政 .司法 、 交 
通 等 系统 的 16 个 。 在 这 些 企 业 中 骨干 企业 6 个 重点 企业 6 
个 。 从 经 济 类 型 上 有 15 个 大 型 企业 .29 个 中 型 企业 、43 个 小 
型 企业 。 目 前 87 个 企业 中 ,已 有 13 个 企业 组 建 了 企业 集团 ， 
26 个 企业 实行 了 股份 制 ,有 6 个 企业 进行 了 全 部 或 部 分 合 
资 。 在 质量 管理 方面 ,已 有 18 个 企业 通过 了 1509000 系列 标 
准 认 证 ,还 有 10 家 企业 正在 积极 准备 申请 1509000 系列 标准 
认证 。1998 年 由 于 受到 金融 市 场 的 影响 ,风机 行业 出 现 了 较 
大 的 滑坡 ,亏损 企业 达到 38 个 , 占 行业 协会 企业 的 43.7%。 

近 几 年 来 风机 行业 的 有 关 情 况 见 表 1~ 表 3。 

表 1 历年 风机 产量 统计 表 


原 机 械 部 产量 
(в) 
154532 


246406 
192490 






风机 协会 产量 
(Ê) 
246642 


246406 
218122 











全 国 风 机 产量 
(Ê) 
1834592 
1216456 

















R2 风机 行业 企业 数 、 职 员 、 销 售 收 入 情况 表 





年 份 
1996 498 
1997 458 
1998 163P 


01998 年 为 全 部 国有 企业 及 年 销售 500 万 元 以 上 非 国有 企业 统计 数据 。 
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全 国 全 部 独立 核算 风机 企业 
企业 数 ( 个 ) 职工 数 ( 人 ) 收入 数 ( 亿 元 ) 企业 数 ( 个 ) 职工 数 ( 人 ) 收入 数 ( 亿 元 ) 
77 


37.12 
40.09 78 
42.69 84 


参加 风机 行业 协会 制造 企业 


26.10 
28.87 
27.97 





表 3 1998 年 风机 行业 协会 基本 情况 


项 H 名 称 


风机 制造 企业 个 数 
风机 产量 
工业 总 产值 (不 变价 ) 
全 年 工业 总 产值 (当年 价 ) 
固定 资产 原 值 
固定 资产 净值 
销售 收入 
利税 总 额 
其 中 :利润 总 额 
全 部 职工 全 年 平均 人 数 
工业 劳动 生产 率 ( 增 加 值 ) 





2.“ 九 五 ”计划 预计 完成 情况 (2000 年 指标 预测 ) 

(1) 主 要 经 济 指标 ,重点 产品 产量 

根据 风机 协会 的 统计 资料 ,“ 八 五 ” 末 1995 年 ,风机 行业 
完成 工业 总 产值 (不 变价 ) 为 21.6 亿 元 ,全 年 工业 总 产值 ( 当 
年 价 )25.8 亿 元 ,销售 收入 24.6 亿 元 ,全 年 风机 生产 量 达 到 
241909 台 ( 其 中 压缩 机 80 台 , 轴 流 式 压 缩 机 4 台 )。 预 计 “ 九 
五 "计划 末 2000 年 ,风机 行业 完成 工业 总 产值 (不 变价 )29.6 
亿 元 ,全 年 工业 区 总 产值 (当年 价 )31.8 亿 元 ,销售 收入 30.7 
亿 元 ,全 年 风机 生产 量 达到 276 000 台 ( 其 中 压缩 机 82 台 , 轴 
流 压 缩 机 10 6). 

(2) 引 进 技术 .进口 设备 及 消化 吸收 国产 化 情况 及 技术 
经 济 效益 

风机 行业 的 技术 引进 是 从 1976 年 开始 ,到 1990 年 前 已 
经 有 沈阳 鼓风机 厂 引进 意大利 新 比 隆 公司 和 日 本 日 立 公司 
的 离心 压缩 机 技术 ;陕西 鼓风机 三 引进 瑞士 苏 尔 寿 公司 的 
轴 流 压缩 机 技术 ;上 海 鼓 风机 厂 引 进 西 德 透 平 通 风机 技术 
公司 的 TLT 轴 流风 机 技术 、 引 进 丹 麦 NOVEUCO 公司 的 船用 
风机 技术 ;武汉 鼓风机 厂 引 进 日 本 三 著 重 工 株式 会 社 的 动 
叶 可 调 轴 流 风机 和 双 吸 双 支 承 离心 风机 技术 ;长 沙 鼓 风机 
三 引进 日 本 大 冕 机械 工 业 株 式 会 社 的 罗 茨 鼓风机、 罗 茨 真 
空 汞 和 消声器 的 制造 技术 ;重庆 通用 机 器 厂 和 四 平 鼓风机 
厂 联 合 引进 英国 戴维森 公司 ( 今 改 为 豪 登 希 洛 哥 公 司 ) 的 高 
温 风 机 技术 。1990 年 以 后 风机 行业 继续 引进 国外 先进 技 
术 , 如 沈阳 鼓风机 厂 从 德 马 格 公司 引 进 VK 型 组 装 式 压缩 机 
技术 、 从 德国 KKK 公司 引进 子午 加 速 电站 轴 流 风机 技术 、 从 
日 本 川崎 重工 引进 GM 型 鼓风机 和 和 斜 流风 机 技术 、 从 美国 
NREC 公司 引进 离心 压缩 机 设计 软件 ;陕西 鼓风机 (集团 ) 有 
限 公 司 从 日 本 川崎 重工 引进 干 式 TRT 能 量 回 收 透 平 压缩 机 
技术 .从 豪 登 公司 引进 烧结 鼓风机 技术 :上海 鼓风机 三 有 限 
公司 从 日 本 日 立 公 司 引进 离心 压缩 机 的 制造 技术 ;武汉 鼓 
风机 厂 从 日 本 芯 井 引进 消声器 设计 技术 .与 日 本 三 萎 重 工 
业 株 式 会 社会 生产 300MW 电厂 用 风机 ;浙江 上 风 集 团 公 司 
从 日 本 高 桥 引 进 隧 道 式 单 体 速 冷 装置 优化 设计 可 靠 性 技 
本 、 从 日 本 米 芯 亚 公 司 引 进 多 风 离 心 通 风机 技术 ;四 平 敦 风 
机 厂 从 日 本 在 原 引 进 烧 结 惑 风 机 和 和 电站 风机 技术 ;成 都 电 





其 中 : 原 机 械 部 


单 位 风机 协会 





84 70.23 
218122 37.02 
27.09 63.97 
28.61 62.53 
32.28 83.15 
19.27 80.85 
27.97 63.50 


1946 
65035 
47820 84.87 
3740 83.85 
1.91 


力 机 械 厂 从 德国 KKK 公司 引进 电站 风机 技术 ;山东 省 章 丘 
鼓风机 厂 从 日 本 大 时 引进 RR 系列 罗 茨 鼓风机 和 罗 茨 真空 
FREER 网 时 引进 了 意大利 IMF 公司 无 箱 造 型 铸造 生产 线 ; 
安徽 省 风机 三 从 德国 DLK 公司 引进 轴 流 通风 机 技术 ;南通 
风机 广 从 意大利 引进 高 效 低 品 声 通风 机 技术 ;吉林 市 鼓 网 
机 厂 从 原 苏联 乌拉 尔 矿山 机 械 厂 引进 矿井 轴 流 风机 技术 ; 
重庆 鼓风机 厂 从 美国 富 蒜 公司 引进 水 泥 窗 风 机 技术 ;出 东 
省 文登 风机 厂 从 美国 日 勒 公司 引进 除尘 器 技术 ;上 海 彰 江 
机 械 三 从 丹麦 引进 轴 流 风机 技术 、 从 美国 川 恩 公司 引进 离 
心 通风 机 技术 ;沈阳 人 民风 机 厂 从 瑞典 引进 管道 风机 技术 
等 等 。 总 共有 17 个 企业 引进 了 36 个 项 目 ,其 中 压缩 机 技术 
引进 了 6 项 ,鼓风机 及 通风 机 有 21 项 , 罗 茨 风机 有 4 项 ,其 
它 风 机 有 5 项。 由 于 技术 的 引进 ,使 各 企业 增强 了 技术 发 展 
后 劲 ,风机 行业 在 1996 年 ,开发 的 新 产品 就 达 163 种 ,完成 
了 5183 人 台 套 。 其 中 仅 沈 阳 鼓 风机 三 一 家 ,就 开发 了 41 种 
63 台 。 实 现 了 “研究 一 代 , 开 发 一 代 , 试 制 一 代 , 投 产 一 代 ” 
的 发 展 战略 ,促使 风机 行业 以 市 场 为 导向 ,积极 从 事 科 技 攻 
关 , 扩 大 产品 品种 ,不 断 开发 出 达到 或 者 接近 国际 先进 水 平 
的 新 产品 ,以 千方百计 地 满足 国家 重大 装备 国产 化 和 市 场 

(3) 出 口 创汇 产品 及 出 口 国家 

努力 开拓 国际 市 场 是 通用 机 械 行 业 “ 九 五 "期 间 的 一 项 
基本 任务 。 在 1996 年 风机 出 口 6 258 f .配件 264t、5532 (Ф, 
创汇 958.3 万 美元 ,只 占 风 机 销售 收入 的 3.05%。 产 品 主要 
是 中 小 风机 和 制冷 空调 风机 。 主 要 销 往 东 南亚 和 日 本 。 
1997 年 风机 出 口 6 244 台 配件 6381,34 件 , 创 汇 1100.6 万 美 
元 ,只 占 风 机 销售 收入 的 3.17% 。 产 品 主要 销 往 东 南亚 和 
日 本 。1998 年 共有 14 家 企业 的 风机 产品 及 配件 ,出 口 到 亚 
洲 非洲 及 欧洲 等 20 多 个 国家 和 地 区 ,出 口交 货 值 为 1 598 
万 美元 。 

目前 世界 经 济 全 球 化 趋势 越 来 越 明显 ,各 国 经 济 将 进 
一 步 互相 依存 ,国际 经 济 合作 和 交往 日 趋 紧密 ,国际 市 场 处 
在 大 幅度 交叉 和 融 治 的 阶段 。 同 时 ,全 球 性 产业 结构 调整 
和 生产 国际 化 的 步伐 正在 加 快 ,国际 分 工 的 规模 和 深度 都 
出 现 重大 进展 ,工业 发 达 国 家 不 断 将 工业 生产 转向 资本 密 
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集 型 和 技术 密集 型 行业 ,劳动 密集 型 产品 向 发 展 中 国家 和 
地 区 转移 ,这 为 我 国 发 挥 自身 优势 , 跻 进 国际 市 场 提供 了 很 
好 的 机 遇 。 

我 国 的 大 型 风机 从 20 世纪 70 年 代 开 始 已 经 引进 国外 
先进 技术 ,提高 了 大 型 风机 的 档次 , 且 价 格 上 具有 优势 ,只 
要 保证 产品 质量 ,保证 交 货 期 ,在 国际 市 场 有 一 定 的 竞争 
力 。 特 别 是 我 国 加 人 WTO 以 后 ,只 要 积极 开拓 国际 市 场 , 加 
强 产品 售后 服务 ,增加 风机 产品 的 出 口 是 完 全 可 能 的 。 

从 历史 情况 分 析 , 过 去 风机 的 出 口 产 品 主要 是 中 小 通 
风机 ,以 及 风机 的 配件 。 但 现在 已 经 逐步 可 以 与 外 国 公 司 
合作 生产 大 型 成 套 风 机 ,出 口 到 国际 先进 地 区 。 如 是 上 海 
鼓风机 厂 有 限 公 司 向 日 本 ISOGO 公司 提供 了 660MW 火电 机 
组 的 大 型 送 风 机 、 引 风机 ,一 次 风机 ,并 得 到 日 本 的 承包 商 
IHI 公司 和 日 本 EPDC 机 构 的 认可 。 

(4) 固 定 资产 .科研 投资 完成 情况 

风机 行业 在 “和 八 五 ”期间 ,固定 资产 增长 了 12 亿 元 。 在 
“ 九 五 ”前 三 年 固定 资产 增长 了 11 亿 元 。 在 1998 年 风机 行 
业 全 年 完成 建设 项 目 投 资 1.1 亿 元 。 估 计 到 2000 年 国定 资 
产 可 增长 12 ~ 13 亿 元 。1998 年 全 行业 主要 生产 设备 拥有 量 
达到 13 719 f (金属 切削 机 床 5 436 台 ) ,其 中 进口 20 世纪 
90 年 代 设 备 有 392 台 ,数控 机 床 有 129 台 。 数 控 机 床 的 占有 
率 还 不 到 金 切 机 床 的 2.59% 。 

3. 国内 外 科技 发 展 趋势 

根据 国内 外 市 场 未 来 的 需要 以 及 国际 上 风机 产品 的 发 
展 方向 ,我 国 的 风机 产品 结构 今后 必然 向 大 型 化 .高 压 小 流 
量化 .高 效 化 ,高速 小 型 化 以 及 低 噪 声 化 方向 发 展 。 

(1) 大 型 风机 容量 继续 增 大 

随 着 火电 站 .石油 化 工 及 治 金 等 工业 装置 的 大 型 化 , 需 
要 各 种 类 型 的 大 型 压缩 机 .鼓风机 及 通风 机 。60 年 代 到 80 
年 代 , 炼 油 厂 规模 从 每 年 180 万 +, 提 高 到 每 年 500 H t, 290 
年 代 初 已 达到 每 年 1 000 ~ 2 000 万 t。 在 能 源 工业 中 ,600 ~ 
1 300MW 火 电站 需要 大 型 轴 流 或 离心 式 送 风机 及 引 风 机 。 
在 化 学 工业 中 ,每 年 45 ~ 75 万 t 乙 烯 装 置 ,每 年 30~68 Ft 
合成 氮 装 置 需要 各 种 大 流量 离心 压缩 机 。 在 冶金 工业 中 ， 
毅 炉 用 的 大 型 轴 流 压缩 机 功率 已 达 60 000 ~ 70 000kW。 各 
种 装置 的 大 型 化 迫使 风机 容量 不 断 增 加 。 

(2) 发 展 高 压 小 流量 压缩 机 

随 着 新 技术 的 发 展 ,新 型 气体 密封 .磁力 轴承 和 无 润滑 
联 轴 器 的 出 现 ,开发 超 高 压 压 缩 机 和 小 流量 压缩 机 以 满足 
工业 领域 的 需要 是 风机 产品 的 又 一 发 展 趋势 。 

(3) 高 效 化 

进一步 研究 三 元 流动 理论 ,扩大 其 应 用 范围 。 在 透 平 
压缩 机 方面 , 随 着 计算 机 的 迅速 发 展 及 三 元 气流 分 析 的 应 
用 ,三 元 流动 叶轮 理论 的 研究 已 从 准 三 元 流动 叶轮 发 展 到 
全 三 元 流动 叶轮 。 三 元 气流 分 析 法 不 仅 用 于 叶轮 设计 ,还 
发 展 到 叶片 扩 压 器 静止 元 件 设计 中 ,以 期 达到 最 高 的 机 组 
效率 。 三 元 流动 叶轮 在 离心 式 通风 机 中 ,也 将 得 到 越 来 越 
多 的 运用 。 

扩大 调节 范围 ,提高 变 负荷 条 件 下 风机 的 效率 , 即 运行 
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效率 ,是 风机 高 效 化 的 重要 内 容 。 在 所 有 调节 方法 中 ,以 离 
心 式 通风 机 变 转 速 调节 , 轴 流 式 通 风机 的 动 、 静 叶片 角度 调 
节 及 鼓风机 压缩 机 的 进口 导 叶 调节 为 最 佳 方式 。 

(4) 高 速 小 型 化 

各 类 风机 采用 三 元 流动 时 轮 后 ,在 提高 效率 的 同时 , FE 
力也 可 提高 。 所 以 在 同等 条 件 下 ,叶轮 外 径 可 减少 10% ~ 
30% ,这 样 就 取得 缩小 体积 和 减轻 重量 的 明显 效果 ,提高 转 
速 也 是 风机 小 型 化 的 重要 途径 之 一 。 为 了 解决 提高 转速 
后 ,会 给 压缩 机 密封 系统 .轴承 系统 以 及 转子 稳定 性 等 带 来 
一 系列 问题 ,出 现 了 新 研制 的 液体 动力 旋转 气体 密封 . 席 速 
气体 轴承 及 磁力 悬浮 轴承 等 当代 最 新 技术 成 果 , 为 风机 实 
现 高 速 小 型 化 创造 良好 的 条 件 。 

(5) 低 噪声 化 

风机 的 噪声 是 工业 生产 中 噪声 污染 源 最 主要 来 源 之 
一 。 风 机 大 型 化 和 高 速 化 使 噪声 问题 更 加 突出 。 风 机 的 噪 
声 主要 是 气动 噪声 。 和 气动 噪声 包括 旋转 噪声 和 涡流 咯 声 ， 
对 不 同 种 类 的 风机 ,采用 不 同 的 方式 ,对 于 透 平 压缩 机 主要 
采用 噪声 防护 ,对 低频 噪声 风机 主要 通过 改进 风机 结构 设 
计 ,降低 本 体 品 声 。 

4. EREP 

(1) 买 方 市 场 情况 下 的 产 需 矛盾 

风机 产品 市 场 与 其 它 商 品 一 样 ,面临 局 部 的 买方 市 场 ， 
风机 一 般 产 品 存在 着 供过于求 。 而 高 技术 .高 参数 .高 质量 
和 特殊 的 风机 产品 ,供不应求 ,国家 每 年 还 要 花 大 量 的 外 汇 
进口 。 特 别 是 国家 重大 石油 、 化 工装 置 用 压缩 机 有 一 半 市 
场 让 给 国外 占领 。 大 多 数 风 机 在 产品 的 水 平 、 质量、 成套 
性 . 交 货 期 . 售 前 与 售后 服务 上 ,都 存在 不 少 差距 。 

(2) 产 品 结构 .企业 组 织 等 方面 的 差距 

A. 产品 结构 不 合理 

风机 行业 是 在 计划 经 济 下 形成 的 ,风机 的 骨 十 企业 都 
有 明确 的 分 工 , 服 务 对 象 比较 固定 ,产品 比较 单一 ,企业 应 
该 有 各 自 的 特色 ,但 在 市 场 经 济 的 今日 ,这 种 分 工 , 由 于 产 
品 没有 竞争 ,影响 到 风机 的 发 展 ,风机 产品 品种 少 ,不 能 满 
足 用 户 的 需要 。 同 时 企业 由 于 服务 区 域 也 限制 在 某 一 领 
域 ,影响 到 企业 的 经 济 效 益 。 现 在 情况 有 所 改变 ,市场 竟 争 
也 十 分 激烈 ,使 得 风机 的 品种 也 已 经 增多 了 ,但 是 风机 还 没 
有 形成 具有 特色 的 名 牌 产品 ,大 多 数 风 机 产品 尚 不 能 与 国 
外 产品 进行 竞争 。 

в. 组 织 结 构 椒 合理 

企业 经 营 规模 小 .生产 集中 度 低 .分 散 重 复 严重 .专业 
化 水 平 低 .产品 单一 “大 而 全 " “小 而 全 ”状况 十 分 普遍 。 
在 国外 ,风机 产品 往往 是 公司 的 一 个 部 分 ,国外 风机 公司 产 
品 还 涵盖 了 机 械 行 业 中 其 他 旋转 机 械 产品 ,经 营 多 元 化 , 服 
务 对 象 延 伸 到 各 个 领域 。 

С. 科研 .新 产品 开发 方面 

科技 人 员 占 企业 总 数 比 例 相 对 较 少 ,同时 大 多 数 企业 
缺少 高 水 准 的 技术 人 员 与 高 级 技术 管理 人 员 , 这 是 造成 企 
业 风 机 产品 开发 速度 慢 的 主要 原因 。 

长 期 来 风机 行业 产品 研究 基地 没有 得 到 改造 和 充实 。 


缺少 大 型 风机 试验 装置 和 必要 的 产品 测量 设备 ,如 风机 行 
业 风 机 试验 台 最 大 功率 只 有 6 300kW , 远 远 不 能 满足 大 型 风 
机 试验 要 求 。 在 国外 最 大 的 试验 功率 已 有 23 530kW。 又 如 
超速 动 平 衡 , 在 世界 上 离心 压缩 机 最 商 转 速 要 达到 
12 万 vmin, 一 般 都 要 在 10 000r/min 左右 ,由 于 目前 整个 风 
机 行业 只 有 沈 训 三 有 一 台 超 速 动 平衡 机 ,能 力也 只 有 21, 
因此 风机 产品 的 研究 和 设计 人 员 很 难 对 压缩 机 转子 的 平衡 
课题 进行 深入 的 研究 。 | 

(3) 差 中 形成 主要 原因 

风机 行业 的 经 营 机 制 .管理 水 平 ,以 及 内 部 组 织 仍 存在 
许多 待 解决 的 问题 。 虽 然 改 革 开 放 20 多 年 来 ,情况 有 所 改 
ДЕ ,但 是 国有 企业 的 运行 机 制 仍 未 得 到 有 效 的 解决 ,特别 是 
国有 企业 由 于 长 期 受 计 划 经 济 观念 的 影响 ,企业 的 管理 ,内 
部 的 组 织 结 构 尚 未 能 完全 和 市 场 经 济 接轨 ,使 企业 内 部 仍 
缺乏 拼搏 .开拓 和 活力 。 企 业 的 运行 仍 受 到 体制 的 影响 , 企 
业 的 竞争 和 生存 能 力 有 限 。 

企业 的 市 场 调 查 研 究 力 度 不 够 ,市 场 信息 滞后 ,不 能 根 
据 市 场 需求 提出 新 产品 发 展 设想 。 企 业 的 科研 投入 少 ,使 
企业 缺少 创新 动力 ,缺少 计划 和 目标 ,对 技术 创新 的 商品 化 

二 .市 场 发 展 预测 

1. 国内 市 场 预 测 

(1) 需 求 特 点 

由 风机 产品 使 用 条 件 所 决定 ,一 种 风机 是 量 大 面 广 的 
中 小 风机 ,产品 结构 .制造 工艺 简单 。 另 外 一 种 是 资金 , 技 
术 密 集 较 高 的 风机 产品 ,产品 结构 复杂 ,制造 周期 长 ,其 成 
套 性 和 系统 性 也 强 ,而 且 是 在 高 压 . 高 温 .高 速 中 运行 ,有 的 
还 在 恶劣 工 况 条 件 下 运行 。 因 此 ,用 户 对 产品 有 所 不 同 要 
求 。 

对 量 大 面 广 的 中 小 风机 ,用 户主 要 追求 目标 是 效率 
高 .噪声 低 .能 耗 低 及 寿命 长 。 而 对 透 平 鼓 . 压 风机 和 大 型 
风机 主要 追求 高 质量 ,运行 可 靠 .安全 ,运转 平稳 .运转 周期 
长 。 

(2) 各 主要 领域 的 需求 结构 

А. 一 般 通 风 换 气 风机 

该 类 风机 一 般 为 中 小 型 离心 通风 机 、 轴 流通 风机 ,属于 
使 用 最 广泛 的 风机 ,需要 量 最 多 ,生产 制造 家 座 也 最 多 。 H 
前 该 类 风机 供 大 于 求 ,需要 压缩 生产 量 。 

В. 特殊 用 途 风 机 

特殊 用 途 风 机 包括 防腐 风机 、 高 温 风 机 、 峙 磨 风 机 、 防 
震 风 机 等 等 。 这 类 风机 需求 量 虽 然 不 是 很 大 ,但 因 作 业 环 
境 特殊 ,需要 区 别 对 待 。 该 类 风机 主要 在 材质 上 较为 特殊 ， 
如 不 锈 钢 风 机 .玻璃 钢 风 机 .塑料 风机 .金属 衬 胶 风机 及 时 
片 表面 喷涂 . 堆 焊 耐 磨 材质 风机 等 等 。 

С. 罗 茨 鼓风机 

该 类 风机 的 最 大 特点 , 当 压 力 在 允许 范围 内 加 以 调节 
时 ,流量 变化 甚 微 ,压力 选择 范围 也 宽 , 具 有 强制 输 气 的 特 
征 。 

D. 透 平 压缩 机 


透 平 压缩 机 主要 是 装备 重大 工程 成 套装 置 , 这 些 装置 
在 国民 经 济 中 起 着 重要 作用 。 因 此 ,这 些 装置 对 透 平 压缩 
机 的 性 能 既 要 求 压 力 高 ,又 要 求 流量 大 。 同 时 随 着 成 套装 
置 大 型 化 ,要求 透 平 压 缩 机 技术 参数 越 来 越 大 。 如 高 炉 治 
炼 ,大 型 煤油 装置 .大 型 化 肥 装 置 .大 型 乙烯 装置 .大 型 空 分 
装置 和 油 ` 气 输送 等 。 这 类 产品 的 需求 量 较 少 ,但 是 该 类 产 
品 结构 复杂 .技术 含量 高 ,有 比较 好 的 经 济 效益 ,是 比较 重 
要 的 产品 , 透 平 压缩 机 制造 水 平 是 代表 风机 行业 整体 水 平 
的 产品 。 

(3) 用 户 对 主要 产品 的 水 平 要 求 

根据 以 前 的 统计 资料 ,风机 的 用 户主 要 是 煤 电 油 、 治 
金 . 轻 纺 等 工业 ,农业 用 户 较 少 。 用 户 对 不 同类 别 的 产品 有 
不 同 的 要 求 ,对 于 中 小 型 风机 产品 需求 量 大 面 广 ,这 类 产品 
绝 大 部 分 是 通用 性 产品 ,性 能 基本 上 都 能 满足 要 求 ,产品 的 
结构 不 是 很 复杂 ,制造 精度 要 求 也 不 是 很 高 ,用 户 要 求 产品 
价 廉 质 优 。 因 此 ,企业 如 何 降低 这 类 产品 成 本 ,提供 优质 服 
务 是 市 场 竞争 的 关键 。 另 外 一 类 透 平 压缩 机 产品 ,大 都 是 
国家 重点 工程 项 目 所 需要 的 非常 重要 的 成 套 设备 之 一 ,有 
的 是 工程 “心脏 "设备 ,因而 透 平 压缩 机 在 大 型 成 套装 置 中 
占有 举足轻重 的 地 位 ,同时 大 型 成 套装 置 大 都 是 全 年 连续 
不 间断 生产 ,停产 1 天 就 要 损失 上 再 万 元 。 用 户 认为 该 类 产 
品质 量 .性 能 可靠 性 提出 更 高 要 求 。 用 户 认为 风机 产品 存 
在 如 下 问题 : 

А. 透 平 压缩 机 产品 由 于 新 产品 开发 、 研 究 力度 不 够 ,有 
些 品种 的 性 能 参数 与 用 户 需 要 存在 一 定 差距 ,满足 不 了 用 
PEK; 

В. 有 的 产品 性 能 参数 差距 不 大 ,或 者 可 以 满足 需要 ,但 
是 企业 没有 业绩 或 业绩 不 多 ,难以 取得 用 户 信任 ; 

С. 有 的 产品 虽然 有 企业 业绩 ,产品 质量 不 稳定 ,常见 病 
屡屡 发 生 , 与 国外 产品 尚 有 一 定 差距 ; 

р. 风机 制造 商 综 合生 产能 力 不 配 套 , 生 产 周期 长 ,不 能 
按期 交 货 , 售 前 售后 服务 不 能 使 用 户 满意 ; 

Е. 透 平 压缩 机 的 关键 部 件 尚未 得 到 很 好 解决 ,特别 是 
高 压 .高 转速 条 件 下 密封 .轴承 等 质量 问题 ,影响 产品 的 可 
EAE., 

2. 国外 市 场 预测 

从 历史 情况 分 析 ,风机 主要 出 口 产品 是 中 小 通风 机 ,以 
及 风机 的 配件 。 因 此 在 “十 五 "初期 还 以 稳定 中 小 风机 的 出 
口 为 主 , 同 时 要 扩大 销售 网 ,把 产品 推销 到 非洲 .拉丁 美洲 
等 地 区 。 风 机 配件 主要 还 是 销售 到 西欧 .日 本 .美国 等 地 。 
在 “十 五 "期间, 争取 自行 或 者 与 国外 合作 生产 将 大 型 风机 
出 口 到 东南 亚 ,甚至 出 口 到 欧美 。 争 取 在 2005 年 风机 出 口 
量 有 较 大 的 增长 。 

三 .行业 发 展 思路 

1. 战略 思路 

风机 行业 同 其 他 机 械 行 业 一 样 ,都 是 从 计划 经 济 逐 渐 
走向 市 场 经 济 。 面 对 激烈 的 市 场 竞争 和 日 新 月 异 的 技术 进 
步 ,风机 行业 必须 “以 市 场 为 导向 , 扶 优 扶 强 , 加 快 改革 改组 
步伐 ,优化 结构 ,提高 技术 创新 能 力 ” ,保持 行业 持续 发 展 。 
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加 快 市 场 草 销 网 络 建设 ,增强 市 场 快 速 反应 能 力 ,提高 风机 
产品 的 市 场 占有 率 。 

风机 行业 要 坚持 突出 重点 ,支持 扶植 优势 产品 和 优势 
企业 ,形成 并 扩大 行业 发 展 的 主导 企业 ,以 带动 和 促进 整个 
行业 的 发 展 。 

加 快 改 革 改 组 步伐 ,建立 规范 动作 的 新 机 制 ,以 改革 促 
发 展 。 从 调整 企业 生产 经 营 方 式 着 手 , 建 立 科 学 化 、 现 代 
化 .灵活 高 效 的 管理 机 制 , 优 经 生产 经 营 与 资本 经 营 , 以 资 
产 为 纽带 与 加 强行 政 组 合 ,谋求 在 新 的 经 济 增 长 点 上 走出 
一 条 新 的 路 子 。 

加 快 产 品 结构 的 调整 ,要 依靠 科技 进步 ,提高 产品 的 创 
新 能 力 , 提 高 资源 利用 率 ,提高 产品 质量 和 生产 效率 。 转 变 
经 济 增长 方式 ,把 着 眼 点 由 过 去 的 上 规模 、 上 产量 、 重 复 布 
点 的 粗放 式 经 营 逐 步 向 以 技术 创新 、 提 高 产品 质量 .提高 产 
则 附加 值 为 主要 目标 的 集约 化 经 济 增长 方式 转移 。 

提高 对 外 开放 水 平 ,优化 出 口 产品 结构 ,采取 各 种 必须 
的 措施 ,增强 我 国 风 机 产品 的 出 口 竞争 能 力 ,提高 芭 机 产品 
信誉 。 

2. 基本 任务 

(1) 提 高 行业 整体 素质 ,增强 市 场 竞争 能 力 

我 国 风机 行业 已 经 从 无 到 有 ,从 小 到 大 ,风机 产品 已 经 
是 国民 经 济 中 不 可 缺少 的 一 种 产品 。 有 些 风 机 产品 已 达到 
一 定 水 平 ,但 是 仍 有 不 少 风 机 产品 始终 跟 不 上 国际 先进 水 
平 ,还 需要 进口 ,同时 还 有 相当 多 的 产品 生产 能 力 过 剩余 ， 
不 少 企业 的 销售 下 降 , 库 存 增加 ,风机 行业 的 亏损 面 在 扩 
大 。 为 此 ,必须 调整 产品 结构 ,加 大 技术 创新 和 研究 开发 力 
度 ,提高 产品 质量 ,发 展 市 场 名 牌 产 品 , 提 高 企业 的 素质 和 
管理 水 平 ,加 强 对 国内 外 两 个 市 场 的 调研 ,增强 市 场 竞争 能 
力 。 

(2) 努 力 开 发 高 .新 产品 ,积极 参与 国际 竞争 

国际 上 风机 发 展 趋势 仍然 是 大 型 风机 容量 继续 增 大 ， 
同时 发 展 高 讨 小 流量 ,高效 化 高速 小 型 化 及 低 品 声 化 。 风 
机 行业 必须 根据 国内 外 市 场 的 需要 ,积极 开发 高 新 风机 ,所 
高 国产 化 水 平 ,在 满足 内 需 的 基础 上 ,参与 国际 竞争 。 通 用 
风机 应 自主 井 发 和 引进 技术 相 结 合 ,实现 产品 的 更 新 换代 。 
做 好 新 技术 的 推广 应 用 ,提出 技术 发 展 规 划 , 充 分 发 挥 行业 
专家 的 作用 。 

(3) 为 重大 技术 装备 国产 化 作 贡 献 

石化 工业 是 国民 经 济 的 支柱 ,国家 将 在 “十 五 "计划 中 
对 大 型 乙烯 工程 .大 型 化 肥 和 大 型 煤化 工 工 程 进行 调整 和 
发 展 。 以 沈阳 鼓风机 厂 同时 包括 陕西 冲 风 机 (集团 ) 有 限 公 
司 、 上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 为 首 的 行业 大 型 企业 都 具备 了 
生产 大 型 乙烯 工程 .大 型 化 肥 和 大 型 煤化 工 工 程 配套 用 的 
大 型 风机 压缩 机 的 制造 能 力 , 为 此 应 该 加 强 对 该 产品 的 开 
发 .研制 和 生产 ,替代 进口 ,为 我 国 重 大 技术 装备 国产 化 作 
出 应 有 的 贡献 。 

3. 主要 目标 

(1) 总 量 目标 
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根据 全 国 历年 风机 产量 以 及 全 国 工业 产值 的 统计 资料 
预测 ,2005 年 全 国 风 机 产量 在 260 ~ 290 万 台 之 间 ,2010 年 风 
机 产量 在 310 ~ 325 万 台 之 间 。 在 风机 协会 范围 内 2005 年 
风机 产量 估计 在 31 万 台 左 右 ,2010 年 风机 产量 估计 在 35 万 
台 左 右 。 

根据 风机 行业 的 历年 分 类 风机 高 质量 统计 资料 预测 ， 
2005 年 离心 压缩 机 需求 量 为 160 ~ 180 f ,其 中 目前 50% 左 
右 还 是 进口 产品 ,希望 到 2005 年 国产 的 压缩 机 能 占 到 60% ; 
到 2010 年 为 200 ~ 210 台 , 若 望 国 产 的 离心 压缩 机 能 达到 
70% 左 右 。 轴 流 压 缩 机 在 2005 年 需求 量 在 26 台 左 右 ,2010 
年 估计 在 36 台 左 右 。 

预测 2005 年 风机 行业 工业 总 产值 达到 41.5 亿 元 ;销售 
收入 达到 39.5 亿 元 ;2010 年 工业 总 产值 达到 54.5 亿 元 左 
右 ; 销 售 收入 达到 52.5 亿 元 左右 。 

(2) 结 构 调 整 目 标 

在 党 的 十 五 大 报告 明确 指出 :从 现在 起 到 下 世纪 的 前 
十 年 ,是 我 国 实现 第 二 步 战略 目标 ,向 第 三 步 战 略 目标 迈进 
的 关键 时 期 。 在 这 个 时 期 风机 行业 要 积极 推进 经 济 体制 和 
经 济 增长 方式 的 根本 转变 ,在 调整 和 完善 所 有 制 结构 ,推进 
国有 企业 改革 ,完善 分 配 结构 和 分 配方 式 ,完善 市 场 机 制 方 
面 取 得 新 的 突破 。 注 重 产品 结构 调整 ,注重 以 名 有 牌 、 高 技术 
产品 抢占 市 场 制高点 ,体现 名 有 牌 效应 。 大 型 企业 注重 技术 
含量 高 的 产品 典 踪 世界 高 技术 发 展 前 沿 ;通用 产品 注重 技 
术 创 新 .产品 创新 .扩大 成 套 ,不 断 赢 得 用 户 。 

(3) 质 量 .效益 目标 

在 2005 年 风机 行业 将 创建 行业 名 牌 产品 达到 30 种 左 
{з ,80 多 以 上 风机 产品 按照 国际 标准 组 织 生 产 。 到 2010 年 
行业 名 牌 产品 达到 70 种 左右 ,90% 以 上 风机 产品 按照 国际 
标准 组 织 生产 ¢ 

4, 行业 结构 调整 及 发 展 重点 

(1) 产 品 结构 调整 重点 

风机 产品 要 根据 国内 外 市 场 发 展 趋势 ,以 及 国家 的 产 
业 发 展 指导 信息 ,重点 发 展 与 高 技术 产业 化 重点 领域 相关 
的 配套 风机 。 配 套 风 机 的 主要 服务 对 象 是 农 副产品 贮藏 、 
加 工 .流通 先进 技术 与 设备 ;高 效 有 机 肥 商 品 化 生产 工艺 与 
成 套 设备 ;城市 生活 垃圾 处 理 技术 及 成 套 设 备 ; 城 市 污水 处 
理 利 用 成 套 工 艺 设 备 ; 烟 气 脱硫 工艺 及 成 套 设备 ;大 中 型 焦 
化 厂 干 炸 焦 装置 产业 化 ;大 型 高 效 袋 式 除尘 器 ;开放 式 、 半 
密闭 电石 炉 烟 气 余热 利用 及 除尘 系统 装置 ;高 浓度 工业 废 
水 与 工业 险 废物 处 理 装 置 设备 ;煤炭 高 效 生 产 技术 及 装置 ; 
三 次 采油 腔 滑 调 技术 及 重大 装置 ;高 效 、 低 污染 燃 煤 发 电 系 
统 ; 超 临界 火电 机 组 ;大 中 型 乙烯 裂解 和 分 离 装 置 ;钾肥 生 
产 工 艺 及 成 套 设备 等 。 

风机 产品 重点 发 展 石 油 . 化 工 、 天 然 气 输送 管道 、 大 中 
城市 污水 处 理 1 程 等 用 大 型 压缩 机 鼓风机 ,形成 风机 行业 
新 的 经 济 增长 点 。 要 对 超 临 界 火 电机 组 、 核 电站、 清洁 煤 发 
E .600MW 级 大 型 空冷 机 组 需要 的 风机 产品 进行 研究 和 开 
发 ,以 适应 这 些 工程 在 “十 五 ”期 间 的 发 展 。 同 时 风机 行业 
要 研究 和 开发 为 “农业 、 农 村、 农民 "服务 的 产品 ,如 谷物 冷 





藏 所 需要 谷 仓 的 离心 风机 和 轴 流 风机 等 等 。 

(2) 技 术 结 构 调 整 重点 

牢固 树立 科学 技术 是 第 一 生产 力 的 观点 ,市 场 竞争 归根 
到 底 是 科学 技术 力量 的 竞争 ,要 加 强 ,加速 发 展 科 技 ,拥有 科 
RAF ,在 全 行业 内 形成 尊重 知识 着重 人 才 的 气氛 ,进一步 
落实 知识 分 子 政策 ,为 科技 人 员 创 造 良好 的 科研 和 工作 环 
境 。 进 一 步 建立 有 效 的 激励 机 制 , 吸 纳 高 级 研究 人 员 。 

大 力 加 强 科技 投入 ,保证 产品 研究 开发 资金 及 时 到 位 ， 
在 有 条 件 的 企业 加 强 技 术 开 发 机 构 的 建设 和 管理 ,努力 健 
全 “技术 中 心 ”, 从 大 力 .物力 和 财力 上 保证 提高 科研 和 新 产 
品 开发 能 力 。 

(3) 企 业 组 织 结构 调整 重点 

加 强 企 业内 部 结构 转型 力度 ,优化 企业 组 织 结 构 ,提高 
企业 快速 反应 能 力 。 企 业 的 调整 ,要 走 “ 精 化 产品 、 精 化 装 
置 . 精 化 队伍 "之 路 。 企 业 产品 精 化 ,要 以 市 场 为 导向 , 扶 优 
劣 汰 ;装置 精 化 ,要 有 针对 性 地 将 大 量 初 加 工 .半成品 生产 
分 离 出 来 ,保留 并 增添 关键 生产 设备 ,使 企业 向 哑铃 型 转 
变 ; 队 伍 精 化 ,要 使 企业 保持 有 一 套 精 兵 强 将 在 开发 生产 第 
一 线 ,多 余力 量 经 培训 后 充实 经 营 、 服 务 等 三 产 , 以 扩大 再 
就 业 机 会 

在 有 条 件 的 企业 应 积极 普及 计算 机 技术 的 应 用 ,实施 
CIMS 工程 ,加 快 市 场 反 应 能 力 。 

积极 进行 企业 联合 ,推广 强 强 联合 ,在 企业 重组 .联合 
中 应 打破 所 有 制 .行业 界线 .地 区 界线 ,应 重视 与 其 他 行业 
企业 的 联合 ,尽快 形成 在 国内 外 有 较 强 竞争 实力 的 大 型 企 
业 集团 。 

5. 科技 开发 及 固定 资产 投资 项 目 安 排 建 议 

(1) 指 导 思 想 


通过 “十 五 ”期间 的 技术 改造 ,提高 现 有 企业 产品 的 性 
能 指标 和 产品 质量 ,提高 产品 的 开发 能 力 , 提 高 工艺 水 平 ， 
鼓励 技术 创新 ,使 行业 优势 企业 .优势 产品 的 技术 水 平 再 上 
一 个 台阶 ,使 其 达到 或 接近 国际 当代 水 平 。 

扩大 国内 外 两 个 市 场所 需要 的 热 销 产品 的 生产 规模 ， 
淘汰 相应 规模 的 落后 生产 能 力 ,淘汰 落后 工艺 设备 ,项 目 要 
求 高 起 点 .高 水 平 ,工程 建设 要 求 高 质量 。 

(2) 安 排 原则 

“十 五 ”期间 技术 改造 投资 重点 ,以 行业 中 新 的 经 济 增 
长 点 为 主 ,发 展 一 批 重 点 产品 ,开发 一 批 新 产品 ,淘汰 一 批 
落后 产品 ,培育 一 批 名 牌 产品 ,提高 企业 在 国内 外 市 场 上 的 
竞争 能 力 。 

(3) 基 建 KK .引进 和 出 口 等 重点 项 目的 安排 建议 

详 见 表 4~ 表 9。 

6. 政策 措施 

充分 利用 已 引进 的 国外 先进 技术 ,加强 消化 .吸收 和 技 
术 创 新 , “十 五 ”应 对 已 经 引进 的 项 目 探索 出 适合 国情 的 创 
新 途径 和 机 制 ,以 尽快 形成 自主 开发 能 力 。 

在 激烈 的 市 场 竞 争 中 ,提高 行业 竞争 水 平 ,规范 行业 竞 
争 秩序 , 共 创 一 个 公平 竞争 环境 ,不 仅 是 每 个 企业 的 迫切 要 
求 , 也 是 建立 社会 主义 市 场 经 济 的 客观 需要 ,以 促进 行业 的 
健康 发 展 。 

加 强 对 风机 产品 技术 研究 的 投资 力度 ,大 力 创造 新 产 
品 研究 的 机 制 ,希望 企业 在 技术 改造 中 增加 技术 中 心 投资 
比例 。 

对 填补 国内 空白 和 扩大 出 口 的 风机 产品 要 加 大 倾斜 政 
策 。 鼓 励 企 业 走出 国门 ,去 国外 办 厂 , 到 国际 市 场 中 拓展 发 
展 空 间 。 


表 4 “十 五 "固定 资产 投资 项 目 建议 表 ( 一 ) 






陕西 鼓风机 ( 集 
团 ) 有 限 公司 
热处理 .锻压 ,总装 的 配套 生产 能 力 









СЖ 
团 ) 有 限 公 司 
品 试车 站 


КР А 环保 及 控制 装置 技术 改造 项 目 









四 平 金 丰 股份 
有 限 公司 


石化 .冶金 用 轴 流 压缩 机 能量 回收 透 平 机 组 技术 
改造 项 目 。 主 要 了 内容 为 :充实 转子 加 工 能 力 和 锦 焊 、 


西部 大 开发 重点 项 目 高 炉 系 统 CCPP 装置 生产 技术 
改造 项 目 。 主 要 内 容 为 购置 数控 龙门 铠 铣床 ,改造 产 


进行 单 级 透 平 理论 研究 ,扩大 上 曝 气 鼓风机 产量 , 满 
足 污水 处 理工 艺 要 求 。 购 置 先进 加 工 制 造 设备 等 







项 目 完成 后 ,年 生产 轴 流 压 
и. 能 量 回收 透 平 机 组 及 其 
转子 配件 28 组 ,生产 能 力 达 
1500t。 轴 流 压 缩 机 及 能 量 回 
收 透 平 机 组 均 达 到 国际 90 年 
代 末 同类 产品 先进 水 平 


年 产 AV 系列 轴 流 压缩 机 
20 台 ,其 中 新 增 CCPP 装置 用 
轴 流 压缩 机 10 台 


新 增产 值 8000 万 元 ,新 增 
利润 640 万 元 ,新 增 税 金 300 
万 元 


污水 处 理 达 到 国家 环境 保 
护 标 准 要 求 
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9000 


年 产 16000 套 高 效 节能 风 冷 成 套装 备 。 增 添 国内 外 





浙江 上 风 实 业 = 5 о ` 形成 生产 能 力 , 使 企业 在 工 | 1 
股份 有 限 公 司 关键 加 工 设 备 .试验 设备 、 检 测 设备 等 96 台 套 ,新 建 | 艺 水 平 上 和 技术 装备 上 ,都 达 
成 13000m 面积 到 当今 国际 先进 水 平 


综述 39 


(Ж) 


_ 总 投资 


浙江 上 风 实 业 年 产 16000 套 高 效 节能 风 冷 成 套装 备 。 增 添 国内 外 新 增 销 售 收 入 8400 万 元 ，| 2980 
股份 有 限 公司 关键 焊接 设备 .机 器 人 自动 装配 线 、 检 测 设备 等 ,新 | 利润 130 万 元 ,税金 650 万 
建成 6000m 面积 元 ,创汇 300 万 美元 


重庆 通用 工业 | 。 开 发 环保 ,节能 鼓 压 风机 ,增添 关键 设备 ,扩大 冷 焊 | ”提高 产品 质量 ,提高 企业 制 
(集团 ) 有 限 责 任 | 面积 造 工 艺 水 平 
公司 
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表 6 “十 五 "重点 科技 攻关 及 开发 项 目 建 议 表 (一 ) 


N e Я 


计算 机 技术 | FH E FE Af ÛL , ВЕЕ Ц E А ЗИЛ 陕西 鼓风机 
开发 与 应 用 件 开发 及 CAD、CAM、CAPP CAT 等 应 用 (集团 ) 有 限 公 
司 


























陕西 鼓风机 
(集团 ) 有限 公 
司 


为 进一步 提高 轴 流 压缩 机 的 效率 ,开展 新 
型 叶 型 的 试验 研究 (如 N8 型 1 叶 型 ) 


轴 流 压缩 机 
叶 型 试验 
























陕西 鼓风机 
(ЖИ) ЯЕ 


采用 自行 开发 与 购买 相 结 合 的 办 法 ,研究 
硝酸 尾气 透气 动 设计 软件 


硝酸 尾气 透 
气动 设计 软件 
开发 与 应 用 


数控 编程 技 
术 研 究 

















西安 飞机 工 
业 公司 


陕西 鼓风机 
(集团 ) 有 限 公 
司 


利用 西 飞 公司 五 坐标 数控 铣床 开发 三 元 
叶轮 的 加 工 软件 





















Ek PF Ж Al М 
(集团 ) 有 限 公 
可 


压缩 机 采用 沉淀 硬化 不 锈 钢 制造 叶轮 试 
验 研究 


SC025 材料 试 
验 研 究 及 应 用 
























原 国 家 机 械 КАМ, 200 


工业 局 





罗 攻 鼓风机 攻关 开发 罗 菊 鼓风机 及 控制 装置 
消 声 及 控制 攻 


х A 





广 






SL 系列 三 开发 研究 无 需 水 冷却 的 高 压 (98kPa) ,SL 天 津 市 鼓风机 总 西安 交通 大 
罗 茨 鼓风机 系列 三 叶 罗 芯 鼓 风机 ,使 产品 达到 世界 先进 
水 平 , 功 耗 与 同类 产品 相当 ,噪声 比 同类 产 
品 低 2 ~ 3dB(A) 


运用 先进 的 航空 理论 技术 ,通过 国家 级 重点 
室 反 复试 验 ,并 经 过 CAD. CAM, CAE 的 设计 
研究 .试验 验证 ,研制 正 反 转 可 变 翼 地 铁 隧 
道 风机 。 使 产品 具有 效率 高 .噪声 低 、 运 转 
平稳 . 耐 高 温 。 使 产品 达到 国际 先进 水 平 


引进 技术 、 消 化 吸收 ,使 火电 厂 烟 气 脱硫 风 
机 技术 水 平 达到 90 年 代 国 际 水 平 。 为 燃 煤 
电厂 烟 气 脱 硫 装 置 提供 重要 配套 设备 
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重庆 通用 工 
业 ( 集 团 ) 有 限 
责任 会 司 


重庆 市 机 械 工 业 500 


管理 局 








RS “十 五 "重点 科技 攻关 及 开发 项 目 建议 表 ( 三 ) 


主持 部 门 


开发 排 烟 系 引进 技术 、 消 化 吸收 ,使 火电 厂 烟 气 除尘 重庆 市 机 械 工 业 重庆 通用 工 
统 除尘 风机 风机 技术 水 平 达到 90 年 代 国 际 水 平 。 为 燃 | 管理 局 业 ( 集 团 ) 有 限 
煤 电厂 .锅炉 排 烟 系统 提供 重要 配套 设备 责任 公司 


开发 城市 污 引进 技术 、 消 化 吸收 ,使 产品 技术 水 平 达 重庆 市 机 械 工 业 重庆 通用 工 
水 集中 处 理 曝 | 到 90 年 代 国 际 水 平 。 国 产 化 率 达 98% | 管理 局 业 ( 集 团 ) 有 限 
气 风机 上 ,改变 环保 设备 依赖 进口 的 局 面 责任 公司 





开发 大 型 离 引进 技术 .消化 吸收 ,使 产品 技术 水 平 达 重庆 市 机 械 工 业 重庆 通用 工 
心 压 缩 机 到 90 年 代 国 际 水 平 。 国 产 化 率 达 98% 以 上 | 管理 局 业 ( 集 团 ) 有 限 
责任 公司 
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重庆 通用 工 
业 ( 和 集团 ) 有 限 
责任 公司 
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引进 单位 







轴 流 压缩 机 
许可 证 协议 的 
延伸 


陕西 鼓风机 ( 集 
团 ) 有 限 公司 







， A 投资 额 用 汇 额 


1979 年 9 月 陕西 鼓风机 厂 与 瑞士 苏 尔 寿 
公司 签订 “ 轴 流 压缩 机 许可 证 协议 ,为 了 使 
陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 设计 制造 的 轴 
流 压缩 机 始终 与 瑞士 苏 尔 寿 公 司 保持 同等 
的 技术 水 平 , 拟 与 苏 尔 寿 公司 进行 许可 证 协 
议 书 延长 的 协商 

























































2 高 炉 煤气 余 陕西 鼓风机 ( 集 1992 年 陕西 喜 风 机 厂 引 进 了 日 本 川崎 重 
REFEN HY | MARAR 工 株式 会 社 的 高 炉 煤 气 余 压 回收 透 平 发 电 
造 技术 引进 的 装置 的 设计 制造 技术 ,“ 十 五 "期 间 拟 将 该 项 
完善 引进 技术 达到 进一步 完善 

3 高 效 .高 温 风 四 平 金 丰 股份 有 与 西安 交通 大 学 合作 研究 先进 的 设计 理 
机 限 公司 论 及 模型 机 的 优化 设计 与 试验 方法 

4 开发 脱硫 、 除 重庆 通用 工业 ( 集 


ERAREMA | 团 ) 有 限 责 任 公司 


国际 90 年 代 先 进 的 离心 式 鼓 压 风 设计 制 
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一 、 现 状 与 差距 

1. 基本 情况 

压缩 机 是 一 种 用 于 提高 气体 压力 或 输送 气体 的 机 器 。 
压缩 机 按 其 作用 原理 分 为 容积 式 和 动力 式 两 大 类 ,我 国 习 
惯 将 动力 式 压缩 机 划 归 风机 行业 ,压缩 机 即 专 指 容积 式 压 
缩 机 。 在 容积 式 压 缩 机 中 ,我 国 又 习惯 将 制冷 用 压缩 机 划 
归 制 冷 行业 ,将 刹车 泵 划 归 农机 行业 ,这 样 ,压缩 机 行业 的 
产品 为 除 制 冷 用 压缩 机 和 条 车 条 外 的 其 它 容积 式 压 缩 机 。 

压缩 机 产品 在 石油 化 工 . 治 金 . 矿 山 、 电 力 、 纺 织 、 轻 工 、 
医药 .电子 ,机械 制造 .建筑 及 国防 军工 等 国民 经 济 各 部 门 
中 得 到 了 广泛 应 用 。 量 大 面 广 的 压缩 机 产品 是 耗 能 高 的 产 
品 之 一 , 耗 电 量 约 占 全 国 发 电 总 量 的 7 和 % ~ 8%。 我 国 的 压 
缩 机 械 工 业 是 在 新 中 国 成 立 以 后 建立 和 发 展 起 来 的 ,在 改 
革 开 放 后 得 到 了 快速 发 展 , 现 已 形成 了 人 才 培 养 . 科 学 研 
究 .产品 开发 设计 和 制造 较为 完善 的 体系 。 除 少数 超 高 压 
和 特殊 气体 压缩 机 外 , 现 有 产品 品种 和 数量 基本 能 满足 国 
民 经 济 各 部 门 的 需要 。 但 各 类 压缩 机 的 可 靠 性 和 配套 水 平 
与 国际 先进 水 平 还 有 较 大 差距 。 

按 机 械 工 业 综 合 统计 年 报 , 压 缩 机 产品 的 各 种 数据 按 
大 中 型 气体 压缩 机 和 微型 压缩 机 分 别 进行 统计 。 因 此 在 进 
行 市 场 发 展 分 析 .预测 和 规划 中 也 分 别 对 大 中 型 气体 压缩 


机 和 微型 压缩 机 进行 分 析 .预测 和 规划 。 

我 国 目前 有 压缩 机 制造 厂 170 余 家 ,配件 制造 厂 304: 
家 ,其 中 大 型 二 类 企业 7 家 。 根 据 1998 年 机 械 工 业 综 合 统 
计 年 报 资料 ,对 66 家 压缩 机 企业 进行 统计 ,压缩 机 制造 业 的 
工业 总 产值 按 1990 年 不 变价 计算 为 210 456 万 元 (其 中 优等 
品 产值 为 16 074 万 元 ) , 按 现行 价 计 算 为 199 649 万 元 (其 中 
新 产品 产值 为 52 914 万 元 ); 全 年 销售 产值 为 196 358 万 元 
(其 中 出 口交 货 值 为 7 940 万 元 ); 工 业 增 加 值 为 58 747 万 
元 ;全 年 销售 额 为 197 612 万 元 。1998 年 大 中 型 压缩 机 产量 
为 15 053 台 ,价值 量 为 140 277 万 元 ( 按 1990 年 不 变价 计算 ， 
下 同 ) ,销售 量 14 855 和 台 ,销售 率 为 98.7% 。 其 中 工艺 用 往 
复式 活塞 压缩 机 产量 917 f ,价值 量 55 066 万 元 ,销售 量 930 
台 ,销售 率 为 101.4% ;螺杆 式 压 缩 机 产量 为 3 033 台 ,价值 
Е 35 432 万 元 ,销售 量 2 871 台 ,销售 率 为 94.7% ;动力 用 往 
复式 活塞 压缩 机 产量 为 9 062 台 ( 其 中 大 型 产品 400 台 ) , 价 
值 量 40 523 万 元 (其 中 大 型 产品 价值 量 8 874 万 元 ) ,销售 量 
8 966 台 ( 其 中 大 型 产品 456 台 ) ,销售 率 为 98.9% (其 中 大 型 
产品 为 114.0% )„ 1998 年 微型 压缩 机 的 产量 为 119 698 f 
价值 量 为 49 065 万 元 ,销售 量 119 899 台 ,销售 率 为 100.2% 。 
1998 年 压缩 机 行业 工业 增加 值 为 58 747 万 元 ,全 年 销售 额 
197 612 万 元 ,利润 总 额 - 3 582 万 元 。1994 ~ 1998 年 压缩 机 
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行业 的 产品 .产销 量 .工业 总 产值 .销售 产值 等 主要 数据 见 
Ж lo 

2. 国际 .国内 科技 发 展 趋势 

(1) 国 际 压缩 机 技术 发 展 趋势 

OD 压缩 机 技术 发 展 总 趋势 

А. 压缩 机 产品 向 结构 紧 竣 ,体积 小 .能 耗 少 ,噪声 低 、 效 
率 高 ,可靠 性 高 以 及 排 气 净 化 能 力 强 方向 发 展 。 由 于 计算 机 
技术 的 发 展 和 应 用 ,促进 压缩 机 产品 品 上 述 趋势 快速 发 展 。 


B. 压缩 机 产品 机 电 仪 一 体 化 得 到 强化 ,90 年 代 以 来 ， 
压缩 机 机 组 采用 微电脑 进行 爹 自动 控制 ,自动 显示 压缩 机 
的 各 项 运行 参数 ,实现 优化 节能 运行 状态 、 优 化 联机 (上 压 红 
机 ) 运 行 .运行 参数 异常 显示 .报警 与 保护 。 

С. 不 仅 中 小 微型 成 套 压缩 机 组 普遍 以 扬 装 无 基础 、 全 
置 低 品 状 态 供 货 ,不 少 大 型 压缩 机 组 也 如 此 ,大 大 书 约 了 安 
装 基础 和 调试 费用 ,方便 广大 用 户 。 


表 1 气体 压缩 机 行业 近 几 年 及 “十 五 "发 展 主要 数据 





۴ 项 目 名 称 

в 

一 .| 主要 数据 

1. | 企业 个 数 

2. | 大 中 型 气体 压缩 机 产量 /价值 最 (不 变价 ) 


ЖЕН 

其 中 :( 昌 动力 用 往复 式 活 塞 压缩 机 产量 /价值 量 
(不 变价 ) 

tH Fî it 


其 中 :大 型 产品 产量 /价值 量 (不 变价 ) 


销售 量 

(2) 工 艺 用 往复 式 活塞 压缩 机 产量 /价值 量 ( 不 变 
№) 

销售 量 


(3) 螺 杆 式 气 体 压缩 机 产量 /价值 量 ( 不 变价 ) 
销售 量 
3. | 微型 压缩 机 产量 /价值 量 (不 变价 ) 


ЖЕЕ 
4. | 工业 总 产值 (不 变价 )( 原 规定 ) 
工业 总 产值 (不 变价 )( 原 规定 ) 
其 中 :优等 品 产值 
工业 总 产值 (现行 价 )( 原 规定 ) 
工业 总 产值 (现行 价 )( 新 规定 ) 
其 中 :新 产品 产值 
全 年 销售 产值 (现行 价 ) 
出 口交 货 值 
工业 增加 值 
全 年 销售 额 
主要 经 济 效益 指标 
工业 经 济 效益 综合 指标 
工业 产品 销售 率 
工业 资金 利税 率 
工业 增加 值 率 
销售 收 人 利税 率 
万 元 产值 综合 能 耗 ( 折 标 煤 ) 
资产 负债 率 
流动 比率 


а Аа с а о 


щщ їй] = з] a | їп‏ ت 


|| оо ы @ 
ч Hl H Ài 


© ها ي لد‎ e uu Ny =e 


D. 工业 发 达 国 家 相当 普遍 应 用 CAD 进行 产品 设计 , 开 
发 了 各 种 应 用 软件 并 得 到 不 断 完 善 。 产 品 设计 中 应 用 压缩 
机 热力 学 .动力 学 计算 软件 和 压缩 机 工作 过 程 模拟 软件 等 ， 
不 但 节省 了 繁杂 的 手工 计算 ,而 且 提 高 了 计算 的 准确 度 。 
通过 综合 模拟 模型 预测 压缩 机 在 实际 工 况 下 的 性 能 参数 ， 


42+ 2002 中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 
































58 61 65 66 
47 112/ 51 698/ 21 772/ 20 039/ 15 053/ 18 000/ 
126 054 146 503 146 637 155 546 140 277 200 000 
46 824 49 663 21 705 20 035 14 855 18 000 
16 925/ 27 708/ 13 437/ 11 653/ 9 062/ 10 000/ 
65 215 81 916 52 597 46 472 40 523 50 000 
16 489 26 262 13 158 11 958 8 966 10 000 
649/ 543/ 407/ 435/ 400/ 450/ 
13 774 23 72] 10 507 11 158 8 874 15 000 
532 481 504 426 456 450 
1 078/ 1577/ 882/ 917/ і 000/ 
18 802 58 654 66 188 55 066 90 000 
2416 1 553 1019 930 і 000 
3 360/ 3 583/ 3 033/ 5 000/ 
28 374 33 972 35 432 60 000 
3 614 3 605 2 871 50 000 
149 825/ 195 966/ | 243 010/ 190 918/ 119 698/ | 250 000/ 
42 812 38 918 45 997 59 389 49 065 100 000 
128 901 189 712 232 202 214 832 119 899 250 000 

188 356 223 351 
223 066 230 478 218 512 210 456 
5 501 10 743 16 076 16 074 
234 425 295 590 

222 339 225 597 213 730 199 649 300 000 
630 519 54 169 52 914 120 000 
219 983 219 487 226 236 217 604 196 358 300 000 
5 876 5 913 6 578 6 882 7 940 40 000 
72 652 70 303 67 948 68 010 58 747 100 000 
218 065 214 216 228 831 217 499 197 612 300 000 


92.61 
93.84 
9.05 
33.21 
13.7 
0.33 


86.39 
98.72 
7.5 
27.23 
11.73 
0.36 


1.06 





77.64 
100. 28 
5.87 
25.47 
10.34 
0.35 
67.58 
1.07 





56.84 
98.35 


29.42 


0.27 


64.12 
1.07 





从 而 可 以 缩短 现场 试验 时 间 ,减少 试验 费用 ,提高 新 产品 开 
发 的 成 功率 。 应 用 压缩 机 优化 设计 软件 ,对 热力 学 参数 . 结 
构 参 数 . 零 部 件 结构 强度 进行 优化 设计 ,同时 对 冷却 器 . 气 
闪 活塞 等 部 件 进 行 优化 设计 。 应 用 CAD 技术 的 数学 模型 
取代 了 ”经验 凑 试 ”使 新 产品 开发 .设计 、 科 研 工作 向 目 动 


化 ,最 佳 化 方向 发 展 。 

Е. 产品 设计 中 重视 工业 设计 和 环境 保护 ,使 压缩 机 产 
品 以 优美 的 外 型 .安静 的 运行 .卓越 的 品质 面向 市 场 。 

@ 各 类 压缩 机 的 技术 发 展 趋势 

А. 往复 式 活塞 压缩 机 

а. 往复 式 活塞 讨 缩 机 进一步 向 大 容量 、 高 压力 方向 发 
展 。 随 着 炼油 ,化 肥 装 置 的 大 型 化 ,活塞 力 吨 位 越 来 越 大 、 
其 至 超过 100t。 

b. 往复 式 活 塞 压缩 机 仍然 朝 着 机 组 化 .无 基础 、 成 套 
化 .高 转速 . 短 行程 . 低 噪声 、 全 自动 控制 的 方向 发 展 ,用 微 
电子 技术 装备 往复 式 活塞 压缩 机 产品 ,实现 往复 式 活 塞 压 
缩 机 气量 调节 和 节能 控制 .自动 保护 .使 之 实现 了 无 人 值班 
连续 高 效 运行 。 

с. 发 展 变 工 况 条 件 运行 的 新 型 气 阅 。 在 石化 工业 中 使 
用 的 大 型 压缩 机 希望 能 在 不 同 工 况 条 件 下 有 效 运行 ,车 采 
用 一 般 气 阁 , 在 非 设计 工 况 条 件 下 运行 时 气 间 的 效率 和 寿 
命 将 大 大 降低 。 发 展 弹簧 底部 支架 结构 可 调 的 新 型 气 阀 用 
于 石化 工业 中 的 大 型 压缩 机 中 ,使 其 能 在 各 种 不 同 工 况 条 
件 下 有 效 运 行 。 

B. 螺杆 压缩 机 

国际 上 蜗杆 压缩 机 需求 呈 上 升 趋势 ,在 移动 式 动 力 用 
空气 压缩 机 中 占 80%。 干 式 或 喷 油 螺杆 压缩 机 的 应 用 领域 
继续 扩大 。 尽 管 干 式 螺杆 压缩 机 的 制造 难度 大 ,价格 昂贵 ， 
但 因 其 排 气 不 含油 分 ,不 需 配 备 油 分 离 和 过 滤 装 置 而 得 到 
广泛 应 用 。 | 

а. RFF FE 4F OL FE АНИК FF A FI BE ОН РАЯ FF RFF Е 
缩 机 系列 机 组 化 产品 ,克服 了 高 频 噪声 和 功 耗 大 两 大 缺点 。 

b. 发 展 回 压缩 机 腔 内 喷 人 少量 水 的 技术 , 喷 人 的 水 起 
到 密封 作用 和 冷却 作用 ,能 有 效 地 降低 压缩 机 排 气 温度 , 提 
高 了 内 压缩 效率 ,压缩 机 排出 的 压缩 气体 更 加 洁净 。 虽 然 
需要 配备 水 循环 系统 和 气 水 分 离 器 , 因 从 气体 中 分 离 水 比 
分 离 油 容易 得 多 , 而且 没有 油 的 消耗 ,运行 费用 较 低 ,发 展 
采用 精密 铸造 成 形 工程 塑料 压缩 机 转子 技术 制造 的 转子 防 
锈 性 能 好 ,还 可 以 降低 螺杆 压缩 机 的 噪声 和 振动 ,为 讨 缩 腔 
内 采用 喷 水 密封 冷却 技术 创造 了 很 好 的 条 件 。 

с. 通过 改进 螺杆 齿 形 和 压缩 机 结构 设计 ,改善 滤 油 材 
质 性 能 提高 螺杆 压缩 机 的 综合 性 能 ,使 其 更 为 高 效 . 节 能 、 
紧凑 ‚ККЕ .美观 ,并 使 排 气 得 到 净化 ,安装 .维护 更 为 方便 。 
如 采用 不 对 称 的 螺杆 齿 形 蔡 代 对 称 圆 弧 齿 形 使 喷 油 螺杆 压 
缩 机 的 比 功 率 降 低 约 10% ;采用 修 贺 齿 形 核 角 ,有 利于 滚 切 
加 工 齿 形 ,效率 可 提高 10% 。 

d. 螺杆 压缩 机 采用 微电脑 控制 技术 ,发展 自我 智能 检 
ME .保护 功能 ,在 空 车 运行 时 间 过 长 时 ,可 以 自动 停机 
和 自动 启动 加 载 ,可 以 节约 能 源 。 

е. 工艺 螺杆 压缩 机 重点 是 发 展 密封 技术 ,发 展 了 干 密 
封 RA AHIR E RAMEE FERE FH REFE E 
宫 密 封 .迷宫 加 水 环 密封 . 驱 气 迷宫 密封 .机械 密封 等 技术 。 

С. 摩托 压缩 机 

摩托 压缩 机 设计 采用 积木 式 和 标准 化 方法 ,压缩 机 的 


RE AM .活塞 .活塞 环 活塞 杆 都 是 标准 件 , 再 根据 用 户 
的 不 同 要 求 ,采用 积木 式 和 标准 化 设计 ,提高 产品 的 可 靠 性 
和 经 济 性 ,保证 交 货 期 。 另 外 改进 气 阀 ,增加 气流 通道 面 
FA, JM E Н .增高 升 程 .增强 耐 温 性 能 ,采用 新 型 耐 高 温 材 
料 ,额定 工作 温度 过 190 ,用 于 苛刻 高 温 环境 时 ,其 耐 热 性 
能 和 其 他 物理 性 能 均 好 于 金属 片 的 气 阀 。 

D. ЛЕЖАВ 

由 于 涡 旋 压缩 机 兼 具 容积 式 压 缩 机 和 透 平 压缩 机 的 优 
D ,逐渐 受到 重视 。 因 这 种 压缩 机 具有 效率 高 (与 同类 往复 
式 活塞 压缩 机 相 比 , 涡 旋 压缩 机 的 绝热 效率 提高 10% 以 上 ， 
容积 效率 提高 25% LA E), HERE ЛУ, RF RK E 
部 件数 量 少 EEH .体积 小 可靠 性 高 等 优点 ,得 到 了 人 快速 
发 展 。 

a. 发 展 计算 机 模拟 技术 ,对 渴 旋 压缩 机 的 工作 过 程 进 
行 模 拟 , 分 析 渴 旋 压 缩 机 的 凡 何 、 热 力 、 动 力 . 传 热 .效率 等 
特性 ,对 其 性 能 进行 预测 .评价 和 优化 。 

b. 涡 旋 盘 型 线 的 基本 参数 直接 影响 压缩 机 的 性 能 参数 
和 运行 状态 ,在 考虑 涡 旋 盘 齿 刚度 ,变形 及 汇 韦 等 因素 影响 
前 提 下 .对 涡 旋 盘 型 线 的 基本 参数 进行 优化 研究 ,选择 最 佳 
组 合 使 压缩 机 性 能 最 佳 。 

с. 根据 涡 旋 压 缩 机 可 通过 变 转 速 实现 变 容量 的 特性 ， 
开展 对 涡 旋 压缩 机 可 变 转 速 研究 ,对 空调 用 压缩 机 可 以 通 
过 改变 压缩 机 的 转速 调节 最 佳 的 制冷 量 而 达到 节能 效果 ， 
同时 可 以 快速 控制 室温 。 

(2) 国 内 压缩 机 技术 目前 水 平 

工艺 用 往复 式 活 蹇 压缩 机 

目前 各 种 类 型 的 工艺 用 往复 式 活塞 压缩 机 国内 都 能 生 
产 , 通 过 消化 吸收 引进 技术 或 与 国外 合作 生产 的 工艺 用 压 
缩 机 达 国 际 同类 产品 水 平 。 沈 阳 压 缩 机 股份 有 限 公 司 为 茂 
名 石化 公司 生产 的 年 产 200 万 + 渣 油 加 氧 脱硫 装置 配套 的 
4M80 型 新 氧 压缩 机 ,其 活塞 力 .最 终 排 气压 力 、 排 气量 等 技 
术 参 数 达 国际 水 平 。 上 海 压缩 机 有 限 公司 与 美国 德 莱 塞 一 
兰 公司 合作 为 石化 工业 的 年 产 40 万 + 加 所 精制 装置 提供 的 
新 氢 压 缩 机 和 循环 氨 压 缩 机 均 达 国际 先进 水 平 。 但 是 一 些 
大 型 的 工艺 用 往复 式 活塞 压缩 机 还 不 能 满足 重大 装置 配套 
需要 ,仍然 依靠 进口 。 

DIR ЕР ЛЕ ЯЙ DL 

螺杆 压缩 机 产品 的 品种 不 断 增加 ,产量 不 断 扩 大 ,与 国 
外 合作 生产 或 消化 引进 技术 生产 的 动力 用 螺杆 压缩 机 产品 
已 达 国 际 技术 水 平 。 但 工艺 用 螺杆 压缩 机 与 国际 先进 水 平 
差距 较 大 ,进口 量 较 多 。 

加 动力 用 往复 式 活塞 压缩 机 

动力 用 往复 式 活 塞 压缩 机 产品 在 我 国 发 展 较 早 ,技术 
比较 成 熟 ,主要 技术 指标 基本 与 国际 先进 水 平 相当 ,基本 能 
占领 国内 市 场 ,出 口 量 逐 步 增加 。 

@ 微 型 压缩 机 

微型 压缩 机 产品 发 展 较 早 ,一 般 微 型 压缩 机 产品 的 主 
要 技术 参数 达 国 际 水 平 ,品种 规格 基本 能 满足 国内 需要 ,而 
且 出 口 量 较 大 。 但 全 无 油 润滑 微型 压缩 机 技术 性 能 还 不 能 
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满足 国内 市 场 需要 , 仍 有 较 多 进口 。 

3. 主要 差距 

(ORTH ARR FRR ZF 

买方 市 场 情况 下 的 产 需 总 体 是 过 剩 的 ,但 还 存在 供 不 
应 求 , 即 低 水 平 产品 严 重 过 一 ,高 水 平 产 品 供不应求 , 仍 需 
进口 。 

(2) 产 品 结 构 .企业 组 织 结 构 .经济 规模 等 方面 的 差距 

中 产品 结构 

压缩 机 产品 低 水 平 重复 生产 严重 ,不 少 生 产 企业 没有 
产品 开发 能 力 .工艺 装备 和 试验 检测 手段 落后 ,产品 技术 起 
点 低 ,造成 低 技术 水 平 的 普通 产品 严重 过 剩 ,而 技术 含量 高 
的 和 特殊 用 途 产品 十 分 短缺 ,必须 进口 。 即 使 消化 吸收 引 
进 技术 或 与 国外 合作 生产 的 产品 基本 上 为 国际 80 年 代 末 期 
和 90 年 代 初 期 水 平 ,也 不 能 完全 适应 市 场 需求 结构 的 变化 。 
总 的 说 来 ,压缩 机 行业 是 低 水 平 产品 过 剩 和 高 水 平 产 品 短 
缺 的 结构 性 耶 盾 十 分 突出 。 

四 企业 组 织 结构 

目前 企业 组 织 结构 基本 上 仍 是 只 重视 制造 中 间 部 ,而 
不 重视 市 场 调 研 .科研 开发 .总 装 调 试 和 售后 服务 两 头 部 
位 ,为 两 头 小 中 间 大 的 “橄榄 型 "。 企 业 往 往 只 注重 增加 产 
品 产量 ,扩大 生产 规模 ,而 没有 在 技术 创新 ,产品 结构 升级 
换代 上 下 功夫 。 因 此 多 数 企业 缺乏 市 场 竞 争 能 力 , 经 济 效 
益 差 ,只 能 在 低 水 平 竞 争 中 苗 苗 挣扎 。 

经 济 规模 

企业 经 营 规模 普遍 偏 小 ,重复 分 散 严 重 ,专业 化 生产 水 
平 低 。 有 些 企业 虽 经 多 次 技术 改造 ,工厂 组 成 .布局 .生产 
流程 等 虽 有 所 改进 ,但 基本 上 上 仍 为 “大 而 全 ”" “小 而 全 "的 结 
构 模 式 。 

国外 较 大 型 的 企业 基本 上 是 综合 性 企业 ,压缩 机 产品 
仅仅 是 其 中 一 部 分 ,还 生产 机 械 行业 的 制冷 设备 .真空 机 
械 冷冻 十 燥 机 等 其 他 机 械 产 品 , 应 用 领域 延伸 到 环境 工 
程 .电子 信息 .医药 等 领域 。 而 我 国 的 庄 缩 机 企业 多 数 产 品 
单一 ,只 生产 压缩 机 ,而且 只 生产 一 种 或 两 种 压缩 机 产 上 向 o 
连结 构 简 单 ,便于 组 织 规 模 生 产 的 微型 压缩 机 产品 生产 也 
十 分 分 散 , 只 有 江苏 大 力 集团 股份 有 限 公 司 形 成 了 年 产 10 
万 台 微 型 庄 缩 机 的 生产 能 力 。 由 于 生产 分 散 造 成 产品 成 本 
高 ,质量 不 稳定 。 企 业 间 在 市 场 上 以 互相 上 讨 价 进 行 无 序 现 
争 ,影响 企业 经 济 效益 和 产品 出 口 。 压 缩 机 行业 年 销售 收 
人 达 亿 元 的 企业 只 有 十 余 个 ,其 中 多 数 销售 收入 又 不 足 2 
亿 元 ,销售 收入 最 高 的 上 海 压缩 机 股份 公司 的 年 销售 收 人 
也 不 是 5 亿 元 。 

(3) 产 品质 量 ,性 能 ,技术 水 平 及 品种 差距 

由 于 科研 投入 少 ,基础 理论 研究 差 , 开 发 设计 新 产品 时 
缺少 基础 理论 指导 ,因此 新 产品 设计 基本 上 仍 停留 于 类 比 、 
仿造 等 落后 方式 。 虽 然 许多 企业 都 在 设计 中 应 用 计算 机 技 
Ж ,但 是 在 结构 分 析 、 材 料 选择 ,参数 的 确定 .采用 的 工艺 等 
方面 全 面 应 用 计算 机 技术 的 企业 不 多 ,因此 产品 的 技术 水 
E ,性 能 指标 与 世界 先进 水 平 比较 还 有 较 大 差距 。 而 最 主 
要 的 差距 是 性 能 的 稳定 性 各 可靠 性 不 高 。 
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由 于 工艺 装备 较 落 后 ,缺少 精密 的 关键 设备 ,产品 的 制 
造 质 量 不 稳定 ,产品 的 一 次 装配 合格 率 低 。 另 外 产品 的 外 
观 质量 普遍 很 差 。 

由 于 开发 设计 能 力 不 强 ,产品 的 变型 能 力 差 ,产品 名 ; 
不 能 满足 市 场 需要 ,特别 是 缺少 一 些 有 特殊 要 求 的 压缩 机 产 
品 ,如 摩托 压缩 机 ‚ Ja nh ЇЙ HE BREF E Яа Л.Л ЖКК Е ГІ. 

(4) 科 学 研究 .新 产品 开发 

承担 行业 科学 研究 任务 的 科 人 猎 院 所 因 忙 于 解决 “吃饭 
问题 " ,不 能 投 和 人 较 多 的 精力 进行 基础 理论 研究 ,再 从 理论 
上 指导 行业 的 新 产品 开发 设计 工作 ,从 而 提高 整个 行业 的 
技术 水 平 。 不 少 企业 因 经 济 效益 欠 佳 ,不 重视 基础 理论 他 
究 工作 ,不 能 投入 较 多 的 人 才 和 和 才 力 进行 新 产品 开发 设计 
工作 ,因此 产品 不 能 满足 市 场 多样 化 的 需要 。 

(5) лаш A OJ. 

出 口 产 品 主 要 是 档次 不 高 的 微型 压缩 机 ,虽然 出 口 数 
量 多 ,但 创汇 不 多 。 近 年 来 技术 含量 较 高 的 大 型 动力 用 上 庄 
缩 机 产品 出 口 量 在 逐渐 增加 ,但 是 技术 含量 高 的 工艺 用 讨 
缩 机 产品 几乎 没有 出 口 。 

(6) 经 济 效益 

庄 缩 机 行业 的 经 济 效益 很 差 ,无 论 是 产品 销售 收 人 fF 
售 利税 率 .资金 利税 率 都 很 差 ,而且 仍 在 继续 下 降 。1994 年 
至 1998 年 的 工业 经 济 效 益 指 数 分 别 为 92.61%、86.39% 、 
77.64% 19.00% .56.84% ¢ 

4. 形成 差距 的 主要 原因 

ЖАТ E HEK FRE A ап ДЕЛ Ж, ПА FR 
不 快 ,整体 竞争 力 不 强 的 主要 原因 是 行业 中 的 骨干 企业 虽 
然 加 大 了 改革 的 力度 ,但 机 制 仍 未 得 到 彻底 的 转变 ,企业 的 
经 营 观 念 . 管 理 . 组 织 结构 等 还 不 能 完全 与 市 场 经 济 接轨 ， 
企业 没有 建立 起 调动 一 切 积极 因素 的 激励 机 制 ,不 断 创新 
的 发 展 机 制 .严格 的 质量 管理 体制 和 成 本 控制 机 制 。 另 外 ， 
国家 有 关 部 门 对 于 因 低 水 平 的 重复 建设 .假冒 伪劣 产品 、 淘 
汰 产品 ,强制 实施 的 有 关 标 准 等 造成 无 序 况 争 状 态 缺 乏 强 
有 力 的 约束 措施 。 这 样 造成 国有 骨干 企业 难以 作为 ;小 型 
企业 又 不 能 为 国家 重点 建设 项 目 提供 高 .大 . 尖 、 精 的 产品 ， 
其 结果 是 不 少 国内 产品 销 不 出 去 ,而 国外 的 产品 不 断 进 入 
国内 市 场 。 

二 市场 需 求 预测 规划 目标 

1. 供需 现状 

(1) 目 前 供需 情况 

从 表 1 中 可 见 ,1998 年 大 中 型 压缩 机 产品 的 产 蜡 、 销 售 
量 和 价值 量 分 别 为 1994 年 的 32.0% .31.8 和 1.11 倍 , 其 中 
工艺 用 往复 式 活塞 压缩 机 产品 产量 .销售 量 和 价值 量 1998 
年 分 别 为 1994 年 的 85.1% ‚85.7% M 2.93 倍 。 由 此 可 见 压 
缩 机 产品 尤其 工艺 用 上 压缩 机 产品 的 产量 、 销 售 量 虽 然 有 所 
РИ ,但 价值 量 却 大 幅度 提高 ,说 明 压 缩 机 向 大 型 化 和 高 技 
Rê Ë .高 附加 值 方向 发 展 ,产品 的 结构 逐步 趋 于 合理 。 目 
前 ,压缩 机 行业 已 具备 了 为 “三 大 化 工 ” 等 国民 经 济 各 部 门 
的 重点 工程 建设 项 目 提供 配套 压缩 机 产品 的 能 力 。 具 备 了 
为 石化 行业 的 年 产 15,40,70 万 t+ 重 整 或 连续 重 整 装置 FP 





30,40 .80 ,125 F t WAX HA е6, FE FF 80,100,120 万 tt 加 氢 
裂化 装置 ,年 产 200 万 + 渣 油 加 氢 脱 硫 装置 等 提供 4M80 型 
FN AE ME E DF; RR TF FH RHR HE KEK 
尿素 生产 装置 配套 活塞 力 达 490KN (50 力 ) ,最 多 列 数 为 6、 
单机 功率 高 达 4 800kW 的 各 种 氮 氨 压缩 机 生产 能 力 ; 还 具备 
了 为 有 效 容积 为 4 000m 高 炉 采 用 喷 煤 粉 炼 铁 新 工艺 配套 
吹 喷 煤 粉 用 压缩 机 的 能 力 ; 并 为 矿山 行业 的 大 型 淮 井 钻机 
的 排 渣 风 源 和 高 风 压 潜 了 筷 外 机 动力 风 源 提供 了 移动 式 中 压 
螺杆 空 压 机 组 ;为 亚洲 最 大 的 中 国 空气 动力 研究 与 发 展 中 
心 的 尖端 科技 大 型 (2m) 激 波 风 洞 的 高 压 氧气 源 提供 了 隔膜 
式 超 高 压 氨 气压 缩 机 组 ,使 风 洞 产生 商 马 赫 数 .高 雷诺 数 气 
流 。 年 产 200 万 t 河 油 加 氧 脱硫 装置 用 4M80 W $ A Ж Яй 
机 ,无 论 是 活塞 力 ,还 是 最 终 排 气 压力 . 排 气量 .功率 等 指 
标 ,都 是 目前 国内 最 大 的 ,在 国际 上 也 只 有 少数 发 达 国 家 的 
大 公司 才能 制造 。 

目前 国内 压缩 机 产品 的 供需 情况 是 ,一 般 的 动力 用 往 
复式 活塞 压缩 机 和 微型 压缩 机 产品 的 生产 能 力 大 于 市 场 的 
需要 ,而 工艺 用 压缩 机 虽然 有 了 较 快 的 发 展 ,但 无 论 在 技术 
水 平 ,还 是 制造 能 力 ,特别 是 在 产品 性 能 稳定 性 可靠 性 方 
面 与 国际 先进 水 平 还 有 较 大 差距 ,还 不 能 完全 满足 国家 重 
点 工程 建设 的 需要 。 如 沙漠 石油 用 天 然 气 动力 压缩 机 、 大 
型 氧 压 机 .核电 站 专用 压缩 机 .无 油 螺 杆 压 缩 机 等 产品 国产 
化 率 不 高 ,主要 依靠 进口 。 

我 国 的 压缩 机 产品 已 有 部 分 出 口 。1997 年 出 口 了 
80 174 台 ,出 口 额 为 11 254 万 元 。1998 年 出 口 了 57 176 台 ， 
出 口 额 为 7 940 万 元 。 

(2) 产 销 走 势 

从 表 1 中 可 以 看 出 ,大 中 型 气体 压缩 机 的 产量 .销售 量 在 
逐年 碱 少 。 其 中 大 型 动力 往复 式 活 塞 压 缩 机 的 产销 量 虽 然 
在 逐年 减少 ,但 是 减少 的 趋势 较 小 ;工艺 用 往复 式 活 塞 压缩 
机 的 产销 量 减少 的 趋势 最 小 。 螺 杆 压 缩 机 的 产销 量 逐 年 有 
所 增长 。 压 缩 机 产品 的 产销 走势 是 低档 次 的 动力 用 往复 式 
活塞 压缩 机 的 产品 数量 和 价值 量 不 会 有 大 的 增加 ,但 螺杆 压 
缩 机 的 产销 量 会 有 所 增长 。 高 档次 的 工艺 用 压缩 机 (无 论 是 
往复 活塞 式 , 还 是 螺杆 式 ) 的 产量 会 有 一 定 的 增加 ,而 随 着 产 
品 癌 大 型 化 .智能 化 方向 发 展 ,价值 量 会 有 较 大 增长 。 

(3) 影 响 需求 的 主要 因素 

一 方面 是 低档 次 的 一 般 产 品 生产 总 量 失控 ,生产 能 力 过 
剩 与 放空 , 男 一 方面 由 于 资金 分 散 等 原因 ,一 些 高 档次 的 产 
品 国 内 还 不 能 提供 ,需要 进口 。 影 响 需 求 的 主要 因素 如 下 : 

低档 次 产品 生产 能 力 过 剩 

普通 中 小 型 动力 用 往复 式 活塞 压缩 机 等 低档 次 产品 生 
产 厂 家 过 多 ,各 企业 的 技术 水 平和 装备 水 平 不 高 ,缺乏 技术 
开发 能 力 ,不 具备 生产 高 档次 产品 的 条 件 , 僧 多 费 少 ,只 能 
盲目 地 采取 降低 价格 等 手段 争 占 有 限 的 市 场 ,导致 大 家 在 
无 序 的 竞争 中 挣扎 求生 存 。 

微型 压缩 机 企业 也 不 例外 ,由 于 许多 企业 没有 什么 技 
术 特 点 ,又 不 能 形成 规模 生产 能 力 ( 江 苏 大 力 集 团 股 份 有 限 
公司 除外 ) ,产品 技术 水 平 不 高 .品种 单一 、 表 面 质量 欠 佳 和 


制造 成 本 偏 高 ,至 使 企业 缺乏 竞争 实力 , 面 对 较 为 广阔 的 国 
际 市 场 ,出 口 增长 仍 十 分 缓慢 。 

@ 高 档次 产品 竞争 力 不 强 

生产 工艺 流程 用 往复 式 活 塞 压 缩 机 和 螺杆 压缩 机 等 高 
档次 产品 的 企业 ,担负 着 为 国家 重点 工程 建设 项 自 配 套 压 
缩 机 的 任务 ,由 于 这 些 产 品 技 术 要 求 高 ,制造 难度 大 ,是 只 
需 单 台 或 2 台 ,3 台 , 很 难 组 织 生 产 。 由 于 这 些 企业 资金 不 
足 .负担 太 重 等 诸多 因素 影响 ,新 产品 开发 设计 能 力 差 , 同 
时 缺乏 先进 的 工艺 装备 和 检测 手段 等 ,企业 的 综合 竞争 力 
不 强 ,一 些 高 档次 的 工艺 流程 用 压缩 机 等 产品 仍 需 进口 。 

全 螺杆 压缩 机 市 场 受 进 口 冲击 大 

我 国 的 螺杆 压缩 机 产品 虽然 起 步 较 晚 ,但 是 近年 来 得 
到 较 快 发 展 。 但 台湾 复 盛 公 司 等 厂家 每 年 在 国内 销售 数 百 
台 螺 杆 压 缩 机 产品 ,还 有 中 美 合资 企业 上 海德 菜 塞 兰 压 缩 
机 有 限 公 司 和 上 海 英 格 索 兰 压缩 机 有 限 公 司 利用 资金 和 技 
术 优 势 ,批量 生产 的 螺杆 压缩 机 很 快 进入 国内 市 场 。 为 此 ， 
境外 企业 和 合资 企业 对 国内 螺杆 压缩 机 市 场 冲 击 较 大 , 影 
响 了 国内 螺杆 压缩 机 产品 的 发 展 。 

2. 国内 市 场 分 析 

(1) 市 场 需 求 分 析 

需求 特点 

“ 八 五 "末期 及 “ 九 五 "期 间 , 大 中 型 压缩 机 总 的 产销 量 
逐年 减少 ,无 论 是 动力 用 往复 式 活塞 压缩 机 ,还 是 工艺 用 往 
复式 活塞 压缩 机 的 产销 量 都 在 逐年 减少 (只 有 螺杆 压缩 机 
的 产销 量 有 所 上 升 ) ,但 是 压缩 机 的 平均 单 台 价格 在 逐年 增 
加 ,尤其 是 工艺 流程 用 往复 式 活 塞 压 缩 机 的 平均 单 台 价格 
上 升 显 著 。 一 方面 说 明 压 缩 机 的 市 场 需求 特点 是 大 型 化 和 
高 档 化 , 另 一 方面 说 明 压 缩 机 行业 技术 水 平和 制造 质量 提 
高 较 快 ,许多 以 前 不 能 供应 的 技术 含量 高 的 大 型 产品 和 高 
档 产品 ,在 “ 九 五 "期间 已 有 相当 产品 可 以 生产 。 

预计 在 “十 五 "期间 对 于 大 中 型 压缩 机 的 总 需求 量 不 会 
出 现 较 大 的 增长 势头 ,在 现 有 的 需求 总 量 基础 上 略 有 升降 。 
对 于 工艺 用 压缩 机 需要 的 产品 品种 .规格 等 将 不 断 增加 。 
尽管 需求 的 数量 不 会 有 大 的 增加 ,但 需求 的 总 价值 量 会 有 
较 大 增长 。 

人 各 主要 领域 的 需求 结构 

大 中 型 压缩 机 产品 在 各 主要 领域 的 需求 结构 变化 不 
大 ,主要 需求 领域 仍 为 化 学 工业 . 煤 电 油 工业 、 轻 纺 工业 ТВ 
金工 业 等 领域 。 中 国 通用 机 械 压缩 机 行业 协会 对 沈阳 气体 
压缩 机 股份 有 限 公 司 .上海 压 缩 机 有 限 公 司 、 华 西 通用 机 器 
公司 .北京 第 一 通用 机 械 厂 .柳州 压缩 机 总 厂 等 16 个 压缩 机 
的 主要 生产 企业 在 1998 年 压缩 机 产品 销售 去 向 的 调查 中 ， 
销 往 各 主要 领域 的 销售 量 占 总 的 销售 量 的 比例 如 下 :石油 
化 学 工业 23.5% , 煤 电 油 工 业 18.3% , 轻 纺 工业 7.9% ,冶金 
工业 7.9% ,交通 运输 业 5.7% ,建筑 及 建筑 材料 业 5.3% ,出 
口 3.1% ,和 军工 2.3% ,农林 牧 副 渔业 0.6% ,其 他 23.3%. Р 
品 销售 至 各 地 区 的 量 占 总 销售 量 的 比例 如 下 :东北 地 区 
9.1% ,华北 地 区 18.4% ,西北 地 区 6.8% ,华东 地 区 27.6%, 
中 南 地 区 21.3% ,西南 地 区 13.7% ,出 日 3.1%。 
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1995 ~ 1998 年 压缩 机 的 销售 去 向 情况 详 见 表 2。 
表 2 压缩 机 产品 销售 去 向 情况 


























年 份 1998 
农林 委 副 渔 0.6 
轻 纺 工业 7.9 
煤 电 油 工 业 8.3 
交通 运输 5.7 

i 建筑 及 建材 业 5.3 

п | 文科 .卫生 .科研 2.1 

使 | 冶金 工业 7.9 

部 | 化 学 工业 23.5 

门 出 口 3.1 

分 ‚—- 

类 | 军工 2.3 
流通 部 门 17.3 
储备 
机 械 产 品 配 套 1.7 
其 他 4.9 

按 HH 2.3 

产 东北 地 区 12.9 11.9 11.2 9.1 

їй 华北 地 区 20.2 17.3 19 ,2 18.4 

区 西北 好 区 6.1 6.7 11.3 6.8 

i 华东 地 区 28.8 | 35.9 | 270] 27.6 
中 南 地 区 20.0 15.0 18.1 21.3 

类 是 南 地 区 11.0 12.5 [1.1 13.7 

广 : 才 中 数据 为 销 往 某 部 门 或 地 区 的 销售 量 的 白 分 数 。 
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大 中 型 压缩 机 产品 主要 用 于 石油 化 学 .煤炭 .电力 、 轻 
纺 .冶金 等 工业 部 门 ,其 中 在 右 油 化 学 工业 部 门 用 得 最 多 。 
在 石油 化 学 部 门 使 用 的 技术 水 平 要 求 高 \ 用 量 较 多 的 氢气 
压缩 机 的 技术 水 平 可 以 代表 用 户 对 主要 产品 的 水 平 要 求 。 
这 种 氢气 压缩 机 在 加 氢 装 置 中 用 于 压缩 补充 的 新 氢 和 循环 
富 气 ,可 以 达到 离心 式 压缩 机 难以 达到 的 高 上 讨 缩 比 。 除 要 
求 活塞 力 . 排 气 量 , 排 气压 力 .功率 大 以 外 ,还 有 许多 特殊 要 
求 , 因 被 压缩 的 气体 分 子 量 小 等 因素 ,影响 了 阀门 操作 的 稳 
定性 ， 又 因 富 气 中 含 硫化 氧气 体 , 缸 体 和 活塞 的 材质 要 求 
耐 麻 和 抗 硫化 氨 腐 蚀 。 和 氧气 庄 缩 机 是 安装 在 大 型 的 连续 生 
产 装 置 中 ,其 结构 必须 紧凑 ,体积 小 ,重量 经 ,刚性 大 ,承载 
能 力 大 。 同 时 要 求 各 技术 参数 必须 满足 工艺 流程 要 求 , 技 
本 性 能 稳定 ,可 靠 性 好 ,以 确保 在 2~3 年 大 修 期 间 正 常 工 
作 。 上 压缩 机 的 活 赛 杆 和 十 字 头 的 联接 结构 从 根本 上 消除 了 
活塞 杆 断 裂 的 因素 ,使 活塞 杆 的 寿命 达 15 000 ~ 20 000h。 还 
需要 采用 了 大 型 网 状 阀 , 气 阀 .活塞 环 支撑 结构 等 国际 先进 
技术 ,确保 整 机 寿命 达 8 000h 以 上 。 

曲 进出 口 趋势 及 进口 产品 分 析 

А. 出 口 趋势 

近年 来 压缩 机 的 出 口 额 逐年 有 所 增加 ,根据 中 国 通用 
机 械 压 缩 机 行业 协会 统计 资料 ,1995 年 至 1998 年 各 年 的 出 
口 额 分 别 为 7 381 万 元 .7 038 万 元 .11 254 万 元 及 7 940 万 
元 。1998 年 出 口 压缩 机 57 176 台 ,平均 单价 1389 元 .其 中 出 
口 微型 压缩 机 56 954 台 ,出 口 额 4 076 余万元 ,平均 单价 为 
716 元 。 出 口 大 中 型 压缩 机 222 台 ,出 口 额 3 864 万 元 ,平均 
单价 17.4 万 元 。 出 口技 术 含 量 较 低 的 微型 压缩 机 较 多 ,出 
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口 额 较 低 。 而 技术 含量 较 高 的 大 中 型 压缩 机 的 出 口 额 逐 年 
有 所 增加 ,但 增加 缓慢 。 

B. 进口 趋势 及 进口 产品 分 析 

我 国 的 大 中 型 压缩 机 多 数 随 石油 化 工 成 套装 置 .核电 
站 成 套装 置 等 进口 ,也 有 少数 为 单机 及 配件 进口 。 目 前 进 
口 的 压缩 机 主要 是 沙漠 石油 等 领域 的 天 然 气 及 石油 气动 力 
压缩 机 (包括 摩托 式 压缩 机 及 发 动机 驱动 石油 气压 缩 机 )、 
无 油 润滑 螺杆 奈 缩 机 .大 型 氨 压 机 .核电 站 专用 压缩 机 等 。 


这 些 产 品 国内 虽 有 制造 ,但 是 由 于 产品 技术 水 乎 不 够 高 , 制 ， 


造 质量 较 差 ,技术 性 能 的 稳定 性 和 可 靠 性 及 寿命 等 还 不 能 
完全 满足 大 型 右 化 成 套装 置 核电 站 成 套装 置 及 沙漠 石油 
领域 等 的 要 求 。 近 年 来 我 国 的 氯 压 机 等 产品 有 了 较 快 的 发 
Ж ,使 我 国 炼 铀 装置 的 国产 化 率 有 较 大 提高 。 但 是 由 于 炼 
油 装 置 等 向 大 型 化 .智能 化 方 回 发 展 ,我 国 的 上 庄 缩 机 制造 技 
术 跟 不 上 国际 技术 发 展 的 步伐 ,还 需要 进口 大 型 化 及 智能 
化 水 平 访 的 压缩 机 。 上 压缩 机 进口 趋势 仍然 是 技术 含量 高 的 
大 型 智能 型 .特种 用 途 的 压缩 机 。 
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1998 年 与 1994 年 比较 ,大 中 型 压缩 机 平均 单 台 价格 上 升 
2.48 倍 ,其 中 动力 用 往复 式 活 赛 压 缩 机 的 单 台 价格 变化 不 
大 ,而 工艺 用 往复 式 活塞 讨 缩 机 的 单 台 平 均 价 格 上 升 了 
2.44 们 。 随 着 压缩 机 向 大 型 化 .智能 化 方向 发 展 ,压缩 机 的 
平均 单价 将 仍然 会 继续 增长 ,而 工艺 用 压缩 机 的 平均 单价 
会 继续 较 快 上 升 。 微 型 压缩 机 内 市 场 供 过 于 阔 , 技 术 含 量 
不 会 有 大 的 提高 , 随 着 生产 规模 的 扩大 ,平均 单 台 价格 会 有 
所 下 降 。 

”3. 国内 市 场 需 求 预 测 

(1) 石 油 化 工 领域 

中 乙烯 工程 

目前 我 国共 有 乙烯 生产 设备 18 赛 ,年生 产能 力 为 397 
万 吨 ,实际 年 生产 358 万 t。1997 年 我 国 进 口 乙烯 下 游 产 品 
折合 乙烯 242 万 1, 占 全 年 总 需要 量 的 40% ,国内 自给 率 只 有 
60%. 1 2] 2005 年 乙烯 的 年 总 需求 量 为 1 000 л t, #7 
内 的 自给 率 仍 保持 60% ,要 求 年 国产 乙烯 达 600 万 1, 其 生产 
能 力 应 达到 653 万 t。 因 此 ,在 “十 五 ”期间 需要 增加 乙烯 年 
生产 能 力 257 F te 石化 部 门 计划 利用 外 资 或 进行 合资 等 方 
式 新 建 扬 子 .福建 .天津 的 年 产 60 万 4 及 上 海 年 产 65 FIL 
炳 的 大 型 乙烯 工程 ,同时 对 已 有 的 燕山 .扬子 .上 海 .齐鲁 、 
茂名 等 大 中 型 乙烯 工程 进行 改造 ,扩大 生产 规模 ,增加 产品 
品种 ,提高 产品 质量 。 

扬子 乙烯 工程 改造 :乙烯 裂解 由 40 万 t/a 改造 为 65 万 
Иа, 裂解 汽 油 加 氧 由 30 万 t/a 年 增加 至 65 万 Va, ГЖ 
提 由 5 万 va 增加 至 10 万 t/a, 聚 乙烯 由 15 万 ta 增加 到 35 
万 Иа, RARA 16 Л ta 增加 到 36 万 Wao 

燕山 乙 焕 工程 改造 ;乙烯 裂解 由 40 万 t/a 改造 为 66 万 
va, Е — = 20 万 ta 高压 聚 己 烯 生产 装置 和 一 套 80 万 t/a 
柴油 加 氢 精 制 装置 ,改造 一 套 130t/a 中 压 加 氢 装 置 。 

上 海 乙 烯 工 程 改造 : 乙 炳 裂解 由 40 万 ta 改造 为 70 万 


Ма, ГЖ 10 万 va 增加 到 22 万 Va, RRM ҖЕН 40 
万 va 增加 到 55 万 ya, 芳烃 由 30 万 Wa 增加 到 42 万 Va. 

齐鲁 乙烯 工程 改造 :乙烯 裂解 由 45 万 Va 改造 为 64 万 
t/a, 聚 乙烯 由 14 万 ta 增加 至 34t/a。 

度 名 乙烯 工程 改造 :乙烯 裂解 由 38 万 ta 改造 为 70 ~ 
80 万 trao 

对 燕山 .扬子 .上 海 .齐鲁 KA FAM LETTS REX 
ê HERA MAA BA .废气 .乙烯 进 料 等 工艺 用 往复 
压缩 机 约 150 台 ,年 需 30 台 ; 还 需要 燃料 气 、 丁 二 烯 等 螺杆 
压缩 机 约 25 台 , 年 需 5 台 。 

我 国 现 有 的 乙烯 装置 多 为 成 套 进 口 , 因 进口 设备 价格 
高 ,因此 我 国 乙烯 生产 成 本 较 高 。 现 国际 上 乙烯 市 场 已 基 
本 饱和 ,国际 乙烯 市 场 价格 较 低 ,因此 国际 市 场 的 乙烯 对 我 
国 市 场 构成 较 大 威胁 。 我 国 的 乙烯 企业 不 得 不 采取 各 种 措 
施 降 低 生 产 成 本 ,其 中 包括 在 乙烯 工程 改造 中 尽量 提高 设 
备 的 国产 化 率 ,这 为 压缩 机 行业 提供 了 很 好 的 市 场 机 遇 。 

人 GO 炼油 

我 国 炼油 装置 虽然 总 能 力 较 大 ,但 是 由 于 国际 市 场 油 
价 下 降 ,国外 油 品 纷纷 涌 人 国内 市 场 ,炼油 三 开工 率 仅 60% 
左右 。 究 其 原因 ,一 方面 是 小 炼油 厂 太 多 , 因 技 术 和 设备 落 
后 , 炼 制 油 品 质量 差 , 成 本 高 ; 另 一 方面 是 大 中 型 炼油 厂 中 
还 没有 广泛 采用 先进 的 加 所 处 理 技术 ,加 和 氢 炼 油 的 能 力 不 
足 原 油 一 次 加 工 总 量 的 10% (E BR ЕЛП Ж ЖНА Ж ЖЖ 
油 方法 ,发 达 国 家 加 氢 炼 油 占 原油 一 次 加 工 总 量 的 40 和 ~ 
50% ) ,浪费 了 很 多 石油 资源 , 油 品 质量 差 量 价格 偏 高 。“ 十 
五 "期 间 除 需要 关闭 小 炼油 厂 外 ,必须 重点 提高 加 氢 炼 油 技 
术 的 水 平 ,增加 能 为 ,增强 原油 深度 加 工 和 综合 利用 的 能 
力 。 主要 发 展 漆 铀 加 氢 裂 化 技术 ,中 压 加 氢 改 质 技 术 和 加 
氢 精 制 技术 等 ,以 提高 油 品 质量 ,降低 成 本 ,增加 油 品 在 国 
内 外 市 场 的 竞争 能 力 。 

为 适应 国际 市 场 油 价 变化 的 需要 ， 十 五 "期 间 将 在 沿 
海地 区 新 建 具 备 炼 制 进 口 含 硫 量 高 原油 能 力 的 1 000 万 t/a 
的 炼油 厂 ,在 国际 市 场 原 油价 较 低 时 加 工 进口 原油 ,国际 市 
场 原 油价 较 高 时 炼 制 国产 原油 。 

国际 上 炼油 与 化 工 通 常 为 一 体 化 工程 同时 发 展 ,如 将 
40 Л Va CRR 6 5 750 万 ya 炼油 装置 组 成 一 体 化 工程 
后 ,每 年 可 降低 生产 成 本 2 500 ~ 3 500 万 美元 ,每 吨 乙 烯 的 
总 成 本 可 下 降 50 ~ 125 美元 。 “十 五 ?期 间 新 建 的 扬子 . 福 
E ,天津 .上海 的 大 型 乙烯 装置 也 需要 配套 新 建 一 体 化 的 炼 
油 装 置 才 能 获得 较 好 的 经 济 效 益 。 

上 述 沿海 地 区 新 建 的 1 000 万 va 能 炼 制 高 硫 原油 的 炼 
油 厂 ,为 新 建 的 大 型 乙烯 装置 配套 的 一 体 化 炼油 厂 及 对 已 
有 炼油 厂 中 进行 发 展 加 氢 技 术 改 造 等 ,都 需要 压缩 机 产品 ， 
预计 "十 五 "期 间 需 要 新 氨 压 缩 机 、 富 气压 缩 机 等 工艺 用 人 往 
复式 活塞 压缩 机 约 200 台 ( 套 ) ,年 需要 40 台 ( 套 )。 

OAH ,天然气 领 域 

近年 来 ,我 国 天 然 气 产量 增加 较 快 ,1997 年 为 219 亿 
m ,预计 2000 年 为 305 ~ 375 亿 mî ,2005 年 达 450 ~ 550 亿 
m 。 我 国 的 天 然 气 资源 集中 在 西部 ,尤其 集中 在 陕 甘 宁 、 四 


川 .青海 .塔里木 盆地 等 。 另 外 我 国 在 新 疆 等 沙漠 地 区 石油 
资源 较 丰 宣 。 开 采 天 然 气 和 沙漠 石油 及 伴生 的 石油 气 、 天 
RA ,对 石油 气 .天 然 气 进行 收集 .运输 .贮存 .处 理 等 ,需要 
燃气 摩托 压缩 机 等 以 天 然 气 为 动力 的 石油 气 KRAE 
机 。 预 计 “ 十 五 "期 间 共 需 200 台 ,年 需 40 台 。 这 些 油 田 、 气 
田 的 天 然 气 .石油 气 的 集 输 还 需要 往复 式 活塞 压缩 机 ,预计 
“十 五 "期间 共 需 150 台 ,年 需 30 台 。 石油 .天然 气 工业 还 需 
要 负 压 螺杆 压缩 机 和 油气 混 输 螺杆 压缩 机 ,预计 “十 五 ”期 
间 共 需 200 f ,年 需 40 人 台 。 

现 有 油气 田 已 拥有 右 油 气 .天 然 气压 缩 机 2 00 余 台 ， 
这 些 压 缩 机 有 的 已 使 用 多 年 ,尤其 是 东部 油田 的 石油 气压 
和 绍 机 都 陆续 进入 更 新 年 有限。 预计 “十 五 "期间 每 年 更 新 量 约 
为 160 台 。 

(2) 化 肥 领 域 

由 于 化 肥 工 业 的 产品 结构 和 产业 结构 不 合理 ,至 今 我 
国 的 化 肥 生 产 仍 不 能 满足 农业 生产 的 需要 。 单 质 氮 肥 、 磷 
肥 生 产能 力 相对 过 剩 , MRM ВЛЕ АЕ г" Е 77 Л Е, В 
复 肥 每 年 进口 700 RAF t, HF ЛЕ рут 1/3. FE RHE 
FF , {tk E АЛЕКЕ АЩ В 45%, RIE Ж Н Ж Ж {К 
( 约 为 30%), 与 国际 先进 水 平 (为 40% ~ 41%) БК» K 
型 化 肥 企 业 少 (企业 数 不 是 总 数 的 10% ,其 生产 能 力 磷 复 肥 
为 总 量 的 20% ,氮肥 为 总 景 的 30%), 中 小 型 化 肥 企 业 多 。 
由 于 大 型 化 肥 装 置 的 国产 化 率 较 低 , 一 些 关 键 设备 不 能 立 
足 于 国内 制造 ,因此 生产 工艺 流程 和 设备 改进 困难 ,技术 进 
步 缓慢 ,生产 装置 能 耗 高 .效率 低 。 中 小 型 化 肥 企 业 工 艺 落 
后 ,设备 陈旧 ,生产 效率 更 低 。 因 此 国产 化 肥 价 格 较 高 ,市 
场 况 争 能 力 不 强 。 目 前 我 国 化 肥 供 销 状 况 一 方面 是 国内 化 
肥 装 置 ,特别 是 中 小 型 化 肥 装 置 开工 严重 不 足 , 田 一 方面 是 
国内 每 年 还 要 进口 大 量化 肥 。1990 年 至 1998 年 期 间 进 口 化 
肥 耗 外 汇 250 亿美 元 。 且 前 我 国 的 化 肥 工 业 十 分 脆弱 ,加 入 
世贸 组 织 后 化 肥 行业 将 受到 巨大 冲击 , 若 不 加 快 产品 结构 
和 产业 结构 调整 的 步伐 ,我 国 氮肥 市 场 的 40% ~ 50% BE 
肥 市 场 的 50% 将 被 国外 占领 。 为 减少 加 入 世贸 组 织 后 国外 
化 肥 对 我 国 化 肥 市 场 的 冲击 ,“ 十 五 "期 间 化 肥 行 业 的 主要 
任务 是 提高 产品 在 市 场 的 综合 竞争 能 力 ,减少 化 肥 的 进口 
量 。 为 此 一 方面 要 采用 国产 化 的 关键 设备 新 建 一 些 大 型 化 
肥 装 置 , 另 一 方面 要 加 快 对 条 件 较 好 的 70 余 套 中 小 化 肥 装 
置 进行 技术 改造 ,改进 工艺 流程 ,采用 国产 的 性 能 先进 .能 
耗 低 .效率 高 的 设备 更 新 原 有 设备 ,扩大 中 小 型 化 肥 装 置 的 
生产 规模 ,提高 效率 .降低 生产 成 本 。 我 国 的 煤炭 资源 比较 
丰富 ,以 煤 为 原料 制 成 合成 气 再 合成 氨 的 新 技术 是 我 国 合 
成 腕 生产 的 发 展 方向 之 一 。 即 采用 水 煤 浆 与 工业 氧 在 气 化 
炉 中 进行 加 压气 化 反应 及 气体 净化 处 理 制 成 合成 气 ,再 采 
用 等 压 氮 合成 工艺 制 成 合成 氨 。 该 技术 在 改造 中 型 氮肥 厂 
中 具有 广阔 的 前 景 和 显著 的 经 济 及 社会 效益 。 该 技术 为 化 
肥 行 业 产 业 化 技术 之 一 ,在 “十 五 ”期 间 对 中 型 化 肥 厂 的 改 
造 中 将 得 到 推广 应 用 。 改 造 中 小 化 肥 装 置 ,每 套 需 要 活塞 
式 压缩 机 2~5S 台 ， 十 五 "期 间 共 需 氮 氧气 讨 缩 机 二氧化碳 
气压 缩 机 等 约 240 台 ,年 需 48 fo 
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大 型 化 肥 装 置 中 的 压缩 机 目前 基本 上 都 是 离心 式 压缩 
机 。 随 着 往复 式 活塞 压缩 机 易 损 件 寿命 的 不 断 提高 ,同时 
往复 式 活 塞 压缩 机 具有 等 温 效率 高 的 优势 ,在 大 化 肥 装 置 
中 有 取代 离心 式 压缩 机 的 趋势 ,国外 已 有 120 万 va ê MA 
装置 使 用 往复 式 活塞 压 缩 机 的 先例 。 只 要 不 断 提 高 往复 式 
活塞 压缩 机 的 设计 水 平和 制造 质量 ,往复 式 活 塞 压缩 机 完 
全 可 以 在 我 国 的 大 化 肥 装 置 中 争 得 一 席 之 地 。 

(3) 煤 化 工 领域 

“十 五 "期 间 将 继续 增加 城市 煤气 的 生产 能 力 , 城 市 煤 
气 加 压气 化 装置 需要 氧 压 机 ,煤气 输送 需要 压缩 机 。 另 外 
一 些 城市 煤气 用 氧 压 机 和 输 气 压缩 机 需要 更 新 。 预 计 ”十 
五 "期 间 共 需 氧 压 机 和 输 气 压缩 机 300 f ,年 需 60 台 。 

(4) 环 境 保 护 领 域 

为 减少 汽车 尾气 对 城市 环境 的 污染 ,必须 发 展 用 天 然 
气 .石油 气 等 清洁 燃料 的 环保 型 汽车 。 为 环保 型 汽车 提供 
清洁 燃料 ,需要 建立 清洁 燃料 供应 系统 , 即 清洁 燃料 的 加 气 
站 和 相应 的 供 气管 网 。 一 个 能 为 150 辆 汽车 提供 燃料 气 的 
加 气 站 需 天 然 气 压缩 机 1-~ 2 台 。 供 气管 网 也 需要 配备 一 定 
数量 的 天 然 气 讨 缩 机 。 预 计 " 十 五 ?期 间 需 要 天 然 气 压缩 机 
400 f ,年 需 80 Ê o 

(5) 钢 铁 工 业 领 域 

高 炉 喷 煤 技术 是 钢铁 工业 “十 五 "期 间 重 点 推广 应 用 的 
节能 降 耗 新 技术 之 一 。 该 技术 是 在 高 炉 风 口 叶 人 煤 粉 以 代 
替 人 妨 焦炭 的 技术 。 应 用 高 妨 大 喷 煤 量 的 技术 ,可 以 减少 
焦 炎 消耗 量 ,降低 成 本 ,改善 高 炉 的 燃料 结构 ,是 钢铁 工业 
节能 降 耗 的 关键 技术 之 一 。 目 前 国内 的 喷 煤 量 一 般 为 每 吨 
铁 100kg ,个 别 喷 煤 量 大 的 高 炉 为 每 吨 铁 150kg。 进 行 试验 的 
喷 煤 量 达 每 吨 铁 200kg( 该 指标 为 当代 国际 水 平 )。 根 据 原 
冶金 工业 局 “十 五 ”规划 ,2005 年 全 国 高 炉 喷 煤 量 为 1 200 万 
ti, 平均 每 吨 铁 喷 煤 100kg。“ 十 五 ”期 间 钢铁 工业 领域 重点 对 
1 000m 以 上 的 高 炉 进行 改造 ,使 每 吨 铁 喷 煤 量 达 130kg 以 
上 ,个别 高 炉 达 200kg。“ 十 五 ”期 间 高 炉 喷 煤 需 大 中 型 螺杆 
压缩 机 约 100 f ,年 需 20 f 

(6) 其 他 领域 

纺织 .食品 . 轻 工 . 医 药 等 各 行业 及 电站 、 乙 烯 、 化 肥 等 
大 型 装置 的 仪表 控制 系统 需要 洁净 的 压缩 空气 ,因此 对 无 
油 润滑 压缩 机 、 空气 净 化 及 干燥 装置 的 用 量 将 会 有 所 增加 。 

我 国 还 会 新 建 核 电站 ,为 防止 核电 尾气 污染 环境 ,在 核 
电站 尾气 回收 装置 中 需要 密封 性 能 优良 .压缩 比 高 防 介 质 
腐蚀 的 隔膜 压缩 机 。 

综 上 所 述 “十 五 ?期间 压缩 机 的 总 需求 量 增 加 不 多 , 压 
缩 加 行业 重点 是 发 展 技术 含量 高 的 工艺 用 压缩 机 品种 , 提 
高 投 术 水 平和 制造 质量 ,如 发 展 大 型 氢 压 机 、` 氮 氧气 压缩 
机 ,燃气 摩托 压缩 机 ,天然 气压 缩 机 .高 炉 晓 煤 用 压缩 机 等 ， 
以 满足 国家 重点 工程 配套 需要 。 

“十 五 "期间 年 需 各 种 工艺 用 往复 式 活 塞 压 缩 机 1 000 
台 ,价值 量 为 12 亿 元 。 

动力 用 大 中 型 往复 式 活 塞 讨 缩 机 的 总 需求 量 略 有 增 
加 ,年 需 量 约 12 000 台 ,价值 量 5.5 亿 元 ,其 中 大 型 动力 用 往 


48 · 2002 中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 


复式 活塞 压缩 机 450 f ,价值 量 1.5 化 元 。 

年 需 螺 杆 式 压 缩 机 6 000 台 ,价值 量 8 {ZFC o 

大 中 型 气体 压缩 机 的 总 需求 量 为 22 000 f ,价值 量 为 
30 亿 元 。 

微型 压缩 机 国内 市 场 需 求 仍 保 持 现 有 水 平 ,年 需 10 ~ 
20 FH f ,价值 量 为 2~4 亿 元 。 

(7) 行 业 前 十 三 名 企业 的 市 场 占 有 率 

根据 中 国 通用 机 械 压 缩 机 行业 协会 1995 ~ 1998 年 统计 
资料 ,行业 前 十 三 名 企业 的 市 场 占 有 率 如 下 : 


中 大 中 型 压缩 机 企业 

上 海 压 缩 机 有 限 公 司 12.86% 
沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公司 10.09% 
ЕП БАЙЛ, ДГ (@ БШ Ж 5А ШАЮ )9.01% 
TA EF 07 В BR н] 4.75% 
浙江 开山 股份 有 限 公司 3,87% 
华西 通用 机 器 股份 有 限 公司 3.73% 
南京 压缩 机 股份 有 限 公司 3.7% 
ИКЕ 3.4% 
山东 潍坊 生 建 集 团 2.93% 
北京 第 一 通用 机 械 厂 2.6% 
@ 微型 压缩 机 企业 

江苏 大 力 集团 股份 有 限 公 司 5.95% 
上 海 东 方 压 缩 机 厂 3.07% 
南京 华 冠 讨 缩 机 有 限 公司 2.81% 
行业 前 十 三 名 占领 了 压缩 机 市 场 的 68.77% 


4. 国际 市 场 需 求 预测 

(1)1995 ~ 1998 年 出 口 情况 

(01995 ~ 1998 年 出 口 量 及 出 口 额 

1995 ~ 1998 年 期 间 ,我 国 出 口 压 缩 机 产品 306 242 f ,出 
П #13 33 613 万 元 。1995 年 ~ 1998 年 各 年 出 口 量 /出 口 额 
分 别 为 100 890 £77 831 万 元 .68 002 {1/7 038 万 元 .80 174 
台 /11 254 万 元 和 55 176 #/7 940 万 元 。 

出 口 压缩 机 产品 中 ,微型 压缩 机 的 出 口 量 和 出 口 额 较 
高 ,4 年 中 共 出 口 微 型 庄 缩 机 305 275 台 , 占 压 缩 机 总 出 口 最 
的 99.7%; 出 口 额 为 19 658 万 元 , 占 压 缩 机 总 出 口 额 的 
58.5%。1995 ~ 1998 年 各 年 的 出 口 量 / 出 口 额 分 别 为 100 678 
台 /5 115 万 元 .67 716 台 /5 091 万 元 .79 927 台 /5 376 万 元 及 
56 954 台 /4 076 万 元 。 

近 几 年 大 中 型 压缩 机 产品 的 出 口 量 每 年 都 是 200 Rf, 
但 是 出 口 额 增加 比较 显著 。4 年 中 共 出 口 大 中 型 讨 缩 机 967 
台 , 占 压缩 机 出 口 总 量 的 0.3% ;出 口 额 13 955 万 元 , 占 压缩 
机 出 口 额 的 41.5%。1994 ~ 1998 年 各 年 的 出 口 量 /出口 额 分 
别 为 212 台 /2 266 万 元 、286 台 /1 947 万 元 、247 {1/5 878 万 
元 及 222 台 /3 864 万 元 。 

人 主要 出 口 国 

微型 压缩 机 产品 主要 出 口 至 美国 .阿根廷 .墨西哥 、 澳 
大 利 亚 等 国家 和 中 国 台 湾 .中 国 香港 地 区 。1995 年 ~ 1998 
年 4 年 中 ,出 口 至 美国 194 829 台 .中 国 台湾 94541 台 .中 国 
香港 50 472 б .阿根廷 14 651 台 .墨西哥 8 778 台 .澳大利亚 


8 481 台 .越南 4 273 f ,法国 4239 台 ,日 本 3471 f> 

大 中 型 压缩 机 产品 主要 出 口 至 伊朗 .巴基斯坦 .有 量 本 等 
国家 和 地 区 。1995 ~ 1998 FHM E], BH HH EFE 112 A BE 
斯 坦 108 台 .日 本 103 û .越南 59 f .朝鲜 48 A .缅甸 24 f. 
泰国 19 台 .中 国 香港 14 台 .美国 13 台 ,还 出 口 至 澳大利亚 、 
苏丹 .叙利亚 .埃及 .智利 等 国家 和 地 区 。1997 年 出 口 额 最 
高 ,为 5 878 万 元 。 

1995 ~ 1998 年 压缩 机 出 口 情况 见 表 3。 

表 3 压缩 机 产品 出 口 情况 






年 份 1998 合 i 


销售 额 (万 元 ) 1 | 7940 | 33613 
HOEA) 57 176 | 306 242 




















美国 104 842 
按 哥伦比亚 1 616 
国 | 墨西哥 8 778 
家 | 澳大利亚 8 493 
及 | 越南 4 349 
地 | FEE 751 
区 | 阿根廷 14 651 
分 fF E F 50 486 
5i 加 拿 大 3 028 
新 加 坡 155 
н EH 152 
本 | 日 本 3 574 
ЯН | 韩国 763 
机 | 比利时 1 548 
销 | 泰国 391 
售 | 中 国人 台湾 94 541 
| EB 1 593 
(台中 法 国 4 239 
巴基斯坦 
证 : 才 中 数据 为 出 口 舱 较 多 围 家 或 地 区 的 销售 量 。 
昌 增 加 出 口 的 可 能 性 分 析 


微型 压缩 机 产品 国际 市 场 看 好 ,尤其 是 在 美国 .日 本 、 
阿根廷 .澳大利亚 等 国家 有 较 大 的 需求 ,而 且 我 国 现在 已 经 
有 了 较 稳 定 的 出 口 渠 道 。 "十 五 ?期 间 只 要 进一步 增加 产品 
品种 ,提高 产品 质量 (包括 外 观 质量 ), 降 低 制 造成 本 ,继续 
拓宽 市 场 领 域 ,有 较 好 的 出 口 前 景 。 

大 中 型 压缩 机 近 几 年 出 口 发 展 较 快 ,主要 出 口 到 亚洲 
和 中 东 地 区 。 出 口 大 中 型 往复 式 活塞 压缩 机 和 螺杆 压缩 机 
有 较 好 的 经 济 效益 。 对 大 中 型 压缩 机 产品 在 亚洲 、 中 东 地 
区 仍然 有 较 大 的 需求 。“ 十 五 "期 间 , 利 用 我 国 在 吸收 消化 
国外 先进 技术 的 基础 上 制造 的 技术 水 平 较 高 的 大 中 型 压缩 
机 产品 的 技术 和 价格 优势 ,同时 进一步 开拓 国际 市 场 ,争取 
出 口 更 多 的 技术 含量 较 高 的 大 中 型 讨 缩 机 产品 和 工艺 用 讨 
缩 机 产品 是 可 以 实现 的 。 

(2) 出 口 量 .出 口 额 预测 及 主要 出 口 企业 

QO 出 口 量 、 出 口 额 预测 

“十 五 "末期 微型 压缩 机 产品 的 年 出 口 量 可 达到 20 ~ 25 


万 台 ,出 口 额 达 到 4~ 5 亿 元 。 大 中 型 压缩 机 产品 的 年 出 口 


量 达 550 ~ 600 台 ,出 口 额 达 1.2~1.5 亿 元 。 
@ 主 要 出 口 企 业 


微型 压缩 机 产品 的 主要 出 口 企 业 是 江苏 大 力 集团 股份 
有 限 公司 、 上 海 东 方 压缩 机 厂 、 杭 州 美亚 加 压缩 机 有 限 公 
司 .无 锡 第 二 压缩 机 厂 .南京 三 达 机 械 有 限 公 司 等 。 

大 中 型 压缩 机 产品 的 主要 出 口 企 业 是 沈阳 气体 压缩 机 
厂 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 人 公司. 上海 压缩 机 有 限 公 司 `、 上 海 
大 隆 机 器 厂 .余姚 通用 集团 公司 .柳州 压缩 机 总 厂 .蚌埠 压 
缩 机 总 厂 等 。 

三 .行业 发 展 思路 

1. 战略 思想 

压缩 机 行业 发 展 的 思路 是 以 国内 外 市 场 为 导 回 ,以 产 
品 为 龙头 ,以 质量 为 生命 ,以 效益 为 核心 ,以 人 才 为 根本 ,以 
转换 机 制 为 动力 ,促进 技术 进步 ,创造 凡 个 具有 较 高 知名 
E .信誉 度 和 自我 特色 的 名 牌 产 品 , 形 成 新 的 增长 点 ,塑造 
好 行业 的 形象 ,以 增强 综合 竞争 能 力 和 抗 风 险 的 能 力 , 使 行 
业 呆 日 摆脱 困境 走 上 良性 循环 的 发 展 道路 ,提高 行业 的 总 
体 水 平和 经 济 效 益 。 

2. 总 量 目标 | 

预计 到 2005 年 压缩 机 工业 总 产值 及 销售 产值 均 为 30 
亿 元 , 为 1998 年 的 142.6% , 为 历史 最 高 年 (1996 年 ) 的 
130.2% 。 按 1998 年 数据 为 基数 计算 ,工业 总 产值 和 销售 产 
值 的 年 增长 率 为 5.2% ; 按 历史 最 高 年 份 的 1996 年 数据 为 基 
数 计算 的 年 增长 率 为 3%。 工 业 增 加 值 由 1998 年 的 5.9 亿 
元 增 至 10 亿 元 ,年 增长 率 为 11.9%。 出 口 额 由 1998 年 的 
0.8 亿 元 增 至 4 亿 元 ,使 压缩 机 行业 的 效益 有 较 大 提高 。 

大 中 型 压缩 机 的 产量 由 1998 年 的 1.5 万 台 增 至 1.8 万 
f ,价值 量 由 1998 年 的 14 亿 元 增 至 20 亿 元 。 其 中 工艺 用 
往复 式 活塞 压缩 机 产量 由 1998 年 的 917 台 增 至 1 000 台 , 价 
А Ен 5.5 亿 元 增 至 9 亿 元 ;大 型 动力 用 往复 式 活塞 压缩 机 
产量 由 400 台 增 至 450 f ,价值 量 由 0.9 亿 元 增 至 1.5 亿 元 ; 
螺杆 式 压 缩 机 产量 由 3033 台 增 至 5 000 台 ,价值 量 由 3.5 1Z 
元 增 至 6 亿 元 ;微型 压缩 机 产量 由 1998 年 的 12 万 台 增 至 25 
万 台 ,价值 量 由 4.9 亿 元 增 至 10 亿 元 。 

3. 结构 调整 目标 

(1) 产 品 结构 调整 目标 

加 强 基 础 性 理论 研究 ,大力 开展 模块 化 设计 ,开发 具有 
当代 水 平 的 机 、 电 、 仪 一 体 化 的 智能 性 产品 ,达到 高 效 、 节 
能 .安全 .可靠 的 目标 ,缩短 与 国际 先进 水 平 的 差距 。 

优先 发 展 的 重点 产品 是 为 国家 重点 工程 项 目 配套 的 压 
缩 机 产品 ; 污 国外 相 比 国内 产品 仍 处 于 落后 地 位 或 尚 属 空 
白 的 压缩 机 产品 ;出 口 创汇 前 景 较 好 的 产品 。 

А. 为 炼油 和 三 大 化 工 配 套 的 压缩 机 

新 氨 压 缩 机 循环 毛 壬 缩 机 、. 丁 二 烯 螺杆 压缩 机 、 二 氧 
化 碳 压缩 机 . 氮 氢 计 缩 机 、 干 式 螺 杆 压 缩 机 .大 型 煤气 压缩 
机 等 。 

B. 其 他 国家 重点 工程 用 压缩 机 ,其 中 不 少 是 目前 国内 
产品 仍 处 于 落后 地 位 或 尚 属 空白 , 仍 主要 依赖 进口 的 产品 : 

天 然 气动 力 石油 及 天 然 气压 缩 机 (包括 摩托 压缩 机 和 
天 然 气 发 动机 驱动 石油 气压 缩 机 ). 舰 船用 水 冷 或 空冷 空 压 
机 ,隔膜 式 超 高 压 压缩 机 组 ,全 无 油 橡 胶 隔 膜 压缩 机 组 、 高 
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炉 吹 煤 粉 螺杆 压缩 机 .无 油 螺 杆 压缩 机 .大 型 动力 用 往复 式 
活塞 压缩 机 等 。 

C. 出 口 前 景 好 的 压缩 机 产品 

微型 压缩 机 ,微型 无 油 讨 缩 机 .大 型 动力 用 往复 式 活塞 
压缩 机 .动力 用 螺杆 压缩 机 等 出 口 前 景 好 。 

限制 发 展 的 产品 。 适 当 限 制 国 内 生产 能 力 有 较 大 过 
剩 .市 场 供应 远 超过 需求 的 产品 :市场 昌 有 需求 ,但 已 经 有 
较 好 技术 性 能 替代 产品 的 压缩 机 。 如 一 般 动 力 用 档次 不 高 
的 中 ,小 型 和 微型 往复 式 活塞 压 缩 机 产品 ( 含 全 无 油 压 缩 机 
产品 ) 等 ,限制 扩大 生产 能 力 。 

桂 止 生产 的 产品 。 楷 止 生产 性 能 和 技术 落后 的 压缩 机 产 
品 ; 虽 有 市 场 和 需求, 但 能 耗 高 .噪声 大 的 产品 。 原 机 械 工 业 部 和 
原 国 家 计 委 公布 的 淘汰 产品 均 属 禁止 生产 产品 。 还 有 3W - 
0.7]7( 环 状 股 ) 空 压 机 ,1 - 10/8.1 - 10/7 ,2У -0.3/7、2V0.6/7 型 
动力 用 往复 式 活 塞 压 缩 机 等 均 属于 禁止 生产 产品 。 

(2) 企 业 组 织 结 构 调整 日 标 

对 大 中 型 压缩 机 企业 ,采取 抓 大 扶 强 的 措施 ,通过 改组 
改制 .联合 .兼并 等 多 种 形式 ,造就 沈阳 气体 压缩 机 集团 公 
可 .上 海 压缩 机 集团 公司 ,无锡 压缩 机 集团 公司 .柳州 压缩 
机 集团 公司 等 具有 和 较 强 竞争 实力 的 “巨人 型 "企业 。 对 微型 
压缩 机 企业 除 江 苏 巨 力 集 团 外 ,再 组 建 1 ~2 个 规模 较 大 的 
生产 企业 ,以 提高 生产 的 集中 度 。 对 另 一 些 有 一 定 技术 能 
力 的 和 较 好 装备 的 企业 可 以 转 为 压缩 机 零 部 件 专 业 制 造 厂 
家 ,对 既 无 技术 能 力 , 义 无 工艺 装备 的 企业 进行 转产 或 破 
产 。 对 企业 内 部 进行 结构 调整 ,实现 由 “橄榄 型 "加 “哑铃 
坦 " 的 转变 ,提高 企业 的 综合 竞争 能 力 , 参 与 国内 市 场 和 国 
Ист] Е P 

(3) 技 术 结 构 调 整 目 标 

对 于 重点 扶 强 的 企业 ,要 进一步 推广 .完善 .提高 计算 
机 辅助 设计 (CAD) .计算 机 辅助 工艺 (CAPP) .计算 机 辅助 制 
造 (CAM) ,提高 产品 开发 的 能 力 。 对 已 经 引进 设计 .制造 技 
术 的 产品 ,要 继续 进行 技术 跟踪 ,及 时 进行 创新 提高 ,达到 
替代 进 1i 水 平 ， 并 发 出 具有 较 高 市 场 占有 率 和 自己 独 有 知 
识 产 权 的 新 产 蜗 ,行业 新 产品 的 产值 占 总 产值 的 比例 由 
1998 年 的 26.5% E A 2: 2005 年 的 40%。 使 自主 开发 能 力 
有 较 大 提高 ,从 而 全 面 提高 压缩 机 企业 的 整体 素质 ,使 主要 
压缩 机 产品 与 批 界 先进 水 平 的 差距 缩短 至 10 年 左右 ,大 型 、 
重点 . 骨 十 企业 的 新 产品 产值 率 达 50% 左 右 。 

重点 研究 的 关键 技术 为 : 

申 基 础 技术 :高压 填料 密封 技术 , 低 噪声 .低能 耗 长寿 
命 的 塑料 气 阀 技术 ,上 骨架 油封 的 配方 专利 技术 , 消 声 减 振 技 

中 工 艺 用 螺杆 压缩 机 设计 制造 技术 :螺杆 的 型 线 、 材 
料 .工艺 研究 及 产品 轴承 、 轴 封 等 总 体 结 构 研 究 ; 润 滑 冷 却 
剂 分 离 回 收 和 循环 应 用 技术 。 

电大 型 动力 用 往复 式 活塞 压缩 机 的 设计 制造 技术 。 

燃气 摩托 压缩 机 设计 制造 技术 。 

@ 空 气 干燥 净化 技术 :高 精 过 滤 技 术 .节能 过 滤 技 术 、 
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高 效率 干燥 技术 MERHER .高 速水 气 分 离 技 术 等 。 

二 自动 控制 技术 在 压缩 机 中 的 应 用 技术 。 

计算 机 在 压缩 机 设计 和 制造 中 的 应 用 技术 。 

4. 质量 效益 目标 

(1) 质 量 目标 

到 2005 年 ,压缩 机 行业 创立 20 多 种 名 上 牌 产品 ,培养 出 10 
个 质量 信得过 的 企业 ,在 用 户 中 树立 起 良好 的 质量 形象 ,使 主 
要 压缩 机 产品 的 质量 和 可 靠 性 逐渐 接近 国际 水 平 ,行业 优质 
品 产 值 占 总 产值 的 比例 由 1998 Е. 7.6% 8 0 E 20%。 

健全 质量 管理 体系 ,全面 推行 JS09000 系列 质量 体系 的 
认证 ,制定 明确 的 质量 日 标 , 完 善 从 产品 设计 .生产 至 营销 、 
服务 全 过 程 的 质量 责任 制 ,有 力 地 促进 质量 管理 工作 的 次 
人 开展 。 

突出 抓 好 重大 技术 装备 和 重点 和 工程 用 压缩 机 产品 的 质 
E ,使 产品 性 能 的 可 靠 性 .稳定 性 得 到 明显 提高 , 创 出 具有 
国际 竞争 力 的 名 有 牌 压缩 机 产品 。 

(2) 效 益 目 标 

要 彻底 扭转 压缩 机 行业 1998 年 和 1999 咎 上 半年 全 行 
业 亏 损 的 局 面 ,首先 扭转 一 些 重 点 企业 多 年 亏损 的 局 面 , 争 
取 到 2005 年 行业 的 经 济 状 态 步 人 良性 循环 ,扭亏 为 蚕 ,争取 
年 利润 总 额 达 1 000 万 元 。 

5. 科技 开发 及 固定 资产 投资 方向 

根据 压缩 机 行业 “十 五 "发 展 思路 和 行业 结构 调整 的 需 
要 ,资金 主要 投入 科技 开发 和 技术 改造 。 

(1) 科 技 开 发 

科技 开发 重 在 治本 ,要 把 技术 引进 这 步 转向 自主 开发 
的 轨道 上 来 ,为 此 应 重点 投资 科研 开发 以 加 快 技术 开发 的 
进度 ,提高 科技 人 员 技 术 水 平 ;添置 关键 试验 .检测 设备 。 

(2) 技 术 改 造 固定 资产 的 投资 方 回 

对 蔡 代 进口 扩大 出 口 的 产品 项 目 应 优先 安排 投资 . 

对 “十 五 "期 间 重 点 发 展 的 新 产品 开发 项 目 , 除 充分 利 
用 已 有 条 件 外 ,应 适当 给 予 添 平 补 齐 。 

提高 关键 基础 零 部 件 技术 水 平和 制造 质量 ,对 提高 产 
品 的 可 靠 性 和 稳定 性 的 项 目 给 也 支持 。 

6. 政策 措施 

(1) 优 先 安排 替代 进口 产品 或 扩大 出 口 产 品 的 企业 集 
团 的 “ 债 转 股 ” ,以 减轻 企业 债务 负担 ,同时 继续 执行 退税 政 
Ж ,优先 安排 技 改 资金 。 

(2) 对 承担 重点 工程 项 目 配套 压缩 机 产品 的 排头 兵 企 
业 所 需 的 技术 改造 资金 给 予 贴息 。 

(3) 支 持 发 展 关键 配 套 零 部 件 企业 进行 技术 改造 ,并 给 
予 贴息 ,以 促进 专业 化 体系 的 形成 ,改善 行业 组 织 结构 。 

(4) 各 级 政府 应 支持 行业 及 企业 的 结构 调整 ,支持 重点 
企业 下 岗 分 流 .减员 增 效 ,以 利于 提高 企业 竞争 能 力 。 

(5) 各 级 政府 应 支持 无 技术 力量 .生产 淘汰 产品 或 低 水 
平 重复 建设 企业 转产 或 破产 ,并 帮助 安排 好 转岗 或 下 岗 人 
员 进 行 再 就 业 。 
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阀门 是 一 种 用 于 控制 流体 介质 的 辅助 设备 ,广泛 应 用 
于 石油 .化工 .冶金 .电力 .纺织 BI HRE EA. E 
军工 等 国民 经 济 各 部 门 ,已 成 为 各 种 流体 装置 中 不 可 缺少 
的 控制 设备 。 阀 门 的 品种 规格 很 多 ,分 别 具 有 不 同 的 功能 ， 
如 开关 .调节 安全 保 护 .节能 、 朴 水 等 ,是 一 种 量 大 面 广 的 
产品 。 阀 门 行业 是 在 新 中 国 成 立 以 后 发 展 起 来 的 ,特别 是 
改革 开放 以 来 ,阀门 行业 得 到 了 快速 发 展 , 现 已 基本 形成 人 
才 培 养 .科学 研究 .产品 开发 设计 和 制造 较为 完善 的 体系 ， 
除 少 数 的 特殊 风门 产品 外 ,更 有 的 产品 品种 和 数量 基本 能 
满足 国民 经 济 各 部 门 的 需要 ,但 各 类 阀门 的 可 靠 性 和 配套 
水 平 与 国际 水 平 仍 有 和 较 大 的 差距 。 

一 、 现 状 与 差距 

1. 基本 情况 

1998 年 全 行业 企业 数 1 308 个 ,其 中 合资 企业 11 个 , 科 
研 院 所 有 一 个 一 类 研究 所 ,机 械 工 业 部 合肥 通用 机 械 研 究 ， 
一 个 二 类 研究 所 ,沈阳 阀门 研究 所 ,12 个 三 办 研究 所 ,职工 
人 数 18.5 万 人 ,其 中 工程 技术 人 数 9 200 人 ;工业 总 产值 100 
亿 元 ,工业 增加 值 32 亿 元 ;固定 资产 原价 62.2 亿 元 ,净值 
40.5 亿 元 ;销售 收入 91.1 亿 元 ;利税 总 额 7.4 亿 元 ,其 中 利 
润 总 额 2.3 亿 元 ;全 员 劳 动 生产 率 17 297 元 /人 ;出 口交 货 值 
1.5 1226, 

其 中 原 机 械 部 系统 阀门 协会 归口 企业 139 个 ,其 中 合资 
企业 5 个 ,科研 院 所 个 数 7, 职 工人 数 8.5 万 人 ,其 中 工程 技 
术 人 员 5 500 人 。 根 据 1998 年 98 家 协会 会 员 厂 资料 统计 ， 
工业 总 产值 30.6 亿 元 ,工业 增加 值 9.7 亿 元 ,固定 资产 原价 
31.7 亿 元 ,净值 20.9 亿 元 ,销售 收入 28.7 亿 元 ,利税 总 额 
1.5 亿 元 ,其 中 利润 总 额 1 958 万 元 ,全 员 劳 动 生产 率 15 186 
元 /人 ,主要 产品 产量 11.9 万 t。 

2.“ 九 五 ”计划 预计 完成 情况 

1) 主 要 经 济 指标 ,重点 产品 产量 见 表 1。 

2) 引 进 技术 ,进口 设备 及 消化 吸收 国产 化 情况 及 技术 

а. 引进 技术 

80 年 代 以 来 ,阀门 行业 先后 有 20 多 家 企业 采用 多 种 方 
式 , 引 进 国外 的 先进 技术 ,主要 有 以 下 几 个 方面 : 

0 大连 高 压 阀 门 厂 引 进 加 拿 大 维 兰 工程 公司 (Velan) 玻 
水 阀门 专 有 技术 ,其 中 包括 双 金 属 . 通 用 型 .活塞 型 浮子 
型 .防冻 型 , 共 四 类 ,35 个 型 号 ,167 个 规格 的 产品 。 

四 天 津 塘沽 阀门 厂 引 进 美国 马克 国际 控制 公司 的 中 线 
对 夹 式 蝶阀 ,包括 产品 图 纸 .标准 .制造 工 艺 、 测 试 及 检验 技 
术 , 共 两 大 类 ,30 多 个 规格 。 

@ 天 津 第 二 通用 机 械 厂 引进 美国 费城 齿轮 公司 的 里 米 








托 克 阀门 执行 机 构 专 有 技术 ,包括 阀门 电动 执行 机 构 和 阀门 


手动 执行 机 构 ,包括 设计 .计算 .加工 .装配 \ 工 夹具 .维修 等 。 
R1 阀门 主要 经 济 指标 及 重点 产品 产量 


2000 年 规划 目标 | 预计 完成 情况 


1. 产品 产量 (t) 

全 国 100 000 
其 中 : 诛 机 械 部 系统 200 000 
RR рН ЕЮ] 70 000 

KE RT] 130 000 
2. 工业 总 产值 (万 元 ) 
全 国 1 100 000 
其 中 : 原 机 械 部 系统 380 000 
其 中 :高 中 压 简 门 210 000 
低压 阿门 170 000 
3. 工业 增加 值 (万 元 ) 
全 国 350 000 
其 中 : 诛 机 械 部 系统 120 000 
其 中 :高 中 压 阀 门 65 000 
低压 阀门 55 000 
4. 固定 资产 原价 (万 元 ) 

全 国 650 000 

其 中 : 原 机 械 部 系统 400 000 
5. 固定 资产 净值 (万 元 ) 

全 国 420 000 

其 中 : 原 机 械 部 系统 220 000 
6. 销售 收入 (万 元 ) 

全 国 920 000 

其 中 : 原 机 械 部 系统 340 000 
7. 利润 总 额 (万 元 ) 

全 国 25 000 

其 中 : 原 机 械 部 系统 2 000 
8. 利税 总 额 ( 万 元 ) 

全 国 75 000 

其 中 : 原 机 械 部 系统 20 000 
9. 全 员 劳 动 生产 率 (元 /年 人 ) 

全 国 18 000 

其 中 : 原 机 械 部 系统 15 000 
10. 出 日 创汇 (万 美元 ) 

全 国 15 000 

其 中 : 原 机 械 部 系统 6 300 
11. 流动 资金 总 额 { 万 元 ) 

全 国 
其 中 : 自 有 资金 

其 中 ; 原 机 械 部 系统 500 000 
其 中 : 自 有 资金 

12. 职工 人 数 ( 人 ) 

000 185 ج 
其 中 :技术 人 员 9 200‏ 

其 中 : 原 机 械 部 系统 85 000 
其 中 :技术 人 员 5 500 








СОЕ ТТА BIHE Fe E Ж FE I E BRS FI ВАК A 
行 机 构 及 隔膜 专 有 技术 ,包括 手动 机 构 ,薄膜 执行 机 构 , 活 
塞 执行 机 构 ,薄膜 制造 技术 , 立 门 产品 技术 。 天 津 自动 化 仪 
表 四 厂 也 引进 了 该 项 技术 。 

合 辽 宁 铁岭 痊 门 厂 引 进 日 本 久保 田 铁 工 株式 会 社 的 蝶 
阀 专 有 技术 ,其 中 包括 液 控 缓 闭 止 回 蝶阀 ,BC - АА 型 蝶阀 
BS-V 型 地 埋 式 蝶阀 ,以 及 标准 .水 压 试 验 设 备 、 模 具 、 质 量 
控制 文件 等 。 

他 开封 高 讨 阀 门 厂 引进 日 本 冈 野 阅 门 制造 株式 会 社 的 
AMAER ARHAR, EHE 6 FF (СВ. WC, „Ч/С, 、 
WC, WC, 、LCB ) 的 治 炼 、 铸 造 技 术 , 铸 造 工 艺 设计 图 纸 ， 
15001 .2500Lb .3500Lb ,温度 控制 在 S46% ,口径 为 2~ 22in Ж 
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门 制造 株式 会 社 的 输 气 管线 球阀 技术 ,提供 压力 等 级 
150Lb .300Lb .400Lb .5600Lb ,公称 直径 从 8 ~ 28in HY E ZR ER RY 
(包括 手动 .气动 及 气 液 联 动 的 虚 动 装置 )。 

@ 浙 江 高 中 压 阀门 厂 引 进 联 邦 德国 盖 斯 托 拉 公 司 的 排 
污 阀 专 有 技术 ,其 中 包括 7 个 型 号 19 个 规格 的 排污 阀 ,也 包 
括 执行 机 构 。 

其 他 还 有 北京 阀门 厂 .扬州 阀门 厂 、 上 海 奉 贤 机 械 厂 、 
兰州 高 庄 关 门 厂 等 20 多 家 章 门 厂 分 别 引 进 了 国外 的 阀门 制 
造 公司 的 阀门 制造 技术 。 

b. 进口 设备 

随 着 改革 开放 的 进程 ,阀门 行业 引进 了 大 量 的 国外 先 
进 技术 ,为 了 配合 引进 技术 的 产品 ,同时 提高 原 有 产品 的 加 
工 能 力 以 及 加 工 精度 等 ,阀门 行业 同时 也 进口 了 大 量 的 设 
备 ,其 中 人 包括 数控 车 床 , 加 工 中 心 , 如 苏联 和 捷克 的 加 工 箱 
体 的 加 工 中 心 ,台湾 的 轴 孔 深 孔 钼 等 。 

с. 消化 吸收 及 国产 化 

80 年 代 开 始 , 阅 门 行业 出 现 了 引进 技术 的 高 峰 期 ,这 其 
中 有 多 方面 的 因素 。80 年 代 是 我 国 改革 开放 的 初期 ,生产 
建设 速度 较 快 ,从 石油 .化 工 到 电力 等 行业 ,都 在 引进 国外 
的 技术 ,如 30 万 va 乙烯 ;30 万 va 合成 氮 ;300MW 的 火力 
发 电站 ,11 万 4a 尿素 ,250 万 va 炼油 厂 等 ,这 些 成 套装 置 
中 , 配 有 大 量 的 国外 阀门 产品 ,如 高 温 高 压 的 电站 阀 ,气动 
ИТК ДЕН Et 2K A .大 转 矩 的 电动 装置 等 。 而 当时 国内 
的 阀门 制造 厂家 还 不 具备 生产 这 些 产 品 的 技术 ,所 以 出 现 
了 阀门 三 引进 技术 的 高 潮 。 正 因为 这 些 产 品 都 是 用 户 所 需 
要 的 ,当时 在 国内 也 属于 短线 产品 ,所 以 加 快 了 了 闹 门 厂 消化 
吸收 的 步伐 。 在 政府 部 门 的 指导 ,归口 研究 所 的 协 动 和 辣 
行业 的 互相 帮助 下 ,使 得 行业 引进 工作 比较 顺利 ,资料 比较 
齐全 ,大 部 分 引进 技术 ,都 包括 以 下 内 容 : 

产品 标准 化 .产品 图 纸 .产品 工艺 文件 ,包括 铸造 、 银 
ê .工艺 .加工 方 法 .检测 手段 .检测 .验收 标准 化 ,甚至 工 
ROKR .维修 技术 等 ,引进 技术 的 同时 ,还 包括 国外 的 系列 
培训 ,以 及 请 专家 来 指导 ,由 于 方法 得 当 , 指 导 有 方 ,使 得 引 
进 技 术 取 得 较 好 的 经 济 效益 。 凡 是 引进 技术 的 工厂 ,大 部 
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分 是 成 功 的 ,有 些 工厂 ,在 三 年 内 已 收回 成 本 。 目 前 ,一 部 
分 引进 产品 仍 在 发 挥 着 作用 ,引进 技术 推动 了 阀门 行业 技 
术 进 步 ,推动 了 阀门 行业 国产 化 的 进程 。 到 目前 为 止 ,国外 
引进 的 大 型 成 套装 置 中 的 进口 阀门 , 除 少数 阀 门 仍 需 国 外 
配套 外 ,大 部 分 的 产品 国内 厂家 均 能 供 货 ,国产 化 率 达到 
90% 以上。 

天 津 塘沽 阐 门 三 引进 中 线 对 夹 式 蝶阀 门 技术 ,已 完全 
达到 国外 标准 和 国际 水 平 , 还 带动 了 国内 其 他 广 家 的 技术 
进步 。 在 引进 的 基础 上 ,工厂 又 开发 了 一 部 变型 产品 ,现在 
国内 用 户 所 需 的 对 夹 式 蝶阀 ,已 完全 由 国内 关门 厂家 提供 ， 
且 有 部 分 产品 出 口 。 

天 津 第 二 通用 机 械 厂 1981 年 开始 引进 电动 装置 制造 技 
术 , 当 时 只 用 了 20 万 美元 ,3 年 内 考核 样机 ,在 5 年 内 己基 
本 收回 投资 。 到 1998 年 ,引进 技术 的 产品 已 创造 3000 多 万 
元 的 产值 ,效益 约 在 400 多 万 元 ,另外 通过 引进 技术 ,还 带动 
了 老 产 品 的 技术 改造 ,提高 了 企业 的 整体 素质 ,取得 了 较 好 

3) 出 口 创汇 

出 口 创汇 的 主要 产品 ,大 多 数 为 中 低压 的 闸阀 .截止 
ВЕТРЕ ИЧ ВЯ АРІ Г], ЖЕҢ] ЖЕ ЖЫ]. 

阀门 出 口 量 及 金额 ( 据 行业 统计 ): 


1996 年 26997t 7643 万 美元 
1997 年 363481 9046 万 美元 
1998 年 260391 6903 万 美元 
主要 出 口 国家 和 地 区 : | 


美国 .加拿大 .英国 、 廿 班 牙 法国 .意大利 .中 国 香 港 、 
科威特 .苏丹 ,泰国 等 。 
前 13 名 主要 出 口 厂家 及 出 口 额 (1998 年 统计 和 额 )( 万 元 ): 


ГГ 11732 
KEE LRM RIE RA Ff 6160 
安徽 和 县 阀门 三 4420 
FERLAN 3143 
КЕРЕГІ 2445 
РЕВ т ЛЖВ RZA а] 2222 
江西 赣州 阀门 三股 份 有 限 公 司 1933 
H D ЕГИ RA A 1920 
山东 益 都 阀门 股份 有 限 公 司 1904 
ERRI 1703 
铁岭 国门 三 1643 
FHA КЕ ГГ 1144 
йш Г] 1101 
3. 国内 外 科技 发 展 趋势 

(1) 国 内 科技 水 平 及 发 展 趋势 

中 基本 情况 


现 有 一 类 专业 研究 所 一 个 ,二 类 所 一 个 ,12 TI Лл 
所 ,加 上 各 个 工厂 从 事 阀 门 研究 的 科研 人 员 约 6000 人 ,一 个 
部 级 检测 中 心 和 两 个 中 心 ‚ДЕ Ж1т & 2 I , BK BR ЖЫШ ИЩ 
门 的 性 能 试验 ,但 缺乏 对 高 性 能 参数 高温 参 数 的 动态 模拟 
试验 手段 和 测试 手段 ,如 高 漫 高压 .超低温 核电 阀门 的 于 
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验 ,流体 试验 ,以 及 密封 面 ,填料 等 基础 项 目的 试验 研究 ,图 
门 电动 装置 的 性 能 试验 , 赔 门 的 寿命 试验 等 ,以 上 试验 设施 
多 数 不 完 善 ,水 平 不 高 ,近期 缺乏 投入 ,设备 、 装 置 老化 。 

原 机 械 工业 部 合肥 通用 机 械 研 究 所 设 有 立 门 室 , 负 责 行 
业 的 技术 归 吕 和 标准 归口 ,全 国 阀 门 标准 技术 委员 会 和 中 国 
阀门 产品 质量 监督 检测 中 心 也 设 在 该 所 。 沈 阳 阀 门 研究 所 
负责 行业 的 科技 情报 信息 工作 ,没有 《 阁 门 》 杂 志 编 辑 部 。 

DH FHF & ВЕ 2) 

吓 前 国内 科研 机 构 较 少 , 人 数 也 很 少 ,不 到 职工 人 数 的 
10% 。 其 中 还 有 不 少 技术 人 员 脱 离 技术 .科研 工作 岗位 , 科 
研 开 发 能 力 较 弱 ,目前 基本 停留 在 经 验 设计 上 ,或 者 说 , 仍 
然 只 能 参照 国外 的 一 些 结构 .样机 ,进行 一 些 消化 吸收 工 
作 ,真正 的 产品 开发 工作 很 少 。 缺 过 设计 方面 的 新 理论 , 缺 
少 新 的 验证 试验 方法 ,基础 科研 ,开发 工作 的 投入 也 较 少 ， 
据 初步 统计 ,国内 的 科研 经 费 的 投入 小 于 销售 收入 的 3%， 
据 国 际 上 通行 的 惯例 ,4% 的 投入 只 能 勉强 维持 生产 ,根本 
谈 不 上 科研 开发 。 

随 着 科研 体制 的 深化 改革 ,市 场 竞 争 的 激烈 化 ,各 生产 
厂家 ,逐步 加 大 了 科研 .开发 的 力度 。 因 为 只 有 对 产品 的 开 
发 .科研 等 给 予 重视 ,加 大 投入 ,才能 首先 掌握 优势 ,争取 主 
动 权 。 如 果 产 品 的 技术 落后 于 别人 ,根本 谈 不 上 去 竞争 。 

起 国外 科技 水 平 及 发 展 趋势 

1) 国 外 阀门 行业 的 技术 水 平 较 高 ,发展 速度 较 快 ,主要 
反映 在 以 下 几 个 方面 : 

а. 成 套 水 平 

几 十 年 来 , 随 着 国外 大 型 成 套装 置 技 术 的 发 展 ,出 现 了 
一 系列 新 的 成 套 设 备 和 样机 ,与 之 配套 的 阐 门 也 表现 为 大 
型 化 ,高 参数 化 .自动 化 和 成 套 化 。 

b. 系列 品种 水 平 

随 着 各 类 成 套 设 备 .工艺 流程 和 性 能 的 改善 ,国外 阀门 
的 系列 品种 还 在 不 断 增加 ,近年 来 出 现 了 不 少 新 的 阀门 品 
种 ,如 ,紧急 切断 阀 . 快 速 关 财 阅 .防火 效 、 水 冷 音 。 产 品 发 
展 很 快 ,派生 出 很 多 的 品种 。 

с. 基本 技术 参数 水 平 

基本 参数 有 很 大 的 提高 ,如 盖 阀 最 大 口径 达到 
4 200mm, i kK 1 050C, Ж 7) 105МРа; 球阀 最 大 口径 
3 050mm ,温度 1 200% ,压力 70MPa。 

d. 风门 产品 质量 水 平 

国外 阀门 产品 的 质量 水 平 较 高 ,密封 可 靠 ,寿命 较 长 ， 
从 寿命 次 数 要 求 来 看 ,最 高 的 寿命 次 数 , 如 球阀 能 达到 10 万 
次 以 上 无 泄漏 。 美 国 铸铁 曾 阀 开关 3 万 次 ,动作 可 靠 , 开 关 

近 几 年 来 ,科研 院 所 的 发 展 较 快 ,如 美国 有 近 30 个 研究 
所 ,一 般 为 公司 所 属 , 例 如 Rockwell 公司 有 一 个 十 分 完善 的 
科研 与 测试 基地 和 机 构 , 拥 有 热 态 性 能 ,动态 性 能 、 耐 磨 i 
震 .防火 可靠 性 等 多 种 试验 设备 ,对 产品 性 能 进行 多 方面 
的 性 能 参数 的 测试 。 


有 限 元 法 .计算 机 辅助 设计 得 到 广泛 应 用 ,通过 对 高 温 
阀 温 度 应 力 的 确定 ,结构 设计 趋 于 合理 ,产品 品种 多 ,性 能 
好 ,如 大 口径 板 煤 结构 .整体 铸造 钢 性 闸 板 ,各 温 高 压 电 站 
LERF, 

国外 科研 院 所 以 及 对 科研 开发 的 投入 较 大 , 据 了 解 ,各 
公司 的 投入 均 在 销售 收入 的 10% 以 上 ,从 人 员 .资金 上 均 得 
到 保证 。 

4. ERZE 
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门 基本 能 满足 需求 ,产量 需求 和 质量 要 求 ,同时 出 口 的 中 低 
压 阅 门 是 按 国外 标准 生产 的 。 在 质量 .性 能 上 均 能 满足 出 
口 的 要 求 。 但 是 有 些 特种 赔 门 .自动 冰 门 或 一 些 场 合 需要 
的 阀门 ,如 自控 .调节 等 , 则 品种 少 ,性 能 参数 较 低 ,不 能 满 
足 配套 要 求 , 用 户 多 选择 进口 。 

从 材料 上 来 看 ,目前 我 国 国门 的 常用 材料 只 有 几 十 种 ， 
如 最 近 发 展 的 完全 按 美国 标准 冶炼 的 材料 WCB 等 ,而 美国 
有 100 多 种 ,材料 也 是 阀门 发 展 的 关键 。 

包产 品 结构 方面 

а. 产品 结构 

据 初 步 统计 ,目前 在 约 40 000 个 阀门 品种 规格 中 ,相当 
于 国外 80 FR .90 年 代 产 品 设计 水 平 的 , 单 从 结构 上 来 分 
ЁТ , 仅 有 SOZ ,例如 : 
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材料 较 少 ,密封 面 材料 配对 不 当 , 热 处 理工 艺 达 不 到 要 求 ， 
影响 了 况 门 的 性 能 和 使 用 寿命 。 

A ZIRIN: EAR . 减 压 阀 .破水 阀 等 产品 ,由 于 企业 
缺乏 试验 研究 手段 ,大 部 分 没有 测试 装置 ,即使 企业 有 一 小 
部 分 测试 设备 ,也 因 种 种 原因 ,如 经 费 等 ,而 不 能 投入 使 用 ， 
致使 有 些 产品 的 性 能 不 稳定 ,未 达到 国外 标准 要 求 。 

蝶阀 . 节 流 阀 等 控制 阀 , 由 于 缺乏 测试 手段 HH KF 
调节 特性 曲线 和 阻力 系数 曲线 。 

电动 执行 机 构 控制 水 平 较 低 ,仍然 停留 在 70 年 代 或 80 
年 代 的 水 平 上 ,与 国外 先进 水 平 差距 较 大 ,而 通用 产品 在 质 
量 上 又 有 一 定 的 差距 ,控制 不 灵 ,精度 不 高 。 

b. 企业 结构 

目前 阅 门 行业 ,各 企业 之 间 还 处 于 低 水 平 ,分散 重 复 性 
的 建设 ,低档 次 , 低 水 平 的 重复 性 的 生产 ,没有 形成 实力 较 
强 的 阀门 生产 集团 或 中 心 ,生产 组 织 不 力 , 难 以 形成 专业 化 
生产 ,根据 当前 的 发 展 趋势 , 短 时 间 内 ,也 难以 形成 较 大 规 
模 的 集团 。 

с. 经 济 规模 与 产品 特色 

由 于 改革 开放 进入 市 场 经 济 , 新 上 了 一 大 批 小 型 企业 
和 民营 企业 。 这 些 企业 大 多 数 规模 小 , 且 多 为 重复 性 建设 ， 
不 能 形成 一 定 的 经 济 规 模 , 也 缺乏 各 自 的 特定 产品 结构 。 
从 而 阅 门 行业 多 数 企 业 规模 效益 差 和 缺乏 产品 特色 。 

QF f RE 技术 水 平 及 品种 的 差距 

а. 产品 质量 差距 
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经 过 80 年 代 初 期 ,采用 国际 标准 ,以 及 联合 设计 ,联合 
开发 等 ,大 部 分 的 产品 都 必须 采用 国际 标准 以 及 国外 先进 
标准 ,但 在 哄 彻 执行 中 仍 有 距离 ,阀门 的 质量 水 平 仍然 低 于 
国际 标准 ,如 毛坯 件 壁 厚 超 差 , 适 铁 表面 光洁 度 质 量 差 , 敌 
件 尺 寸 精度 差 等 。 

通用 阀门 内 .外 漏 现 象 仍然 化 较 严 重 ,一 些 阅 门 尚 不 能 
保证 在 一 个 检修 期 内 可 靠 地 工作 ， 
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足 大 型 成 套 项 日 的 需要 。 

国外 产品 质量 一 般 都 能 达到 标准 的 要 求 ,如 API、JIS.BS 
等 标准 ,铸件 毛坯 的 内 在 质量 高 ,精度 高 ,可 以 不 经 过 整修 
即 可 上 专机 加 工 ; 外 表 美 观 , 铸 字 清晰 ;密封 性 能 好 ,填料 、 
垫 片 的 品种 规格 多 ,能 适用 不 同 工 况 ,不 同 要 求 的 场合 ; 自 
动 控制 阀 性 能 参数 稳定 ,充分 保证 在 使 用 中 不 泄漏 ,保证 调 
节 精 度 。 通 用 阀 的 使 用 寿命 均 能 达到 1 ~ 2 个 检修 期 ,甚至 
更 长 一 些 。 

六 门 的 驱动 装置 品种 规格 多 ,电动 .气动 . 液 动 . 电 一 液 
联动 , 气 - RR E ,规格 齐全 ,安全 可 靠 。 近 几 年 来 ,又 发 
展 了 电脑 型 的 驶 动 装置 ,而 在 这 一 方面 ,国内 还 是 空白 。 

b. 技术 水 平 及 品种 的 差距 

目前 国内 风门 行 业 技术 水 平 较 低 ,平均 水 平 上 只 相当 于 
国外 90 年 代 初 的 水 平 ,成 套 水 平 低 ,我 们 的 产品 上 肌 前 只 能 跟 
在 国外 的 后 看 ,如 目前 仅 能 满足 200 ~ 300MW 的 火电 站 的 配 
令 需 要 。600MW 的 火电 站 用 阀 , 份 需 大 量 进 口 。 也 有 一 些 
国内 自主 配套 的 600MW 的 电站 ,但 问题 较 多 , 开 开 停 停 的 现 
象 较 严重 。 我 国 阀 门 只 能 为 45 万 va 乙烯 装置 配套 ,而 国 
外 已 在 发 展 70 万 t/a 乙烯 甚至 100 万 ta 乙烯 的 装置 。 

为 了 提高 经 济 效益 ,石化 装置 .电站 设备 等 规模 越 来 越 
大 ,如 1 000 万 4 级 炼油 .60 ~ 100 万! 的 乙烯 ,600MW 的 火电 
站 ,乙烯 裂解 炉 从 1 万 ,发 展 经 过 2 万 1.6 万 t, 最 近 发 展 到 
20 万 t, 装 置 大 型 化 后 ,设备 也 蓝 大 型 化 ,但 不 少 设备 不 是 简 
单 的 放大 ,在 设计 和 制造 上 出 现 了 新 的 难题 ,国外 的 设计 制 
造 技 术 不 断 发 展 , 已 经 国产 化 的 间 门 又 面临 着 再 次 进口 的 
局 面 。 

国内 阔 门 行业 总 体 上 与 国外 的 差距 还 比较 大 ,第 一 在 
技术 上 ,产品 设计 落后 ,多 年 不 变 , 新 产品 开发 能 力 弱 ,品种 
规格 少 ,不 能 满足 各 行 各 业 的 工艺 乾 求 ,在 工艺 发 展 上 下 的 
功夫 不 够 ,制造 工艺 较 落后 ;第 二 是 观念 上 、 管 理 上 市 场 意 
识 不 强 ,对 市 场 反 应 不 敏感 ,不 能 及 时 开发 市 场 需要 的 产 
部 ,国内 协作 配套 能 力 差 。 

科学 研究 ,新 产品 开发 方面 的 差距 

科学 研究 方面 的 差距 更 大 ,国内 的 研究 机 构 少 ,过 去 靠 
卖 图 纸 挣 钱 。 改 革 开 放 以 来 ,图 纸 不 值钱 ,研究 院 所 体制 改 
革 ,研究 院 所 也 到 了 需要 买 图 纸 的 时 候 。 科 研 方 面 的 投入 
不 够 ,研究 院 所 也 采取 承包 的 体制 ,不 利于 科学 研究 。 厂 属 
的 研究 所 ,在 科研 上 下 的 功夫 更 少 ,仅仅 满足 于 生产 需要 ， 
根本 无 力 搞 科学 研究 ,也 没有 必要 的 条 件 ,帮助 科研 。 

在 新 产品 的 开发 上 ,更 有 差距 ,国内 各 个 科研 部 门 , 包 
括 广 办 阅 门 研究 所 ,目前 所 谈 的 新 产品 开发 ,只 停留 在 测绘 
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仿制 ,消化 吸收 国外 阀门 产品 的 水 平 上 。 

@ 出 口 产品 创汇 方面 的 差距 

现 仅 有 苏州 阀门 三 .上 海 阀门 三、 上 海良 工 阀 门 三 天 
津 塘 洁 阀门 三 、 大 连 高 压 立 门 厂 等 几 十 个 阐 门 三 获得 美国 
石油 学 会 颁发 的 "API” 证 书 , 能 够 按照 国外 的 标准 生产 ,能 够 
按照 国外 客户 的 要 求生 产 ,但 所 生产 的 阐 门 产品 也 只 是 一 
些 中 低压 的 普通 隅 门 产品 。 大 多 数 阀 门生 产 企业 由 于 产 
品质 量 差 ,性 能 不 稳定 ,还 不 能 生产 出 口内 门 产品 ,或 者 是 
生产 的 产品 达 不 到 国外 标准 的 技术 要 求 。 

另外 ,出 口 渠 道 未 理 顺 ,过 于 分 散 ,多 头 经 营 、 互 相 压 
价 ,外 商 从 中 得 利 , 各 出 口 公 司 组 织 货源 困难 ,不 能 确保 产 
品质 量 和 按时 交 货 ,影响 出 口 信誉 。 从 而 整个 阀门 行 业 出 
口 创 汇 能 力 较 差 。 

5. 差距 形成 的 主要 原因 

全 技术 标准 水 平 低 

现行 的 阀门 行业 技术 的 标准 ,一 方面 大 多 数 是 等 效 采 
用 国际 标准 和 国外 先进 标准 而 制订 的 , 某 些 方面 仍 茹 顾 国 
内 行业 上 的 一 些 水 平 , 使 得 国内 阀门 行业 的 标准 与 国际 标 
准 和 国外 先进 标准 的 水 平 有 一 定 的 差距 。 第 二 方面 ,按照 
标准 监督 生产 的 机 制 不 够 完善 ,从 政府 部 门 来 讲 , 没 有 强 有 
力 的 措施 ,监督 企业 执行 标准 ,从 市 场 上 来 讲 , 用 户 对 执行 
标准 的 重要 性 认识 不 够 ,使 得 在 订货 过 程 中 ,新 标准 的 执行 
大 打折 扫 。 

四 制造 投入 不 够 .工艺 水 平 落后 

近 几 年 来 ,通过 <* 八 五 >"“ 九 五 "规划 ,国内 疾 门 企业 上 
了 一 些 技 改 项 目 , 改 善 了 一 部 分 制造 工艺 ,提高 了 加 荆 的 水 
平 及 档次 。 但 大 多 数 企 业 仍然 停留 在 比较 原始 的 水 平 上 ， 
厂房 设备 老化 ,投入 不 够 ,或 者 说 一 些 企业 没有 投入 。 国 有 
大 中 型 骨干 企业 .通过 一 些 技 改 项 目 , 也 只 是 改造 部 分 工 
艺 ,或 者 说 有 步骤 地 改造 ,但 是 与 国外 的 先进 工艺 ,先进 设 
备 柑 比 , 仍 然 有 较 大 的 差距 ,主要 是 投入 较 少 ,对 制造 虐 艺 
不 够 重视 ,或 者 说 是 无 力 改造 。 

科研 水 平 落 后 

闵 门 行业 的 科研 院 所 较 少 ,从 事 阀 门 开 发 设计 的 人 员 
更 少 ,以 致 于 不 能 以 科研 带动 生产 ,带动 产品 的 发 展 。 目 前 
科研 的 投入 不 是 ,根本 没有 什么 研究 成 果 可 以 转化 ,只 停留 
在 测绘 仿制 ,消化 吸收 的 水 平 上 ,生产 企业 的 科技 人 员 , 仅 
能 应 付 生 产 ,加 工 缺 乏 必 要 的 研究 手段 ,使 得 国内 行业 的 产 
品 开发 速度 较 慢 ,最 根本 的 就 是 影响 产品 的 技术 水 平 , 影 喝 
产品 品种 的 发 展 。 

由 重复 进口 .追求 进口 产品 

大 多 数 用 户 企业 ,追求 进口 产品 ,重复 进口 阀门 。 国 外 
的 阀门 产品 在 技术 水 平 上 ,在 质量 上 ,确实 优 于 国内 产品 ， 
但 是 ,大 多 数 通用 产品 ,国内 的 阀门 企业 ,通过 努力 ,是 可 以 
生产 出 合格 的 产品 来 的 ,但 是 ,目前 缺少 必要 的 措施 ,以 及 
重要 的 手段 , 敬 励 国产 化 ,限制 进口 。 每 年 进口 阀门 估计 在 
2 亿美 元 左右 ,大 量 进口 阅 门 ,必然 制约 国产 阐 门 的 技术 发 
展 。 

昌 企 业 管 理 水 平 低 , 行 业 管 理 薄 能 


ШУНКА КМ, HEK FEK, ДЕ ЧУ НЕ 
产 计 划 .财务 .技术 .质量 基本 还 处 于 七 八 十 年 代 的 水 平 上 ， 
距 现 化 企业 管理 还 有 很 大 差距 。 行 业 上 管理 也 缺乏 统筹 全 
局 ,以 致 于 很 多 企业 重复 建设 , 育 目 上 马 ,特别 是 一 些 乡镇 
企业 ,个 体 企业 ,以 及 一 些 民 营 企 业 ,发 展 过 快 、 发 展 过 狗 ， 
发 展 过 滥 ,失去 控制 ,有 些 企 业 在 行业 中 采取 假冒 、 伪 劣 的 
产品 ,开展 不 当 竞 争 ,扰乱 市 场 , 给 国内 行业 的 发 展 带 来 不 
利 影响 。 

Otk Zap ЖИ 

低档 次 的 产品 生产 能 力 过 剩 ,高 档次 ,高 参数 的 产品 竞 
争 力 不 强 ,企业 缺乏 竞争 意识 ,缺少 开拓 精神 ,很 难 挡住 高 
参数 的 产品 进口 , 且 低 档次 的 产品 出 口 又 缺少 竟 争 力 。 

二 .市 场 发 展 预 测 

1. 需求 分 析 

1.1 需求 特点 

ФИ] 

通用 阀门 是 各 类 中 ,低压 网 门 , 量 大 面 广 ,使 用 介质 为 
水 .蒸汽 . 油 品 等 ,材质 为 铸铁 HM . 锋 钢 。 这 类 阀门 占 整 
个 阀门 需求 量 的 75% 左 右 ,在 国民 经 济 建设 中 的 各 部 门 都 
要 采用 。 这 部 分 产品 的 生产 企业 也 特别 多 ,几乎 所 有 阀门 
生产 企业 都 能 生产 该 类 产品 。 以 年 产 30 л 1.45 万 1 乙烯 为 
例 ,所 需 阀门 数量 见 表 2。300MW .600MW K FE НГ] 
求 量 见 表 3。 

表 2 3075 1.45 512, ЖЕЖ 























其 他 项 目 不 再 列举 ,从 上 述 项 目 可 以 看 出 大 部 分 还 是 
以 通用 阀门 为 主 。 

外 特 种 和 阀门 

伴随 着 现代 化 工业 的 发 展 , 各 种 新 的 工艺 流程 的 出 现 ， 
对 阀门 的 要 求 也 就 更 高 ,如 参数 的 提高 ,温度 .压力 提高 ; 耐 
腐蚀 性 .寿命 的 提高 ;温度 在 - 196 ~ - 40% 的 低温 阀门 E 
低温 阐 门 ;针对 不 同 的 温度 档次 ,发展 不 同 材料 的 超 融 温 阀 
门 ,例如 :用 于 电站 系统 的 高 温 高 讨 t< 550C , Р < 17МРа A 
门 ,更 有 超 临 界 机 组 上 <S70% ,P<24MPa WI] $ HEIR 
统 使 用 的 1 二 800 息 以 上 的 高 温 滴 门 等 ,但 这 部 分 阀门 的 产 
量 不 大 , 约 占 总 量 的 $% 左 右 。 

OF ЖЮ) ЕН RN] 


随 着 大 型 成 套装 置 自动 化 程度 的 提高 ,在 现代 化 的 装 
绽 中 ,已 越 来 越 多 地 应 用 控制 阀门 和 自动 阀门 ,如 控制 压力 
和 流量 的 调节 阀 ,控制 流向 的 三 通 合 流 .三 通 分 流 阀 门 , 自 
动 阀门 如 起 安全 保护 作用 的 安全 阀 ; 起 节能 作用 玻 水 阔 , 起 
环保 作用 的 冷凝 水 自动 回收 装置 , 减 压 阀 等 。 这 部 分 立 门 
的 需求 量 逐 年 上 升 ,目前 部 分 用 户 对 于 该 类 属 门 ,特别 是 关 
键 部 位 的 这 些 阀 门 , 还 是 倾向 于 进口 ,选用 国产 的 数量 较 
少 。 

由 按 国外 标准 生产 的 各 类 阀门 

80 年 代 以 后 ,我 国 引进 了 大 批 的 成 套装 置 ,特别 是 石化 
系统 ,这 部 分 阀门 均 为 国外 生产 ,如 按 API 标准 ,以 及 其 他 一 
些 标准 ,一 段 时 期 以 后 ,要 进行 技术 改造 ,更 换 这 部 分 阀门 ， 
当时 原 机 械 部 适时 提出 了 国产 化 的 方针 .政策 。 通 过 测绘 、 
试制 等 ,大 量 的 通用 阀门 ,已 能 在 国内 的 大 部 分 小 门 厂 制 
造 ,并 取得 了 国外 认证 机 构 的 认可 ,如 АР1 认证 ,用户 在 选取 
这 部 分 阀门 时 ,一 是 完全 按 国外 标准 生产 、 验 收 , 二 是 要 求 
质量 达到 国外 的 水 平 ,三 是 要 求 价 格 比 国外 的 低 得 多 。 目 
前 立 门 行业 已 完全 能 满足 用 户 的 要 求 。 

©) жтт Ж Ж f BI FTP FF пй 

1) 新 材料 应 用 的 阀门 

开发 阀门 新 产品 重点 应 是 阀门 新 材料 的 应 用 ,我 国 现 
有 的 耐 腐蚀 阀门 材料 还 满足 不 了 国民 经 济 建设 各 部 门 的 需 
要 , 超 低 碳 不 锈 钢 阀 门 的 生产 量 很 少 。 应 加 速 超 低 碳 双 相 
不 锈 钢 阀 门 的 开发 与 应 用 。 超 低 碳 不 锈 钢 具 有 抗 氯 离子 、 
MEA .二 氧化 碳 .无 机 酸 、 有 机 酸 等 环境 下 的 点 腐蚀 ,均匀 
腐蚀 . 锋 孙 腐蚀 等 应 力 腐蚀 开裂 的 能 力 。 新 材料 的 应 用 应 
引起 立 门 企业 的 充分 重视 。 

2) 新 领域 的 产品 

开发 新 产品 应 扩大 服务 对 象 ,我 国 阅 门 行业 的 主要 服 
务 对 象 是 石油 .石油 化 工 化工、 电力 .冶金 等 部 门 。 建 筑 部 
门 急需 的 水 力 平衡 阀 ,汽车 工业 急需 的 多 功能 瓶 用 阀门 等 
急 待 开发 。 

水 力 平衡 阀 是 建筑 部 门 为 采暖 空 凋 系统 实现 水 力 平 稀 
而 专门 设计 的 产品 ,能 进行 流量 的 精确 测量 和 调节 ,使 用 户 
获得 舒适 的 温度 ,并 明显 降低 能 活 , 节 能 可 达 15% ,是 一 种 
节能 新 产品 。 

多 功能 瓶 用 阀门 是 专 为 汽车 工业 开发 双 燃 料 汽车 用 的 
液化 石油 气 或 液化 天 然 气 钢瓶 阀门 。 

з)К #2 FAB 

长 输 油 气 管线 配套 用 的 阀门 新 产品 的 需求 量 在 “十 五 ” 
期 间 将 迅速 增长 。 管 道 运 输 在 世界 上 已 有 100 多 年 的 历史 ， 
发 达 国 家 的 原油 管道 运输 量 占 80% ,成 品 油 长 途 运 输 基 本 
也 实现 了 管道 化 ;天 然 气 运 输 达 100% 。 我 国 现 有 长 输 管 道 
长 度 仅 1 万 多 km, 在 世界 管道 中 所 占 比 例 仅 为 0.5$ 匈 , 且 分 
布 又 极 不 平衡 ,而 且 基 本 上 没有 成 品 油 长 输 管道 。 随 着 我 
国 能 源 结构 的 调整 和 环境 保护 力度 的 加 强 , 石 油 天 然 气 工 
业 将 有 较 大 发 展 。 估 计 到 2010 年 ,我 国 石油 产量 可 达 1.8 ~ 
2 AZ t, 天然气 产量 可 达 600 ~ 800 (7, m , 现 有 管道 远 远 不 能 
适应 这 一 发 展 的 要 求 。 因 而 ,建设 大 口径 长 输 油 气 管道 势 
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在 必 行 。 目 前 已 确定 的 项 目 有 从 新 疆 到 上 海 的 4 200km 的 
长 输 管线 ,还 有 其 他 的 一 些 长 输 管线 项 目 。 我 国立 门 企业 
应 抓 好 长 输 管 道 用 阀门 的 新 产品 开发 “十 五 "期 间 将 开发 
Fk zk PFI FR] , ER Î 1Ë Î FF ЖАИ И, PN < 10MPa, DN < 
1200mm Ж K @ E RAKAT , HEM KR FE HR Ж 

4) F Fk ù FA ЇЙ 

核电 站 一 回路 .二 回路 的 核 工 . 核 开 级 阀门 ,材质 为 
304 .316 ,316L ЇЙ] RIE RAI ЕЕ. 

5) xk Н BÛ 

E FF KRE MAH ҤЧ, < 570€ FÎ , PN = 24.0МРа, W PN 
BUER JE PR F. 

6) 智 能 式 电动 装置 

由 于 控制 要 求 的 提高 ,除开 发 新 一 代 的 智能 型 电动 装 
置 外 ,主要 有 双 线 ,高速 ,大 扭矩 等 结构 。 

1.2 各 主要 领域 的 需求 结构 

从 整个 赔 门 市 场 来 看 Е F&F FR FB ҖЕ RI Fi 
ERAEN., ИЛ. ЖЕН Ж & ҖЫ Ай O Ж 0 
心 蝶 阐 和 金属 密封 球 立 等 新 产品 研制 成 功 , 在 石油 化 工 、 电 
力 .冶金 等 方面 的 采用 也 逐渐 增多 ,取代 了 一 部 分 对 阅 交 和 
截止 阀 的 需求 。 石 油管 道 和 天 然 气 管道 大 部 分 用 球 阅 和 乎 
PF] BI ,便于 清 管 。 城 市 供水 和 供 热 系 统 中 原来 采用 的 疗 
泣 和 截止 阀 , 有 一 部 分 已 逐渐 被 蝶阀 和 软 密封 六 痊 所 取代 。 
在 整个 闪 门 市 场 中 , 随 着 科学 技术 的 不 断 发 展 , 呈 现 如 下 特 
点 :1) 蝶 阐 和 球阀 由 于 研制 成 金属 密封 结构 后 ,其 温度 和 压 
力 范围 得 到 了 扩大 ,将 逐渐 取代 一 部 分 闸 阅 和 和 截止 阀 。2) 
对 夹 式 止 回 阐 , 安 装 方便 ,体积 小 ,也 得 到 广泛 采用 ,将 取代 
一 部 分 升降 式 止 回 阅 和 旋 启 式 止 回 阅 。3) 大 口径 止 回 阀 ， 
ЖИ ЖЕЕ ЕН ИЖ O EHR ЕА. 4)Ж ЖК 
阀 ,自由 浮 球 式 以 其 背 压 高 . 漏 汽 量 小 和 动作 可 靠 等 特点 将 
取代 动作 品 声 大 和 漏 汽 量 大 的 圆 盘 式 蒸汽 朴 水 较 。5) 电 动 
装置 将 采用 传感器 和 光电 管 结 构 的 智能 型 电动 装置 ,用 于 
阅 门 的 智能 化 控制 ,构筑 阀门 的 程控 . 群 控 自 动 化 系统 。 

1.3 进出 口 趋势 及 进口 产品 分 析 

1) 阀 门 产品 进口 情况 

每 年 都 有 关键 部 位 的 网 门 和 一 部 分 普通 产品 进口 ,大 
约 进 口 额 每 年 2 亿美 元 。 其 中 进口 的 主要 是 电站 用 的 高 参 
SATA . 减 压 阀 和 安全 阀 ;石化 .冶金 用 的 高 参数 合金 钢 
阀门 及 金属 密封 蝶 阅 和 球阀。 金属 密封 镑 阀 和 球阀 国内 已 
开发 生产 一 部 ,将 取代 一 部 分 进口 。 

主要 进口 三 商 为 美国 的 克 罗 斯 比 公 司 、. 费 看 尔 公 司 38 
高 华 特 公司 . 基 士 敦 公 司 和 轨道 阔 门 公司 等 ;德国 的 阿达 姆 
MS EH; НААУ ЕР Дн) .北村 公司 和 久保 田 公 司 。 进 口 闪 
门 的 电动 装置 来 自 美国 里 米 托 克 公司 .意大利 比 非 公司 ‚Ж 
国 的 罗 托 克 公 司 和 法 国 的 伯 纳 德 公司 。 

2) 立 门 产品 出 口 情 况 

HOR EE EE RRMA, BF ERI ANSI, API 或 
DIN ЕР, FEK RF E FÎ ҖЕ, FR IE E RI, И 
质 大 部 分 是 砚 钢 (铸造 或 锻造 ), 还 有 一 部 分 合金 钢 。 低 讨 
阀门 按 BS ЖЕ, Ж ia FF Е А Н, ҖЕ КШ, 
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质 为 铸铁 和 铀 合金。 

1.4 价格 走势 

阀门 行业 产品 价格 基本 上 遵循 中 国 通 用 机 械 阀门 行业 
协会 编制 的 阀门 行为 参考 价格 执行 。 闪 门 行业 协会 每 年 编 
一 次 行业 指导 价 。 总 的 同门 市 场 价 格 比较 平稳 ,每 年 都 略 
有 升降 ,但 幅度 很 小 。 由 于 阀门 市 场 竞争 也 很 激烈 ,有 的 生 
产 三 家 仍 以 1996 年 价格 以 第 用 户 。 

新 产品 和 单 件 小 批 的 非 标 产品 尚 无 行业 指导 价 , 由 企 
业 自 行 订 价 。 

2. 需求 量 预 测 

2.1 FRR E MN 

根据 全 国 统计 资料 1997 年 全 国 阀 门 产量 为 1 021 569%, 
其 中 高 中 压 阀 门 210 8951, 低压 阀门 810 6731, 工业 总 产值 
100.05 亿 元 (当年 价 )。 

1998 年 以 后 , 原 机 械 部 系统 的 重点 骨干 全 民企 业 , 经 济 
效益 下 滑 ,产量 下 降 很 多 ,但 由 于 民营 企业 的 发 展 , 估 计 总 产 
量 仍 能 保持 在 100 万 + 左右 。 由 于 右 化 企业 延长 设备 的 大 修 
期 和 各 部 门 都 建 有 机 械 厂 可 维修 本 部 门 所 用 的 阀门 ,因此 ,在 
“十 五 ”期间 章 门 的 产量 不 可 能 会 有 大 幅度 的 增长 。 

按 “ 九 五 "规划 ,2000 年 的 规划 目标 为 77 万 1t, 已 经 达到 并 
超过 “十 五 "期间 预 测 产 量 每 年 按 3% 递 增 ,预计 至 2005 年 全 
国 阀门 产量 可 达 115 万 t。 其 中 :高 中 压 阀 门 产量 按 每 年 递增 
5% 忆 上 ,估计 产量 达 25 BF RE RIT MINN Sy 90 万 t 

各 主要 闪 门 品种 需求 量 预测 见 表 4. 

2.2 行业 前 十 名 企业 的 市 场 占 有 率 

全 国 阀门 企业 约 有 1 300 多 家 ,参加 阀门 协会 的 只 占 其 
1/110。 阀 门 的 品种 .规格 多 ,国内 外 阀门 的 需求 量 又 很 大 , 任 
何 一 家 也 包 不 了 天 下 。 

1998 年 行业 企业 完成 工业 总 产值 的 前 10 名 企业 人 在 全 
国 阀 门 工业 总 产值 的 比率 中 约 占 11.59% 

前 10 名 企业 名 单 和 市 场 占有 率 见 表 5. 

2.3 1997 年 全 国 515 家 民营 县 门 企业 销售 收入 为 
34.61 亿 元 , 占 当 年 全 国 疯 门 销售 收入 的 38%. 根据 不 完全 
资料 估计 ,当前 阀门 市 场 的 份额 原 机 械 部 系统 工业 占 35% , 
合资 企业 占 4% .民营 企业 占 38% .军工 企业 占 4% .其 他 各 
部 门 如 石油 化 工 .电力 等 部 门 占 19%。“ 十 五 "期间, 合资 企 
业 .民营 企业 在 市 场所 占 份 额 将 进一步 扩大 ,全民 企业 的 份 
额 将 必然 趋向 减少 。 

3. 国外 市 场 需求 预测 

3.1 近 三 年 的 出 口 量 .出 口 额 .主要 出 口 国家 

1) 立 门 行业 成 员 厂 出 口 资料 : 

1996 年 ,出 口 阀门 :26 9971; 金额 :7 643 万 美元 。 

1997 Е, П [1:36 3481; 金额 :9 046 万 美元 。 

1998 年 ,出 口 阀门 :26 0391; 金额 :6 903 万 美元 。 

主要 出 口 企 业 按 阀门 协会 1998 年 统计 ,出 口 超过 100 
万 美元 的 有 :苏州 阀门 厂 (11 732 万 元 ) KR FEF î EL FF BR 
FIA BEA F] (6 160 万 元 ) ,上海 N-J 赣 门 有 限 公司 (5 794 万 
T) .安徽 省 和 县 册 门 总 厂 (4 420 FR), LER THEE RI 
门 有 限 公 司 (2 222 万 元 ) .江西 蒜 州 有 限 公 司 (1 933 520), 


ВАЛЕ RTT REHA BRA F 920 万 元 ) 山东 益 都 阀门 股 
份 有 限 公 司 (1 904 FIC). ЕГІ (1 703 万 元 ) .铁岭 图 
门 集 团 有 限 责 任 公司 (1 643 万 元 ) .开封 高 压 阀门 厂 (1 144 


万 元 ) .锡山 市 阀门 厂 (1 101 万 元 )、 EH RII (930 万 
元 ) 等 。 


表 4 各 主要 阀门 品种 需求 量 预测 
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2) 出 口 国家 和 地 区 

朝鲜 印度尼西亚 .美国 .古巴 ,加拿大 日本、 南非 . 西 
BEF .印度 .法 国 .中 国 台湾 .英国 .意大利 .新 加 坡 . 马 来 西 
亚 .巴基斯坦 .叙利亚 .中 国 香港 .澳大利亚 、 重 加 拉 、 科 威 
特 .泰国 .丹麦 .智利 .阿联酋 等 国家 和 地 区 。 

3.2 增加 出 口 的 可 能 性 分 析 ,主要 目标 国 

据 有 关 资 料 称 ,国际 上 各 国 出 口 阁 门 总 额 约 60 亿美 
元 。 美 国 出 口 16.2 亿美 元 .进口 16.8 亿美 元 ,德国 出 口 
18.87 亿美 元 .进口 11.32 10376, НЖ П 11.32 亿美 元 、 
进口 4.03 亿美 元 。 我 国 目 前 出 口 1.49 亿美 元 (根据 1997 
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预测 "十 五 "来 期 销量 结构 & 注 
яа 占 全 国 总 
ЕЮ (%) Ff ( % ) 

44.0 9.6 110000 T KIF tk и 
15.0 3.2 37000 
4.0 0.87 10000 

6.0 1.3 15000 发 展 金属 密封 

1.0 0.22 2500 发 展 金 属 密 封 
0.4 0.87 1000 
6.0 1.3 15000 
1.0 0.22 2500 
0.5 0.11 1250 
9.0 | 2.0 22750 
13.1 2.8 32750 
40.0 31.3 360000 
10.0 7.8 90000 
6.0 4.7 54000 
3.0 2.3 27000 
30.0 2.3 270000 
2.0 1.6 18000 
2.0 1.6 18000 
1.0 0.8 9000 
1.0 0.8 9000 
5 3.9 45000 





年 全 国 统计 资料 ) ,进口 约 2 亿美 元 。 

目前 工业 技术 发 达 的 先进 国家 ,将 劳动 密集 型 的 阀门 
生产 推 庙 发 展 中 国家 ,办 独资 或 合资 企业 ,产品 返销 。 阀 门 
生产 必要 的 铸造 锻造, 爆 接 、 电 镀 、 酸 洗 等 影响 环境 ,在 环 
保 上 的 投资 较 大 ,工业 技术 发 达 的 资本 主义 国家 把 环境 保 
护 问 题 推 给 了 发 展 中 国家 。 

我 国立 门 行业 已 有 不 少 企业 取得 了 1509000 系列 质量 
体系 认证 和 API 认证 ,这 是 产品 出 口 必要 的 条 件 。 已 有 近 
50 家 企业 长 期 出 口 ,在 国外 有 一 定 的 市 场 。 在 阅 门 出 口 价 
格 上 比 国际 市 场 价格 有 优势 ,而 且 在 产品 质量 也 达到 了 出 
口 要 求 。 

“十 五 "期间 阐 门 产品 出 口 的 主要 目标 国 应 是 美国 、 西 
BF .意大利 .巴基斯坦 . 重 加 拉 、 科 威 特 . 阿 联 商 等 国 。 

3.3 出口 预测 

按 目 前 的 出 口 形势 ,1997 年 全 国 近 1.5 亿美 元 ,每 年 按 
递增 5% 预测 “十 五 "后 期 可 达 2.2 亿美 元 。 

三 ,行业 发 展 思路 

阀门 因 其 用 途 广 泛 ,需求 量 大 ,在 经 济 建设 和 人 们 生活 
中 是 不 可 缺少 的 。 根 据 建国 以 来 的 历程 ,很 少 出 现 大 落 现 
象 , 且 曾 在 国民 经 济 突 飞 猛 进 时 有 过 短线 局 面 。 由 此 可 见 
阀门 市 场 不 会 长 期 疲软 ,结合 我 国 国 内 改革 开放 的 形势 ,已 
形成 一 种 新 型 的 制造 体系 。 

1. 在 经 济 类 型 上 有 国有 的 、 上 股份 的 ,私人 的 .中 外 合资 
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的 等 。 在 规模 上 要 校 市 场 需求 ,经 济 批量 有 大 、 中 小型。 
在 分 布 上 要 结合 区 域 资源 和 用 户 合理 配置 。 

2. 在 产品 方面 ,各 企业 要 有 自己 的 专长 ,可 从 两 方面 选 
择 发 展 定 位 。 一 是 按 品 种 ,如 球 阅 厂 .蝶阀 厂 RRAS, 
且 生 产 全 系列 的 ,不 是 只 生产 低压 不 生产 高 压 , 或 只 生产 小 
口径 不 生产 大 口径 的 ;二 是 专攻 某 一 服务 领域 ,如 石油 天 然 
气 及 长 输 管线 用 阀 LEF RAM LAARA Ak E 
A AAT ЖАКЕ Р HR Ж ЕШЮ .煤气 用 阀 、 环 保 用 
阀 等 工程 企业 生产 流程 系统 专用 阀门 。 国 民 经 济 中 至 少 有 
几 百 个 部 门 领域 。 每 个 领域 又 分 门 别 类 有 许多 具体 系统 。 
产品 重复 的 厂家 应 进行 规划 ,根据 本 三 的 资金 .技术 装备 、 
人 才 和 部 悉 的 用 户 选择 品种 和 服务 市 场 ,合理 定位 ,进行 产 
品 结构 调整 。 | 

3. 在 产品 类 型 上 ,大 而 全 ,小 而 全 "的 企业 应 向 专业 化 
方面 发 展 。 为 适应 市 场 ,可 选择 以 下 发 展 类 型 :中 大 型 化 、 
综合 化 .国际 化 。@@ 由 “橄榄 型 "(产品 开发 和 销售 服务 两 头 
小 ,机 械 如 工 中 间 大 ) 转 变 成 “哑铃 型 "( 两 头 强 中 间 精 )。@ 
将 大 企业 分 解 ,使 之 中 小 化 。 有 单 件 小 批 生产 的 ,又 有 生产 
线 批量 经 济 规模 的 多 种 生产 模式 。@ 走 结盟 之 路 ,采取 联 





(上 接 210 页 ) 

运 的 方法 ,按照 现代 企业 制度 的 要 求 以 资本 为 纽带 ,将 环保 
技术 与 重大 装备 产业 相 结 合 , 成 立 了 武汉 格林 天 地 环保 产 
业 集 团 ,利用 国债 项 目 进军 环保 产业 ,为 武汉 市 机 电 产 业 寻 
求 新 的 经 济 增长 点 找到 一 个 突破 口 。 

2000 年 6 月 ,武汉 鼓风机 厂 划 归 东 湖 新 技术 开发 区 , 怎 
样 利用 高 新 技术 改造 传统 产业 成 为 摆 在 企业 面前 的 一 个 严 
峻 的 课题 。 余 德 保 间 志 及 时 提出 了 企业 发 展 战 略 , 即 "依托 
集团 抓 好 资产 重组 ,完成 机 制 转 换 , 实 现 产 权 多 元 化 ,在 产 
业 发 展 战略 上 提出 "发挥 基础 优势 ,立足 风机 主 业 ,致力 环 
保 产业 ,引入 高 新 技术 ”, 结 合 工厂 所 处 的 地 域 特点 ,提出 
“ 主 业 集 中 一 块 , 新 产品 开发 一 块 ,合资 合作 一 块 , 存 量变 现 
一 块 ?的 地 域 开 发 方针 。 通 过 “整风 .整顿 .整合 " ,转变 思想 
观念 ,融入 开发 区 文化 ,加 强 企 业 基 础 管理 ,进行 了 建 三 以 
来 最 大 的 一 次 整合 ,将 金工 车 间 与 压缩 车 间 合 并 成 立 鼓 风 
机 制造 部 , 冷 工 车 间 与 锦 焊 车 间 合 并 成 立 通 风机 制造 部 ,将 
工厂 的 风机 主 业 集中 发 展 ,将 腾 出 的 车 间或 变现 ,或 投资 入 
股 , 经 过 一 年 多 的 实施 ,盘活 了 存量 资产 ,为 生产 提供 了 生 
产 资金 。 工 厂 在 注重 自身 发 展 的 同时 ,还 积极 投入 到 开发 
区 的 建设 中 ,为 支持 武汉 “中 国光 谷 " 的 建设 ,配合 开发 区 的 
环境 整治 工程 ,撤消 了 污染 较 大 的 儿 造 车 间 , 彻 克 地 根除 了 
污染 源 。 余 德 保 同志 还 带领 全 厂 职 工 , 在 保证 完成 全 年 任 
务 的 前 提 下 ,对 工 广 围墙 紧邻 马路 两 边 的 环境 进行 了 整治 ， 
在 拆除 的 旧 房 屋 上 筹建 景观 楼 ,在 美化 环境 的 同时 使 之 成 
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合 行动 ,可 取得 大 的 竞争 实力 和 夺取 市 场 更 多 份额 。 这 特 
别 适合 向 国际 发 展 。 人 名 专业 生产 阀门 标准 件 。 日 前 2000 
多 家 阀门 厂 都 在 自己 生产 阀门 的 手 轮 .手柄 .填料 BERF 
零件 。 如 果 行 业内 有 几 家 集中 专业 化 生产 ,上 其 质量 .成 本 、 
效益 会 更 好 的 。 

4. 在 层次 上 ,各 企业 应 根据 本 身 的 条 件 , 选 准 合适 的 市 
场 ,有 生产 技术 含量 高 的 ,也 有 只 牛 产 普通 的 ,有 生产 量 大 
面 广 通 册 的 ,也 有 只 生产 某 一 专用 特殊 的 ,各 层次 的 产品 都 
有 大 市 场 。 开 发 力量 强 .实力 雄厚 的 企业 应 多 发 展 技术 含 
量 高 .使 用 要 求 严 .制造 难度 大 直至 成 组 成 套 供 应 的 阀门 。 
各 企业 都 要 围绕 市 场 多 开发 本 三 方 癌 性 的 新 产品 。 即 使 是 
传统 产品 ,质量 做 好 了 也 有 大 市 场 ， 

根据 “十 五 大 "制订 的 蓝图 ,预测 我 国 阀门 行业 "十 五 ” 
发 展 趋势 , 阅 门 产品 年 增长 速度 可 达 5% ~ 8% ,出 口 创汇 增 
长 速度 可 达 6% 以 上 。 为 了 满足 国内 经 济 建设 和 扩大 出 口 ， 
为 了 行业 各 企业 白 身 的 生存 发 展 ,为 了 提高 在 国内 外 两 个 
市 场 中 的 竞争 力 ,我 们 要 规 快 调整 产品 结构 种 行业 结构 , 尽 
快 形成 不 同 生产 类 型 .不同 特 色 产 品 .不 同 层次 ,不同 市场 
且 具 适度 经 济 规模 的 中 国 特色 的 阀门 行业 的 发 展 模式 。 


为 工厂 新 的 经 济 增长 点 ,工厂 被 武汉 市 评 为 企业 管理 样板 
企业 。 为 进一步 开拓 市 场 ,在 与 日 本 三 净重 1 达成 合作 和 
产 处 于 国内 领先 地 位 的 600MW 电站 风机 基础 上 ,进一步 与 
ZRELA ,谈判 ,争取 成 立 合资 公司 ,探索 出 国企 改制 
新 路 。 

余 德 保 同 志 兼 任 工厂 党 委 书 记 , 始 终 不 忘 两手 抓 ”, 把 
思想 政治 工作 贯穿 于 工厂 的 各 项 工作 之 中 ,在 工 太 生产 与 
ERE" “发 展 与 福利 " “眼前 与 长 远 ” 的 矛盾 中 ,用 更 紧密 地 
为 群众 办 实事 、 做 好 事 , 强 调 要 把 为 职工 做 的 实事 办 好 ,把 
好 事 办 实 ,在 解决 职工 住房 等 问题 上 上 使 职工 体会 到 "以 德 治 
厂 ” 的 力量 。1998 年 在 工钱 的 大 整顿 中 , 余 德 保 同志 亲自 组 
织 征集 工厂 徽标 、 厂 大 门 的 设计 方案 等 活动 ,把 工厂 的 整顿 
同 教育 职工 热爱 工厂 .奉献 工厂 的 思想 有 机 结合 , 收 到 预期 
效果 ,工厂 党 组 织 多 次 米 获 武汉 市 优秀 党 组 织 。 

余 德 保 同 志 在 担 任 三 个 大 单位 的 主要 领导 期 间 业 绩 突 
出 ,为 武汉 市 的 改革 发 展 作出 了 很 大 贡献 ,为 上 级 领导 和 同 
行 所 称道 , 深 受 职工 群众 爱戴 1995 年 .1996 秆 连续 商 年 被 
评 为 湖北 省 优秀 思想 政治 工作 者 ,1996 年 荣获 武汉 市 “天 
一 ”劳动 奖章 ,1997 年 钙 评 为 武汉 市 第 十 由 劳动 模范 .1997 
年 .1998 年 连续 二 年 评 为 湖北 省 优秀 企业 家 ,1999 年 被 武汉 
市 授予 “ 老 劳模 新 贡献 ”荣誉 称号 。 现 在 ,他 正 以 他 充沛 的 
精力 .成 熟 的 思路 .坚韧 的 毅力 .稳重 的 步伐 , 朝 着 既定 的 日 
ERA E o 
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一 “入 世 ” 对 通用 机 械 行 业 的 影响 

加 入 世贸 组 织 对 于 改善 我 国 国际 贸易 环境 ,扩大 出 口 ， 
吸收 外 资 ,引进 先进 技术 和 设备 ,发 展 国际 经 济 技术 合作 ， 
加 快 改 革 开 放 步 伐 ,促进 我 国 社 会 主义 市 场 经 济 体制 的 完 
善 ,提高 我 国 的 国际 地 位 ,都 具有 十 分 重要 的 意义 。 但 是 ， 
在 享受 权利 的 同时 ,必须 承担 世贸 组 织 规 定 的 义务 ,市 场 进 
一 步 开 放 ,将 影响 一 些 产 业 的 发 展 。 现 在 "人世 ”了 ,我 国 通 
用 机 械 市 场 将 会 发 生 三 大 变化 。 

1. 国内 市 场 将 进一步 对 外 开放 ,国内 市 场 的 国际 竞争 
进一步 扩大 

进口 关税 ,我 国 已 宣布 从 2001 年 1 月 1 日 起 平均 关税 
降 到 15.3% (2000 年 为 16.4%), 到 2005 年 要 降 到 10% 左 
右 ,4 年 降幅 为 35% 左 右 。 通 用 机 械 行业 (不 包括 制冷 机 械 、 
橡胶 塑料 机 械 .印刷 机 械 ) 进 口 关 税目 前 平均 为 14.7% ,其 
HR 12.7% ,压缩 机 17%, 制 氧 机 16%(1.5Л m/h 以 下 为 
18% 1.5 H mwih 及 以 上 为 12%), 干 燥 设 备 14%, 风 机 
18% ,分 离 过 滤 机 械 18.6% ,各 种 阀 11.8% ,行星 齿轮 减速 
机 10% 2001 年 通用 机 械 现 行进 口 关税 详 见 表 1。 按 照 全 
国 的 降 税 幅度 预测 ,到 2005 年 通用 机 械 进 口 关税 平均 要 降 
到 9% 左 右 ,平均 每 年 要 下 降 1 个 多 百分点 。 因 此 ,在 我 国 
汇率 稳定 的 情况 下 ,进口 商品 的 价格 降低 ,将 带 来 竞争 力 的 
进一步 增强 。 

非 关 税 措施 即 进 口 控制 管理 目录 中 ,通用 机 械 没 有 列 
人 配额 .许可 证 管理 的 目录 ,在 进口 管理 目录 中 只 有 了 两 种 产 
T 离心 通风 机 和 行星 齿轮 减速 器 列 人 了 需要 经 过 招标 
后 ,办 理 进 口 手 续 的 管理 目录 ,而且 这 两 种 产品 我 国 已 承 诸 





在 “人 世 ”" 后 就 取消 进口 管理 。 因 此 ,通用 机 械 行 业 的 产品 
可 以 说 已 经 全 面 放 开 ,外国 商品 在 我 国人 世 ”" 后 ,可 以 在 我 
国 市 场 上 享受 国民 待遇 , 即 只 要 缴 了 关税 后 ,享受 与 国产 品 
同等 待遇 ,平等 竞争 ,这 必 将 对 国产 品 形成 重大 压力 。 

2. 商品 的 质量 和 价格 竞争 将 更 趋 激烈 

在 质量 基本 接近 的 情况 下 ,价格 成 为 竞争 的 关键 因素 。 
国内 价格 低 于 国际 市 场 价格 的 商品 ,由 于 在 “人 世 ”" 后 可 以 
享受 世贸 组 织 规 定 的 最 惠 国 待遇 和 国民 待遇 ,出 口 竞争 力 
进一步 加 强 , 有 利于 扩大 出 口 ;质量 与 国外 产品 差距 较 大 或 
价格 高 于 国际 市 场 的 商品 ,将 面临 困境 ,甚至 会 遇 到 严重 冲 
击 。 我 国 通 用 机 械 价格 普遍 低 于 国际 市 场 价格 ,具有 优势 。 
但 质量 .技术 水 平 参 差 不 齐 ,有 的 与 国际 先进 水 平 接近 ,但 
相当 部 分 差距 较 大 。 从 进口 情况 分 析 ,2000 年 通用 机 械 8 
类 商品 进口 19.3 亿美 元 ,其 中 各 种 泵 进口 量 很 大 , 达 5 亿美 
元 , 占 总 计 的 26% ,( 离 心 泵 RHR HER .计量 泵 进口 量 
大 ); 各 种 阀门 进口 5.4 亿美 元 , 占 28.4 ;压缩 机 进口 4.1 
亿美 元 ;风机 进口 5 641 万 美元 ;1.5 万 m/h 及 以 上 制 氧 机 
进口 4 台 ,46 万 美元 ;分 离 和 过 滤 机 械 进口 2.8 亿美 元 。 因 
此 ,国外 质量 好 、 技 术 水 平 高 的 商品 ,将 对 国内 产品 构成 竞 
争 压 力 。2000 年 通用 机 械 进出 口 情况 详 见 表 2 。 

з. 国内 市 场 与 国际 市 场 将 逐步 接轨 和 融合 

我 国 市 场 进一步 开放 , 必 将 逐步 进入 国际 经 济 循环 , 参 
与 国际 交换 和 分 工 , 这 有 利于 充分 利用 国际 资源 ,实行 优化 配 
置 ,有 利于 生产 用 原材料 和 关键 零 部 件 的 国际 分 工 协作 配套 。 
可 以 面向 国内 外 两 个 市 场 择 优选 购 配 套件 和 零 部 件 。 


表 1 2001 年 通用 机 械 现 行进 口 关 税 
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表 2 2000 年 通用 机 械 进 出 口 情 况 








Y 商 品 名 Ж 数量 
( 台 ) 
“1 | EAH 
其 中 ;计量 泵 3626 
燃油 有 泵 .润滑 油条 147818 
RELE 322 
HEE Ж А НЕШ Ж 415119 
жш, Жкн Ж 17769 
HA # Û Ж 250347 
HBR 205122 
2 ЯА, 


51866 
2529353 


此 中 :二氧化碳 讨 缩 机 
功率 SkW AE ZIEH 
AHL Ê RED 20) 
4 ТЕ 
其 中 :木材 . 纸 装 、 纸 板 用 
5 制 氧 机 
其 由 :1.5 万 me 及 以 上 
1.5 FH w AF 
其 他 空气 分 离 设 备 
6 JF Ê it Uê VLAR 
其 中 :分 离 机 械 
非 家 用 型 水 的 过 滤 机 械 
内 燃 发 动机 用 过 滤器 
7 各 种 网 
Кт: ТН КЕ fF Ah ЇЙ 
ВН Иш î 
8 行星 减速 机 
合计 


О | FF HL , 印 央 机械 .橡胶 塑料 机 械 。 


上 述 杰 化 , 必 将 对 我 国 通用 机 械 行 业 发 展 产生 影响 , 主 
要 有 以 下 儿 种 情况 : 

(1) 生 产 劳动 密集 型 产品 或 产品 成 本 较 低 ,具有 价格 优 
势 的 企业 ,由 于 在 国际 市 场 上 已 形成 一 定 的 出 口 竞争 力 ,在 
我 国人 地 "后 ,将 有 利于 扩大 出 口 ,国内 市 场 开放 对 这 些 企 
业 基 本 上 不 构成 威胁 :如 有 些 生 产 离心 泵 AKAR .真空 
Ж .离心 通风 机 、 家 用 型 过 滤 疹 化 装置 ,调节 了 闪 、 气压 传动 阅 
等 企业 。 但 这 也 是 相对 而 言 ,优势 是 动态 的 ,不 是 静止 的 。 
了 着 国际 经 济 的 发 展 , 址 界 产业 结构 的 转移 .调整 ,以 及 国 
也 金融 -汇率 的 变化 ,一些 曙 前 有 优势 的 产品 ,将 会 逐渐 甫 
失 优 势 。 因 此 需要 不 断 提高 产品 质量 和 档次 ,降低 成 本 , 改 
进 服务 ,保持 并 提 商 充 争 力 。 

(2) 中 外 合资 .合作 企业 ,其 生产 的 产品 技术 先进 、 价 格 
有 优势 的 ,在 我 国 市 场 开 放 后 ,除非 有 更 强 的 竞争 对 手 进 
XK. 一般 不 会 有 多 少 冲 击 。 而 且 , 由 于 中 外 合资 .合作 企业 
在 税收 方面 偿 齐 有”“ 超 国民 待遇 ” ,以 及 生产 用 零 部 件 进 口 
关税 将 降低 ,有 利于 进一步 降低 生产 成 本 ,价格 更 具有 竞争 
力 ,， 如 部 分 压缩 机 厂 、 空 分 设备 厂 .阀门 厂 等 。 

(3) 已 引进 国外 先进 技术 并 在 此 基础 上 人 研制 开发 的 产 
th ,技术 于 虽 与 当前 国外 上 先进 水 平 有 一 定 差距 ,但 差距 不 
大 ,而 且 价 格 有 上 明显 优势 ,在 市 场 开 放 后 , 受 冲 击 程度 不 大 。 


62 ° 2002 中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 
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ШЕ МИЕ ERN . 阅 门 三 等 。 但 是 仍 要 十 分 重视 
提高 产品 开发 创新 能 力 。 

(4) 生 产 一 般 通 用 机 械 的 企业 ,由 于 生产 能 力 过 大 ,将 
被 重组 .转产 或 停产 倒闭 。 如 中 小 型 通风 机 ,中 低压 阀门 ， 
一 般 离心 泵 和 往复 式 排 液 泵 ,家 用 型 水 或 气体 的 过 滤 .净化 
у o 

二 、 对 策 和 建议 

“ANE KEBLE XEBER. RITE RF FIRA tH" Rr 
能 享有 的 权利 和 优惠 条 件 , 发 展 国际 经 济 合作 ,扩大 出 口 ， 
利用 外 资 ;同时 应 认真 研究 “人 世 " 后 对 一 些 企 业 的 冲刷 ,区 
分 利用 5 年 左右 的 过 渡 期 ,调整 结构 ,加 快 发 展 . 

1. 了 解 和 熟悉 世贸 组 织 基 本 规则 ,提高 预见 性 和 主动 性 

首先 要 了 解 和 熟悉 世贸 组 织 的 基本 原则 .并 结合 企业 
的 具体 情况 ,研究 如 何 运用 这 些 原则 ,发 展 国际 经 济 技术 全 
作 ; 其 次 ,分 析 本 企业 的 产品 在 我 国 “ 入 世 " 后 ,能 省 在 国内 
市 场 站 住 丢 ,能 否 利用 优惠 条 件 扩大 出 日, 在 产品 质量 和 价 
格 方面 有 无 优势 ,能 否 到 境外 去 投资 办 厂 或 带 料 加 工装 配 ， 
再 次 ,对 于 某 些 产品 在 技术 水 平 .质量 .价格 方面 处 于 竞争 
劣势 ,将 受到 冲击 的 企业 ,要 充分 利用 过 渡 期 ,加 快 发 展 , 提 
高 质量 ,降低 成 本 ,使 其 具备 竞争 力 。 如 果 在 过 渡 期 也 难以 
扭转 局 面 的 企业 ,要 果断 决策 ,调整 结构 ,寻找 新 的 出 路 、 


2. 确立 外 向 发 展 战略 ,大 力 扩 大 出 口 

“AH JE ,我国 出 口 产品 可 以 享受 世贸 组 织 成 员 的 最 
惠 国 待遇 和 国民 待遇 ,在 某 些 发 达 国 家 还 可 以 享受 更 优惠 
的 普 惠 制 ( 比 优惠 关税 还 要 低 , 目 前 共有 28 个 给 惠 国 ,主要 
是 欧盟 国家 .日 本 .澳大利亚 等 ,我国 已 从 21 个 国家 获得 此 
MFR, MARAC AE” ,美国 也 会 实行 ), 并 在 其 市 场 上 
得 到 公平 的 贸易 待遇 ,出 口 环境 将 大 大 改善 ,“ 人 世 " 后 3 
年 内 我 国 将 对 所 有 企业 (有 法 人 资格 的 ) 赋 子 外 贸 自 营 权 ， 
即 从 审批 制 改 为 登记 制 ,生产 企业 将 可 直接 面向 国际 市 场 ， 
独立 自主 经 营 ,经 营 范围 也 将 随 之 扩大 。 据 海关 统计 ,2000 
年 通用 机 械 行 业 ( 不 包括 制冷 机 械 .印刷 机 械 、 橡 胶 塑 料 机 
械 ) 出 口 14.3 亿美 元 , 比 上 年 增长 52% ,出 口 形 势 很 好 ,其 
中 阅 门 出 口 最 多 , 达 8.1 亿美 元 (其 中 龙头 、 旋 塞 等 零 部 件 
6.2 亿美 元 ); 其 次 是 各 种 泵 出 口 3.3 亿美 元 ,其 中 出 口 1 000 
万 美元 以 上 的 有 离心 录 .潜水 电 泵 、 往 复式 排 液 录 和 真空 
录 ;再 次 是 压缩 机 和 分 离 过 滤 机 械 等 , 详 见 表 2。 这 些 优势 
出 日 产品 ,要 进一步 研究 扩大 出 口 ,开拓 新 的 领域 。 间 时 要 
重视 调整 和 优化 出 口 产品 结构 ,提高 质量 和 档次 ,用 好 外 贸 
自 营 权 ,选择 和 委托 信用 好 的 代理 商 , 做 好 售后 服务 工作 。 

3. 积极 合理 有 效 地 利用 外 资 ,引进 先进 技术 和 设备 ,并 
与 技术 创新 相 结 合 ,提高 自主 开发 能 力 

“人 世 后 ,我 国 的 投资 环境 将 进一步 改善 ,要 拓宽 中 外 
合资 .合作 领域 ,或 通过 技 贸 结 合 , 带 进 先进 技术 ,选择 知名 
度 高 .产品 有 竞争 能 力 .资金 有 实力 的 外 国 制 造 商 ,开展 交 
流 接触 .谈判 合作 ,尤其 要 瞄准 进口 量 大 “十 五 "期 间 需 求 
量 多 技术 含量 较 高 的 产品 ,在 "人世" 后 的 过 渡 期 内 ,提高 
自主 开发 能 力 。 据 海关 统计 ,2000 年 通用 机 械 行 业 ( 不 包括 
制冷 机 械 .印刷 机 械 .橡胶 塑料 机 械 ) 进 口 19.3 亿美 元 ,其 
Ж ЖОП 5.4 亿美 元 , 占 合计 的 28.4% , (Fk у 1 FI 
6 062 万 美元 . 油 压 传动 阀 4 726 万 美元 . 减 压 阀 2 138 万 美 
л), AARNA SARL, BFE 26% (其 中 内 燃 机 用 的 
燃油 泵 ,润滑 油泵 或 冷却 泵 进口 6 941 万 美元 ,液压 往复 式 
排 液 夺 进口 4 258 万 美元 ,转速 在 1 万 тп 及 以 上 的 离心 
Ж ЖП 4 687 û .859 万 美元 .真空 条 进口 3 927 万 美元 ,特别 
ЖИЛЕ RELE EAA EA R E RES Е 
年 大 幅 增 长 ,高达 50% ~ 100%), REF EDL 4.1 亿美 
元 ,分 离 过 滤 机 械 2.8 亿美 元 等 ( 详 见 表 2)。 进 口 产 品 是 用 
户 实 实在 在 的 需求 ,也 反映 了 国产 品 在 技术 质量、 价格 等 
方面 与 进口 产品 的 差距 和 不 足 。 我 们 要 很 好 地 进行 分 析 ， 
从 中 选择 数量 大 的 来 进行 开发 研制 ,或 引进 技术 或 中 外 合 
资 合作 。 同 时 还 要 根据 “十 五 ”规划 建设 项 目 提出 的 新 的 
需求 ,统筹 作 好 安排 。 例 如 西 气 东 输 工程 所 需 的 长 输 管 线 
用 竟 、 大 口径 球阀 ,金属 密封 蝶 阅 和 透 平 压缩 机 等 ; 超 临 界 
火电 机 组 所 需 的 各 种 泵 .风机 压缩 机 阀门 等 ,以 及 大 中 城 
市 污水 处 理 和 环保 工程 所 需 的 各 种 菏 、 泣 和 风机 .压缩 机 
等 ， 

4. 大 力 调整 结构 ,提高 竞争 能 力 ,争取 在 “人 世 ”" 后 5 年 
左右 过 滤 期 内 做 出 显著 成 效 





通用 机 械 行业 总 体 上 处 于 生产 能 力 过 剩 状 态 ,尤其 是 
中 低档 产品 ,生产 企业 众多 ,生产 能 力 过 大 ,面临 着 艰巨 的 
企业 结构 .产品 结构 的 调整 任务 。 一 是 进行 股份 制 改革 ,有 
条 件 的 企业 争取 股票 上 市 ,中 小 企业 实行 所 有 制 多 元 化 ;二 
是 瞄准 “十 五 "需求 和 进口 量 大 .技术 含量 较 高 的 产品 与 外 
商 合资 .合作 ,按照 “哑铃 型 "结构 组 织 生产 ,把 原来 进口 的 
部 分 产品 , 转 到 国内 来 组 织 供 货 ; 三 是 通过 资产 重组 ,兼并 、 
精干 主体 ,分 流 辅助 .附属 部 门 ,壮大 和 强化 生产 主导 产品 
或 新 开发 产品 的 技术 装备 和 生产 条 件 ,提高 竞争 能 力 ; 四 是 
要 有 一 批 企 业 分 流 .转产 其 他 有 市 场 需求 的 产品 或 为 社会 
提供 服务 。 

5. 研究 应 用 对 进口 产品 的 反倾销 措施 ,重视 出 口 产品 
被 反倾销 的 应 诉 工 作 

“AEE ,我国 市 场 将 逐步 开放 ,有 些 工 业 发 达 国 家 为 
了 更 多 地 占据 我 国 市 场 , 很 有 可 能 把 本 国 销售 不 畅 的 产品 
压价 倾销 我 国 , 使 我 国 相关 企业 处 于 困境 。 对 于 这 种 情况 ， 
相关 企业 和 行业 协会 要 进行 调查 ,向 国家 有 关 部 门 反映 ,并 
采取 必要 的 措施 ,维护 国内 企业 权益 。 | 

对 于 我 国 出 口 产 品 被 进 日 方 无 理 采 取 反 倾销 措施 的 ， 
有 关 企 业 要 与 进出 口 商会 .行业 协会 研究 ,采取 积极 应 诉 的 
办 法 , 据 理 力争 ,顽强 抗辩 ,敢于 和 善于 与 洋人 对 夭 公 堂 , 争 
取胜 诉 。 有 关 企 业 要 熟悉 有 关 政 策 和 应 诉 的 知识 。 

6. 充分 发 挥 关 税 的 调节 作用 ,认真 做 好 关税 调整 工作 

关税 是 调节 进出 口 和 保护 国内 产业 发 展 的 重要 手段 ， 
也 是 国家 财政 的 重要 来 源 之 一 。“ 入 世 " 后 ,我 国 关 税 总 水 
平 要 逐步 降低 到 发 展 中 国家 水 平 ,通用 机 械 进口 关税 预计 
由 目前 的 14.7% 降 低 到 2005 年 的 9% 左右 ,因此 需要 研究 
通用 机 械 中 各 类 产品 的 关税 调整 ,并 区 别 以 下 情况 : 

(1) 国 内 产品 在 技术 .质量 上 与 国外 差距 不 大 ,而 价格 
又 有 优势 的 ,关税 要 少 降 或 不 降 ,以 保护 国内 产业 。 

《2) 通 用 机 械 行业 生产 配套 用 的 零 部 件 ,国内 产品 在 技 
本 ,质量 .价格 等 方面 与 国外 差距 较 大 、 需 要 进口 的 ,关税 要 
多 降 一 些 ,以 降低 企业 生产 成 本 。 

(3) 珊 新 技术 产品 ,国内 不 能 生产 或 在 技术 .质量 方面 
与 国外 差距 较 大 ,需要 进口 的 ,应 实行 低 税 ,以 支持 国内 产 
业 的 发 展 。 但 我 国 已 开发 或 已 小 批量 生产 的 高 新 技术 产 
品 ,关税 要 少 降 或 不 降 。 

7. 重视 通用 机 械 知 识 产 权 保 护 工作 

对 通用 机 械 行业 自行 开发 研制 的 专利 技术 ,拥有 的 商 
标 和 版 权 , 有 关 企 业 要 按照 我 国 的 《专利 法 》《 商 标 法 》 等 有 
关 法 律 法 规 , 做 好 专利 申请 .商标 注册 工作 ,并 加 强 管理 ,发 
现 有 侵权 行为 的 ,要 及 时 采取 措施 ,保护 自己 的 知识 产权 。 

对 于 使 用 外 商 专 利 的 ,可 到 我 国 的 专利 管理 部 门 查询 
是 否 已 申请 专利 ,如 已 有 申请 ,要 办 理 有 偿 使 用 手续 ;如 没 
有 在 我 国 申请 专利 ,就 要 与 有 关 制 造 商 协商 ,采取 技术 转让 
或 技 贸 结 合 等 方式 ,获取 技术 。 

对 测绘 仿制 机 械 产 品 和 复制 计算 机 软件 ,有 关 企 业 定 
要 慎重 处 置 。 
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“十 五 ”期间 ,通用 机 械 工业 面临 的 主要 任务 是 调整 广 
品 和 产业 结构 ,全 面 提高 行业 和 企业 的 综合 竞争 力 。 因 此 
通用 机 械 行业 “十 五 "规划 的 重点 是 集中 力量 促进 行业 结构 
优化 .积极 开发 有 利于 行业 可 持续 发 展 和 能 够 形成 新 增长 
点 的 重点 产品 ,带动 整个 行业 的 发 展 。 

一 ,行业 现状 与 差距 

据 不 完全 统计 , 1999 年 通用 机 械 行业 有 生产 企业 2 376 
个 ,职工 人 数 75.7 万 人 ,其 中 工程 技术 人 员 7.2 万 人 。 行 业 
资产 总 额 1 486 亿 元 ,国定 资产 原价 657 亿 元 ,固定 资产 净 
fË 440 亿 元 。1999 年 全 行业 完成 工业 总 产值 034 亿 元 ( 当 
年 价 ) ,工业 增加 值 286 亿 元 ;实现 产品 销售 收入 921 亿 元 ， 
出 口 创汇 14.7 亿美 元 ;利税 总 额 85.6 亿 元 ,其 中 利润 总 额 
42.7 亿 元 。 全 员 劳 动 生产 率 ( 工 业 增 加 值 )3.2 万 元 /人 。 

“ 九 五 ”期间 ,通用 机 械 产 品 通过 提高 技术 水 平和 性 能 
质量 ,市 场 竞 争 能 力 不 断 增强 ,为 国家 重大 技术 装备 工程 建 
设 和 国民 经 济 各 行业 提供 了 大 量 配 套 产 品 , 基 本 满足 了 不 
同 层次 用 户 的 需要 。 目 前 从 整体 上 看 ,我 国 通用 机 械 产 品 
有 50% ~ 60% 达 到 国际 20 世纪 80 年 代 水 平 , 有 10% 达 到 
国际 20 世纪 90 年 代 初 .中 期 水 平 ,主要 产品 的 国内 市 场 占 
有 率 达 60% ~ 70% „ 1999 年 及 2000 年 行业 主要 产品 产量 
РУЙ А 1. 

通用 机 械 行业 企业 通过 引进 技术 与 国外 企业 合资 合 
作 ,以 及 科研 攻关 和 自主 开发 ,使 重大 技术 装备 关键 设备 的 
国产 化 率 进一步 提高 ,并 使 部 分 国内 处 于 空 晶 的 产品 研制 
得 到 突破 ,。 到 “ 九 五 "末期 ,30 万 Wa 合成 所 以 天 然 气 为 原 
料 的 装置 国产 化 率 达 到 80% ,以 煤 为 原料 的 装置 国产 化 率 
达到 70% ;52 万 t/a 尿素 装置 国产 化 率 达 到 85% ;200 万 t/a 
渣 油 加 氧 脱硫 装置 国产 化 率 达 到 80% ;大 型 乙烯 装置 国产 
化 率 可 达到 65% E: RAR ARH ЗЕЕ HRP 
ЖКК? 70%. 

Ж 1 1999 ~ 2000 年 行业 主要 产品 产量 产值 


р ж 产 量 产值 ( 亿 元 ) 
"п 单位 |1999 年 |2000 年 





























石油 销 采 及 炼 
化 设备 
2 CELF 60 
3 风机 57 
4 Г] 120 
5 压缩 机 65 
6 制冷 空调 设备 560 
7 印刷 机 械 
8 塑料 机 械 
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“ 九 五 "期 间 行业 产品 出 口 取 得 了 较 大 发 展 ,出 口 量 束 
年 增长 1999 年 出 口 创汇 额 达 14.7 亿 元 ,但 在 出 口 产 品 盾 
60% ~ 70% 仍 为 传统 的 低 中 档 产 品 。 而 同时 由 于 坪 内 产品 
还 不 能 完全 满足 各 类 的 用 户 的 需要 ,各 行业 都 有 部 分 高 技 
本 含量 .高 附加 值 的 产品 进口 。 

目前 行业 存在 的 主要 问题 是 产品 结构 不 合理 造成 产 需 
矛盾 突出 ;产品 技术 水 平 不 高 ,科技 投入 少 ,产品 开发 能 力 
差 ; 企 业 工 艺 装备 落后 ,管理 水 平 低 ,产品 质量 不 高 Н] FETE 
差 ;行业 组 织 结构 不 合理 ,专业 化 生产 水 平 低 , 规 模 效 益 其 . 
差距 形成 的 主要 原因 在 于 企业 机 制 转换 滞后 ,市 场 观 念 淡 
菏 ;企业 负担 重 ,投入 不 忠 ,竞争 实力 弱 ; 行 业 力 量 分 散 .长 
期 术 能 实现 真正 的 大 行业 管理 ,未 能 实现 很 好 的 统筹 规划 、 

二 ,市 场 发 展 预测 

1. 国内 市 场 需求 

“十 五 "期间 通用 机 械 产 品 的 重点 需求 领域 首先 是 能 源 
和 原材料 工业 。“ 十 五 ”是 我 国 经 济 结构 调整 的 关键 时 期 ， 
国家 对 基础 产业 和 基础 设施 建设 的 投资 仍 将 占 相 当 大 的 比 
重 ,石油 化 工 .电力 .冶金 等 工业 仍 是 国民 经 济 的 重点 发 展 
产业 。 大 型 炼油 .大 型 乙烯 及 处 理 . 大 型 化 肥 .大 型 火电 和 
水 电 .核电 装备 的 建设 和 改造 将 为 通用 机 械 产 品 提供 广阔 
的 市 场 空间 。 而 重大 技术 装备 的 国产 化 率 在 “上 五 "期 间 也 
将 得 到 进一步 提高 ,从 而 使 国产 通用 机 械 产 品 获得 更 多 的 
市 场 份额 ,为 满足 不 同 层次 用 户 的 不 问 沉 要 ,上 服务 于 提高 现 
代 化 生活 素质 的 新 型 通用 机 械 产 品 将 具有 王 大 的 市 场 潜 
力 。 紧 紧 围 绕 市 场 需 要 开发 功能 性 强 .方便 快捷 .性 能 价格 
比 好 的 通用 机 械 产 品 奖 成 为 行业 发 展 的 新 增长 点 。 开 所 
“三 农 " 市 场 ,实现 农业 现代 化 ,加 快 农村 经 济 发 展 ,满足 农 
民生 活 需 要 也 是 通用 机 械 行 业 服务 于 国民 经 济 的 重要 任 
务 。 开 发 和 生产 “三 农 " 市 场 急需 的 短线 产品 ,积极 发 展 适 
用 于 现代 农业 的 节 水 .节能 产品 ,为 农村 经 济 产业 化 、 提 高 
农业 生产 和 农民 生活 质量 服务 ,将 为 通用 机 械 行 业 开 折 新 
的 市 场 领域 。“ 十 五 "期 间 调 整地 区 经 济 结构 ,实施 西部 大 
开发 ,促进 区 域 经 济 .城乡 经 济 协调 发 展 是 国民 经 济 进行 战 
略 性 调整 的 重要 内 容 。 随 着 市 场 环境 的 变化 ,西部 资源 开 
发 与 发 展 战略 将 由 资源 导向 型 转变 为 以 市 场 为 导 问 、 多 元 
化 的 产业 发 展 战略 ,将 西部 资源 优势 癌 经 济 优势 转化 。 因 
此 随 着 西部 相对 落后 地 方 经 济 发 展 ,通用 机 械 行 业 将 获得 
新 的 区 域 性 发 展 机 遇 。 

Ту 

工业 泵 产品 的 主要 配套 领域 是 电 为 .石油 、 三 大 化 工 、 
环保 及 城市 自来水 供应 等 。“ 十 五 "期 间 电 站 隶 市 场 还 将 有 





Ет 2R , ITTF FER ЛК Ж BI ER MAR HER t 
ВЕЗЕ 3 500 ~ 4 200 多 台 ; 需 求 核 主 泵 等 核电 机 
组 用 有 泵 1 400 ~ 1 800 台 。 石油 工业 需求 油田 稠 油泵 等 原油 
开采 用 泵 8 000 ~ 9 000 台 ;需求 海上 石油 开采 用 泵 200 ~ 240 
台 ;需求 各 种 离心 油泵 .螺杆 条 等 原油 炼 制 和 深度 加 工 用 工 
ЧУ Ж 4 000 ~ 5 000 台 。“ 三 大 化 工 " 中 乙烯 及 衍生 物 、 大 三 
合成 材料 .化 肥 等 生产 发 展 需 求 各 类 化 工 流程 泵 . 耐 腐蚀 有 泵 
等 各 类 化 工 泵 产品 10 ~ 12 万 台 。 环 保 及 城市 供水 领域 需 
求 大 型 立 式 及 潜水 污水 录 等 环保 用 泵 、 大 型 轴 流 有 泵 等 自 来 
水 工程 用 录 及 大 型 挖 泥 船 用 汞 等 约 10 000 f 

风机 

目前 一 般 通 用 风机 市 场 供 大 于 求 , 生 产能 力 过 大 ,需要 
压缩 产量 。“ 十 五 "期 间 使 用 最 广泛 .需求 量 最 多 的 仍 为 一 
般 中 小 型 离心 通风 机 和 轴 流 通风 机 ;对 包括 防腐 风机 Ê 
风机 . 耐 磨 风 机、 防震 风机 等 在 内 的 特殊 用 途 风 机 以 罗 芯 鼓 
风机 将 有 一 定 需求 ;化 肥 .乙烯 等 重大 工程 成 套装 置 中 主要 
需要 压力 高 .流量 大 .技术 含量 较 高 的 透 平 压 缩 机 。 

根据 风机 行业 协会 历年 风机 产量 , 按 几 种 方法 进行 预 
浏 ,至 2005 年 全 国 风机 产量 达 90 ~ 100 万 台 。 

FE ЯЙ DL 

“十 五 "期 间 大 中 型 压缩 机 的 总 需求 量 不 会 出 现 较 大 的 
增长 、 工 艺 用 压缩 机 的 产品 品种 ,规格 将 不 断 增加 ,压缩 机 
需求 数量 不 会 有 大 的 增加 ,但 需求 总 价值 量 将 有 较 大 增长 。 

顶 测 年 需 各 种 工艺 用 往复 式 活 蹇 压缩 机 1 000 f ,价值 
12 亿 元 ; 动 务 用 大 中 型 往复 式 压缩 机 年 需 1 200 台 , 价 值 
5.5 亿 元 ,其 中 大 型 动力 用 往复 式 压缩 机 450 台 , 价 值 1.5 
亿 元 ;螺杆 压缩 机 年 需 6 000 台 , 价 值 8 亿 元 。 大 中 型 压缩 
机 的 总 需求 量 为 22 000 f ,价值 30 亿 元 。 微 型 压缩 机 年 需 
10~20 万 台 , 价 值 2~4 亿 元 。 

Г) 

量 大 面 广 的 各 类 中 .低压 通用 阀门 仍 是 阀门 需求 市 场 
中 的 主体 , 占 整 个 阀门 需求 量 的 75% 左 右 ;满足 特殊 要 求 
的 超低温 内 门 等 特种 阀门 和 满足 大 型 成 套装 置 自动 化 程度 
要 求 较 高 的 控制 阁 门 和 自动 阀门 产品 的 需求 量 逐 年 上 升 ; 
同时 急需 开采 用 新 材料 和 应 用 于 新 领域 的 阀门 产品 。 

预测 至 2005 年 各 类 主要 阀门 产品 的 市 场 需求 量 为 :高 
FE RAFF HR 11 万 +. 截止 阅 3.7 万 t+、 球 阅 1.5 万 :安全 
1.5 FIER I Ft BRN 0.25 PF t IRER 0.25 F 1, 
IK RN 0.125 Л t BEER 0.1 лі REMIT] FF FI 36 万 1, 
RH 27 A BRER 9 F t ШН 5.4 FP t ERR 2.7 万 二 旋塞 
R18 N t EERI. F U BRIER 0.9 71,51Ж ER] 0.9 F to 

2. 国外 市 场 需 求 

通用 机 械 行业 是 比较 稳定 成 熟 的 传统 出 口 行 业 , 随 着 
我 国 加 入 世界 贸易 组 织 , 将 更 有 利于 国产 通用 机 械 产 品 在 
国际 公平 贸易 待遇 条 件 下 拓展 国际 市 场 , 出 口 将 呈 上 升 趋 
势 。 风 机 行业 主要 传统 出 口 产品 为 中 小 通风 机 及 风机 配 
件 ,“ 十 五 "期 间 将 保持 中 小 风机 出 日 量 ,主要 目标 为 非洲 、 
拉丁 美洲 和 东南 亚 等 地 区 ;风机 配件 主要 销售 到 西欧 日 
本 .美国 等 地 ;争取 大 型 风机 打开 东南 亚 地 区 的 市 场 。 工 业 


泵 行业 世界 市 场 增长 比较 稳定 ,技术 含量 较 高 的 火电 机 组 
HR .石化 工业 用 磁力 穴 等 产品 出 口 量 将 开始 增长 ;长 轴 深 
Ж КЖ .7.5kW 以 下 的 各 种 小 型 潜水 泵 等 技术 含量 适中 、 
属 劳动 密集 型 的 量 大 面 广 通用 泵 类 产品 出 口 前 景 十 分 广 
MR УШШ BEKE .螺杆 泵 和 电厂 加 药 装置 等 成 套 
设备 都 具有 出 口 潜力 。 工 业 泵 产品 出 口 的 主要 市 场 为 东南 
ЧЁ 孟加拉、 巴基斯坦 和 巴西 等 ,并 将 进一步 开拓 欧美 市 场 。 
阀门 行业 的 主要 出 口 产品 是 通用 阀门 ,高 中 压 阀门 的 主要 
品种 为 闸阀 ÊÊ IE .球阀 和 止 回 阀 ;低压 阀门 的 主要 品种 
为 蝶阀 МИ ЕШ ЖЕ ВГА ПЫ EE N 
为 美国 西班牙 .意大利 .巴基斯坦 .孟加拉 .科威特 .阿联酋 
等 国家 。 压 缩 机 行业 中 微型 压缩 机 产品 国际 市 场 看 好 ,万 
其 在 美国 .日 本 .阿根廷 .澳大利亚 等 国家 有 较 大 需求 ;大 中 
型 往复 式 压 缩 机 和 螺杆 压缩 机 在 国外 销售 有 较 好 的 经 济 效 
益 ,应 进一步 大 力 开拓 国际 市 场 。 

三 ,行业 发 展 思路 

(一 ) 战 略 思想 和 发 展 目标 

通用 机 械 行 业 “ 十 五 ”发展 的 总 体 战 略 思想 是 : 抓 住 国 
内 .国外 两 个 市 场 ,围绕 国家 重大 技术 装备 国产 化 和 市 场 潜 
力 大 、 可 形成 行业 新 增长 点 的 两 类 产品 方向 , 搞 好 产品 结构 
和 企业 组 织 结构 两 调整 ;以 市 场 为 导向 ,以 国家 重大 技术 装 
备 为 重点 突破 口 ,树立 行业 “和 名牌" 产品 形象 ,依靠 科技 进步 
促进 企业 发 展 , 实 现 与 国民 经 济 建设 同步 发 展 。 

“十 五 "通用 机 械 行业 发 展 的 主要 任务 是 推进 重大 技术 
装备 国产 化 进程 ,满足 国民 经 济 发 展 需求 。 加 快 行业 产品 
结构 调整 ,提高 产品 技术 水 平和 质量 。 努 力 开拓 国际 市 场 ， 
扩大 产品 出 口 。 搞 好 行业 组 织 结构 调整 ,促进 行业 健康 发 
展 。 促 进 企业 技术 技术 ,增强 发 展 后 劲 。 采 取 积 极 措施 , 迎 
接 人 世 挑 战 。 

预计 至 2005 年 ,全 行业 实现 工业 总 产值 1 500 亿 元 ,出 
日 创汇 达 24 亿美 元 ,产品 国内 市 场 占 有 率 平 均 为 70% ~ 
80% ,从 业 人 员 劳 动 生 产 率 ( 工 业 增 加 值 ) 达 3.8 万 元 /人 , 行 
业 利润 总 额 实 现年 平均 增长 5%。 

(二 ) 行 业 结构 调整 及 发 展 重点 

1. 产品 结构 调整 

行业 的 产品 结构 调整 目标 是 : 紧 紧 围绕 国家 重大 技术 
装备 建设 的 需要 ,重点 发 展 大 型 电力 .石油 .石油 化 工 等 所 
需 的 成 套 设 备 ,提高 国产 设备 的 市 场 占有 率 。 大 力 发 展 市 
场 需求 潜力 大 .技术 水 平 要 求 高 .目前 进口 量 较 多 而 且 人 和 人世 
后 国外 产品 更 具 竞 争 优势 的 通用 机 械 产 品 ,满足 市 场 急需 。 
发 展 具有 一 定 市 场 容量 .技术 先进 ,经济 效益 较 好 的 通用 机 
械 产品 ,满足 不 同 层次 用 户 需 求 ,形成 新 增长 点 。 大 力 发 展 
出 口 产 品 ,重点 是 技术 含量 较 高 .满足 国际 市 场 技术 发 展 需 
要 的 产品 和 已 具有 稳定 出 口 市 场 和 国际 竞争 能 力 的 产品 ， 
使 品种 和 数量 有 较 大 幅度 的 提高 。 限 制 发 展 生产 能 力 过 剩 
的 长 线 产品 .技术 已 过 成 熟 期 并 开始 进入 衰败 期 的 产品 , 坚 
决 淘汰 技术 档次 很 低 .不 适应 市 场 要 求 的 落后 产品 和 效率 
低 、 耗 能 耗材 高 的 产品 以 及 严重 污染 环境 的 产品 。 

风机 
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一 般 用 途中 小 型 通风 机 重点 提高 产品 技术 水 平 ,实现 
产品 的 升级 换代 。 重 点 发 展 石油 .化 工 ` 天然气 输送 .大 中 
城市 污水 处 理工 程 等 配套 用 大 型 压缩 机 .鼓风机 , 形 面 风机 
行业 新 的 经 济 增长 点 。 对 超 临 界 火 电机 组 .核电 机 组 .清洁 
煤 发 电 .600MW 级 大 型 空 机 组 与 风机 行业 相关 产品 进行 研 
究 和 开发 ,同时 要 研究 和 开发 为 “农业 、 农 村 、 农 民 " 服 务 的 
产品 ,如 谷物 冷藏 所 需 谷 仓 的 离心 风机 和 轴 流 风机 等 。 

TWR 

重点 发 展 核 电站 用 泵 ;大 型 火电 机 组 用 泵 (如 超 临界 机 
组 .蒸汽 -~ 燃气 轮机 联合 循环 机 组 .脱硫 装置 用 录 等 ); 三 大 
化 工 用 条 (如 耐 强 腐蚀 和 耐 磨 的 料 浆 泵 .输送 固体 颗粒 开 式 
叶轮 流程 泵 .高 吸 人 压力 泵 . 越 低温 泵 BAR ‚теры Ж, 
PRATER .无 漆 漏 和 泵 等 ,重点 开发 大 中 更 磁 力 汞 ) ;石油 
钻 采 和 炼油 工业 用 和 泵 (如 开发 小 块 油田 注水 泵 、. 稠 油 集 输 
Ж .油气 混和 输 泵 .深井 涡轮 采油 和 泵 高压 海上 平台 注水 泵 E 
水 模块 等 ,扩大 现 有 流程 条 的 性 能 范围 ;开发 及 提高 访 青 
Ж НЛ Л Ж ЛП УЕ Кор); Ж ЖК Ak IE АПИ {ж 
HE +R RK FIREH .河道 ИЕП ИЙ НТВ ЕКОЕ МЕН Ж: 
开发 城市 地 铁 .高 层 建筑 道路 桥梁 用 泵 。 重 点 淘汰 单 级 单 
吸 离心 条 BA、B 型 ,BX .BP 型 等 单 级 离心 录 ,F 型 奢 腐 蚀 泵 ， 
Fi fê 100 ~ 300mm 的 JJ 型 深井 条 等 。 

阀门 

重点 发 展 采 用 新 材料 的 阀门 ,如 耐 腐蚀 用 的 趋 低 矶 不 
ERTI . 耐 磨 用 的 特殊 材料 竟 门 等 ;新 领域 应 用 的 阀门 ， 
如 建筑 部 门 急需 的 水 力 控制 阅 、 汽 车 工业 燃气 装置 用 的 多 
功能 气 瓶 阅 等 ;石油 .天然气 长 输 管线 用 阀 、 大 口径 球阀 \ 金 
RA FE FR BR $F LY ARTI, Kek ti FH E N SF PLEA AF Ct 
< 570% , PN24MPa) ;带电 脑 型 电动 装置 的 各 类 控制 国门 等 ; 
环保 行业 用 的 阀门 ;供水 系统 用 的 大 口径 蝶 闪 ,以 及 液 控 组 
闭 止 回 蝶 阀 等 ;节能 疏水 疯 , 起 环保 作用 的 凝结 水 回收 装置 
4 WAA ДЕ ИЛНЕ, ЛА н И НЕ Р ЕКА ГЈ. 

压缩 机 

优先 发 展 为 炼油 和 三 大 化 工 配套 的 工艺 压缩 机 ,如 新 
ДЕЯ Б, ,循环 氨 压 缩 机 、 丁 二 烯 螺杆 压缩 机 ,二 氧化 磋 压 
缩 机 、 氮 氢气 压缩 机 , 干 式 螺杆 压缩 机 煤气 压缩 机 等 ;其 他 
国家 重点 工程 用 压缩 机 ,如 天 然 气 动力 用 石油 及 天 然 气压 
缩 机 (包括 摩托 庄 缩 机 和 天 然 气 发 动机 了 驱动 石油 气压 缩 
机 )、 舰 船用 水 冷 式 空冷 空 压 机 .隔膜 式 超 高 压 压缩 机 组 ,全 
无 油 橡 胶 隔 膜 压缩 机 组 ,全 无 油 橡胶 隔膜 压缩 机 组 ,高炉 吹 
煤 粉 螺 杆 压 缩 机 .无 油 螺杆 压缩 机 .大 型 动力 用 往复 式 活 塞 
压缩 机 等 ;出 口 前 景 较 好 的 压缩 机 产品 ,如 微型 无 油 压 缩 
机 .大 型 支 力 用 往复 活塞 式 压缩 机 .动力 用 螺杆 压缩 机 等 。 

适当 限制 发 展 一 般 动 力 用 档次 不 高 的 中 、 小 型 和 微型 
往复 式 活塞 压缩 机 ( 含 全 无 油 压 缩 机 ) 等 ;禁止 生产 性 能 和 
技术 落后 的 压缩 机 产品 ,如 3 多 一 0.7/7( 环 状 疮 ) 空 压 机 ， 
1 一 10/8 1 一 1007 .2V 一 0.3/7 .2V 一 0.6/7 型 动力 用 往复 式 活 
Ж FE Af FE ЗЕ Р fh o 

2. 行业 技术 结构 调整 及 发 展 重点 

行业 技术 结构 调整 的 目标 是 努力 建立 具有 较 强 的 技术 
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创新 能 力 的 企业 技术 开发 中 心 ,争取 在 2005 年 实现 有 2/3 
的 大 型 骨干 企业 建立 起 技术 开发 机 构 , 优 热 企业 具有 开发 
5~10 年 自主 知识 产权 的 技术 和 产品 能 力 , 行 业主 导 产 品 
技术 水 平 与 世界 先进 水 平 的 差 中 应 由 目前 的 10 ~ 15 年 缩 
短 到 5~10 年 。 主 要 产品 有 60% ~ 70% 达 到 国际 20 世纪 
90 年 代 初 、 中 期 技术 水 平 .10% ~ 20% 达 到 国际 20 世纪 90 
年 代 末期 技术 水 平 ,5% ~ 10% 达到 当代 世界 先进 技术 水 
Æ, 

技术 结构 调整 的 重点 是 : 

(1) 以 通用 机 械 产 品 为 核心 ,围绕 石化 .电力 ,冶金 工业 
的 工艺 要 求 , 在 十 业 泵 、 风 机、 阀门 .压缩 机 每 施 品 领域 大 力 
发 展 系统 成 套 设备 ,充分 发 挥 工程 成 套 公 司 的 作用 ,为 用 户 
提供 能 够 完成 一 定 工 艺 流程 的 小 型 成 套装 置 

(2) 加 快 高 效率 .低能 耗 节能 新 产品 的 开发 与 推广 ,把 
节能 新 技术 的 研究 放 在 重要 地 位 -“ 十 五 "期 间 将 条 、 风 机 、 
压缩 机 .阀门 等 产品 的 运行 效率 提高 5% ~ 10% ;加 快 开发 
高 效 切 能 的 新 产品 ,使 用 通用 机 械 节 能 产品 的 曲 种 和 产量 
覆盖 率 提 高 到 60% ~ 70% ,次 步 淘 汰 能 耗 高 的 落后 产品 

(3) 发 展 采 用 微电脑 技术 、 实 现 多 种 功能 的 机 电 一 体 化 
产品 ,通过 对 微 电 子 等 高 新 技术 的 推广 应 用 提高 产品 机 电 
一 体 化 水 平 ,更 好 地 满足 市 场 需要 。 

(4) 加 强 计算 机 硬件 和 软件 应 用 的 资金 投入 ,提高 产品 
设计 水 平 ,缩短 设计 周期 ,强化 道 用 机 械 产 品 对 不 同 用 户 的 
不 同 需 求情 况 的 适应 能 力 ,加 速 产品 系列 化 ,提高 我 国 通 几 
机 械 产 品 的 市 场 竞 争 力 。 

行业 的 组 织 结构 调整 目标 是 以 重点 产品 行业 为 龙头 ， 
以 骨干 企业 为 核心 ,以 资产 为 纽带 ,通过 企业 改组 和 联合 走 
集团 化 发 展 道路 ,组 建 集 产 . 技 . 贸 .金融 为 一 体 的 大 型 企业 
集 财 ,充分 发 挥 优势 资产 和 生产 技术 力 最 ,提高 综合 竞 健 实 
力 .促进 行业 发 展 ,促进 专业 化 协作 ,建立 以 大 带 小 .以 小 促 
大 的 产业 结构 ;加 强 企业 内 部 改革 ,优化 企业 组 织 结构 ; 结 
合 地 区 经 济 发 展 的 特点 ,促进 行业 的 区 域 性 发 展 。 

(三 ) 科 技 开发 及 国定 资产 投资 项 目 安排 

科研 攻关 和 技术 改造 项 目 要 集中 投资 ,以 承担 重大 技 
术 装 备 配 套 任 务 .扩大 产品 出 口 .形成 行业 新 增长 点 内 个 方 
面 为 重点 ;技术 改造 要 以 内 涵 为 主 ,优化 资产 结构 ,充分 发 
挥 优良 资产 效益 ;加 强 专业 化 协作 ,将 有 限 资金 用 于 提 凋 产 
品 设计 水 平 .解决 关键 部 件 关键 工序 的 主要 矛盾 .提高 装配 
试验 检测 水 平和 企业 管理 水 平 ; 进 一 步 提高 计算 机 应 用 水 
平 ,促进 企业 技术 进步 。 

安排 重点 是 建立 技术 开发 中 心 ;开展 基础 技术 研究 ;发 
展 出 口 .替代 进口 ;发 展 节能 产品 及 重大 技术 装备 需要 产 
品 。 

固定 资产 投资 项 目 ,工业 泵 行业 重点 提高 污水 处 理 泵 、、 
矿 用 条 等 产品 的 技术 水 平 , 扩 大 其 生产 能 力 。 风 机 行业 重 
点 发 展 石化 治 金 用 轴 流 风机 ,能量 回收 透 平 机 组 环保 及 控 
制 装置 .高 效 节能 风 冷 成 套 设备 .污水 处 理 用 曝 气 鼓风机 、 
形成 批量 生产 能 力 , 同 时 人 研究 开发 高 炉 系 统 CCPP 装置 用 
轴 流 压缩 机 、 环 保 节 能 鼓风机 等 产品 。 讨 缩 机 行业 重点 发 


展 大 型 工艺 用 活塞 压缩 和 螺杆 压缩 机 Т. ЧУ EA Т] ЦК Н E 
缩 机 ,天然气 螺杆 压缩 机 、 膜 片 压 缩 机 、 大 型 燃气 摩托 压缩 
机 等 产品 。 

科技 攻关 项 目 , 工 业 泵 行业 重点 开展 磁力 泵 产品 开发 
和 研制 工作 。 风 机 行业 开展 叶轮 叶 型 及 材料 的 研究 9 
鼓风机 消 声 及 控制 技术 的 攻关 .无 水 冷却 的 高 压 LS 系列 三 
叶 罗 区 鼓风机 研制 工作 ;通过 引进 技术 ,开发 火电 厂 烟 气 脱 
硫 风 机 ` 排 烟 系 统 除尘 风机 ,同时 自行 开发 城市 污水 处 理 距 
气 风机 等 产品 。 阔 门 行业 重点 研制 先导 式 呼吸 立 、 大 口径 
高 压 输 气管 路 用 紧急 切断 阀 、 超 临界 机 组 用 阅 和 天 然 气 管 
道 阔 门 等 特殊 用 途 阀 门 产品 。 压 缩 机 行业 重点 开展 螺杆 压 
Яй ЖЛ, ИК ДЕ ЖЫП J FFE 活塞 压缩 机 易 损 件 寿命 的 研究 、 天 然 
气 汽车 加 气 站 压缩 机 的 研究 .压缩 机 串联 技术 的 研究 等 工 
作 。 

技术 引进 项 目 ,工业 泵 行业 引进 挖 泥 船 泵 、 污 水 潜水 
Ж ,海水 提升 保 .海上 采油 平台 有 录 .平流 柱 塞 泵 、 立 式 计量 
R ,特殊 泵 等 产品 技术 。 风 机 行业 开展 轴 流 风机 技术 、 高 炉 


х 







х у 
ЕА 


зача 
< 
ооф 


л 


сер 
„^^. 


四 


РХ РА ОЖ. ЭЭХ УК ХМ Жы ГА ДЫ М ЫЛ х. 

ж, r ی‎ „м, „о, м. УЛ... М А ‚К. СА 
Б ме ме а Me СШ М СЫ су сули ож о доом сщ ул О мет озм ож уй сер с М СШ' СС СЫ Ж Сы Су с” Саз ш з ч у O КС" ТЯ ГОА Сы СА 
ЫА УЕ УЯ УЧ ЛЕ СЫ УЧ ЧР ДЕ ДЄ Яд М. мм уз ЖЕ ол Ж Ж „ч И ЕЕ Ж, жү ч ХМ, дй ИМ ОМ СА ФЕ, ООС „И Мод کے‎ оз УУ] ы, ЭЁ СА T 


REKER ye REE р 
п 5 * a a n My atan N 上 
х ж е е о „ 
м Р РА АЖОО т АЕ. We ж И 
ы” اي‎ се" ы ТАУ Sr Сы" Nr а т ` 


Р 


Н 20 世纪 90 年 代 以 来 ,世界 经 济 的 发 展 出 现 了 一 些 显 
著 的 变化 ,对 各 国 经 济 的 发 展 带 来 了 很 大 的 影响 。21 世纪 
我 国 泵 行业 面临 着 严峻 的 挑战 ,主要 有 以 下 四 个 方面 :名 知 
识 经 济 的 挑战 ;名 全 球 化 .一体 化 经 济 的 挑战 ;@ 可 持续 发 
展 的 挑战 ;四 加 和 人 世贸 组 织 (WTO) 的 挑战 。 我 国 泵 行业 上 自前 
所 处 的 形势 是 还 没有 完成 工业 化 进程 ,就 必须 面临 知识 经 
济 和 可 持续 发 展 经 济 的 挑战 ;还 没有 完成 计划 经 济 向 市 场 
经 济 的 完全 转轨 ,就 要 应 付 经 济 全 球 化 和 加 入 WTO 的 挑战 ， 
形势 是 严峻 的 。 

由 于 我 国 市 场 广阔 ,国内 生产 的 泵 类 产品 价格 又 便宜 ， 
而 且 品 种 齐全 ,已 林 本 上 满足 了 国民 经 济 发 展 对 泵 类 产品 
的 需求 ,因此 ,加 入 WTO 后 ,对 我 国 泵 类 产品 的 制造 厂 冲 击 
并 不 是 非常 大 的 。 

但 是 为 应 对 挑战 ,我 国 泵 行业 必须 在 技术 上 实现 跨越 
式 发 展 。 

一 、 世 界 经 济 发 展 给 我 们 启示 

日 本 二 战 后 开始 恢复 经 济 , 从 20 世纪 60 年 代 开 始 起 
飞 ,到 成 为 当时 资本 主义 世界 中 仅 次 于 美国 的 第 二 经 济 强 
国 ,总 共用 了 20 年 。 韩 国 用 了 30 年 ,从 1962 年 开始 向 工业 
化 过 渡 ,20 世纪 90 年 代 中 期 进入 发 达 国 家 行列 。 这 说 明了 
两 点 :一 是 由 于 发 展 的 不 平衡 性 ,世界 经 济 和 科技 中 心 是 可 
以 转移 的 ;二 是 后 进 国家 只 要 抓 住 机 遇 ,采取 适当 的 发 展 战 
RE ,特别 是 通过 技术 创新 实现 技术 跨越 发 展 , 后 进 国家 可 以 
进入 发 达 国 家 行列 。 





煤气 余 压 透 平 设计 技术 引进 的 完善 工作 ,并 引进 高 效 .高 温 
风机 和 脱硫 .除尘 . 曝 气 鼓风机 技术 。 压 缩 机 行业 引进 工业 
废气 回收 用 螺杆 压缩 机 .大 型 燃气 摩托 压缩 机 设计 制造 技 
术 。 | 

(四 ) 政 策 措 施 

应 加 强行 业 宏观 调控 ,建立 公平 .合理 有 序 的 市 场 环 
境 。 尽 快 制定 促进 重大 技术 装备 国产 化 的 有 效 措 施 和 政 
Ж ,特别 是 加 入 世界 贸易 组 织 后 ,应 充分 利用 其 与 发 展 中 国 
家 密切 相关 的 条 款 和 协议 ,保护 民族 工业 ,加 快 重大 技术 装 
备 国产 化 进程 。 制 定 和 发 布 行业 支持 发 展 . 限 制 发 展 及 淘 
状 产品 目录 ,对 国家 鼓励 .限制 的 产品 领域 实行 差别 税率 、 
利率 等 有 效 措施 促进 产品 结构 调整 。 加 快 推 进 国 有 企业 改 
革 步伐 ,推进 国有 企业 制度 创新 ,改组 改制 ,建立 并 完善 现 
代 企 业 制 度 。 充 分 发 挥 行业 协会 在 行业 协调 .质量 标准 .新 
技术 攻关 以 及 行业 产品 价格 .服务 自律 方面 的 重要 作用 , 建 
立 为 企业 和 行业 服务 的 网 络 信息 系统 ,加 强行 业 对 日 益 激 


烈 的 市 场 竞争 的 快速 反应 能 力 。 






二 .科技 革命 提供 了 良好 机 遇 

科学 技术 罕 飞 独 进 ,使 我 们 可 以 直接 采用 某 些 最 新 科 
技 成 果实 现 技术 跨越 。 在 我 国 泵 行业 实现 技术 跨越 发 展 产 
品 的 实例 是 很 多 的 ,如 沈阳 水 泵 厂 、 上 海水 有 泵 三 的 双 党 件 高 
压 锅 炉 给 水 有 泵 ,石家庄 水 豪 三 的 潭 奖 泵 ,天 津 永 业 机 械 集团 
有 限 公 司 的 螺杆 俏 ,以 及 泵 行业 的 无 堵塞 泵 、 磁 力 录 等 ,这 
些 产品 水 平 上 都 有 器 越 , 都 与 当时 国际 水 平 相 接近 或 水 平 - 
相差 不 大 。 这 正如 美国 一 位 学 者 提出 的 “ 胜 者 全 得 理论 ”， 
即 在 高 技术 产业 领域 只 要 在 技术 上 领先 一 步 , 哪 怕 是 一 小 
步 ,就 有 可 能 占领 这 个 领域 的 大 部 分 市 场 。 

三 .后 发 优势 

发 达 国 家 的 一 些 产 业 由 于 巨大 的 惯性 ,进行 结构 调整 
很 难 , 需 要 付出 高 昂 的 成 本 ,而 发 展 中 国家 却 “ 因 祸 得 福 ”， 
没有 或 基本 没有 这 样 的 包 被 ,可 以 在 较 高 的 起 点 轻装 步 进 ， 
跨越 发 展 。 例 如 我 国 的 导弹 发 展 ,钱学森 1956 年 回国 后 建 
议 中 国 先 研 制导 弹 ,后 研制 飞机 ,因为 当时 西方 国家 的 飞机 
制造 已 有 30 多 年 的 生产 历史 和 相当 成 熟 的 技术 ,基础 工业 
实力 雄厚 ,我 国 沙 后 太 大 ,而 导弹 ,在 当时 的 美国 和 苏联 也 
才刚 刚 起 步 ,我 国 仪 沙 后 几 年 。 钱 学 森 说 ,我 国 搞 导 弹 容 
易 , 搞 飞 机 难 ,结果 我 国 导 弹 上 去 了 ,这 就 是 充分 利用 后 发 
优势 跨越 发 展 , 在 录 行 业 这 样 的 实例 也 是 很 多 的 。 

四 我国 泵 行业 已 有 了 较 好 的 经 济 和 科学 基础 

建国 50 年 ,尤其 是 改革 开放 20 年 ,我 国 泵 行业 在 企业 
规模 .经济 实力 .科研 基础 、 人 才 实 力 等 方面 都 有 了 非常 大 
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的 发 展 , 为 技术 跨越 发 展 提供 了 经 济 和 科技 基础 。 总 之 ,我 
国 水 泵 行业 是 有 能 力 实现 技术 跨越 发 展 的 ,而 且 也 只 有 实 
施 技术 跨越 发 展 才 能 不 断 缩小 与 国外 发 达 国 家 的 差距 , 赶 
上 国外 先进 水 平 。 

RAMA WTO 后 ,把 我 国 泵 行业 融入 到 世界 信行 业 之 
中 ,这 是 一 次 很 好 的 机 过 。 首 先 国外 产品 的 先进 技术 会 较 
容易 地 进入 我 国 , 对 我 国 泵 行业 制造 厂 调 整 产 品 结构 ,提高 
产品 技术 水 平 是 很 有 好 处 的 。 其 次 我 国 条 行业 过 去 一 直 存 
在 制造 技术 水 平 低 于 产品 技术 水 平 , 装 备 水 平 又 低 于 制造 
技术 水 平 的 问题 ,加 入 WTO 后 ,同样 也 会 促进 机 床 等 装备 水 
平和 制造 技术 水 平 的 提高 ,由 于 泵 行业 的 装备 水 平和 制造 
技术 水 平 的 提高 ,又 会 促进 条 技术 水 平 的 提高 。 还 有 加 入 
WTO 后 ,国外 和 泵 行业 先进 的 企业 管理 方法 ,也 会 随 之 引入 
到 我 国 , 从 而 促进 我 国 泵 行业 管理 水 平 的 提高 ,尤其 是 对 大 
型 国有 和 泵 制造 厂 来 说 收益 会 更 大 。 总 之 ,中 国 加 入 WTO 后， 
对 我 国 条 行业 来 说 , 即 是 接 爱 一 次 考验 ,也 是 一 次 难得 的 机 
会 ,会 促进 我 国 双 行业 的 产品 技术 水 平 ,制造 技术 水 平 、 闭 
备 水 平和 管理 水 平等 都 会 有 较 大 的 提高 。 冉 加 上 ,我 国 的 
社会 主义 市 场 经 济 的 逐步 完善 ,出口 渠道 的 不 断 扩 大 ,一定 
会 促进 条 行 业 的 经 济 有 很 大 的 提高 ,实现 跨越 式 发 展 。 也 
一 定 会 有 一 些 泵 制造 厂 遂 过 技术 创新 ,使 产品 水 平 达到 国 
外 工业 发 达 国 家 同类 产品 的 先进 水 平 ,成 为 世界 录 行 业 的 
知名 企业 。 

为 实现 有 泵 行业 的 跨越 式 发 展 , 应 注意 和 加 强 如 下 几 个 
方面 : 

(1) 必 须 将 本 企业 熔 入 到 世界 泵 行业 之 中 ,产品 应 蹄 号 
到 世界 大 市 场 ,取得 一 席 之 地 ; 

(2) 培 养 和 聘用 一 批 具 有 世界 泵 行业 水 平 的 专业 人 才 ， 
巢 产 品 的 竞争 ,就 是 人 才 的 竞争 。 

(3) 对 本 企业 现 有 的 主导 产品 进行 改造 和 提高 ,使 其 接 
近 或 达到 国外 工业 发 达 国 家 同类 产品 的 先进 水 平 ,这 样 泵 


产品 才能 进入 世界 人 泵 市 场 。 
(4) 以 市 场 为 导向 ,以 国内 市 场 为 主 ,同时 要 兼顾 国际 
市 场 ,调整 产品 结构 。 


(5) 加 速 本 企业 的 制造 技术 和 装置 的 改造 和 提高 ,使 其 
可 国外 工业 发 达 国 家 条 制造 三 的 水 平 相 接近 。 

(6) 加 速 本 企业 管理 水 平 的 提高 ,完善 企业 内 部 的 管理 机 
构 , 凡 是 有 利于 调动 员工 的 积极 性 和 能 促进 经 济 发 展 的 机 构 
形式 ,管理 制度 等 都 是 好 的 ,否则 都 应 该 进行 改进 和 完善 。 

(7) 加 速 新 产品 开发 和 科研 工作 ,用 本 企业 有 特色 的 产 
їй ,不 断 提高 企业 的 知名 度 。 | 

“十 五 计划 将 进一步 加 大 基本 建设 投资 ,加 快 基本 设 
施 建设 和 技术 改革 步伐 ,将 促进 煤炭 冶金、 电力 .石油 ,化 
T. .农业 排灌 等 人 汞 产品 传统 市 场 的 扩大 ,同时 也 增加 了 新 的 
市 场 。 
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南水北调 东 线 工程 将 新 建 13 座 大 型 家 站 ,总 装机 容量 
10 万 kW。 第 一 期 应 急 工 程 ,2000 ~ 2002 年 在 现 有 基础 上 还 
要 改 扩建 部 分 泵 站 。 需 要 50 多 台 单 机 流量 25 ~ 40т /s, Ф 
扬程 1.3 ~ 1.6m, 相 应 比 转 数 1 800 ~ 700 ,年 平均 运行 时 间 超 
过 5 000h ,需求 兼 抽 . 排 双 向 和 抽水 .发 电 可 道 冯 同 运行 的 低 
扬程 .大 流量 .高 可 靠 性 的 大 型 泵 设备 。 西 线 工程 则 筑 要 高 
扬程 (200 ~ 300m) 、 大 流量 (20 ~ 40m /s) BJ XK YH FR. B fî & 
内 现 有 产品 尚 无 法 满足 。 这 是 到 行业 的 新 市 场 , 需 要 加 大 
力度 急速 研究 开发 。 

我 国 1998 年 机 电 设 备 进口 70 多 亿美 元 ,其 泵 类 产品 
进口 数量 虽然 较 小 ,但 进口 额 却 接近 我 国 泵 的 总 产值 。 因 
此 ,开发 替代 进口 产品 ,实现 国产 化 是 泵 行业 国内 市 场 扩展 
的 重要 部 分 ,是 企业 开拓 市 场 的 新 领域 。 开 发 替代 进口 用 
泵 将 成 为 条 行业 新 的 经 济 增长 点 。 泵 厂家 要 尽快 出 击 抢占 
这 部 分 新 市 场 。 

电力 工业 是 国民 经 济 的 基础 产业 。 装 机 容量 到 2000 年 
E ,已 达到 3.14 17 KW, КАНЯ В р, ТЕ 上 五 ?期间 ， 
电力 企业 将 进入 大 发 展 阶段 ,将 增加 发 电能 力 4 500 万 kW, 
火力 发 电 将 采用 超 有 临界 和 超级 临界 常规 火电 机 组 。 核 电 在 
“十 五 "期间 将 继续 完成 “ 九 五 "期 间 兴 建 的 4 座 核 电站 ,提高 
核电 设备 国产 化 程度 ,目前 正 积极 进行 100 万 kW 核电 站 的 
可 行 性 报告 研究 和 方案 设计 固化 工作 。 火 电 和 核电 的 发 展 
为 泵 行业 提供 良好 的 机 遇 ,增添 了 新 的 市 场 . 

水 污染 治理 市 场 潜力 巨大 。“ 十 五 ”期间 国 家 将 要 成 售 
增加 城市 污水 和 工业 污水 处 理 设施 的 建设 ,大 规模 的 普及 
建设 城市 污水 处 理 厂 ,在 我 国 万 至 世界 各 国都 是 空前 的 壮 
举 ,由 此 带 来 了 污水 处 理 用 和 对 巨 大 市 场 。 

泵 行业 重点 肯 干 大 型 企业 ,要 充分 发 挥 自 己 的 技术 力 
量 雄 厚 .设备 先进 、 人 才 众 多 .在 国家 重大 工程 中 有 了 良好 业 
线 的 优势 ,来 用 高 新 技术 ,研制 开发 国家 重点 工程 急需 的 流 
量 大 ,扬程 高 .可靠 性 强 的 大 型 友 类 产品 。 利 用 自身 技术 先 
进 的 长 处 ,和 石油 化工. 电力 等 行业 ,实行 互补 ,在 他 们 的 
驻地 联合 办 水 泵 分 厂 , 产 品 销 往 石油 、 化 工 .电力 等 行业 市 
场 。 利 用 自己 的 品牌 和 技术 ,到 国外 去 合资 经 营 ,来 加 快 发 
展 自己 ,促进 企业 在 快速 扩张 中 提高 生产 力 ,生产 国际 20 t 
纪 90 年 代 高 精 尖 的 产品 。 

中 小 企业 ,也 要 充分 发 挥 专 业 化 程度 高 Л Та, Êê 
于 进取 精神 的 优势 ,树立 “小 而 专 , 小 而 精 , 小 而 强 ” 的 战略 ， 
走 “ 小 产品 大 市 场 "之 路 ,进军 国家 重点 工程 项 目 和 石油 .化 
T .电力 企业 用 泵 市 场 。 利 用 科研 院 所 的 技术 力 基 ,引进 技 
术 ,与 国外 技术 合作 .合资 合营 ,大力 推 进 技术 创新 ,人 研制 开 
发 替代 进口 泵 和 配件 ,逐步 实现 国产 化 ,拓展 国内 市 场 的 新 
领域 , 求 得 中 小 企业 的 壮大 和 发 展 。 

展望 未 来 , 泵 行业 在 新 世纪 之 初 乘 着 加 入 WTO 的 东风 ， 
露出 了 和 希望 的 曙光 ,前景 美 好 , 令 人 振奋 。 





一 入世” 与 中 国 风 机 行业 的 发 展 

加 入 世界 贸易 组 织 ( 简 称 WTO) 对 于 改善 我 国 国 际 贸 
易 环境 ,扩大 出 口 ,吸收 外 资 ,引进 先进 技术 和 设备 ,发 展 国 
际 经 济 技术 合作 ,加 快 改 革 步 伐 , 促 进 我 国 社会 主义 经 济 体 
制 的 完善 ,提高 我 国 的 国际 地 位 ,都 上 共有 十 分 重要 的 意义 。 
但 是 ,在 享受 权利 的 同时 ,必须 承担 世贸 组 织 规定 的 义务 。 
我 国 市 场 将 进一步 开放 ,由 此 影响 一 些 产 业 的 发 展 ,使 其 面 
临 严峻 的 形势 。 

风机 行业 的 产品 属于 通用 机 械 的 一 部 分 ,加 入 世贸 组 
织 之 后 ,对 机 械 行业 产品 的 影响 ,也 包含 着 对 风机 产品 的 影 
响 。 对 机 械 行业 产品 的 影响 ,大致 分 为 以 下 三 种 情况 。 

1. 具有 价格 优势 的 产品 

劳动 密集 型 产品 或 产品 成 本 较 低 ,具有 价格 优势 。 这 
类 行业 的 产品 ,由 于 在 国际 市 场 上 已 形成 一 定 的 出 口 竞 争 
力 , 在 加 入 世贸 组 织 后 ,将 有 利于 扩大 出 口 , 国 内 市 场 开放 
对 这 些 行业 基本 上 不 构成 威胁 。 

2. 资本 和 技术 密集 的 行业 

资本 和 技术 密集 或 技术 比较 密集 的 行业 ,分 别 不 同情 
况 受 影响 程度 不 同 。 

(1) 世 界 知 名 企业 .跨国 公司 已 与 我 国内 资 企 业 合 资 或 
合作 ,其 生产 的 产品 技术 先进 .价格 有 优势 ( 即 低 于 进口 产 
品 在 我 国 进口 关税 降低 的 销 价 ) ,在 我 国 市 场 开 放 后 ,除非 
有 新 的 更 强 的 竞争 对 手 进 来 ,一 般 不 会 有 多 少 冲击 。 相 反 ， 
由 于 合资 企业 在 税收 方面 还 享有 ”" 超 国 民 待遇 ” ,以 及 生产 
用 关键 零 部 件 进 口 关 税 将 降低 ,有 利于 进一步 降低 生产 成 
本 ,价格 更 具有 竞争 力 。 

(2) 产 品 技术 水 平 与 国外 有 一 定 差距 ,但 差距 不 很 大 ， 
而 且 价 格 有 明显 优势 的 行业 。 此 类 行业 的 产品 ,在 市 场 开 
放 后 , 受 冲击 程度 不 大 。 

(3) 高 新 技术 产业 和 新 开发 的 高 新 技术 产品 , 尚 不 具有 
竞争 能 力 的 ,或 价格 高 于 国际 市 场 价格 的 ,将 受到 较 大 冲 
击 。 

3. 一 批 企 业 将 被 重组 .转产 或 停产 倒闭 

有 一 批 产 品 属于 批量 或 小 批量 生产 的 企业 ,由 于 生产 
点 较 多 ,而 且 又 不 具备 一 定 的 经 济 规模 ,缺乏 市 场 竞争 能 
力 。 这 些 企业 将 要 面临 严重 困境 ,将 被 兼并 重组 ,转产 或 停 
产 倒 闭 。 

风机 行业 的 主要 产品 分 为 两 大 类 ,加 人 世贸 组 织 之 后 ， 
对 生产 不 同 产品 企业 的 影响 也 分 为 两 种 情况 o 

(1) 遂 平 压缩 机 和 鼓风机 。 风 机 行业 生产 这 类 产品 的 
企业 不 多 ,但 该 类 产品 代表 了 风机 行业 的 技术 水 平 。 这 类 
产品 是 介 于 前 面 提 及 的 产品 技术 水 平 与 国外 有 一 定 差 路 ， 


但 差距 不 是 很 大 ,而 且 价 格 有 明显 优势 的 产品 (主要 指 离心 
式 鼓 风机 及 一 般 用 途 的 离心 式 和 轴 流 式 压 缩 机 ) 与 高 新 技 
术 产业 和 新 开发 的 高 新 技术 产品 (主要 指 60 万 ! 以 上 乙烯 
装置 用 离心 压缩 机 、 天 然 气 管线 输送 压缩 机 、 高 压 油 田 注 气 
压缩 机 及 大 型 空 分 装置 用 压缩 机 ) 之 间 的 产品 ,对 于 前 一 种 
情况 ,在 市 场 开 放 后 , 受 冲 击 程度 不 大 。 但 生产 这 类 产品 的 
企业 要 有 紧迫 感 ,要 着 力 于 提高 开发 创新 能 力 ,提高 产品 技 
术 含 量 和 档次 ,缩小 与 国外 的 差距 。 对 于 后 一 种 情况 ,在 市 
场 开 放 后 ,将 受到 较 大 冲击 。 

(2) 一 般 用 途 的 中 小 型 通风 机 。 这 类 产品 是 风机 行业 
的 绝 大 多 数 ,属于 量 大 面 广 产品 。 相 当 于 前 面 提 到 的 产品 
成 本 较 低 ,具有 价格 优势 的 那 一 种 情况 。 在 加 入 世贸 组 织 
后 ,将 有 利于 扩大 出 口 ,国内 市 场 开放 基本 上 不 构成 威胁 。 
例如 ,世界 上 较 著名 的 通风 机 企业 主要 有 德国 TLT 公司 ‚Ж 
国 豪 登 公司 .丹麦 诺 文 科 公 司 .德国 K.K.K 公司 及 日 本 在 
原 制 作 所 等 。 其 中 上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 已 经 引进 了 德国 
TLT 技术 ;沈阳 鼓风机 厂 已 经 引进 了 丹麦 诺 文科 公司 技术 ; 
成 都 电力 机 械 厂 和 沈阳 鼓风机 厂 已 经 引进 了 德国 K.K.K 
技术 ;英国 豪 登 公司 已 在 我 国 国内 建立 了 独资 企业 ,早已 参 
与 了 国内 的 通风 机 市 场 竞 争 。 

从 这 类 产品 的 价格 比较 来 看 ,以 日 本 的 厂商 价格 为 例 ， 
日 本 厂商 的 通风 机 产品 价格 目前 是 国内 通风 机 产品 的 2 
倍 。 加 入 世贸 组 织 之 后 ,关税 有 所 降低 ,但 其 价格 仍 要 高 出 
国内 产品 的 50% ~ 60% 。 因 此 ,这 类 产品 在 人 世 之 后 不 会 
对 国内 市 场 形成 更 大 的 影响 。 

但 是 ,从 全 行业 来 看 ,这 类 产品 存在 的 一 个 共性 问题 ， 
即 表 面 或 者 说 外 观 质量 太 差 。 无 论 是 焊接 、 令 金 , 还 是 油 
漆 ,大 部 分 企业 的 产品 其 外 观 质量 均 达 不 到 出 口 的 要 求 。 
据 风 机 行业 协会 的 不 完全 了 解 ,生产 这 类 产品 的 企业 ,只 有 
浙江 上 风 集 团 公司 .北京 兴 华 通风 设备 厂 .旅顺 通用 风机 厂 
及 北京 京 丰 通风 设备 厂 等 少数 企业 的 产品 外 观 质量 较 好 ， 
达到 了 或 接近 出 口 产 品 的 要 求 。 

针对 这 种 情况 ,风机 行业 召开 了 提高 风机 表面 质量 的 
现场 技术 交流 会 ,以 促进 全 行业 风机 产品 表面 质量 的 提高 ， 
为 加 入 世贸 组 织 之 后 扩大 出 口 做 准备 。 

二 “入 世 ” 对 风机 行业 既是 机 遇 , 又 是 挑战 

加 入 世贸 组 织 对 风机 行业 既是 机 遇 , 又 是 挑战 。 风 机 
行业 应 充分 利用 入 世 后 享有 的 权利 和 优惠 条 件 , 发 展 国际 
经 济 合作 ,扩大 出 口 ,利用 外 资 。 同 时 要 认真 研究 对 一 些 企 
业 的 冲击 ,利用 好 5 ~ 6 年 的 过 渡 期 ,调整 结构 ,加 快 发 展 。 
应 采取 以 下 四 个 方面 的 对 策 来 促进 风机 行业 的 发 展 。 

1. 了 解 和 熟悉 世贸 组 织 协议 ,提高 预见 性 和 主动 性 
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风机 行业 各 企业 的 领导 首先 要 加 强 学 习 , 了 解 和 熟悉 世 
贸 组 织 协议 ,并 结合 各 自 企业 的 实际 情况 ,研究 如 何 运 用 世 
贸 组 织 的 基本 原则 ,发展 国际 经 济 技术 合作 。 其 次 ,分 析 我 
FE A fF ,本 企业 产品 能 否 在 国内 市 场 站住 脚 ,能 否 利用 
优惠 条 件 扩 大 出 口 ,在 质量 和 价格 方面 有 无 优势 ,能 和 否 到 境 
外 投资 办 厂 或 带 料 加 工装 配 。 再 次 ,对 于 某 些 产品 技术 水 
平 ,质量 及 价格 在 竞争 中 处 于 劣势 ,将 要 受到 冲击 的 企业 ,要 
充分 利用 过 湾 期 ,形成 经 济 规模 ,发 展品 种 ,提高 质量 ,降低 
成 本 ,使 其 具有 竞争 力 。 在 过 渡 期 也 难以 扭转 局 面 的 企业 ， 
要 果断 决策 ,调整 结构 , 导 找 新 的 出 路 。 

2. 确立 外 向 发 展 战 略 , 大 力 扩大 出 口 

加 入 世贸 组 织 之 后 ,我国 出 品 产 品 可 以 享受 世贸 组 织 
成 员 的 最 患 国 待 过 ,在 某 些 发 达 国 家 还 可 享受 更 优惠 的 普 
惠 制 ,并 在 其 市 场 上 得 到 公平 的 贸易 待遇 ,出口 环境 将 大 大 
改善 ， 人 此 之 后 ,外贸 经 营 权 将 从 审批 制 改 为 登记 制 ,生产 
企业 将 可 直接 面向 国际 市 场 ,独立 和 白 主 经 营 , 经 营 范 围 也 将 
随 之 扩大 ， 

由 机 行业 企业 ,特别 是 中 小 企业 应 利用 这 一 有 利 时 机 ， 
积极 扩大 出 口 ,促进 自身 的 发 展 。 目 前 风机 行业 只 有 少数 
企业 有 出 口 产 曲 , 人 其 之 后 定 会 有 更 大 的 发 展 。 

积极 扩大 国际 经 济 技术 合 

шкан, 我 国 与 世贸 组 织 成 员 间 的 经 济 技 
术 合 作 环 境 将 有 较 大 改善 ,我 国 的 投资 环境 也 将 进一步 改 
善 ,更 加 有 利于 吸引 外 资 ,引进 先进 技术 设备 ,发 展 中 外 合 
资 合作 或 通过 技 贸 结 合 带 进 技术 。 有 条 件 的 风机 行业 企 
业 一 定 要 抓 住 这 一 机 遇 ,选择 知名 度 高 .产品 有 竞争 能 力 及 
有 资金 实力 的 外 国 制造 商 , 开 展 交 流 接 触 . 谈 判 合 作 , 可 用 


市 场 换 资金 和 技术 ,从 而 提高 风机 行业 的 技术 水 平和 管理 
水 平 。 

4. 加 大 结构 调整 的 力度 

风机 行业 的 企业 与 其 他 行业 一 样 ,都 是 按照 党 中 央 关 
于 “以 公有 制 为 主体 ,多 种 所 有 制 经 济 共同 发 展 ,坚持 有 进 
有 退 , 有 所 为 有 所 不 为 "的 原则 ,已 经 .正在 或 将 要 采取 以 下 
四 种 主要 措施 :一 是 进行 股份 制 改革 ,有 条 件 的 企业 争取 股 
紧 工 市 ,中 小 企业 实行 所 有 制 多 无 化 ;二 是 选择 进口 量 大 、 
技术 含量 较 高 的 产品 与 外 商 合资 .合作 ,把 原来 进口 的 产 
iı , 转 到 国内 来 生产 供 货 ;三 是 通过 资产 重组 .兼并 ,精干 主 
体 ,分 流 辅助 及 附属 部 门 ,壮大 和 强化 生产 主导 产品 或 新 开 
发 产品 的 技术 装备 和 生产 条 件 ,提高 竞争 能 力 ; 四 是 要 有 一 
部 分 企业 分 流 .转产 其 他 有 市 场 需求 的 产品 或 为 社会 提供 
服务 ,同时 进行 就 业 结构 的 调整 。 

加 入 世贸 组 织 之 后 , 必 将 促进 风机 行业 的 发 展 ,只 有 少 
数 企业 吓 能 在 竞争 中 被 淘汰 。 事 实 上 ,在 没有 加 入 世贸 组 
织 前 ,风机 行业 有 个 别 企 业已 经 在 激烈 地 市 场 竞 争 中 被 淘 

三 、 从 进出 口 看 我 国 风机 行业 的 发 展 

风机 产品 分 为 两 大 类 ,一 类 是 量 大 面 广 的 中 .小 型 风机 ， 
这 类 企业 在 风机 行业 中 为 绝 大 多 数 ; 另 一 类 是 为 重大 装备 成 
套 的 离心 式 或 轴 流 式 压 缩 机 .鼓风机 和 大 型 通风 机 。 

讨论 其 进出 口 情 况 看 我 国 风 机 行业 的 发 展 ,也 从 这 两 
类 主要 产品 分 别 进 行 。 

. 出 口 情况 

уатады. 将 风机 行业 协会 会 员 企 

年 至 2000 年 的 出 口 情 况 列 出 , 详 见 表 1。 


企业 从 1991 


表 1 1991 ~ 2000 年 风机 行业 会 员 企 业 产 品 出 口 销 售 情况 














年 份 1991 
Ж dH O KE бо 
(fr) 
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风 444 2059 
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а ж 
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1575 6581 11887 12453 12974 3545 7882 








BH IKE 
分 4628 10203 903 1585 
(в) 
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T 额 
_ 2627 3305 4251 4477 0078 7963 8907 
(万 元 ) 


分 析 这 10 年 的 出 口 产品 销售 情况 尚 看 不 出 总 体 走向 。 
МЛЯ НО HEF, НУ ЕО Н RTE 1991 年 


和 2000 年 ;从 通风 机 的 出 口 量 看 ,最 多 的 年 份 出 现在 1998 


年 和 1995 年 ;从 出 口 风 机 产品 总 金额 来 看 ,最 高 的 年 份 分 别 
在 1998 年 和 1995 年 ， 

出 口 离 心 压 缩 机 和 离心 鼓风机 产品 最 多 的 企业 是 沈阳 
iE DLS ;出 日 一 般 申 小 型 通风 机 和 空调 风机 最 多 的 企业 
是 浙江 上 风 集 团 公 司 ; 出 口 罗 医 鼓风机 最 多 的 企业 是 长 小 


70，2002 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 





8713 7939 8210 6523 6638 
6624 11896 12482 3601 7969 
8631 8116 








鼓风机 厂 。 风 机 行业 协会 会 员 企 业 1991 ~ 2000 年 10 年 期 
间 , 出 口 总 额 仅 有 74 726 万 元 ,数量 非常 少 。 

分 析出 口 数 量 太 少 的 主要 原因 是 产品 质量 问题 。 透 平 
压缩 机 (包括 离心 式 和 轴 流 式 压 缩 机 ) 昌 然 价 格 昂贵 ,但 都 
是 重点 项 目 大 型 装置 所 需要 的 重要 配套 设备 (有 的 甚至 可 
称 为 "心脏 "设备 ), 在 大 型 成 套装 置 中 占有 举足轻重 的 地 
位 ,有 的 甚至 停机 1 天 就 要 损失 几 十 万 元 。 因 而 用 户 对 待 这 
类 产品 往往 不 是 看 其 价格 ,而 是 注重 其 质量 和 可 靠 性 。 而 





我 国生 产 的 透 平 压缩 机 产品 与 工业 发 达 国 家 产品 相 比 , 虽 
然 价 格 有 优势 ,但 质量 和 可 靠 性 尚 有 较 大 差距 ,因此 出 口 量 
很 少 , 且 多 销 往 发 展 中 国家 。 

对 于 量 大 面 广 的 中 小 型 通风 机 产品 ,出 口 数量 不 够 稳 
E ,相对 于 总 产量 来 讲 , 其 出 口 数量 亦 相 对 较 少 。 其 主要 原 
因 是 表面 质量 (或 者 称 为 外 观 质量 ) 较 差 。 压 型 .焊接 及 表 
面 油漆 ,与 国外 产品 相 比 差距 较 大 。 

2. 进口 情况 

全 世界 生产 透 平 压缩 机 的 著名 厂家 共 19 家 (不 包括 国 
内 厂家 )。 其 中 日 本 7 家 ,分 别 是 日 立 、 三 井 、 三 萎 川崎、 石 
川 岛 . 柱 原 和 神 钢 ;美国 共 6 家 ,分 别 是 德 莱 赛 、 英 格 索 兰 M 
МЕК, . 爱 利 奥 特 . 库 佩 尔 和 阿里 斯 ;德国 共 3 家 ,分 别 是 德 马 
格 .GHH 和 波 尔 齐 格 ;意大利 新 比 隆 公 司 ; 瑞 士 苏 尔 寿 公司 ; 
俄罗斯 涅 瓦工 厂 。 透 平 压缩 机 的 年 产量 进入 世界 前 3 名 的 
为 :美国 德 菜 赛 - 兰 德 公司 .德国 德 马 格 公 司 和 意大利 新 比 
隆 公 司 , 均 为 150 饶 左 右 (国际 上 统计 惯例 , 透 平 压缩 机 不 用 
台数 计 , 用 饶 数 ,每 台 可 单 负 ,可 双 氏 ,也 可 能 是 三 秆 )。 

据 不 十 分 精确 的 统计 ,国内 每 年 从 上 述 国 外 公司 进口 
的 各 类 透 平 压缩 机 与 国内 生产 的 数量 各 占 50% , 即 每 年 为 
80 台 左 右 。 进 口 的 这 类 产品 主要 是 包括 以 下 几 种 机 组 :大 
型 化 肥 装 置 离心 压缩 机 组 .大 型 乙烯 装置 离心 压缩 机 组 、 大 
型 空 分 装置 离心 压缩 机 、 大 型 轴 流 压缩 机 、 轴 流 - 离心 复合 
式 压 缩 机 .多 轴 组 装 式 离 心 压 缩 机 。 

随 着 西 气 东 输 重 点 项 目的 开工 ,天 然 气 长 输 管 线 用 离 
心 压 缩 机 仍 需要 进口 。 尽 管 国内 离心 压缩 机 的 主要 生产 厂 
家 沈阳 鼓风机 厂 曾 在 20 世纪 70 年 代 引 进 了 意大利 新 比 隆 
公司 的 PCL 系列 天 然 气管 线 输送 离心 压缩 机 设计 制造 技 
术 ,由 于 当时 没有 实施 ,到 今天 技术 已 经 落后 。 国 内 厂家 没 
有 生产 这 类 产品 的 业绩 ,这 类 产品 又 是 野外 安装 使 用 ,其 可 
靠 性 要 求 更 高 ,进口 这 类 产品 是 必然 的 。 国 内 生产 厂家 只 
有 走 与 国外 合作 生产 的 道路 ,才能 挡住 进口 ,在 这 一 领域 求 
得 发 展 。 

离心 式 玄 风机 产品 国内 厂家 基本 上 可 以 满足 国民 经 济 
各 部 门 的 需求 。 只 有 一 些 大 型 项 目 , 例 如 上 海宝 山 钢 铁 公 
и} ,利用 世界 银行 贷款 建设 项 目的 北京 高 碑 店 污水 处 理 厂 
等 需要 的 鼓风机 不 是 国内 不 能 生产 ,而 是 属国 外 成 套 进 口 
项 目 中 的 内 容 。 

罗 沈 鼓风机 进口 的 数量 越 来 越 少 ,特别 是 罗 芯 式 风机 
的 主要 生产 厂家 长 沙 鼓 风机 厂 和 山东 章 丘 鼓风机 厂 引 进 日 
本 先进 的 罗 获 鼓风机 设计 制造 技术 之 后 ,已 经 基本 上 满足 
了 国内 用 户 的 需要 。 

对 于 量 大 面 广 的 中 小 型 通风 机 ,由 于 国内 已 经 出 现 供 
大 于 求 的 局 面 ,市 场 竞争 激烈 ,相互 压价 ,价格 较 低 。 因 此 
这 类 产品 进口 的 数量 就 更 少 。 有 些 少量 进口 也 是 随 大 型 成 
套装 置 配套 进口 。 

四 、 努 力 实现 科技 发 展 新 跨越 

(一 ) 风 机 行业 的 现状 与 差距 

1. 现状 

(1) 主 要 产品 及 技术 水 平 。 水 平 剖 分 结构 的 离心 式 压 


缩 机 ,接近 世界 同类 产品 的 先进 水 平 , 少 部 分 产品 达到 世界 
先进 水 平 ;多 轴 等 温 离 心 式 压缩 机 为 国际 20 世纪 80 年 代 水 
平 ; 人 齿轮 组 装 式 离心 压缩 机 为 国际 20 世纪 90 年 代 水 平 ; 单 
轴 高 速 离心 式 鼓 风机 为 国际 20 世纪 90 年 代 水 平 ; 轴 流 式 压 
缩 机 接近 世界 同类 产品 的 先进 水 平 , 少 部 分 产品 达到 世界 
先进 水 平 ;一般 用 途 的 离心 式 鼓 风机 为 国际 20 世纪 80 年 代 
水 平 ; 罗 次 鼓风机 接近 世界 同类 产品 的 先进 水 平 ;锅炉 鼓 引 
风机 为 国际 20 世纪 80 年 代 水 平 ;电站 动 叶 可 调 轴 流 式 通 风 
机 为 国际 20 tH £ 80 年 代 水 乎 :子午 加 速 通风 机 为 国际 20 
世纪 90 年 代 水 平 ; 斜 流 风机 为 国际 20 世纪 90 ERK FF; 
井 轴 流 通风 机 为 国际 20 世纪 80 年 代 水 平 。 

(2) 重 大 技术 装备 配套 风机 能 力 。 可 为 年 产 52 F PR 
素 装 置 配套 二 氧化 碳 离心 式 压 缩 机 ;可 为 年 产 30 万 1t 合成 
所 装置 配套 合成 气 .空气 和 和 氨 冷 冻 离 心 压缩 机 ;可 为 年 产 30 
A t ERREEN T. Cha FI PY R R Û A E FF DL; A 
年 产 300 万 t 催 化 裂化 装置 配套 富 气 离心 压缩 机 ;可 为 3 万 
m/h 空 分 装置 配套 空气 离心 压缩 机 ;可 为 1000m 高 炉 配 套 
离心 式 和 轴 流 式 压 缩 机 ;可 为 300 ~ 600MW 火电 机 组 配套 大 
型 轴 流 或 离心 式 通风 机 ,可 为 100 万 mW/d 污水 处 理 装 置 配 
套 曝 气 鼓风机 。 

2. 差距 

(1) 大 型 技术 装备 配套 能 力 需 进一步 提高 。 随 着 石油 
化 工 .冶金 及 电力 装置 规模 的 增 大 ,风机 容量 也 趋向 大 型 
化 。 如 乙烯 装置 已 达 45 ~ 78 万 ta, 合成 氮 装 置 已 达 
68 万 Va, 单元 炼油 催化 裂化 装置 已 达 6 000 万 t/a, 火力 发 电 
规模 已 达到 600 ~ 1 300MW。 这 些 大 容量 风机 都 有 待 于 风机 
行业 各 企业 开发 。 

(2) 产 品 水 平 有 差距 。 风 机 行业 引进 的 技术 多 数 是 20 
世纪 70,80 年 代 的 设计 制造 水 平 。 虽 然 经 过 多 年 来 不 断 地 
更 新 和 发 展 ,但 某 些 方面 仍然 有 差距 。 如 现 有 的 压缩 机 高 
效 基本 级 系列 不 全 .效率 较 低 。 

(3) 制 造 水 平 的 差距 。 目 前 ,国外 风机 行业 厂家 制造 离 
心 式 压缩 机 三 元 叶轮 的 工艺 方法 先进 。 如 意大利 新 比 隆 公 
司 采 用 开 桶 焊接 技术 ,德国 德 马 格 公司 采用 针 焊 接 技术 ,而 
国内 还 未 将 这 些 技术 应 用 于 生产 。 在 五 座 标 铣 制 叶轮 方 
面 , 国 外 先进 厂家 加 工效 率 比 国内 高 2~3 倍 。 在 叶轮 焊接 
方面 ,国外 采用 数控 自动 焊 , 而 国内 还 在 沿用 手工 电弧 焊 的 
落后 工艺 方法 。 

(4) 产 品 外 观 . 涂 装 方面 有 差距 。 国 外 的 小 型 通风 机 产 
品 的 外 观 质量 相当 于 工艺 品 一 样 ,压缩 机 的 涂 装 质量 既 牢 
固 又 很 漂亮 。 国 内 近 几 年 曾 有 所 提高 ,但 仍 有 一 定 差距 。 

(二 ) 发 展 目标 

і. 产品 发 展 目标 

() 提 高 重大 技术 装备 配套 的 能 力 和 水 平 。 在 现 有 30 
万 la 合成 氨 .52 万 t/a 尿素 .30 万 иа 乙烯 300 万 ta 催化 裂 
化 装置 .200 万 ta ША 016.2 万 m/h 空 分 及 300 ~ 600MW 
火电 机 组 配套 风机 能 力 的 基础 上 ,为 适应 装置 规模 向 大 型 
化 方向 发 展 ,进行 提高 风机 容量 和 技术 水 平 的 研究 ,使 其 达 
到 国外 同类 产品 的 先进 水 平 。 对 国内 现 有 的 石化 、 治 金 行 
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业 各 种 装置 用 压缩 机 (包括 进口 和 国产 ) 进 行 扩 容 、 增 效 的 
可 行 性 分 析 ,充分 做 好 技术 方案 的 论证 ,并 对 涉及 到 的 技术 
难题 进行 攻关 ,做 出 详细 的 技术 改造 方案 。 开 发 .完善 组 靶 
式 压缩 机 ,形成 完整 的 系列 。 结 合 国 内 西部 开发 . 西 气 东 输 
的 市 场 需 求 ,研制 长 输 管线 离心 压缩 机 。 轴 流 压缩 机 在 引 
进 技 术 的 基础 上 ,进行 更 新 ,满足 高 炉 鼓 风 和 催化 裂化 装置 
的 需求 。 开 发 轴 流 - bE ЕЯ. 

(2) 更 新 现 有 的 高 速 离心 鼓风机 系列 ,用 半 开 式 三 元 叶 
轮 代 替 二 元 叶轮 ,提高 整 机 效率 ;用 焊接 机 壳 代 替 铸 造 机 
壳 , 提 高 外 观 质量 ,使 其 达到 或 接近 国际 同类 产品 的 先进 水 
平 。 改 造 原 有 大 型 烧结 和 转炉 鼓风机 ,在 结构 上 上 加 以 改进 ， 
提高 产品 效率 和 技术 水 平 ,简化 制造 工艺 ,降低 成 本 。 在 引 
进 高 速 污水 处 理 离 心 式 鼓风机 的 基础 上 ,不 断 更 新 完善 ; 合 
作 开 发 污水 处 理 用 低速 多 级 离心 鼓风机 。 采 最 引进 技术 ， 
合资 .合作 生产 及 自行 开发 相 结 合 的 原则 发 展 罗 效 长 风机 。 

(3) 通 风机 的 技术 发 展 方向 是 把 节能 放 在 重要 的 位 置 ， 
内 通风 机 是 量 大 面 广 产品 ,又 是 耗 能 主要 产品 ( 约 占 国民 经 
济 用 电 总 量 的 10%), 所 以 主攻 方向 是 进一步 发 展 节能 风机 
产品 ,改造 老 产品 ,淘汰 落后 的 通风 机 产品 。 目 前 风机 行业 
已 开发 出 部 分 高 效 节能 产品 ,如 4 一 71 .4 一 74 产品 。 叶 片 为 
三 元 流动 叶片 ,但 由 于 技术 转让 费用 及 造价 较 高 ,制造 三 及 
用 户 还 不 能 接受 ,有待 于 进一步 降低 成 本 ,然后 全 面 推广 。 

2. 技术 发 展 目标 

(1) 气 动 及 热力 计算 ,包括 三 维 粘 性 气体 动力 学 分 析 软 
件 开发 及 应 用 ; 半 开 式 高 效 基本 级 系列 开发 ; 重 介 质 、 高 马 
赫 数 模型 级 系列 开发 ;高 效率 .小 轮 载 比 压 缩 机 模型 级 系列 
开发 ;高 能 头 .大 流量 及 中 等 流量 三 元 叶轮 系列 开发 ;高 效 
волт. 

(2) 转 子 系 统 稳定 性 及 强度 计算 包括 挤 压 油膜 阻尼 器 
非 线性 稳定 性 设计 软件 ;压缩 机 转子 故障 诊断 系统 开发 应 
用 ;转子 一 轴承 一 密封 系统 非 线性 动力 特性 分 析 软 件 ; 滑 动 
轴承 特性 计算 及 再 设计 应 用 软件 开发 ;结构 件 分 析 计 算 软 
件 消 化 与 应 用 。 

(3) 结 构 开 发 ,包括 离心 式 压缩 机 和 鼓风机 铸造 叶轮 研 
究 与 应 用 ;中 低压 干 气 密封 的 研究 与 应 用 ;离心 式 部 风机 焊 
接 机 壳 系 列 和 开发 ;齿轮 增 速 机 焊接 机 壳 开 发 ;新 型 高 速 节 能 
轴承 开发 。 

(4) 铺 机 及 元 件 ,包括 奈 缩 机 中 间 冷 却 器 三 维 数值 模拟 
软件 开发 ; 膜 片 式 联 轴 器 开发 。 

(5) 计 算 机 应 用 ,包括 装置 САР 开发 应 用 ;计算 机 编制 
工艺 文件 一 体 化 ;CIMS 推广 应 用 ;现场 总 线 仪表 在 压缩 机 控 
制 中 的 应 用 ， 

(6) 工 艺 开发 ,包括 各 种 数控 加 工 软 件 的 消化 及 应 用 ; 
马 氏 体 时 效 不 锈 钢 叶 轮 材料 及 工艺 研究 ;高 讨 比 轴承 巴 氏 
合金 工艺 研究 ;高 强 辆 性 抗 硫 叶轮 材料 及 工艺 研究 ;离心 式 
压缩 机 和 鼓风机 叶轮 自动 焊 研 究 ; 叶 轮 焊 接 材 料及 工艺 的 
人 猎 究 ; 叶 轮 开 槽 焊工 艺 研 究 及 推广 应 用 。 

(三 ) 基 本 策略 

(1) 形 成 技术 创新 体系 和 有 效 运 行 机 制 。 风 机 行业 各 
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企业 可 根据 各 自 的 具体 情况 ,建立 和 完善 企业 的 技术 开发 
体系 ,形成 市 场 .营销 .生产 与 科研 相互 协调 的 运行 机 制 , 提 
高 企业 技术 创新 和 市 场 快速 反应 能 力 。 

(2) 搞 好 产 学 研 联合 ,提高 产品 的 技术 水 平 。 风 机 行业 
各 企业 科研 力量 , 相 比 较 大 专 院 校 和 科研 院 所 来 讲 较 蝎 。 
叮 借助 有 关 的 大 专 院 校 及 科研 院 所 的 科研 力量 ,对 企业 急 
需 的 科研 课题 和 风机 前 沿 课题 组 织 攻 关 , 解 决 风机 设计 和 
制造 上 的 关键 ,提高 企业 产品 的 技术 含量 和 水 平 。 

(3) 加 速 科 研 成 果 的 转化 应 用 。 在 加 快 科 侠 开发 的 辣 
时 ,要 尽快 把 科研 成 果 转 化 为 生产 力 。 企 业 的 技术 人 员 往 
往 都 有 各 自 的 生产 任务 ,科研 力量 投入 少 。 太 专 院 校 的 科 
研 力量 强 , 牛 产能 力 弱 。 二 者 结合 方 能 加 速 科 研 成 果 的 转 
化 应 用 。 例 如 ,沈阳 鼓风机 三 与 西安 交通 大 学 .东北 大 学 合 
作 ; 浙 江上 风 集 团 公 司 与 上 海 交 通 大 学 合作 ;清华 大 学 与 北 
京 西 山 风 机 厂 合 作 ,都 取得 了 较为 明显 的 效果 。 

(4) 加 大 技术 开发 投入 的 力度 。 没 有 投入 就 不 会 有 产 
册 。 各 企业 应 通过 各 种 炬 道 筹措 资金 ,如 大 技术 开发 投 人 
的 力度 ,按照 国内 有 关 企 业 的 经 验 ,技术 开发 费用 与 销售 收 
人 之 比 不 应 低 于 1.5% ,最 好 能 达到 3% -5%. ПНЕ RF 
使 用 上 ,应 根据 年 度 科 全 计划 资金 需求 情况 , 列 出 资金 使 用 
计划 ,做 到 专款 专用 。 

(5) 贯 彻 好 科技 奖励 政策 ,加 强 科 技 队 伍 建 设 。 无 论 是 
企业 还 是 大 专 院 校 ,科研 成 果 都 是 靠 人 创造 出 来 的 。 因 此 ， 
进一步 建立 有 效 地 激励 机 制 和 约束 机 制 , 才 能 调动 广大 科 
技 人 员 从 事 科研 和 新 产品 开发 的 积极 性 。 创 造 一 种 “尊重 
知识 ,尊重 人 才 " 的 良好 氛围 ,为 科技 人 员 提 供 良好 的 工作 
和 学 习 环 境 。 

五 .风机 行业 国产 化 装备 

1. 国产 化 的 基本 情况 

风机 行业 的 产品 分 为 两 大 类 , 即 一 种 是 为 国家 重点 .1 
程 项 目 配 意 的 离心 式 或 轴 流 式 压 缩 机 ; 另 一 种 是 应 用 于 各 
个 领域 的 量 大 面 广 的 各 类 型 通风 机， 国产 化 装备 主要 指 前 
一 类 产品 。 明 前 国产 的 离心 式 或 轴 流 式 压缩 机 ,可 为 下 列 
重大 技术 装备 提供 配套 能 力 : 年 产 52 万 ! 灰 如 装置 用 二 氧 
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气 和 氨 冷 冻 离 心 压缩 机 ;年 产 30 万 1 乙烯 装置 用 裂解 气 2, 
烯 和 丙烯 离心 压缩 机 ;年 产 300 万 {催化 裂化 装置 用 富 气 离 
心 压缩 机 ;1~3 万 m/h 空 分 装置 用 离心 庄 缩 机 ;500 ~ 
1 000m 高 炉 用 轴 流 压缩 机 。 

对 于 量 大 面 广 的 各 类 型 通风 机 , 除 极 特 殊 用 途 和 成 套 
装置 配套 进口 之 外 ,国产 的 通风 机 基本 上 可 满足 国民 经 济 
各 部 门 的 需要 。 风 机 行业 绝 大 多 数 企业 只 生产 各 类 型 的 中 
小 型 通风 机 ,能 够 生产 离心 式 压 缩 机 的 只 有 沈阳 鼓风机 三 、 
陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 和 上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 。 其 
中 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 引 进 了 瑞士 苏 尔 寿 公司 的 技 
术 , 以 生产 轴 流 式 压 缩 机 为 主 。 以 沈阳 鼓风机 厂 为 例 ,离心 
压缩 机 国产 化 的 进程 走 过 了 近 20 年 的 历程 。1982 年 中 国 
第 一 台 52 万 ta 尿素 装置 用 二 氧化 碳 压 缩 机 试制 成 荔 . 
1994 年 中 国 第 一 套 30 万 t/a 合成 所 装置 用 天 然 气 ABK., 





空气 及 合成 气 离心 压缩 机 试制 成 功 。1994 年 中 国 第 一 台 80 
万 ya 加 毛 装 置 循环 氧 离 心 压 缩 机 试制 成 功 。1998 年 中 国 
第 一 台 300 万 ta 催化 裂化 装置 用 富 气 离心 压缩 机 试制 成 
功 。1998 年 中 国 第 一 套 48 万 ta 乙烯 装置 用 裂解 气 和 丙烯 
离心 压缩 机 试制 成 功 。 

除了 上 述 几 种 突出 的 有 典型 代表 意义 的 产品 之 外 ,还 
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油 化 工装 置 提供 了 多 台 国 产 化 离心 压缩 机 组 。 这 些 产品 表 
明 , 它 结 束 了 我 国 石化 重大 技术 装备 离心 压缩 机 完全 依赖 
进口 的 历史 ,打破 了 世界 上 只 有 少数 几 个 国家 垄断 离心 压 
缩 机 设计 制造 市 场 的 格局 ,标志 着 我 国 离心 压缩 机 设计 制 
造 技术 水 平 已 经 跻身 于 世界 的 先进 行列 。 

2. 国产 化 存在 的 差距 

虽然 风机 行业 的 离心 压缩 机 和 轴 流 压缩 机 产品 在 国产 
化 的 进程 中 取得 了 可 喜 的 成 绩 , 但 仍然 存在 较 大 差距 。 全 
HEHE E ЖАМИН ЖЕР ЖЖ 19 家 (不 包括 国内 广 
家 ), 据 不 完全 统计 ,国内 每 年 从 国外 这 些 厂 家 进口 的 各 类 
透 平 压缩 机 与 国内 企业 生产 的 数量 各 占 50% , 戎 每 年 为 80 
台 左 右 。 这 就 说 明 风 机 行业 这 类 产品 的 国产 化 还 有 替代 所 
需 的 50% 进 口 产品 的 潜力 ,也 就 是 说 还 有 1 倍 的 工作 量 。 
从 而 表明 国产 化 的 差距 是 相当 大 的 。 其 具体 的 主要 差 踏 有 
И ЕЛ, 

(1) 大 型 技术 装备 配套 能 力 的 差距 。 随 着 石油 化 工 \ 冶 
金 及 电力 工业 装置 的 不 断 增 大 ,风机 容量 也 必然 趋向 大 型 
化 。 如 乙烯 装置 的 规模 已 不 仅 是 30 万 иа, ПЖ 45 ~ 
78 万 ya, 合成氨 装置 已 不 仅 是 30 万 t/a, 而 是 68 万 t/a, 这 些 
装置 所 需要 配套 的 大 容量 离心 压缩 机 ,风机 行业 至 今 还 未 
生产 过 。 

(2) 产 品 水 平 的 差距 。 风 机 行业 从 国外 引进 的 技术 多 
数 是 20 Н 70.80 年 代 的 设计 制造 水 平 。 虽 然 经 过 多 年 的 
不 断 更 新 和 发 展 ,但 是 许多 方面 仍然 有 差距 。 如 现 有 的 离 
心 压缩 机 高 效 基本 级 系列 不 全 ,效率 较 低 ;部 分 通风 机 技术 
水 平 落后 ,噪声 较 高 。 

(3) 制 造 工 艺术 平 的 差距 。 国 外 制造 离心 压缩 机 三 元 
叶轮 采用 了 先进 的 开 模 焊 . 针 焊 等 工艺 ,国内 还 是 空白 。 在 
叶轮 焊接 方面 ,国外 采用 数控 自动 焊 等 先进 工艺 ,国内 还 沿 
用 手工 电弧 焊 的 落后 工艺 。 

(4) 计 算 机 应 用 方面 的 差距 。 国 外 从 报价 开始 直到 工 
件 的 加 工 制造 , 计 算 机 技术 已 得 到 广泛 应 用 ,而 国内 风机 行 
业 在 少数 几 个 厂家 只 是 刚刚 开始 。 

以 上 仅 是 指出 了 风机 行业 产品 国产 化 方面 存在 的 主要 
差距 ,其 他 方面 还 有 差距。 这 些 差距 的 存在 ,无 疑 阻碍 了 风 
机 行业 国产 化 装备 的 发 展 。 

з. 国产 化 的 发 展 目标 

国外 风机 产品 的 发 展 走势 ,也 就 是 国内 风机 行业 国产 
化 的 发 展 目标 。 它 的 发 展 走势 大 致 有 以 下 五 个 方面 。 

(1i) 大 型 风机 容量 继续 增 大 。 前 面 已 经 提 及 ,各 种 装置 
的 大 型 化 ,其 中 没有 提 及 的 高 妨 用 的 大 型 轴 流 压缩 机 功率 
已 达 60~70MW, 火 电站 已 达 600 ~ 1 300MW。 各 种 装置 的 大 


型 化 迫使 风机 容量 不 断 增加 。 

(2) 发 展 高 压 小 流量 压缩 机 。 随 着 新 技术 的 发 展 ,尤其 
是 新 型 气体 密封 .磁力 轴承 和 无 润滑 联 轴 器 的 出 现 , 使 得 开 
发 超 霹 压 压 缩 机 和 超 小 流量 压缩 机 以 满足 新 工业 领域 的 需 
要 成 为 风机 产品 的 又 一 发 展 趋 势 。 此 外 , 燕 汽 压缩 机 、 环 保 
用 曝 气 鼓风机 及 家 电工 业 所 需 的 小 流量 通风 机 也 在 广泛 的 
发 展 中 。 

(3) 高 效 化 。 正 在 进一步 研究 三 元 流动 理论 ,扩大 其 应 
用 范围 。 在 透 平 压缩 机 方面 , 随 着 计算 机 的 迅速 发 展 及 三 
元 气流 解析 的 应 用 ,三 元 流动 叶轮 理论 研究 ,已 从 准 三 元 流 
动 叶轮 发 展 到 全 三 元 流动 叶轮 。 三 元 流动 分 析 法 不 仅 用 于 
叶轮 设计 ,还 发 展 到 叶片 扩 压 器 静止 元 件 设计 中 ,以 期 达到 
最 高 的 机 组 效率 。 三 元 流动 叶轮 在 离心 通风 机 中 ,也 将 得 
到 越 来 越 多 的 运用 。 扩 大 调节 范围 ,提高 变 负 荷 条 件 下 风 
机 的 效率 , 即 运 行 效率 是 风机 高 效 化 的 重要 方面 。 在 所 有 
网 凶 方 法 中 ,以 离心 式 通风 机 变 转速 调节 , 轴 流 式 通 风机 的 
动静 叶片 角度 凋 节 及 鼓风机 、 压 缩 机 的 进口 导 叶 调节 为 最 
佳 方式 。 

(4) 高 速 小 型 化 。 各 类 风机 采用 三 元 流动 叶轮 后 ,在 提 
高 效率 的 同时 ,压力 也 可 提高 。 所 以 在 同等 条 件 下 ,叶轮 直 
径 可 减少 10% ~ 30% ,这 样 就 取得 了 缩小 体积 和 减轻 重量 
的 明显 效果 。 提 高 转速 也 是 风机 小 型 化 的 重要 途径 之 一 。 
为 了 解决 提高 转速 后 给 压缩 机 带 来 密封 系统 、 轴 承 系统 以 
及 转 子 稳定 性 等 一 系列 问题 ,出 现 了 新 研制 的 流体 动力 旋 
转 气体 密封 .高速 气 体 轴 承 及 磁力 悬浮 轴承 等 当代 最 新 技 
术 成 有 果 ,为 风机 实现 高 速 小 型 化 创造 了 良好 的 条 件 。 

(5) 低 噪声 化 。 工 业 生 产 中 广泛 使 用 的 风机 是 噪声 的 
主要 来 源 之 一 。 风 机 大 型 化 和 高 速 化 使 噪声 问题 更 加 突 
出 。 风 机 的 噪声 主要 是 气动 噪声 。 气 动 噪声 包括 旋转 噪声 
和 涡流 噪声 。 噬 噪声 方法 有 以 下 几 种 :适当 增 大 叶轮 与 蜗 
天 的 间 际 ;在 蜗 百 处 安装 穿孔 板 共 振 器 ;采用 加 载 式 叶片 型 
线 叶 轮 ;采用 三 元 流动 叶轮 ;其 他 方法 ,如 离心 式 通风 机 采 
用 个 斜 蜗 舌 或 倾斜 叶轮 叶片 、 蜗 过 内 设置 挡 流 圈 、 蜗 再 消 声 
器 及 消 声 蜗 充 等 ; 轴 流 式 通 风机 正确 选择 动静 叶片 数 、 叶 尖 
间 际 值 及 动静 叶片 前 倾 等 。 

综 上 所 述 ,风机 行业 产品 的 国产 化 ,其 主要 难点 在 离心 
式 压 缩 机 . 轴 流 式 压 缩 机 及 轴 流 - 离心 复合 压缩 机 。 有 的 
品种 是 技术 水 平 达 不 到 用 户 要 求 ;有 的 品种 是 产品 质量 及 
可 靠 性 用 户 不 放心 ;还 有 的 是 国内 设计 制造 水 平 可 以 满足 
用 户 的 要 求 , 但 由 于 其 特殊 的 工作 环境 ,国内 没有 产品 业 
绩 ,无 法 使 用 户 放心 。 如 天 然 气 长 输 管线 离心 压缩 机 ,沈阳 
鼓风机 三 时 在 20 世纪 70 年 代 就 引进 了 意大利 新 比 隆 公 司 
的 PCL 系列 管线 离心 压缩 机 技术 ,由 于 当时 没有 实施 西 气 
东 输 战略 ,也 就 没有 生产 这 类 压缩 机 。 任 沈阳 鼓风机 厂 现 
有 的 技术 水 平和 制造 能 力 ,完全 可 以 生产 这 类 压缩 机 ,就 是 
因为 没有 业绩 ,这 类 压缩 机 又 安装 在 野外 ,用 户 不 放心 , 坚 
持 进 口 。 预 计 西 气 东 输 项 目 需要 这 类 压缩 机 250 台 左 右 , 完 
全 进口 ,不 搞 国产 化 ,显然 是 不 合适 的 。 为 此 ,建议 国家 有 
关 部 门 采 取 相 应 的 扶持 政策 ,允许 沈阳 鼓风机 厂 试制 样机 ， 
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由 用 户 评定 。 或 走 与 国外 相关 公司 合作 生产 之 路 ,来 解决 
这 类 离心 压缩 机 的 国产 化 问题 。 

风机 行业 产品 国产 化 ,是 一 个 非常 复杂 的 系统 工程 ВЕ 
涉及 国家 相关 的 经 济 政策 , 义 牵 涉 行业 的 总 体 技术 水 平 。 
建议 经 贸 委 牵头 ,组织 相关 的 大 专 院 校 .科研 院 所 与 企业 联 
ê ,分门别类 地 攻克 各 种 难点 ,为 风机 行业 产品 的 国产 化 创 
出 新 的 佳绩 。 

六 、 十 五 "风机 行业 市 场 预测 

风机 产品 包括 通风 机 A F UL E R AL DL FI Зр 
压缩 机 。 其 详细 划分 主要 有 离心 式 压缩 机 . 轴 流 式 压缩 机 、 
离心 式 鼓 风机 ,. 罗 蒋 鼓 风机 ,离心 式 通风 机 、 轴 流 式 通风 机 
和 叶 氏 鼓风机 等 7 大 类 。 

(--) 国 内 市 场 预测 

出 风机 产品 的 使 用 条 件 所 决定 ,一 种 是 使 用 量 大 面 广 
的 中 小 型 风机 ,产品 结构 及 制造 工艺 比较 简单 ,成 本 也 较 
低 ; 另 一 种 是 资金 .技术 密集 型 较 高 ,产品 结构 复杂 ,制造 周 
期 长 ,其 成 套 性 和 系统 性 也 强 , 而 且 是 在 高 压 、 上 遍 温 及 高 速 
条 件 下 运行 ,有 的 甚至 在 恶劣 的 工 况 下 运行 。 因此, 用户 对 
产品 有 其 不 同 的 要 求 。 对 于 量 大 面 广 的 中 小 型 风机 ,用 户 
主要 的 追求 目标 是 效率 高 .噪声 低 .寿命 长 且 价 格 便宜 。 而 
对 透 平 鼓风机 和 庄 缩 机 及 大 型 通风 机 ,主要 过 求 高 质量 .高 
叮 靠 性 .运转 平 格 呈 周期 长 。 

2. 各 主要 领域 的 需求 结构 。 

(1) 一 般 通风 换 气 风 机 。 该 类 风机 一 般 为 中 小 型 离心 
和 轴 流 通风 机 ,属于 使 用 最 广泛 的 风机 ,需要 量 最 多 ,生产 
制造 厂商 也 最 多 。 总 体 来 讲 , 这 类 产品 是 供 大 于 求 。 

(2) 特 殊 用 途 风 栅 。 特 殊 用 途 风 机 包括 防腐 风机 高温 
风机 、 耐 麻风 机 消防 排 烟 风 机 等 ,这 类 风机 需求 量 虽 然 不 
是 很 大 ,但 因 作 业 环 境 特殊 ,需要 区 别 对 待 。 该 类 风机 主要 
在 材质 上 较为 特殊 ,如 不 锈 钢 风 机 .玻璃钢 风 机 、 钛 合金 风 
机 .塑料 风机 .金属 衬 胶 风机 及 叶片 表面 暑 涂 . 堆 焊 耐 磨 材 

(З) АЮ, 该 类 风机 的 最 大 特点 , 当 压 力 在 允许 
范围 内 加 以 调节 时 ,流量 变化 其 微 ,压力 选择 范围 也 宽 , 具 
В ЧЕ. KERRR ERP KK. ЕЖА Ч 
引进 技术 .合资 及 自行 开发 等 三 个 渠道 ,开发 出 了 噪声 较 低 
的 三 叶 罗 忒 鼓风机 , 颇 受 用 户 欢 迎 , 市 场 前 景 较 好 ， 

(4) 透 平 压 缩 机 。 透 平 压 缩 机 包括 离心 压缩 机 RH i E 
缩 机 和 轴 流 - 离心 复合 式 压 缩 机 ,是 装备 重大 工程 成 套装 
置 的 重要 设备 。 这 些 装 置 都 在 国民 经 济 中 起 着 重要 作用 ， 
对 透 平 乐 缩 机 的 性 能 要 求 既 需要 压力 高 ,又 需要 流量 大 。 
随 着 成 套装 置 的 大 型 化 ,要求 透 平 压缩 机 的 参数 越 来 越 高 。 
如 高 炉 治 炼 .大 型 煤化 工装 置 .大 型 化 肥 装 置 . 大 型 乙烯 装 
置 .大 型 空 分 装置 .天然气 管线 输送 装置 及 油田 注 气 等。 这 
类 产品 的 需求 量 , 占 风机 总 数 很 少 ,但 是 由 于 该 类 产品 的 重 
要 性 ,以 及 结构 复杂 ,制造 周期 长 ,技术 含量 高 ,有 比较 好 的 
经 济 效 益 和 社会 效益 。 透 平 奈 缩 机 的 制造 水 乎 代表 了 风机 
行业 整体 水 平 。 


3. 市 场 总 容量 预测 

风机 产 吕 根据 不 同 的 压力 和 流量 等 要 求 , 其 差异 很 大 . 
因此 ,风机 的 需求 应 按 风机 的 类 型 .大 小 加 以 区 别 , 按 不 同 
的 行业 需求 情况 来 预测 。 据 不 完全 统计 ,全 国 风 机 行业 产 
量 从 1980 年 到 1996 年 ,年 平均 增长 率 为 13.8% 。 采 用 移动 
平均 法 .滚动 线性 问 归 法 及 最 小 二 乘法 分 别 进行 外 推 预测 
(具体 运算 略 )。 预 测 到 第 十 个 五 年 计划 末 的 2005 年 ,全 国 
风机 总 产量 在 260 ~ 290 Ff ZF]. FU 2010 年 ,风机 总 产量 
在 310 ~ 325 万 台 之 间 。 根 据 风机 行业 的 历年 分 类 风机 高 质 
量 统计 资料 ,预测 离心 式 庄 缩 机 2005 年 的 产量 为 160 ~ 180 
f ,到 2010 年 预计 为 200 ~ 210 台 。 轴 流 压 缩 机 2005 年 产量 
为 26 台 左 右 , 到 2010 年 预计 为 36 REH. MAYE 
BL FEK KELE“ t Fi” RF BH FJ 2005 年 ,其 市 场 占有 染 可 达到 
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风机 行业 协会 会 员 单 位 2000 年 的 出 口 风机 产量 为 
7 969 台 ,出 口交 货 值 为 8115.7 万 元 。1991 年 至 2000 年 出 口 
风机 总 台数 为 72 876 台 ,出 口交 货 总 值 为 74 726 万 元 。 

目前 世界 经 济 已 经 进 和 人 全球 化 时 期 ,全 球 经 济 … 体 化 
趋势 越 米 越 明 显 ,各 国 经 济 将 进一步 互相 依存 ,国际 经 济 合 
作 和 和 交往 日 趋 紧密 ,国际 市 场 处 在 大 幅度 交 义 和 融洽 的 阶 
段 ， 回 时 ,全 球 性 产业 结构 调整 和 生产 国际 化 的 步伐 正在 
加 快 ,国际 分 工 的 规模 和 深度 都 出 现 重大 进展 ,工业 发 达 国 
家 不 断 将 工业 生产 转向 资本 密集 型 和 技术 密集 型 行业 , 廊 
动 密集 型 产品 向 发 展 中 国家 和 地 区 转移 。 这 为 我 国 发 控 自 
身 优 势 ,跻身 国际 市 场 提供 了 很 好 的 机 遇 。 

国内 从 20 世纪 70 年 代 开 始 已 经 引进 了 国外 离心 压缩 
机 的 先进 技术 ,经 过 不 断 消化 吸收 和 创新 .提高 了 档次 。 只 
要 保证 质量 ,保证 交 货 期 ,利用 价格 方面 的 优势 ,在 国际 十 
是 有 一 定 竞争 性 的 。 特 别 是 加 入 WTO 之 后 ,只 要 积极 开 折 
国际 市 场 ,加强 产 品 售 后 服务 ,增加 风机 产品 的 出 日 是 完全 
可 能 的 。 从 历史 情况 分 析 , 风 机 主要 出 口 产品 是 中 小 型 通 
风机 以 及 风机 配件 ,浙江 上 风 集 团 公 司 就 是 以 生产 中 小 型 
通风 机 为 主 的 企业 ,他 们 已 大 量 出 口 东 南亚 国家 和 港澳 地 
区 。 国 内 生产 这 类 风机 的 企业 ,其 主要 差距 是 表面 质量 达 
不 到 出 口 要 求 , 若 提 高 了 外 观 质量 又 具有 价格 方面 的 优势 ， 
其 国外 市 场 前 景 是 广阔 的 。 从 1991 年 至 2000 年 风机 行业 
会 员 企业 产 品 出 口 情况 看 ,中 小 型 通风 机 出 口 不 够 稳定 ,最 
高 的 年 份 出 现在 1998 年 ,没有 明显 的 增长 趋势 . 但 是 随 着 
技术 不 断 进 步 ,风机 行业 又 决定 为 提高 表面 质量 做 努力 , 预 
计 这 类 风机 的 出 口 量 会 不 断 增 加 ,预测 在 2000 年 基础 上 每 
年 会 以 5% 左右 的 速度 递增 。 

离心 式 压缩 机 和 鼓风机 ,从 1991 年 到 2000 年 的 出 口 情 
况 看 ,有 较 明 显 的 增加 趋势 ,2000 年 达到 87 台 。 主 要 出 口 国 
家 是 印度 .巴基斯坦 伊朗、 越南 等 发 展 中 国家 。 预 计 这 种 
趋势 还 会 发 展 下 去 ,每 年 可 达到 100 台 左 右 。 

综 上 所 述 ,“ 十 五 ”期 间 风 机 行业 的 市 场 会 有 较 大 的 发 
展 , 其 中 中 小 型 风机 的 国内 市 场 需求 也 会 相应 地 增长 ,但 总 体 
上 这 类 产品 是 供 大 于 求 。 国 家 在 宏观 调控 政策 方面 ,应 出 台 
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大 出 口 ,开拓 国外 市 场 。 对 于 透 平 压缩 机 这 类 产品 ,由 于 结构 
复杂 ,技术 含量 高 ,制造 周期 长 ,国内 只 有 沈阳 鼓风机 三 .陕西 
鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 ` 上 海 鼓 风机 三 有 限 公 司 . 重 庆 通 用 
(集团 ) 有 限 责任 公司 等 少数 几 个 厂家 能 够 生产 。 这 类 产品 目 


前 的 国内 市 场 占 有 率 只 有 50% ,就 是 说 还 有 50% 的 产品 需要 
进口 。 因 此 ,这 类 产品 不 但 不 能 限制 其 发 展 ,国家 在 宏观 调控 
的 政策 上 还 应 给 予 一 定 的 优惠 和 扶持 ,鼓励 用 户 使 用 国产 化 
设备 。 同 时 对 这 类 设备 的 出 口 也 应 给 予 相应 的 优惠 政策 , 促 
进 生产 该 类 产品 的 企业 更 快 地 发 展 。 





二 十 多 年 改革 开放 的 浪潮 把 我 国 推 向 了 历史 的 新 时 
代 , 伴 随 着 祖国 改革 的 步伐 ,有 着 三 十 多 年 行业 活动 经 历 的 
压缩 机 行业 ,萌发 了 共同 建立 行业 协会 的 要 求 。 在 原 机 械 
工业 部 的 领导 下 ,从 1985 年 开始 筹备 成 立 协会 工作 。 于 
1988 年 6 月 3 日 经 原 机 械 工 业 部 通用 局 批准 ,成 立 了 中 国 
通用 机 械 压 缩 机 行业 协会 (下 简称 压 协 ) ,从 此 揭 开 了 中 国 
压缩 机 行业 活动 的 新 篇 章 。 

1988 年 ~ 2000 年 的 12 年 ,压缩 机 行业 开拓 进取 ,取得 
了 显赫 的 业绩 。 

一 .压缩 机 生产 、 销 售 成 倍增 长 ,保证 了 国民 经 济 不 断 
发 展 的 需要 

压 协 成 立 的 12 年 ,是 我 们 国家 由 计划 经 济 向 市 场 经 济 
转变 的 关键 2 年 。 企 业内 部 也 经 历 了 改革 .改组 .改造 的 
过 程 ,其 成 就 之 广 ,影响 之 次 ,变化 之 大 ,都 是 前 所 未 有 的 。 
改革 解放 了 生产 力 , 改 革 促 进 了 压缩 机 行业 生产 .经 营 的 高 
速 发 展 。 

1988 年 ,压缩 机 行业 共 完 成 工业 总 产值 165 790 万 元 
(不 变价 ) ,2000 年 则 完成 了 289 800 万 元 (不 变价 ) ,1988 年 ， 
产品 销售 收入 为 153 124 万 元 ,2000 年 达到 256 700 万 元 。 
12 年 共 实 现 产品 销售 收 人 304.9 亿 元 。 

12 年 来 ,行业 企业 的 改革 也 遇 到 了 一 些 困难 ,由 于 内 
外 部 条 件 的 变化 ,行业 完成 的 利税 额 时 有 沉浮 ,但 总 的 趋势 
还 是 上 升 的 。12 年 中 行业 共 实 现 利税 22.3 亿 元 。 

压缩 机 产销 量 的 增长 尤为 可 观 :1988 年 共 销 售 大 中 小 
型 压缩 机 684 种 27 787 6,2000 年 上 升 为 1 325 种 、47 637 
台 ;1988 年 ,销售 微型 压缩 机 458 种 .98 253 台 ,2000 年 则 为 
665 种 119 609 台 。12 年 来 共 销 售 大 中 小 型 压缩 机 497 624 
台 ,销售 微型 压缩 机 2 079 510 £o 

1988 年 出 口 压缩 机 11 687 台 ( 套 ) ,金额 784 万 元 人 
民 币 ,2000 年 出 口 压缩 机 43 399 台 ( 套 ) ,金额 11 807 万 元 人 
民 币 。 出 口 压 弧 机 台数 上 升 2.7 倍 ,金额 增长 3.2 fF. 

二 .依靠 科技 进步 ,大 力 开 发 新 产品 

12 年 来 压缩 机 行业 在 保证 产品 质量 ,稳定 和 提高 产品 
数量 的 同时 ,大 力 调整 产品 结构 ,开发 新 产品 ,并 取得 令 人 
瞩目 的 成 果 。1988 年 全 行业 仅 开 发 新 产品 108 种 ,而 2000 
年 上 升 为 4 717 种 ;1989 年 新 产品 产值 只 有 7 126 万 元 ， 


(1988 年 无 统计 数字 ) ,2000 年 上 升 为 29 465 万 元 ,品种 增 
长 42 倍 多 ,产值 增长 3 倍 。 在 有 统计 资料 的 12 年 时 间 里 ， 
全 行业 共 开 发 新 产品 13 425 余 种 ,实现 新 产品 产值 546 936 
万 元 。 以 螺杆 压缩 机 为 例 ,1988 年 的 销量 仅 为 330 台 ,2000 
年 已 达 4042 台 ,增长 11 倍 (不 包括 未 加 入 协会 的 外 国 独资 
或 合资 企业 在 我 国 市 场 上 的 销售 量 )。 这 些 数字 表明 ,一 些 
技术 含量 高 ,性 能 先进 的 产品 受到 了 市 场 的 认同 和 欢迎 。 
而 为 国民 经 济 各 部 门 ,尤其 是 为 “三 大 化 工 " 提 供 的 可 与 国 
外 产品 一 比 高 下 的 大 型 压缩 机 ,标志 着 我 国 大 型 压缩 机 设 
计 .制造 技术 进入 了 一 个 魏 新 的 阶段 。 

沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公 司 ,凭借 消化 引进 技术 和 多 
年 积蓄 的 技术 优势 ,已 具备 为 石化 系统 年 产 15.40.70 万 1 E 
整 或 连续 重 整 装 置 ,年 产 30 .40 .80 .125 万 + 加 氢 精 制 装 置 ,年 
产 80 100 .120 万 1 加 所 裂化 装置 提供 氢 压 机 设备 的 能 力 。 
特别 是 1998 年 为 茂名 石化 公司 200 万 Ua 渣 油 加 氢 脱 硫 装置 
研制 完成 的 4M80 型 新 氨 压 机 ,产品 符合 美国 石油 学 会 
АР1618 标准 要 求 ,填补 了 国内 大 型 氢 压 机 空白 。 

上 海 压 缩 机 有 限 公 司 通过 合资 和 技术 引进 ,掌握 了 活塞 、 
螺杆 ,离心 三 大 类 压缩 机 的 研制 技术 ,成 为 我 国 第 一 家 集 三 大 
类 压缩 机 于 一 身 的 公司 。 今 后 该 公司 将 以 拓展 石化 为 重点 ,把 
引进 HHEFB VE VCG、VL4 个 系列 的 往复 式 氨 压 机 直接 推 疝 市 
场 。 同 时 将 使 用 引进 的 先进 科学 技术 改造 传统 产品 .努力 攀登 
技术 高 峰 ,迅速 形成 批量 ,实现 产品 高 科技 化 。 

无 锡 压 缩 机 有 限 公 司 以 发 展 高 新 技术 为 突破 口 ,通过 
引进 技术 率先 在 国内 生产 出 螺杆 压缩 机 ,取得 了 可 观 的 经 
济 效益 ,螺杆 机 的 市 场 占 有 率 已 达 65% ,成 为 我 国 喷 油 .无 
油 螺 杆 生 产 基地 。1997 年 ,该 公司 推出 100m 无 油 螺杆 压 
缩 机 及 其 变型 产品 ,达到 了 国际 80 年 代 的 水 平 , 填 补 了 国 
内 的 空白 ,是 我 国 讨 缩 机 行业 近年 难得 的 一 项 科研 成 就 。 

西安 交通 大 学 压缩 机 工程 研究 中 心 是 集 科 研 MRE 
培养 .产品 开发 为 一 体 的 国家 级 研究 单位 。 目 前 该 中 心 已 
从 理论 上 解决 了 有 关 涡 旋 压 缩 机 产品 设计 计算 和 运转 过 程 
中 的 重大 技术 问题 ,并 完成 了 关键 环节 的 数字 模型 和 计算 
机 程序 。 在 涡 旋 压缩 机 工艺 研究 方面 也 取得 了 显著 的 成 
绩 。 目 前 该 研究 中 心 在 广东 番 名 合 办 的 广州 渴 旋 压缩 机 实 
业 有 限 公 司 ,已 批量 生产 WXA 一 0.03/4、WXA 一 0.07/7、 
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性 能 可 靠 ,受到 国内 外 用 户 的 好 评 。 

12 年 来 ,压缩 机 行业 硕果 峙 昧 ,许多 过 去 靠 进口 的 “二 
大 化 工 " 用 或 其 他 工艺 用 压缩 机 现在 完全 可 以 由 国产 机 取 
代 。 这 无 疑 将 为 进入 21 世纪 的 压缩 机 行业 奠定 雄厚 的 技 

三 .加 快 行业 技术 改造 ,提高 行业 装备 水 平 

进行 技术 改造 , 走 内 涵 发 展 的 道路 ,是 企业 不 断 壮 大 由 
己 , 求 取 生存 和 发 展 的 必由之路 。 通 过 技术 改造 ,行业 装备 
水 平 .生产 规模 .制造 能 力 得 到 进一步 提高 。 

1988 至 2000 年 的 12 年 ,包括 "七 五 "后 三 年 ,涵盖 了 整 
个 “ 八 五 "和 “ 九 五 *"。“ 七 五 "期间, 纳入 国家 重点 技 改 项 目 
10 项 ,总 投资 5 890 万 元 ,用 于 组 建 嫖 杆 压 缩 机 转子 加 工 中 
心 , 扩 大 工艺 用 压缩 机 .无 油 润 滑 压 缩 机 、 船 用 压缩 机 和 无 
基础 庄 缩 机 的 生产 能 力 。“ 八 五 "期 间 , 列 人 行业 改造 规划 
的 技 改 项 目 共 22 项 ,实际 投入 40 214 万 无 。 关 键 工艺 装备 
的 引进 和 添 午 ,使 行业 制造 能 力 和 工艺 水 平 明显 提 跑 ,行业 
在 科学 研究 .新 产品 开发 和 生产 制造 等 方面 都 取得 了 质 的 
飞 赋 。 由 十 微 电 子 技术 的 应 用 ,促进 了 压缩 机 机 电 一 体 化 
的 发 展 ,而 CAD、CAM 的 广泛 应 用 以 及 20 世纪 80 年 代 以 来 
消化 引进 技术 而 形成 的 技术 储备 ,更 重要 的 是 市 场 机 制 的 
作用 ,这 一 切 使 压缩 机 行业 新 产品 开发 步伐 加 快 , 取 得 了 可 
嘉 的 成 果 .“ 九 五 "期 间 ,全 行业 投入 14.7 亿 元 的 资金 , 实 
施 106 项 技 收 项 目 , 重 点 是 高 新 技术 的 研究 .新 产品 开发 、 
重大 工程 项 目 用 成 套装 备 的 钱 制 .大 型 工艺 设备 的 引进 和 
补 齐 等 等 。 当 前 压缩 机 行业 的 工艺 水 平 .制造 能 力 ,综合 科 
技术 平等 已 经 上 了 一 个 新 台阶 ,为 进入 21 世纪 和 加 入 世贸 
组 织 做 好 了 全 面 的 技术 准备 。 

无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 以 当代 国际 先进 水 平 为 日 
标 ,实行 科技 兴 厂 战略 ，“ 八 五 "期 间 投 资 6 000 多 万 元 ,相继 
引进 了 德国 树脂 砂 生 产 线 ,美国 HOLROYD 转子 铣床 和 磨 
刀 机 ,美国 的 三 坐标 测量 设备 和 日 本 神户 制 钢 的 无 油 螺 杆 
压缩 机 技术 。 同 时 公司 还 拨款 300 万 元 ,实施 CAD/CAPP/ 
CAM/PDM 工程 建设 ,并 通过 无 锡 市 计 委 电子 办 和 原 国 家 机 
械 工 业 局 专门 立项 ,已 初步 建成 一 定 规模 的 压缩 机 CAD 工 
程 网 。 用 二 维 造 型 的 先进 设计 手段 ,大 大 缩短 了 产品 设计 
周期 ,确保 了 设计 质量 。12 年 来 ,公司 以 市 场 为 导向 ,以 发 
挥 技 改 效益 为 重点 ,不断 推出 新 产品 ,每 年 都 有 30 多 种 新 
产品 投放 市 场 ,其 中 70% 为 高 新 技术 产品 。 

四 ,贯彻 国际 系列 标准 ,强化 质量 管理 ,一 批 企 业 获 得 
质量 管理 体系 认证 证 书 

日 改革 开放 以 来 ,压缩 机 行业 就 引进 了 全 面 质量 管理 
这 一 科学 的 管理 理论 和 管理 方法 。 历 经 二 十 多 年 的 奋斗 ， 
质量 管理 水 平 有 了 显著 的 提高 。 “质量 第 一 ”的 观念 深入 人 
心 , “质量 是 企业 的 生命 ,品牌 是 企业 的 形象 ”逐渐 成 为 企业 
领导 者 和 职工 的 座右铭 。 而 产品 质量 的 提高 ,生产 过 程 废 
品 损失 的 降低 ,售后 服务 的 加 强 和 完善 ,也 取得 了 明显 的 社 
会 效益 和 企业 效益 。 截 止 到 2000 年 上 半年 ,全 行业 已 有 27 
家 企业 取得 了 1509000 质量 标准 国际 认证 证 书 。 
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柳州 压缩 机 总 厂 ( 现 已 同 柳州 第 二 空 压 机 厂 合 并 为 柳 
州 空 压 机 集团 有 限 责 任 公司 ), 由 于 领导 重视 .思想 统一 、 严 
格 要 求 .认真 编写 质量 体系 文件 并 狠 抓 落实 ,在 实施 过 程 中 
不 断 整改 和 完善 ,经 过 一 年 时 间 的 努力 ,于 1995 年 初 通过 
1509001 质量 管理 体系 的 评审 , 效 得 质量 认证 证 书 ,开行 业 
之 先河 。 沈 阳 气 体 压 缩 机 股份 有 限 公司 , 通 过 大 打 “ 质 量 翻 
身 仗 ” ,国际 质量 认证 一 次 评审 达标 。 在 认证 合格 后 , 厂 领 
导 又 特别 强调 “取得 认证 并 不 意味 着 我 们 质量 管理 工作 已 
经 达到 顶点 , 它 只 标志 着 我 厂 的 质量 管理 体系 达到 了 国际 
认可 的 水 平 ,开创 了 一 个 好 的 开端 ,今后 还 要 不 断 评估 ,不 
断 改 进 ,不 断 完善 ,要 像 维 护 企业 生命 那样 ,坚决 把 产品 质 
量 搞 上 去 ”"。1997 年 ,他 们 又 制订 了 《质量 指标 考核 细则 》， 
强化 质量 管理 , 沙 实 质量 责任 ,实行 质量 跟踪 检查 。 对 外 协 
外 购 配 套 产 品 ,坚持 从 大 广 名 家 进货 ,坚持 和 三 检查 制度 ， 
以 确保 整 机 质量 。 同 时 加 强 了 售后 服务 ,对 主要 用 户 和 重 
点 产品 ,都 派 人 安装 调试 ,直到 用 户 满意 为 止 。 上 海 压 缩 机 
有 限 公 司 ,也 是 从 贯彻 ISO9001 标准 入 手 , 全 向 加 强 质 量 管 
理 ,完善 质量 保证 体系 ,发 动 职工 坚持 “ 精 业 产品 ,精心 制 
造 .精诚 服务 "的 企业 质量 方针 ,开展 质量 认证 工作 。 在 措 
施 上 ,分 阶段 实施 ;在 分 工 上 落实 质量 责任 ;在 考核 上 加 大 
工作 力度 ,把 取证 工作 问 职 工 收 益 拥 在 一 起 ,提高 全 员 质 量 
意识 ,于 1997 年 3 月 下 旬 取 得 了 国际 认证 合格 证 书 。 

五 、 以 建立 现代 企业 制度 为 方向 ,深化 企业 改革 ,企业 
改组 ,改制 .改造 取得 进展 并 有 所 突破 

A 1984 年 《中 共 中 央 关 于 经 济 体制 改革 的 决定 》 颁 布 
实施 以 来 ,压缩 机 行业 各 企业 遵照 中 央 和 地 方 政 府 的 部 署 ， 
采取 以 点 带 面 , 先 易 后 难 ,不 间断 地 改革 .总结 ,再 改革 .再 
总 结 , 直 至 取得 经 验 再 把 改革 推 向 更 高 阶段 的 办 法 ,开始 了 
企业 改革 的 漫长 路 程 ， 

20 世纪 80 年 代 ,在 企业 内 部 主要 是 经 济 责 任 制 , 层 层 
实行 目标 管理 或 分 片 承包 经 营 。 进 入 90 年 代 , 企 业 按照 
“产权 清晰 、 权 责 明 确 、 政 企 分 开 .管理 科学 ”的 现代 企业 制 
度 的 改革 方向 ,把 改革 同 改 制 .实行 制度 创新 和 管理 创新 结 
合 起 来 ;把 调整 企业 内 部 机 制 ,改组 .改造 和 优化 生产 .科研 
体系 , 同 解决 历史 包容 和 改善 外 部 环境 结合 起 来 ;在 优化 企 
业 组 织 结构 .资本 结构 .生产 结构 等 方面 出 现 了 新 突破 , 形 
成 了 依靠 技术 进步 .管理 进步 和 改革 带 来 的 综合 优势 ,立足 
于 产 峻 的 国内 外 压缩 机 市 场 , 向 21 世纪 挺进 和 发 展 的 新 局 
面 。 

1. 实行 资产 重组 ,优化 企业 资本 结构 ,并 把 资产 优势 
转化 为 产品 和 市 场 优势 

上 上 海 压 缩 机 有 限 公 司 投资 1 000 万 美元 ,与 美国 德 菜 赛 
兰 公司 合资 组 建 上 海德 菜 赛 兰 压缩 机 有 限 公 司 , 换 来 了 
3 000 万 美元 的 合资 企业 ,使 资本 扩大 了 3 信 。 合 资 后 的 公 
司 ,凭借 技术 优势 ,其 活塞 .螺杆 .离心 三 大 类 产品 迅速 形成 
批量 生产 ,实现 了 产品 的 高 科技 化 。 在 拥有 了 两 个 合资 公 
司 之 后 ,上 海 压 缩 机 有 限 公司 并 未 停止 自己 的 步伐 ,而 是 立 
即 把 改组 的 重点 转移 到 二 分 厂 。 把 先进 的 技术 .合资 后 调 
整 下 来 的 设备 .管理 优势 和 上 海 郊 县 的 土地 .劳动力 资源 优 


势 向 二 分 厂 倾 斜 , 迅 速 组 建成 另 一 个 压缩 机 生产 基地 ,扩大 
了 公司 的 规模 ,形成 了 三 足 里 立 的 局 面 。 十 多 年 来 上 压 公 
司 由 一 个 单纯 的 工厂 ,发 展 成 为 拥有 2 个 中 美 合资 企业 .8 
个 全 资 子 公司 .4 个 控股 公司 、1 个 大 集体 ,生产 规模 、 技 术 
水 平 ,管理 水 平均 属国 内 一 流 的 生产 实体 ,构成 了 以 围绕 二 
产 的 产品 成 套 .维修 .安装 ,以 及 以 集 房产 .物业 .餐饮 .商业 
服务 业 等 三 产 为 一 体 的 多 种 产业 结构 的 压缩 机 公司。 

无 锡 压 缩 机 有 限 公 司 ,为 壮大 集团 规模 ,增强 抵御 市 场 
风险 的 能 力 ,连续 几 年 先后 与 4 家 外 国 公司 合资 ,4 个 合 
企业 的 投资 总 额 达 1 000 多 万 美元 。 同 时 ,积极 通过 资产 重 
组 来 扩大 多 种 经 营 规模 ,在 无 锡 市 郊 南 站 乡 通过 对 2 000 多 
万 元 资产 进行 优化 重组 筹建 责任 有 限 公 司 ,实行 专业 化 协 
作 。 目 前 ,无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 已 形成 了 以 压缩 机 为 
主 ,以 纺织 机 械 .汽车 活塞 .压缩 空气 干燥 器 .精密 铝 合 金 铸 
件 . 鲜 活 鱼 运输 机 组 为 辅 的 多 种 经 营 的 压缩 机 行业 重点 骨 
于 企业 。 

2. 加 强 企业 内 部 经 营 机 制 的 转变 ,协调 和 理 顺 企业 内 
部 的 生产 关系 ,提高 企业 的 整体 素质 和 管理 水 平 

沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公 司 为 完善 经 营 机 制 , 将 原 
销售 公司 按 业 务 划分 ,成 立 了 以 行业 为 基础 ,以 用 户 为 对 象 
的 销售 处 ,并 充实 技术 人 员 ,加 强 市 场 调研 和 车 销 工 作 , 几 
年 来 ,大 型 工艺 用 压缩 机 市 场 占 有 率 稳步 提高 。 通 过 资产 
重组 .法 人 治理 结构 的 完善 和 减 人 增 效 等 措施 ,使 企业 经 营 
焕发 了 生机 ,充满 了 活力 。 

柳州 第 二 空 压 机 总 厂 ( 现 已 同 柳州 压缩 机 总 厂 合并 为 
柳州 空 压 机 集团 有 限 责任 公司 ), 学 习 邯 钢 经 验 , 模 拟 市 场 
核算 ,实行 成 本 否决 , 严 抓 成 本 管理 。 在 清 产 核资 的 基础 上 
实行 全 面 经 济 核 算 。 以 目标 管理 为 龙头 ,制订 了 物耗 、 能 
耗 .质量 .财务 等 32 个 专题 计划 ,将 成 本 指标 层 层 分 解 并 落 
实 到 各 分 厂 .处 室 .车 间 , 以 经 济 责任 制 承包 经 营 等 方式 予 
以 实施 ,由 于 在 产品 销售 .物资 采购 、 生 产 资金 控制 \ 半 成 
品 .成 品 资金 管理 以 及 资本 运作 上 加 大 了 管理 力度 ,使 企业 


经 济 效益 显著 提高 ,产品 销售 收入 和 利税 大 幅 增 长 。 

3. 积极 稳妥 地 进行 股份 制 改革 ,一 批 企 业 改 制 成 为 有 
限 责 任 会 司 或 股份 有 限 公 司 ,一 批 中 小 企业 改制 成 股份 合 
作 制 公司 

经 过 十 多 年 努力 ,压缩 机 行业 一 批 企 业 在 探索 和 组 建 
现代 企业 的 一 种 资本 组 织 形式 一 一 股份 制 公司 方面 ,冲破 
了 计划 经 济 攀 篇 ,取得 了 突破 性 的 进展 。 

无 锡 压 缩 机 厂 以 国有 资本 控股 ,职工 少量 参股 的 形式 ， 
改制 为 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 ,成 为 全 国 压 缩 机 行业 第 
一 家 股份 制 企 业 。 公 司 总 股本 9 201 万 元 , 净 资 产 10 800 万 
元 。 以 股份 制 公司 为 主体 的 拥有 4 个 合资 公司 和 5 个 控股 
子 公司 的 压缩 机 集团 公司 ,是 我 国 专 业 和 生产 动 力 .工艺 用 不 
缩 机 的 少数 几 个 重点 骨干 企业 之 一 。 该 公司 几 年 来 常 胜 不 
总 的 经 营 效果 , 令 行 业内 外 刮目相看 ,也 说 明了 股份 制 公司 
的 优越 性 和 生命 力 。 

柳州 第 二 空 压 机 总 厂 ( 现 已 同 柳州 压缩 机 总 厂 合 并 为 
柳州 空 压 机 集团 有 限 责 任 公司 )1994 年 实行 股份 制 改 造 , 严 
格 按 《4 公 司法》 规范 运作 ,设置 了 股东 大 会 ,医事 会 .监事 会 ， 
形成 了 科学 的 制衡 机 制 和 法 人 治理 结构 。 公 司 下 属 16 个 
专业 厂 ( 含 2 家 中 外 合资 企业 )。 近 年 来 转变 机 制 , 狠 抓 管 
理 , 在 市 场 竞争 中 经 受 住 了 考验 ,并 在 竞争 中 不 断 发 展 和 提 
高 ,其 经 营 情 况 和 经 营 效果 名 列 行业 前 茅 。 

截止 到 2000 年 底 , 压 缩 机 行业 已 实行 改制 的 企业 42 
个 ,中 外 合资 企业 5 个 ,由 国营 或 集体 企业 转卖 给 个 人 或 群 
体 经 营 的 8 个。 改制 企业 的 数量 占 全 行业 123 个 会 员 单 位 
总 数 的 44.7% ,这 些 改制 企业 基本 上 解除 了 与 原 上 级 行政 
管理 部 门 的 隶属 关系 , 理 顺 了 出 资 关 系 ,依法 行使 法 人 财务 
ДХ ,接受 股东 约束 ,承担 民间 责任 ,在 一 定 程度 上 实现 了 自 
EAR, ARAS, ARAR, НАЛЕ Fo 

回顾 12 年 ,我 们 已 经 走 过 了 相当 辉煌 的 历程 和 岁月 ; 
展望 未 来 ,在 国内 外 市 场 业已 立 稳 了 脚跟 的 压缩 机 行业 , 必 
将 给 21 世纪 迅猛 前 进 的 祖国 奉献 更 多 的 成 果 和 希望 。 
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阀门 是 一 种 重要 的 通用 机 械 产 品 , 它 安装 在 各 种 管道 
和 设备 上 ,通过 改变 阅 内 通路 面积 来 控制 介质 的 流动 。 它 
的 作用 是 : 接 通 或 截 烦 介 质 ; 防 止 介质 逆流 :调节 介质 的 压 
力 和 流量 等 参数 ;改变 介质 的 流动 方向 ;稳定 管道 内 介质 的 
压力 ;排除 蒸汽 管道 内 的 凝结 水 ;对 介质 进行 分 流 或 对 管道 
和 设备 进行 超载 保护 等 。 

阀门 产品 的 使 用 范围 很 广 ,数量 很 大 。 不 论 在 工业 、 农 
业 和 人 民生 活 中 ,还 是 在 航空 航天 .地 下 以 及 海洋 工程 中 都 
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离 不 开 阁 门 。 在 城市 建设 中 ,通风 .采暖 .煤气 .天 然 气 、 供 
水 和 排污 等 工程 装置 也 离 不 开阔 门 。 在 火车 、 飞 机 轮船 和 
潜艇 中 ,都 安装 着 各 种 阀门 。 就 连 标志 着 现代 科学 技术 文 
明 的 火 稍 ,人造 地 球 卫 星 和 宇宙 飞船 也 缺少 不 了 阀门 。 效 
门 用 途 广 泛 ,作用 重要 ,被 人 们 称 为 管道 的 咽喉 或 关节 。 
阀门 产品 的 品种 门类 繁多 。 按 作用 的 结构 原理 分 有 疗 
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广 , 其 中 公称 通 径 范 围 为 1~9750mm, 公 称 压 力 范 围 为 
1.32 x 107" Pa ~ 1 460MPa ,温度 范围 从 - 270% 的 超低温 到 
1 200 ~ 3 430% 的 超 高 温 等 。 

阀门 本 身 就 是 一 个 压力 容器 ,要 承受 一 定 的 温度 ,有 时 
是 长 时 间 高 达 600 ~ 700% ,同时 还 要 承受 很 高 的 工作 压力 。 
因此 ,对 阀门 来 说 首先 考虑 的 是 安全 可靠。 所 使 用 的 材质 
必须 满足 设计 要 求 ,无 论 是 化 学 成 份 和 机 械 性 能 都 必须 达 
到 标准 要 求 ,才能 保证 安全 。 其 次 , 才 考 虑 产品 的 结构 特点 
和 使 用 要 求 与 性 能 特点 。 除 此 之 外 ,还 要 考虑 使 用 介质 的 
腐蚀 情况 , 它 必 须 能 耐 介质 的 腐蚀 ,然后 才 根 据 不 同 的 使 用 
要 求 选择 不 同类 型 阅 门 。 阀 门 产 品 重 点 服务 的 领域 是 石 
油 .石化 化工 .电力 (核电 ) .冶金 . 轻 纺 ,城市 建设 以 及 与 人 
民生 活 县 县 相关 的 各 个 部 门 。 

阀门 在 机 械 产 品 中 占有 相当 大 的 比重 。 据 国外 工业 发 
达 国 家 统计 ,阀门 的 产值 超过 讨 缩 机 .风机 和 和 泵 三 者 产值 的 
总 和 , 约 占 整个 机 械 工业 产值 的 5%。 据 统计 资料 表明 ,一 
座 现 代 化 的 大 型 石油 化 工 联合 企业 ,需要 十 几 万 台 各 种 滴 
门 ,用 于 阐 门 的 投资 占 设备 总 投资 的 8% ~ 10%. 

目前 ,我 国 的 阀门 工业 还 处 在 发 展 阶段 ,在 技术 .品种 、 
数 最 和 质量 等 方面 还 需要 进一步 提高 ， 据 统计 :现在 我 国 
的 阿门 产值 只 相当 压缩 机 、 风 机 和 条 三 者 产值 总 和 的 一 半 ， 
在 整个 机 械 工 业 的 产值 中 占 1% 左右 。 这 种 状况 与 我 国 经 
济 发 展 速度 尚 不 适应 ,需要 各 个 部 门 和 阁 门 生产 企业 共同 
奋斗 , 赶 上 世界 阀门 工业 的 先进 水 平 。 

五 十 多 年 来 ,我 国 阀门 工业 走 过 了 一 段 艰难 历程 。 胶 
门 制 造 经 历 了 从 修理 和 手工 为 主 的 零星 加 工 到 使 用 专机 生 
产 线 ,数控 机 床 和 加 工 中 心 等 设备 ,实现 大 批量 生产 和 多 品 
种 小 批量 生产 ;产品 设计 则 从 仿造 发 展 为 自行 开发 设计 ; 产 
蜗 类 型 也 从 低温 和 低压 阀门 扩展 到 高 温 中 压 .高 压 和 超 高 
压 各 种 专用 阀门 ,以 及 多 种 材质 .多 种 驱动 方式 的 各 类 特殊 
较 门 。 整 个 行业 的 规模 逐渐 扩大 ,生产 三 家 在 全 国 各 地 的 
布局 也 趋 于 合理 ,已 形成 了 一 个 比较 健全 的 阀门 制造 体系 ， 
具备 了 相当 的 配套 能 力 。 

二 、 阀 门 行业 技术 水 平 不 断 提高 

1. 产品 品种 不 断 增加 

建国 以 来 ,我 国 赔 门 行业 有 了 很 大 的 发 展 。 建 国 初期 ， 
各 阅 门 厂 仅 能 生产 少量 品种 规格 的 低压 阅 门 。 目 前 ,已 能 
生产 门类 齐全 的 闸阀 ERLE RR т О .旋塞 阀 球阀 ШК, 
隔膜 网 . 止 回 闪 EER KER ЖООШ КН Ж û DY ЁТ 
等 12 大 类 .3 000 多 个 型 号 .40 000 £A HR AIT P Н; #9 
门 性 能 及 适用 范围 也 发 生 很 大 变化 ,最 高 使 用 压力 为 
600MPa ,最 大 公称 通 径 达 5350mm, 最 高 使 用 温度 为 570%C ， 
最 低 使 用 温度 为 - 196 ,适用 于 水 RA KAS . 油 品 . 强 
腐蚀 性 介质 (如 浓 硝 酸 、 中 浓度 硫酸 等 )、 易 燃 易 爆 介质 、 带 
放射 性 介质 ( 蔡 乙烯 ,金属 钠 , 一 回路 纯 水 等 ) 及 有 毒 介 质 
(如 硫化 氢 等 )。 另 外 ,风门 的 驱动 方式 也 不 断 增 多 ,已 能 够 
生产 各 种 电动 .气动 . 液 动 — KEK DJ ,伺服 及 电脑 控制 的 
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孜 门 用 驱动 装置 ; 几 门 材质 从 建国 初期 的 铜 和 灰 铸 铁 发 展 
到 可 钼 铸铁 ER EFER HERHEM BERA EKA SM. 
哈 氏 合金 和 铁合金 等 。 

2. 产品 质量 不 断 提 高 

建国 以 来 ,阀门 产品 质量 不 断 提高 ,使 用 寿命 越 来 越 
长 , 阅 门 的 维修 期 已 从 过 去 的 几 个 星期 延长 到 一 年 半 以 上 。 
由 于 产品 质量 不 断 提 高 ,部 分 立 门 产品 已 打 人 国际 市 场 ,出 
口 到 美国 英国. 日本、 德国 .加 拿 大 .韩国 .比利时 、 澳 大 利 
亚 .希腊 .丹麦 ,意大利 .葡萄牙 .荷兰 .智利 .墨西哥 .古巴 、 
俄罗斯 .朝鲜 ,新加坡 、 马 来 西亚 .菲律宾 .越南 .老挝 RA 
F ,印度尼西亚 .印度 .巴基斯坦 . 乔 加 拉 BK FR FE 8 
利 亚 mA .南非 .哥伦比亚 等 国家 和 中 国 的 台湾 .香港 、 
澳门 地 区 。1965 ~ 1997 年 阀门 出 口 创汇 达 43 647.1 万 美元 。 

通过 对 阀门 的 内 外 漏 的 技术 攻关 ,阀门 长 期 存在 的 “一 短 
二 漏 " 现 象 已 有 明显 好 转 。 现 在 全 国 已 有 很 多 生产 厂 能 按 美国 
API 标准 生产 铸 钢 闸阀 ,质量 完全 达到 标准 溉 求 ,并 出 门 到 美 
国 等 一 些 国 家 ,用 户 非常 满意 。 这 说 明 我 国 的 阀门 产品 与 国外 
先进 水 平 的 差距 在 缩短 。 但 我 们 也 不 得 不 看 到 ,我 国 阀 门 产 品 
总 体 水 平 还 较 低 ,大 部 分 产品 相当 于 20 世纪 80 年 代 初 国际 水 
F ,尤其 是 外 观 质量 ,与 国外 先进 水 平 差距 较 大 . 

3. 工艺 装备 不 断 进 步 

建国 以 来 , 阅 门 行业 工艺 装备 水 平 提高 很 快 , 已 从 手工 
操作 发 展 到 拥有 较 先 进 的 技术 装备 ,进行 机 械 化 .半自动 化 
和 日 动 化 操作 。 

热 加 工 

铸造 是 毛 坏 生 产 的 主要 于 段 。 长 期 以 来 依靠 人 工 造 
型 .人 工 单 件 浇注 和 人 力 清 砂 ,劳动 强度 大 ,毛坯 质量 差 。 
20 世纪 60 年 代 以 来 ,阀门 行业 开始 采用 自 硬 砂 造型 水 玻 
璃 砂 壳 模 钴 造 .精密 铸造 . 潮 模 铸造 和 YV 法 真空 造型 等 先进 
工艺 。70 年 代 ,开始 采用 机 械 和 半 机 械 化 造型 ,水 爆 清 砂 、 
电 液 清 砂 . 吊 链 打 砂 和 振动 除 砂 ,使 铸造 水 平 有 了 较 大 的 提 
高 。90 年 代 , 世 界 先进 水 平 的 无 箱 挤 压 树脂 砂 造 型 线 , 多 
元 素 快 速 分析 光 谱 仪 等 也 在 行业 中 得 到 应 用 .在 锻造 加 工 
方面 ,从 手工 自由 锻 发 展 到 胎 模 锻 .多 向 模 锻 及 采用 锻造 床 
进行 锻造 。 同 时 在 结构 设计 上 还 采用 板 焊 . 管 焊 . 铸 锻 结合 
和 液压 成 型 等 新 技术 。 

机 械 加 工 

20 直 纪 60 年 代 , 立 门 行业 的 机 械 加 工 基 本 上 采用 通用 
机 床 和 夹具 , 即 一 个 人 .一 台 机 床 .一 把 刀 、 一 个 工件 及 …- 道 
一 道 工序 进行 加 工 。60 年 代 中 期 ,开始 自制 入 机 及 半自动 
HE FF eR Ж fT {ЖИЕ М ШИ З ЕВУ ОГ 70 年 代 , 大量 
采用 专机 生产 线 , 阀 门 行 业 机 械 加 工 水 平 有 了 很 大 提高 ， 
90 年 代 ,专机 已 普遍 采用 ,组 合 机 床 .数控 机 床 及 加 工 中 心 
和 部 分 半自动 生产 线 发 挥 很 大 作用 。 简 门 行业 各 厂 还 推广 
TODE KY FE HR EMT Е ВЕ REHM F Е FB 
焊 和 二 氧化 碳 气 体 保护 烛 等 新 工艺 及 新 技术 。 

4. 成 套 水 平 不 断 增 强 

20 世纪 50 年 代 ,由 于 阳 门 产品 品种 规格 很 少 , 谈 不 上 
成 套 能 力 。60 年 代 , 国 内 开始 上 成 套 设 备 。 到 目前 为 止 ， 


我 国 已 能 为 下 列 工 业 部 门 提供 成 套 阀 门 : 

炼油 工业 

20 世纪 60 年 代 , 阔 门 行业 为 年 处 理 量 100 ~ 150 万 t 的 
炼油 厂 提供 配套 阀门 。70 年 代 , 能 为 年 处 理 量 250 万 t 炼 
油 厂 提供 配套 阀门 。90 年 代 阀 门 行 业已 能 为 500 F t КЎН 
三 提供 配套 阀门 ,并且 能 够 提供 高 温 催化 裂化 各 高压 加 氢 
装置 所 需 的 主 参 数 疝 门 。 

氮肥 工业 

20 世纪 50 年 代 , 我 国 竟 门 企业 只 为 年 生产 能 力 800t 
的 小 化 肥 厂 设备 提供 所 需 阀 门 。60 年 代 , 年 生产 2.5~6 万 
t 中 型 化 肥 生 产 设 备 所 需 配套 疹 门 , 均 能 由 国内 配套 。70 
年 代 , 赂 门 行业 发 展 到 能 为 年 生产 15 万 t+ 和 30 Fit RAA 
装置 提供 配套 阀门 ,并 能 用 新 型 的 高 压 平衡 截止 交 和 高 温 
高 压 球阀 进行 配套 。90 FR, FEF 45 Fi RRA. FE 
产 52 万 1 尿素 装置 所 需 阀门 都 可 由 国内 疾 门 企业 提供 配 
套 产 品 。 

石化 工业 

20 世纪 60 年 代 , 阀 门 行业 只 能 为 年 生产 5 000t 高 压 聚 
乙烯 中 间 试 验 装置 提供 150 ~ 200MPa 的 超 高 压 阀 门 。70 年 
代 , 阐 门 行业 已 可 为 年 生产 11.5 Hi Е ESE KE АЎ A 
门 , 并 大 力 开发 了 低温 阀 系 列 产 品 ,为 年 生产 30 万 1 乙烯 
装置 作 必 要 的 技术 准备 。90 年 代 , 已 能 为 年 生产 4 和 5 万达 
Ж Зе E Же E ЛИ Ж К 1° 

发 电工 业 

20 世纪 60 年 代 初 ,阀门 行业 只 能 为 SOMW 以 下 火力 发 
电机 组 配套 中 等 参数 阀门 。60 年 代 末 ,已 能 为 12SMW 发 电 
机 组 配套 阀门 。70 年 代 , 大 力 开 发 了 公称 压力 为 17MPa , 公 
称 通 径 175mm 和 使 用 温度 为 570C Bê йй ы ЕГ], А 
300MW 发 电机 组 配套 。90 年 代 , 不 仅 能 为 600MW 机 组 配 
套 阀 门 ,还 能 为 核电 机 组 配套 部 分 阀门 。 

长 输 管线 

20 世纪 70 年 代 中 期 ,开始 设计 试制 几 沪 管线 用 1m Ж 
RI. 1978 年 ,试制 成 功 公称 通 径 为 1 020mm Hf FEK KK 
动 球阀 ,为 发 展 长 输 管 线 打 下 了 和 良好 的 基础 。90 年 代 , 已 
能 为 长 输 输 油管 线 及 天 然 气 管线 提供 配套 闽 门 ,还 能 为 清 
扫 管 线 生产 接 发 球 装置 ,并 为 泵 站 提供 全 套 配 套 闹 门 。 

此 外 ,阀门 行业 还 为 核 工业 和 其 他 国防 工程 提供 了 不 少 
特殊 用 途 的 配套 阀门 。 目 前 ,已 基本 满足 年 生产 45 万 t 合 成 
氨 .52 万 + 尿素 SOO 炼油 厂 6 万 t 高 压 聚 乙烯 45 万 tt 乙烯 、 
120 万 1 氧化 铝 及 600MW 发 电机 组 等 配套 需要 的 立 门 。 

三 .阀门 行业 产品 开发 方向 和 动向 

按 国民 经 济 长 远 发 展 规划 的 初步 设想 ,到 2010 年 , 石 
油 ,钢铁 和 化 肥 工 业 要 持续 发 展 ,电力 .塑料 乙烯 和 化 纤 的 
产量 将 会 有 较 大 幅度 的 增长 ,城市 建设 和 环保 项 目 也 将 有 
较 大 的 发 展 。 阀 门 行 业 企 业 产 品 开发 应 注重 以 下 几 个 方 
面 :1)* 九 五” 期 间 , 重 点 发 展 300MW 和 600MW 火力 发 电 设 
备 ,同时 要 大 力 开 发 900MW 核电 站 等 大 型 发 电机 组 的 制造 
技术 ,因而 开发 高 性 能 .高 参数 火电 站 和 核电 站 用 阀 门 前 景 
广阔 :2) 今 后 一 段 时 间 ,海上 石油 的 开采 将 占 很 大 比重 ,这 











就 要 求 我 们 在 保证 提供 陆地 油井 和 管线 所 需 配 套 涂 门 外 ， 
更 应 大 力 开 发 海上 石油 开采 用 阀 门 ;3) 治 金 、 大 型 乙烯 、 商 
压 聚 乙烯 和 聚 酯 等 工程 要 求 的 各 种 专用 特殊 疯 门 及 大 口径 
阀门 也 必须 跟 上 ;4) 应 大 力 开发 城市 建设 用 平衡 阀 及 各 种 
环保 阀门 。 

从 目前 情况 看 ,上 述 所 需 阀门 品种 阀门 产品 行业 仅 能 
满足 70% 左 右 ,还 有 大 量 新 产品 有 待 于 开发 。 产 量 上 , 低 
压 大 口径 阀门 略为 短缺 ,高 中 压 赂 门 产 需 让 慎 主 要 在 品种 
种 材质 上 ,这 就 要 求 在 以 后 的 十 几 年 内 ,阀门 产品 结构 应 有 
较 大 的 调整 ,阀门 行业 应 大 力 开 发 新 产品 ,提高 大 型 项 目 配 
套 阀 门 的 自给 率 ,以 满足 国民 经 济 发 展 的 需要 。 重 点 开发 
的 产品 类 目 如 下 : 

1. KAREM H H AE H R 

(1) 大 型 核电 站 一 ВНЛ Я В Bir Bl. 
EAM У ЕЕЗ ТУСЕ 

(2) 大 型 火力 发 电机 组 ( 超 临 界 ) 用 大 口径 蝶 闪 .高 参数 
(高 温 Ê E Ê Ж) И] BIE BR ЕЕ; 

(3) ЖЖ ZR Яй E Ж С, ет НА 1К їй ЖАН 
高 压 阀 门 系列 产品 ，; 

(4) 大 型 轧机 配套 用 各 种 特殊 的 柱 塞 阐 、 轴 流 阅 ,紧急 
切断 阀 .金属 密封 蝶阀 和 金属 密封 球阀 等 产品 ; 

(5) 海 上 石油 开采 用 高 压 平板 疗 阅 系列 及 先导 式 安 全 
Ж]; 

(HEEF TALARA E E AEn ЕЕЕ 

(7) 输 油 . 输 气 和 输 煤 管线 用 各 种 电动 . 气 液 电 联动 平 
HAN ,球阀 . 清 管 器 . 接 发 球 装 置 和 紧急 切断 装置 等 。 

2. 城市 建设 配套 用 阀 

ORA E Ж 5 И B® BA ЖБ В ДОК Л ЖЩ; 

(2)#& К ИРЕ {ж Ж! ШК Т ЖЮ; 

(3) 消 防 信号 阅 等 。 

3. 大 力 开 发 节能 和 超载 保护 产品 

(TK êê ê A BK BR EP mM, FBR UFO A FIFE RIE Л) 
式 等 节能 型 新 产品 ; 

(2) 开 发 低 流 阻 的 平板 闪闪 球阀、 直流 式 截 止 阀 及 确 
保 系统 安全 的 高 性 能 安全 韶 。 

4. 大 力 开 发 电站 用 及 石化 装置 用 的 调节 了 阀 .电动 调 市 
阅 和 电动 减 压 阀 等 

5. 大 力 开 发 化 工 用 耐 强 腐蚀 介质 的 高 合金 钢 阅 、 衬 里 
| К FN E FI SE 

目前 ,阀门 行业 开发 的 动向 是 热力 及 石化 装置 用 的 线 
密封 和 复合 板 密 封 的 双 偏 心 及 三 偏心 金属 密封 蝶 和 阀 。 有 的 
企业 开发 的 面 密封 复合 板式 三 偏心 金属 密封 蝶阀 寿命 达 
30 万 次 ,已 接近 国际 先进 水 平 ;在 冶金 行业 用 的 金属 密封 
REF E ,温州 有 两 个 三 正在 研制 美国 轨道 阀门 公司 的 金 
属 密封 球 准 ;油田 井口 用 的 高 压 先 导 式 安全 闽 ,目前 已 开发 
出 来 ,经 初步 试验 证 明 性 能 良好 ,达到 了 设计 要 求 ,有 待 现 
场 工 况 运 行 ; 氧 化 铝 工 业 用 和 其 他 场合 用 的 疏水 调节 阀 ,经 
出 西 铝 矿工 癌 运行 证 明 性 能 完全 达到 国外 先进 水 平 ,完全 
能 替代 国外 同类 产品 ;楼 寓 供 热 用 的 水 力 平衡 阀 , 经 初步 试 
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用 ,已 解决 纵向 .横向 水 力 失 调 问 题 , 达 到 节能 . 供 热 平衡 的 
目的 ;高 压 喀麦隆 带 导 流 孔 的 平板 闸阀 ,经 初步 试验 ,性 能 
达到 设计 要 求 ; 电 站 用 的 快速 开启 E E XK AÛ FÎ FJ XE FH 
网 ,已 解决 管 路 水 力 冲 击 和 快速 开启 时 的 缓冲 问题 。 

四 .阀门 行业 部 分 新 产品 开发 

1. КФ 

HAT PRIR TER RSF .福州 阀门 总 厂 .昆明 
阀门 厂 RBM ЭТЕЛИ НУ) — FH ЕН O ЖОРИК ЖОМ 
ША RRM SEHR REHME. ЛП] ТЕ R ЖК RAM ЖАК 
理 系 统 中 。 其 特点 为 : 

(]) 阅 体 通道 下 部 圆滑 ,如 同一 段 管道 。 具 备 闸 阀 流 道 
面积 大 的 优点 , 流 阻 系数 更 小 ,流通 效果 更 为 改善 ,而 且 网 
体 下 部 决 不 藏 污 纳 垢 。 

(2) 开 局 力矩 小 。 

(3) 阅 板 密 封 件 整 体 包 复 橡胶 ,从 而 有 效 隔绝 金属 与 介 
质 的 直 搁 接触 ,避免 了 介质 经 过 闹 门 时 ,阀门 内 件 锈蚀 而 产 
生 的 污染 。 

(4) 了 竟 体 内 腔 通过 涂 防 腐 层 ( 喷 塑 . 衬 扩 磁 ) 或 包 复 橡 
E ,使 其 防 污 效果 更 为 完善 。 

(3) 可 以 通过 改变 闸 板 表面 的 包 复 层 . 阀 体内 腔 涂 层 或 
包 复 材料 ,使 间 门 具有 耐 各 种 腐蚀 性 介质 的 能 力 。 从 而 使 
该 种 产品 适用 于 腐蚀 和 非 腐蚀 的 各 种 系统 中 。 

(6) 该 产品 不 但 具有 普通 阐 阀 的 低廉 价格 ,而 且 具 有 不 
锈 钢 闸 阀 优良 的 防 污 和 防腐 能 力 。 

(7) 改 变 阀 门 的 传动 方式 ,可 以 实现 手动 .齿轮 传动 . 气 
动 HK BI) . 链 动 .电动 ;改变 电 控 系统 ,可 实现 微机 集中 控制 、 
现场 直 控 和 遥控 。 

制造 及 验收 标准 为 В551630{ КАЯН). 

主要 性 能 参数 :公称 压力 1MPa .1.6MPa, 公 称 通 径 80 ~ 
1500mm, EF Е < 150% ,适用 介质 为 清水 .污水 。 

2. Л FE F1 FJ 

BH AB RRT II РАЈЕ E OR EE ЖЕ E RR БОШ Н Р 
认可 H ORARE. КЕНТЛ, BR FF ERLE 
P Н И , PF i FI RE FE FF FE BEF BAY, ИВ ЯП ЭСИ] Ж E BY 
HE Н Ah Fe 57), ЕЕ HFA ЖП ЕРА, РИ FF o 

主要 性 能 参数 :公称 压力 20.68MPa .3.45MPa, 公 称 通 径 
500 ~ 1 000mm, 工作 温度 - 29 ~ 80% ,适用 介质 为 原油 , 采 
用 标准 API6A。 

最 近 由 中 国 通用 机 械 工程 总 公司 研制 开发 的 先导 式 安 
ER ,通过 试验 达到 了 设计 要 求 ,与 美国 格林 伍德 公司 产品 
水 平 接近 ,达到 了 国际 先进 水 平 ,已 通过 用 户 认可 ,并 出 口 
伊拉克 北方 油田 。 

主要 性 能 参数 :公称 压力 20.68MPa .34.5MPa, 公 称 通 径 
50 ~ 400mm, 工 作 温 度 - 29 ~ 80€ ,适用 介质 :原油 ,采用 标 
ME АРЕ 526 , API 527. 

4. 7K J Fr BÎ 

E AL 25 09 ЕТИ 2 20) BY К J E Жї K 5 KECE {# Н 
H FF BE YY RA ЖЕ E Z FHF fF BK bk Tî Жр KEE OS ) FR St h BK 
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暧 不 匀 、 供 水 不 平衡 问题 。 

住 切 建 小 区 供暖 ( 冷 ) 工 程 中 为 避免 各 楼 之 间 、 各 房 问 
之 间 温 差 失调 和 更 好 的 节能 ,就 可 按照 设计 要 求 在 管 网 的 
得 当 位 置 上 安装 平衡 阀 ,其 作用 既 有 普通 阀门 的 截止 作用 ， 
又 有 独特 的 调节 作用 。 

主要 性 能 参数 :公称 于 力 10MPa .16MPa ,公称 通 径 15 ~ 
40mm ,工作 温度 壹 160 和 ,适用 介质 为 热 水 。 

5. 二 偏心 面 密封 金属 密封 蝶 阐 

由 成 都 华西 化 工 研究 所 研制 的 三 偏心 面 密 封 金属 密封 
蝶 赔 已 用 在 变 压 吸 附 制 氢 装 置 上 ,使 用 寿命 达 30 万 次 以 
上 ,无 任何 泄漏 。 

主要 性 能 参数 :公称 压力 16MPa .25MPa .40MPa ,公称 通 
fê 50 ~ 600mm ,工作 温度 和 近 425% ,适用 空气 .蒸汽 .水 和 油 
癌 等 介质 ,操纵 方式 为 手动 . 液 动 和 电动 。 

б. 金属 密封 球 轿 

目前 浙江 温州 挺 宇 集团 有 限 公 司 已 开始 人 研制 美国 OR- 
BIT 公司 生产 的 球阀 ,研制 成 功 后 ,这 类 球 阐 在 冶金 和 石化 
系统 应 用 很 广 。 

主要 性 能 参数 :公称 压力 16MPa .25MPa .40MPa .64MPa， 
适用 介质 为 水 ARAA T o 

五 .阀门 行业 新 材料 应 用 和 新 结构 设计 

1.TTZ 氧化 钳 陶 资 密封 材料 | 

TTZ {Бї РШ ЛУ ЛИ ЛЕ А LFI BF 1E Е FF FE К{# 
用 寿命 ;TTZ 具有 压缩 强度 1 750МРа, Hi Ж 38 JE 620МРа, 高 
冲击 韧性 , 极 好 的 热 抗 震 性 ,对 大 多 数 化 学 制品 不 发 生化 学 
有 反应 ;可 利用 金 钢 石 磨 前 达到 要 求 尺 寸 和 精度 。 

2. 碳化 钨 密封 件 和 钴 铬 钨 材料 的 应 用 

海上 销 采 和 井口 闪存 在 严重 的 密封 面 冲 包 和 闪 体 腐 己 
问题 ,先进 的 多 级 密封 件 由 碳化 钨 材料 制 成 ,从 而 减 小 密封 
件 处 介质 流动 速度 ,因此 延长 使 用 寿命 ;同时 可 移动 钴 铭 钨 
合金 部 件 ,使 阅 体 免 受 冲 蚀 。 

3. 防止 阅 门 铸件 内 部 缺 聊 技 术 

阀门 行业 的 铸件 内 部 缺陷 (气孔 БУНИН .疏松 等 ) 是 造成 
铸件 质量 差 和 成 本 高 的 重要 原因 。 采 用 "定向 凝固 "先进 技 
术 ,可 使 铸件 按 顺序 凝固 ,最 后 凝固 的 是 冒 口 ,从 而 提高 了 
FE E EY LDR TE ,消除 了 缺陷 ,省 去 了 补 焊 和 射线 检查 , 减 
少 了 加 工 余 量 ,降低 了 成 本 。 

4. 商 温 金属 密封 球阀 ,蝶阀 密封 新 结构 

高 温 金 属 密封 球 阅 闪 座 的 弹簧 辅助 压 紧 结 构 , 使 阀 座 
密封 圈 能 轻微 移动 以 吻合 在 球体 表面 ,达到 良好 的 密封 性 
能 。 金 属 波纹 管 连接 阀 座 密封 圈 对 球体 施加 压力 ,保证 介 
质 不 泄漏 ,也 是 一 种 先进 的 密封 结构 。 蝶 有 阀 金属 密封 图 的 
截面 为 不 封 死 环形 ,内 部 有 螺旋 弹簧 ,借助 弹力 使 逮 板 和 密 
封 图 吻合 ,其 材质 必须 是 高 温 合金 。 

5. ê Ê Е P R 

喷 管 式 止 回 阀 从 结构 形状 上 解决 了 流速 和 水 锤 对 止 问 
阀 的 侵害 问题 ,达到 良好 的 可 靠 性 ,并 可 满足 多 方 要 求 . 

主要 优点 为 : 

(1) 流 体 倒 流 会 立刻 关闭 而 不 造成 压力 的 波动 。 


(2) 内 部 零件 无 磨损 。 

(3) 遍 压低 压 均 可 保证 无 泄漏 。 

(4) 适 用 于 任何 口径 、 各 种 连接 .各 种 长 度 。 

《5) 材 质 设计 可 承受 各 种 温度 。 

6. Жж Б“ РК A E” St î4 

KER Б] РЕ Ж {Ж КҮ E К ВЕ, KEAR 2 E 
j E XY FRI FE f ЕСЕГЕ ЖИ E h, O Б” FM“ F FF "4ê F4 
各 有 难度 和 不 利 条 件 。“ 球 及 座 " 先 进 结构 则 解决 了 “上 导 
向 "和 “下 导向 "成 本 锅 和 性 能 低劣 的 问题 ,用 球 来 替代 网 
Ж} , 球 与 凹 型 闪 座 吻合 ,形成 严密 的 密封 性 能 。 

7. Ят ЙИ (Б) ПУ) АХ [Ж ЇН) Б] ЙЕ БЕ FT E ө; Е. н] Ж 
工 况 以 及 3~S 年 开关 一 次 位 阁 门 的 关键 

ТЕРТИ ПЕ С) FY AF] Б И ВА J ZE TF : 

(1) FE REFE F CL ЮГРА fF ЗЕ ARR o 

(2) 开 启 RHI RE E FIR (CK HK EK) 

(3) 特 殊 模式 球体 内 部 凸轮 盘 驱 动机 构 对 密封 座 有 预 
ERJ ,达到 良好 密封 。 

ATARE M. AiE fo 

(5) 长 期 开启 ,阀门 无 损害 ,并 能 随时 可 靠 关 闭 。 

8. 适 于 “启动 和 全 流量 "操作 功能 的 闹 门 

适 于 海上 开采 用 由 门 ,其 内 件 特征 可 降低 流量 损失 , 控 
制 高 压 差 启动 ,阀门 可 通过 气动 10s 内 完成 操作 ,该 阀门 可 
降低 噪声 ,达到 数 台 合 一 的 目的 。 

9. 合成 材料 是 包括 使 用 任何 一 种 纤维 增强 的 塑料 树 
脂 全 体 

增强 塑料 类 似 混 凝 土 , 玻 璃 .石墨 .玻璃 纤维 成 为 加 强 
钢筋 。 合 成 材料 立 门 在 本 身 强 度 、 抗 腐蚀 性 和 净重 方面 具 
有 优势 , 正 被 工程 中 认可 选用 并 取得 极 大 经 济 效益 。 对 于 
管道 工程 施工 有 和 较 高 的 技术 要 求 时 ,才能 使 用 这 种 阀门 。 

六 .企业 科技 工作 的 重点 

(一 ) 大 力 提 高 产品 质量 

1. 采用 国际 标准 和 国外 先进 标准 ,严格 贯彻 国家 标 
准 , 对 现 有 产品 进行 更 新 换代 

目前 阐 门 行业 应 大 力 采 用 国际 标准 和 国外 先进 标准 ， 
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一 ,行业 概况 

空 分 设备 行业 现 有 生产 企业 11 个 ,设备 工程 成 套 公 司 
1 个。 主要 产品 有 空气 分 离 设 备 、 气 体液 化 设备 .稀有 气体 
提取 设备 、 变 压 吸附 分 离 设备 、 油 田 气 (天 然 气 ) 分 离 设 备 、 
低温 液体 贮存 运输 设备 .低温 机 械 (膨胀 机 R АЕ) E 
式 换 热 器 等 。 还 开发 生产 了 洲 解 乙 抉 设备 .液化 石油 气 贮 
存 和 运输 设备 .冷藏 库 和 冷藏 运输 设备 、 膜 分 离 制 所 设备 、 






严格 贯彻 国家 标准 ,对 现 有 产品 进行 更 新 改造 ,使 更 新 后 
产品 达到 20 世纪 80 年 代 末 或 90 年 代 初 的 国际 水 平 。 ii 
创 优 质 名 牌 产 品 和 发 放生 产 许可 证 ,使 阀门 质量 水 平 大 大 
提高 一 步 ,使 更 多 的 产品 打 入 国际 市 场 。 

2. 不 断 提 高 毛坯 件 质 量 和 和 铸 锻 件 外 观 质 量 

阀门 行业 应 对 铸 锻 件 的 原材料 选用 .铸造 工艺 .锻造 工 
艺 .热处理 工艺 .化 学 成 份 分 析 .机 械 性 能 检验 .外 观 处 理 等 
环节 采取 有 效 措施 ,严格 控制 质量 。 不 断 吸取 国外 先进 技 
术 ,尽快 地 使 铸 银 毛坯 的 内 在 质量 和 外 观 质量 达到 国际 先 
进 水 平 。 

3. 提高 密封 性 能 和 使 用 寿命 

继续 开展 内 .外 漏 攻 关 ,严格 机 械 加 工 工艺 ,大 力 推 广 
新 型 密封 材料 ,积极 采用 来 性 石墨 等 新 型 填料 和 新 型 垫 片 ， 
提高 产品 关键 部 位 的 加 工 精度 ,延长 产品 使 用 寿命 ,使 阀门 
“一 短 两 漏 ” 的 现象 根本 好 转 。 

(二 ) 大 力 开发 新 产品 

目前 阀门 行业 产品 品种 .规格 远 不 能 满足 国民 经 济 建设 
发 展 的 需要 ,应 尽快 地 开发 新 品种 。 在 产量 上 ,低压 大 口径 
阀门 略为 短缺 ,高 中 压 阀 门 产 需 矛盾 主要 在 品种 和 材质 上 。 

(三 ) 大 力 发 展 科 人 研 事业 

1. 扩大 科研 设计 队伍 ,提高 技术 人 员 素 质 

目前 阅 门 行业 科研 设计 力量 尚 薄弱, 必须 壮大 设计 队 
伍 。 除 国家 分 配 的 大 专 院 校 毕业 生 外 ,还 要 靠 自己 培养 , 采 
取 脱 产 轮训 ` 高 等 院 校 代 培 ,或 开办 专业 培训 班 等 多 种 形式 
培养 人 材 ,不 断 提高 科技 人 员 的 素质 ,其 中 包括 提高 外 语 水 

普遍 掌握 电子 计算 机 、 有 限 元 法 .优化 设计 、 价 值 工 程 和 
其 他 科学 管理 方法 和 知识 ,并 能 实际 应 用 于 生产 管理 和 科 
研 实践 中 去 。 

2. 加 强 试验 研究 和 测试 基地 建设 

阀门 行业 不 仅 要 加 强 产 品 的 研究 ,而且 要 加 强 基 础 理 
论 和 开发 性 研究 ,尽快 把 综合 性 试验 研究 和 测试 基地 建 起 
来 ,充实 和 完善 各 种 试验 测试 装置 ,使 其 具有 国际 水 平 。 安 
Еа Ер Чака ВЕ: 
的 测试 分 中 心 ,也 应 充实 和 完善 。 
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城市 和 工业 污水 处 理 设备 等 。 

主导 产品 空 分 设备 经 过 “ 九 五 ”的 发 展 ,已 成 功 研 制 出 
了 新 一 代 的 常温 分 子 筛 净化 . 增 压 透 平 膨胀 机 流程 .规整 填 
料 塔 全 精 饮 制 毛 技术 ,将 产品 氧 的 提取 率 提高 了 10%, 产 
品 氢 的 提取 率 增加 了 一 倍 ,能 耗 降 低 了 20% ,设备 的 可 靠 
性 提高 ,运转 周期 稳定 到 2 年 以 上 ,其 主要 技术 性 能 指标 达 
到 国外 同类 产品 20 世纪 90 年 代 中 期 水 平 。 产 品 广泛 应 用 
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于 冶金 .石化 .化工 ,化肥 .城市 煤气 化 等 领域 。 

行业 工业 总 产值 102 774 万 元 (当年 价 ) ,年 销售 产值 为 
10 亿 元 左右 ,年 产品 销售 收入 10 亿 元 ,大 中 型 空 分 设备 年 
EER 40 套 , 相 当 氧 容量 17.5 万 m /h。 

目前 ,行业 拥有 总 资产 317 126 万 元 ,流动 资产 169 747 
万 元 ,固定 资产 117 023 万 元 。 拥 有 主要 设备 5 972 台 ,其 中 
数控 加 工 设备 37 台 ,加 工 中 心 10 台 ,计算机 475 台 。 从 业 
人 数 21 096 人 ,其 中 工程 技术 人 员 2 865 Л. 

二 、“ 九 五 "取得 的 成 就 

(一 ) 生 产 及 效益 指标 完成 情况 

“ 九 五 "期 间 , 空 分 设备 行业 生产 的 设备 和 完成 的 主要 
经 济 指标 见 表 1 . 表 2。 共 出 口 大 中 小 型 空 分 设备 69 E ,还 
HO FT BBA КА ИКЕ А А KE 
液体 泵 等 ,全 行业 共计 创汇 5 631 万 美元 。 
表 1 空 分 设备 行业 “ 九 五 ”设备 生产 情况 
指 名 Ж 计量 单位 















标 























空 分 设备 合计 套 670 
其 中 ;大 中 型 空 分 设备 #10 п ih) 86/595 970 
小 型 空 分 设备 套 /( ш?) 345/461 750 
f U E 6 E /(mÊ/h) 108/91 150 
低温 液体 设备 套 92 
制 握 设备 套 /( m/h) 37/6 241 
变 压 吸 附 制 氧 设备 в 16 
ЛЕ FEK НН RAS FR 68 
ача | 2 094 


低温 液体 槽 车 












Шш FR 名 Ж 
工业 产值 (不 变价 ) 










| 业 产 值 (当年 价 ) 47.2 
工业 增加 值 14.7 
产品 销售 收入 49.2 
利税 总 额 15 786 
资产 总 计 31.7 


全 员 劳 动 牛 产 率 





(二 六 九 五 " 技 改 与 技术 引进 消化 情况 

“ 九 五 "期 , 空 分 设备 行业 共 投 入 34 698 万 元 ,进行 了 节 
能 技术 改造 “ 九 五 "第 二 批 双 加 工程 项 目 改造 ,国产 化 基地 
一 期 和 二 期 建设 等 ,引进 了 NREC 设计 制造 软件 .NASTRAN 
软件 .五 铀 联动 数控 铣床 (五 轴 联 动 加 工 中 心 ) 等 。 这 些 硬 
件 和 软件 设施 的 添置 ,提高 了 行业 的 制造 水 平 。 其 中 ,杭州 
制 氧 机 集团 有 限 公司 大 型 空 分 设备 国产 化 基地 一 期 技 改 项 
Н. 1997 年 通过 了 国家 级 验收 ,项 目 总 投资 2 992 万 元 ， 
所 选 设备 先进 .适用 ,资金 使 用 合理 .节约 ,同时 利用 技 改 项 
目 研 制 开发 了 新 型 高 效 三 元 流 压缩 机 ХН E 3F В К 
机 组 ; 空 分 设备 中 采用 规整 填料 塔 ` 全 精 馅 制 氨 技术 ,使 产 
品 达 到 国外 20 世纪 80 FRR .90 年 代 初 水 平 ,形成 年 产 大 
中 型 空 分 设备 11.2 万 mh 的 生产 能 力 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 和 开封 空 分 集团 有 限 公司 的 
“CIMS 应 用 一 期 工程 " 均 已 通过 验收 。CIMS 工程 实现 了 空 
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分 设备 成 套 设 计 的 规范 化 与 价值 优化 ,辅助 项 目 经 理 规划 
和 调控 项 目 实 施 的 全 过 程 ,实现 产品 CAD/CAE/CAM/CAPP 
技术 和 产品 报价 系统 的 集成 ,实现 企业 技术 资源 共享 ,增强 
新 产品 开发 能 力 ,缩短 产品 设计 周期 ,提高 了 产品 质量 . 

(三 ) 主 要 技术 创新 成 果 

1. 先进 的 工艺 流程 技术 

空 分 设备 的 工艺 流程 ,是 多 项 先进 技术 和 可靠 的 单元 
产品 的 集成 ,要 求 技术 先进 .运转 可 靠 、 并 尽 可 能 地 降低 设 
备 的 投资 和 运行 费用 。 目 前 ,采用 分 子 乌 预兆 化 , 增 庄 脱 
AK .规整 填料 精 馏 塔 和 全 精 馏 制 氢 技术 的 工艺 流程 ,是 空 分 
设备 各 制造 企业 不 断 跟踪 国外 先进 技术 .结合 国内 实际 开 
发 的 结果 ,具有 节能 效果 显著 .分 离 效 率 高 .产品 回收 率 商 、 
操作 弹性 大 、 变 工 况 迅 速 . 塔 径 小 .可靠 性 高 . 氨 产 品质 最高 
等 优点 ,已 形成 了 1 000 ~ 20 000m /h 室 分 设备 系列 产 上 知 ， 
已 有 20 多 套 采 用 该 流程 技术 的 产品 成 功 投入 运行 , 姐 , 湖 
北 鄂 城 钢铁 公司 的 6 O0Om? /h , FB f $F $k SX FI WJ 6 000m ЛЬ, 
КИЕ) #12 000m 站 .邯郸 钢铁 公司 的 16 000m 1h、 济南 
钢铁 公司 20 000m /h 空 分 设备 等 。 

开封 空 分 集团 有 限 公 司 提供 纵 湖 北 鄂 城 钢铁 公司 的 
КООМ — 6000/6000 - 3 型 全 精 馏 制 氢 空 分 设备 ,于 1998 4 11 
月 通过 河南 省 经 贸 委 鉴定 ,达到 国内 领先 水 平 。 该 公司 的 
“规整 填料 在 空 分 设备 中 的 应 用 "于 1999 年 获 河 南 省 科技 
进步 一 等 奖 ,运用 该 技术 设计 制造 的 配 上 海 焦 化 公司 进 T 
17 000m Ah 空 分 设备 的 570m /h 全 精 饮 制 氨 设备 ,一 次 试车 
成 功 , 整 机 性 能 恨 好 , 液 氯 产品 已 外 销 , 经 济 效益 显著 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 研制 的 采用 规整 填料 及 全 精 
饱 制 氨 技术 的 新 型 大 中 型 空 分 设备 2000 年 6 月 通过 浙江 
省 经 贸 委 鉴定 ,达到 国内 领先 水 平 ,国际 90 年 代 中 期 水 平 。 

2. 性 能 先进 的 单元 部 机 

新 型 空气 预 冷 系统 

空气 预 冷 系 统 通 过 技术 合作 有 了 专门 用 于 空冷 系统 性 
能 计算 及 散 堆 填料 型 空冷 塔 和 和 水冷 塔 结构 计算 的 软件 。 宗 
冷 塔 采用 散 堆 填料 塔 或 大 孔径 降 液 式 得 板 塔 ， 空 冷 塔 采用 
散 堆 填料 塔 ,具有 传 热效率 高 .阻力 小 .操作 弹性 大 等 优点 . 
如 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 为 上 海宝 钢 30 000m /h 空 4 
EARO M H A HEHEA F] 16 000m /h 空 分 设备 设计 的 
空冷 系统 ,就 采用 了 大 型 散 堆 填料 塔 ,取消 了 冷水 机 组 ,经 
实际 运行 测试 ,完全 达到 设计 指标 。 

”新 型 分 子 站 纯化 系统 

分 子 得 吸附 器 床 层 结构 ,采用 活性 氧化 铝 和 分 子 癣 双 
层 床 ,充分 利用 活性 氧化 铝 吸 水 性 好 的 特点 ,有效 地 保护 了 
分 子 科 多 孔 结 构 免 遭 破 坏 ,延长 了 分 子 筛 的 使 用 寿命 ,尤其 
对 于 长 周期 和 不 带 冷 冻 机 的 流程 其 优越 性 更 加 明显 。 辣 
时 ,由 于 活性 氧化 铝 脱 附 容易 ,解吸 热量 少 ,再 生 温度 低 , 阻 
力 小 ,因而 再 生 能 耗 也 低 。 目 前 行业 设计 的 吸附 器 绝 大 多 
数 采 用 双 层 床 结构 。 

精 馏 塔 冷 箱 系 统 

精 馏 塔 系统 除 下 塔 采用 常规 的 第 板 塔 外 ,其 余 均 采用 
先进 的 填料 塔 。 空 分 设备 行业 通过 自己 进行 科 赋 攻关 和 广 


沁 与 国内 外 填料 生产 制造 厂商 合作 ,如 法 液 空 . 杭 氧 液 空 、 
苏 尔 寿 公 司 .天津 大 学 .无 锡 轨 浪 等 ,已 经 全 面 掌 握 了 填料 
塔 的 整体 制造 技术 .安装 规范 和 检验 要 求 ,如 填料 塔 简体 的 
精度 控制 .填料 与 简体 间 院 的 控制 ,填料 的 卧 式 和 立 式 组 
装 .分 块 组 阔 .运输 技术 等 ,成 功 地 实现 了 填料 塔 的 应 用 和 
全 精 馈 制 氨 技术 。 

空 分 设备 采用 规整 填料 塔 和 全 精 馏 制 氢 工 艺 后 , 塔 的 
高 度 显著 增加 ,为 了 保证 塔 内 配 管 的 合理 ,在 采用 CAD 配 
管 的 基础 上 ,运用 MSC/NASTRAN 软件 对 主要 管道 进行 应 力 
分 析 补 偿 计 算 ,实现 了 冷 箱 内 管道 三 维 设计 ,使 管道 的 布置 
情况 直观 清晰 ,可 有 效 地 避免 管 路 的 碰撞 ,使 配 管 更 加 经 

在 冷 箱 维护 设计 方面 ,对 简 沉 入 和 孔 采用 了 不 锈 钢 螺栓 
连接 ,防止 生 锈 而 难以 拆 名 检修 ,同时 对 部 分 重要 阀门 设置 
了 与 主 冷 箱 隔 离 的 小 冷 箱 ,便于 维护 时 不 需 大 量 扒 珠 光 砂 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 被 国家 列 为 “ 乙 炳 冷 箱 国产 
化 基地 ” ,已 成 功 为 北京 燕山 石化 生产 了 70 万 1 乙烯 冷 箱 ， 
УКС ЖОКЕ E f FI o 
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7.6MPa, 板 式 的 最 大 单元 尺寸 为 1.2m x 1.2m x 6.0m。 已 有 
30 Z A fk ASME 规范 制造 的 板式 换 热 如 出 口 美 国 。 同 时 ， 
行业 还 开发 了 低温 乙烯 冷 箱 换 热 器 低温 氮 洗 设备 换 热 器 、 
池田 气 回收 装置 换 热 器 高压 绕 管 式 换 热 器 等 。 

涡 计 绕 管 式 换 热 器 是 低温 甲 醉 洗 .天然气 液化 .内 压缩 
工艺 流程 空 分 设备 中 的 关键 设备 之 一 ,开封 空 分 集团 有 限 
公司 已 成 功 为 宁夏 化 工厂 золі 合成氨 装 置 提供 了 工作 
压力 为 8МРа 的 绕 管 式 换 热 胡 ,替代 了 国外 引进 设备 ,至 今 
运转 良好 ,为 国家 节约 了 外 汇 。 

， 新 型 透 平 膨胀 机 

行业 应 用 NREC 软件 进行 透 膨 胀 机 叶轮 三 元 流 设 计 ， 
运用 五 轴 联 动 数 控 铣 床 进 行 加 工 ,在 生产 工艺 上 采用 精密 
铸造 钙 接 等 ,使 得 膨胀 机 的 绝热 效率 提高 5% 以 上 。 同 
时 ,行业 建 有 叶轮 固 频 测试 装置 .超速 试验 装置 和 增 压 透 平 
膨胀 机 性 能 试验 台 位 ,保证 机 带 的 性 能 指标 达到 设计 要 求 。 

同时 ,根据 流程 需要 ,进行 了 高 效 增 压 透 平 膨胀 机 、 气 体 
轴承 增 压 透 平 膨胀 机 .三 元 等 温 型 透 平 压缩 机 .小 流 道 高 压 
比 氧 气 透 平 压缩 机 以 及 油田 用 透 平 膨胀 机 的 研制 。 开 发 成 
功 的 增 压 型 透 平 膨胀 机 , 增 压 机 效率 达到 81% , 增 压 比 达到 
22。 已 运用 到 分 子 箭 净化 增 压 膨胀 流程 的 空 分 设备 上 。 

” 先进 的 控制 技术 

空 分 设备 行业 的 计算 机 控制 技术 已 经 相当 普遍 和 成 
熟 ,目前 ,大 ,中 型 空 分 设备 均 采 用 DCS/PLC 系统 ,行业 建立 
了 关键 单元 设备 的 动态 数据 模型 ,提出 了 控制 的 实施 方案 ， 
编制 出 了 专用 软件 ,并 实现 局 部 优化 。 

开发 的 新 一 代 空 分 设备 的 DCS 控制 系统 ,在 原来 设备 
的 基础 上 ,针对 新 流程 的 特点 ,在 空 压 机 的 流量 控制 ,分 子 
筛 纯化 系统 的 稳定 , 精 馏 系 统 主 参数 的 过 程控 制 及 趋势 显 





示 ,事故 状态 的 回路 联 锁 等 方面 都 积累 了 成 功 的 经 验 , 取 得 
了 良好 的 效益 。 

3. 内 压缩 流程 空 分 设备 

行业 根据 国际 新 技术 的 发 展 趋势 和 国内 用 户 的 需求 ， 
开发 了 10 000 ~ 30 000m /内 压缩 流程 大 型 空 分 设备 1997 
年 提供 给 天 津 铁 厂 的 内 压缩 流程 工艺 的 15 000m /h 空 分 设 
备 ,至 今 运 转 稳定 ,各 项 技术 指标 均 达 到 或 超过 合同 要 求 。 

4. 运用 先进 流程 技术 ,改造 老 设备 

“ 九 五 ”期间 , 空 分 设备 行业 共 改 造 大 中 型 空 分 设备 32 
套 ,其 中 , 改 为 分 子 第 流 程 ,改造 空冷 系统 .板式 换 热 器 J 
胀 机 的 有 19 套 ,设备 容量 1 000 ~ 30 000m'/h; 增 设 提 和 毛 设 备 
或 配 全 精 饮 制 氨 设备 的 为 13 套 , 配 空 分 设备 容量 1 000 -~ 
40 000m /h 空 分 设备 。 通 过 技术 改造 ,提高 了 设备 的 技术 性 
能 指标 ,降低 了 能 耗 , 投 资 省 、 见 效 快 效益 高 。 

1997 年 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 对 镇 海 炼 化 林 德 
28 000m /h 空 分 设备 进行 了 改造 。 改 造 内 容 :空冷 系统 增加 
空气 冷却 塔 上 段 ;增加 氮 蒸 发 器 一 台 ;新 增 分 子 第 纯化 系统 
一 套 ; 更 新 主 换 热 器 一 台 ;增设 辅助 冷凝 器 一 台 。 改 造 后 为 
分 子 第 吸附 带 增 压 透 平 膨 胀 机 工艺 流程 ,取得 了 令 人 满意 
的 效果 ,年 增 效益 1 423 万 元 ,二 年 多 即 可 回收 投资 。 

改造 前 后 指标 对 比 见 表 3。 

表 3 改造 前 后 指标 对 比 


指标 名 称 













氧气 产量 (m /h) 26 300 

氧气 纯度 ( % ) 96.3~ 97.8 97.86 
AU E (m/h) 37 000 38 500 
氮气 纯度 (5 x10760) 10 8.5 
氧 提取 率 (%) 73 76.68 
单位 氧 能 耗 (kWh/m ) 0.524 0.483 
起 动 时 间 (h) 








杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 1998 年 成 功 改造 了 上 海宝 
钢 3 30 000m /h 空 分 设备 ,该 设备 由 日 本 神户 制 钢 所 提供 ， 
为 切换 式 流程 ,改造 后 为 分 子 得 吸附 流程 。 改 造 的 内 容 包 
括 :增设 分 子 得 吸附 器 .空气 冷却 塔 和 水 冷 塔 的 更 新 . 冷 箱 
内 部 主 换 热 器 板式 单元 的 更 换 及 修复 . 主 冷凝 器 板式 单元 
的 更 新 . 冷 箱 内 主要 工艺 管道 和 全 部 仪表 管道 的 更 新 设计 。 
改造 后 的 设备 于 1998 年 11 月 20 上 月 通过 考核 。 改 造 后 , 空 
分 设备 清除 水 分 和 二 氧化 碳 的 能 力 增强 ,安全 性 提高 .稳定 
性 提高 ,经 济 效益 明显 ,说 明 用 分 子 得 流程 改造 切换 式 流 
程 ,是 提高 设备 运行 安全 性 .稳定 性 的 有 效 方 法 。 改 造 后 
30 000m 利空 分 设备 指 运 行 参数 见 表 4。 

从 表 4 可 以 看 出 ,氧气 .氮气 的 产量 增幅 分 别 达 
{4.44% 和 15.87% , 液 氧 、 液 氮 产 量 增幅 分 别 达 1.67% 和 
80% ,经 济 效 益 明 显 。 

5. 进行 3~4 万 Oh 空 分 设备 攻关 

行业 结合 国家 3 万 mih 空 分 设备 国产 化 重点 攻关 项 
H ,在 流程 设计 计算 技术 ,高效 精 饮 塔 研制 .新 型 分 子 筛 吸 
附 研 制 高效 空冷 塔 与 水 冷 塔 研制 、 新 型 透 平 膨胀 机 研制 、 
计算 机 自动 化 控制 技术 (DCS) 深 化 应 用 研究 、 大 型 低温 设 
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备 可 工 技 术 攻 关 .填料 塔 . 换 热 器 等 方面 进行 了 技术 攻关 。 
高 压 绕 管 式 换 热 器 国产 化 ,而 且 进 一 步 将 使 用 范围 扩大 到 
液 氧 内 压缩 流程 的 空 分 设备 上 ,实现 了 4 万 ml/h 大 型 空 分 
设备 用 高 压 绕 管 式 换 热 国产 化 。 
杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 已 与 国外 公司 合作 生产 了 3 

万 ih 等 级 空 分 设备 10 多 套 , 成 功 改 造 了 3 套 3 万 mi/h 
等 级 空 分 设备 ;还 针对 3~4 万 mlh 等 级 空 分 设备 常用 的 
单 保 内 压缩 流程 . 双 泵 内 压缩 流程 ,低压 膨胀 制冷 循环 、 中 
压 膨胀 制冷 循环 和 同时 生产 液体 产品 .内 压缩 产品 的 复合 
型 流程 都 进行 了 深入 的 研究 ,对 单元 部 机 进行 了 开发 , 绝 大 
部 分 单元 部 机 在 合作 生产 项 日 及 改造 项 目 中 得 到 了 实际 的 
上 应用。 目前 ,行业 已 具备 生产 3~4 万 mh 等 级 空 分 设备 
的 能 力 。 

Жа 宝钢 3#30 000m° /h 空 分 设备 改造 前 后 运行 参数 















氧气 产量 (m1/h) 30 000 27 000 30 900 
纯度 (%) 99.616 
液 氧 产量 (m /h) 611 
ft FE ( % O») 99.652 
AEA Emh) 32 444 
纯度 ( x 107 °0») 2.056 
# RFF COn h) 180 
纯度 ( x 107 %0,) 0.431 
HA (m/h) 300 
纯度 ( x 107 °0, ) 2.292 
ти Е (kW ° 0 447 





三 “十 五 "展望 

进入“ 十 五 " ,冶金 .石化 .化 肥 工 业 装 置 的 规模 不 断 增 
大 ,近期 国内 空 分 设备 的 需求 量 约 25 套 , 市 场 前 景 十 分 广 
冰 ,同时 ,所 需 的 空 分 设备 规模 更 大 型 化 ,4 万 mh 等 级 及 
以 上 的 大 型 空 分 设备 的 市 场 需求 不 断 增加 。 而 目前 ,4 万 
m /h 等 级 空 分 设备 的 国内 市 场 基本 由 国外 公司 所 垄断 。 
为 此 ,行业 要 加 快 实现 国产 化 ,以 我 们 的 价格 优势 和 相当 的 
技术 水 平 与 国外 公司 竞争 。 

(一 ) 继 续 研 制 内 压缩 流程 技术 

内 压缩 流程 空 分 设备 因 可 靠 性 高 而 不 断 得 到 冶金 . 石 
化 .化肥 等 领域 空 分 设备 用 户 的 青睐 。“ 十 五 "期 间 , 空 分 设 
备 行业 将 在 现行 内 上 庄 缩 流程 技术 的 基础 上 ,不 断 进行 完善 
和 改进 ,研制 与 之 相配 套 的 单元 机 器 ,开发 大 型 液体 产品 ， 
更 好 地 满足 国民 经 济 各 部 门 的 需要 。 

(二 ) 实 现 4 万 mh 等 级 大 型 空 分 设备 国产 化 

经 过 “ 九 五 ”的 发 展 , 空 分 设备 行业 在 技术 和 加 工 能 力 
方面 ,已 经 能 够 自主 设计 成 套 生 产 3 万 mW/h 的 空 分 设备 。 

“十 五 "期间 ,行业 将 以 实现 4 万 mh 等 级 空 分 设备 为 
E ,进行 科研 攻关 和 为 用 户 实际 成 套 的 实践 。 目 前 ,开封 室 
分 集团 有 限 公司 4 万 mh/p 空 分 成 套 设 备 国产 化 技 改 项 目 
已 被 国家 经 贸 委 国家 计 委 列 人 2000 年 国家 重点 技术 改造 
项 目 计 划 , 杭 州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 的 4 万 mh 空 分 成 套 
设备 被 国家 经 贸 委 列 人 2001 年 国家 重大 装备 国产 化 创新 
研制 项 目 。 通 过 技术 改造 和 技术 创新 ,行业 将 能 生产 成 套 
4 万 mh 等 级 及 5~8 万 m/h 等 级 空 分 设备 ,以 满足 国内 
需要 和 增强 参与 国际 竞争 的 能 力 。 





中 国人 世 对 真空 设备 行业 来 说 ,机 遇 和 挑战 并 存 。 抓 
住 机 遇 迎 接 挑战 ,我 们 有 许多 事情 要 做 。 首 要 的 是 分 析 形 
势 , 认 清 行业 的 优势 和 劣势 ,知己知彼 ,扬长避短 。 为 此 真 
空 设 备 行 业 曾 组 织 有 关 专 家 对 中 国人 世 后 ,真空 设备 行业 
面临 的 形势 做 了 初步 探讨 ,以 供 参考 和 借鉴 。 

一 .中国 加 入 WTO 对 真空 设备 行业 发 展 的 推动 

1. 真空 设备 行业 的 基本 概况 

空 设备 的 应 用 十 分 广泛 ,主要 用 于 冶金 .电工 .石油 
化 工 .建材 汽车 .航空 航天 .造纸 .包装 .食品 .医药 、 医 疗 器 
械 .果蔬 贮存 ,以 及 信息 工程 .生物 工程 微 电 子 等 领域 。 几 
十 年 来 ,真空 技术 为 这 些 行业 提供 了 强大 的 技术 支撑 。 

真空 设备 行业 的 特点 是 中 小 企业 多 , 据 不 完全 统计 ,全 
行业 约 有 企业 300 多 个 (其 中 协会 会 员 单 位 75 个 ) ,从 业 人 
员 约 3.5 万 人 。 到 2001 年 ,真空 获得 产品 年 产 约 12 万 台 ， 
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真空 应 用 设备 年 产 约 5 于 台 ( 套 )。 据 行业 内 40 个 企业 统 
计 ,2000 年 完成 工业 总 产值 8.82 亿 元 ,工业 增加 值 3.62 亿 
元 ,产品 销售 收入 8.1 亿 元 ,全 员 劳 动 生 产 率 30 687 元 。 这 
些 企业 实现 的 真空 产品 产值 约 占 全 行业 的 85 % „ 

2. 行业 优势 

(1) 真 空 设备 行业 从 20 世纪 50 年 代 在 我 国 起 步 ,历经 
40 多 年 的 发 展 ,产品 从 制造 单 泵 开始 ,逐步 发 展 到 今天 能 
生产 各 种 成 套 真 空 设 备 ,门类 齐全 的 完整 的 真空 工业 体系 。 
近 十 年 ,技术 水 平 发 展 迅速 ,一 些 高 科技 产品 已 经 接近 世界 
先进 水 平 。 

(2) 真 空 行业 从 最 初 的 二 十 几 个 企业 发 展 到 目前 的 300 
多 个 ,已 具有 一 定 规模 的 生产 能 力 ,产品 规格 齐全 。 通 过 技 
术 改 造 和 技术 引进 ,产品 的 技术 水 平 .性 能 和 质量 有 了 长 中 
的 进步 ,行业 主要 企业 的 真空 获得 产品 占据 了 60% 的 国内 


市 场 份额 ,真空 应 用 设备 也 占 到 90 狗 左右 。 

(3) 真 空 设备 多 数 是 劳动 密集 型 产品 ,成 本 低 ,具有 一 
定 的 价格 优势 。 和 人 入世 前 ,有 些 企 业 的 产品 已 经 进入 了 国际 
市 场 ,甚至 在 国际 市 场 上 形成 了 一 定 的 竟 争 力 ,现在 加 和 人世 
贸 组 织 了 ,产品 出 口 将 会 有 进一步 的 扩大 。 

(4) 近 几 年 经 过 国内 市 场 优胜 劣 汰 的 大 浪 淘 沙 和 企业 
的 改制 ,生产 企业 向 多 种 所 有 制 发 展 , 特 别 是 股份 制 企 业 、 
合资 合作 经 营 企业 、 民 营 企 业已 经 或 者 正在 占据 着 行业 的 
主导 地 位 ,企业 增加 了 活力 ,提高 了 竞争 力 , 有 条 件 面 对 国 
内 和 国际 两 个 市 场 。 

3. 加 入 WTO 后 ,真空 行业 的 利益 所 在 

中 国 加 入 WTO 的 原则 是 以 关税 减 让 为 主要 代价 ,并 以 
享受 发 展 中 国家 待遇 为 前 提 。 加 入 WTO 后, 中国 可 以 在 
130 多 个 成 员 国 中 享受 多 边 的 .无 条 件 的 .永久 性 的 最 惠 国 
待遇 。 这 是 中 国 经 济 全 面 加 入 国际 分 工 和 融和 人 国际 经 济 循 

环 的 必要 条 件 。 有 了 这 一 条 件 , 中 国 的 产品 才能 更 广泛 地 

参与 世界 市 场 的 竞争 ,中 国 的 企业 也 才能 在 更 广阔 的 市 场 
上 寻求 更 多 的 发 展 机 会 ,增强 国际 竞争 力 。 加 入 WTO, Ж 
能 够 通过 世贸 组 织 多 边 争 议 的 解决 程序 来 解决 国际 贸易 摩 
# ,国内 的 资源 在 国际 大 市 场 中 得 到 优化 配置 ,并 能 及 时 获 
得 难得 的 国际 经 贸 信 息 ,以 利于 政府 制定 经 贸 政策 和 企业 
改善 经 营 管理 。 

在 这 个 大 环境 .大 利益 中 ,加 人 志 贸 .真空 设备 行业 会 
得 到 哪些 益处 呢 。 

(1) 国 外 市 场 向 中 国 开 放 , 对 于 真空 行业 中 劳动 密集 
型 .附加 值 较 低 的 产品 ,如 旋 片 真空 蔷 PKASR FRA 
空 泵 .往复 真空 汞 和 水 环 真空 泵 等 是 有 利 的 。 这 些 产品 在 
国内 市 场 行 销 多 年 ,经 受 了 较为 严格 的 市 场 考验 ,国内 市 场 
目 有 率 很 高 ,与 国外 产品 相 比 有 显著 的 价格 优势 ,人 世 后 ， 
经 过 努力 ,有 可 能 进一步 扩大 出 口 ,一 些 产品 质量 好 、 价 格 
低 .信义 好 的 企业 将 获得 更 快 的 发 展 机 会 

(2) 有 利于 促进 真空 设备 行业 从 厂商 结构 .产品 结构 、 
投资 结 梅 为 主要 内 容 的 产业 结构 的 升级 和 调整 ,逐步 改变 


目前 企业 布局 分 散 .规模 小 ,产品 单一 等 多 年 来 真空 设备 行 
ПАЧУ FE Dk f E 

(3) 有 利于 技术 进步 .产品 升级 和 新 产品 的 开发 , 质 次 
价 高 的 产品 会 更 快 的 被 市 场 淘汰 ,产品 更 新 换代 的 周期 会 
缩短 , 儿 十 年 一 贯 制 的 产品 会 没有 市 场 。 

(4) 有 利于 产品 质量 的 进一步 提高 。 两 个 市 场 ,特别 是 
国际 市 场 的 需求 会 促使 企业 抓 产品 质量 由 被 动 变 为 主动 ， 
中 国 的 真空 产品 质量 将 会 有 一 个 飞 族 ,以 促进 中 国 自己 的 
名 牌 产品 的 诞生 和 发 展 。 

(5) 企 业 有 了 更 多 、 更 广泛 参与 国际 合作 的 机 会 ,能 够 
更 直接 地 引进 .借鉴 和 学 习 国 际 先进 的 经 营 理念 和 管理 方 
法 ,从 而 带 来 崭新 的 管理 视角 和 发 展 思路 ,推动 企业 管理 的 
创新 进程 ,使 企业 管理 向 更 高 水 平 迈进 。 

加 入 世贸 后 ,真空 行业 进入 一 个 崭新 的 发 展 阶段 Е 
机 遇 ,扬长 避 短 将 获得 前 所 未 有 的 发 展 速度 。 

二 ,中 国 加 入 WTO 对 真空 设备 行业 的 冲击 和 影响 

1. 行业 存在 的 问题 

(1) 行 业内 竞争 激烈 ,全 国 300 多 个 真空 设备 生产 企业 , 同 
一 产品 在 批量 不 大 的 情况 下 ,多 家 企业 同时 生产 , BPR E F4 
新 ,区 域 产品 雷同 ,如 浙江 一 带 的 滑 阀 真空 泵 的 生产 ,山东 一 带 
的 水 环 真空 泵 的 生产 ,从 而 造成 低 水 平 的 恶性 竞争 。 

(2) 由 于 恶性 竞争 引起 恶意 降价 ,导致 企业 生产 投入 
少 ,工艺 水 平 低 , 新 产品 开发 速度 慢 ,产品 二 三 十 年 一 贯 制 。 

(3) 企 业经 营 理念 落后 ,管理 方式 陈旧 ,与 现代 企业 的 
管理 模式 相差 甚 远 。 

(4) 产 品 技术 和 质量 水 平 与 国外 先进 水 平 相 比 存在 较 
大 差距 ,能够 到 国际 市 场 参与 竞争 的 产品 不 多 ,没有 自己 叫 
得 响 的 品牌 。 出 口 量 增长 缓慢 。 

受 冲击 较 大 的 产品 

加 入 世界 贸易 组 织 ,真空 行业 首当其冲 受到 冲击 的 产品 
是 一 些 高 技术 ,高 附加 值 的 产品 ,如 真空 获得 产品 中 的 于 式 
T REAR ,真空 应 用 产品 中 的 集成 电路 生产 线 .液晶 显示 器 
生产 线 .医药 冻 干 设备 .部 分 真空 镜 膜 机 等 等 。 详 见 表 1。 


表 1 “AR "对 部 分 真空 产品 的 冲击 和 影响 


类 别 А С 
技术 含量 低 
受 冲击 程度 大 Д 













出 口 可 能 性 一 一 
真空 获得 TARTE PH AIR МИК RK EAR FKR ARR EE 
Ж „КЖ 
集成 电路 生产 设备 .光盘 生产 线 、| PRP ,玻璃 镀膜 设备 TORR) ”装饰 镀膜 设备 .各 种 真空 炉 、 电 
SIN TFT 液晶 显示 器 .生产线 .PDP 显 | 设备 、 医 药 冻 干 设备 工 真空 设备 、 食 品 冻 干 机 、 太 阳 能 
示 器 生产 线 .RH 钢水 处 理 设备 集 热管 生产 线 
真空 检测 仪表 数字 真空 规 使 携 式 He 质谱 检举 仪 薄膜 真空 计 、He KERR 各 种 常用 真空 计 
кн FEMER ти 各 种 真空 间 门 
门 元 
真空 材料 ITO 烧结 靶 材 .高 纯 碳 靶 材 .TiNA 各 种 泵 油 、 靶 材 .动静 密封 材料 
FAR па FE N РУН н В ЖЕШ. EH 5 a, ПП ЕНУ TARE 


表 中 和 类 产品 中 的 干 式 真 空 泵 ,国外 著名 的 真空 公司 
都 有 生产 ,如 Edwards, Ebara , Kashiama 等 ,其 中 Edwards 公司 
Ж Fz # 8 000 套 , 占 到 市 场 销售 份额 45%。 自 前 国外 产 


产 还 刚刚 起 步 , 不 能 形成 规模 和 和 批量。 预计 人 世 后 该 类 产 
品 的 进口 将 进一步 增加 ,并 对 国内 正在 研制 开发 的 同类 产 
品 构成 严重 威胁 。 
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БОЁ El Бет TAREK КУЖ АЖ 
业 的 飞速 发 展 。 根 据 专 家 预测 ,全 球 半 导体 行业 中 ,日 本 已 
全 部 采用 于 式 泵 代替 油封 泵 ,欧美 也 有 452 Н РАЕВ 
油封 泵 。 而 我 国 近 几 年 虽然 电子 信息 产业 飞速 发 展 , 但 国 
产 于 式 永 的 应 用 还 不 足 1%。 

小 型 制冷 机 低温 泵 

该 汞 在 国际 上 有 CTI、Leybold .ULVAC 等 公司 生产 。 我 国 
主要 用 于 实验 室 及 科学 研究 。 这 种 泵 除了 从 国外 进口 一 部 
分 外 ,国内 的 生产 单位 主要 是 为 科研 院 所 的 需求 做 单 件 的 研 
制 ,真空 设备 后 产 企业 生产 较 少 。 国 内 同类 产品 短 时 间 内 要 
ERREA- FE Rk. AER ,进口 量 还 会 有 一 定 增 加 。 

ЛЕ 

7-1 ЖТЕ ERR Е . 排 气 系统 等 领域 分 别 
用 来 代替 低温 泵 或 扩散 条 。 我 国 主要 生产 分 子 录 的 企业 有 
国 投 南光 有 限 公 司 .中 科 科 仪 技 术 发 展 有 限 责 任 会 司 等 单 
你。 此 外 ,深圳 大 学 .北京 华 特 应 用 技术 研究 所 .杭州 三 强 
科技 公司 等 单位 也 研制 生产 这 类 产品 。 和 人世 后 ,分 子 和 将 
是 国内 外 企业 竞争 较 激 烈 的 产品 。 国 外 产品 的 优势 是 规 
格 .品种 齐全 ,可 靠 性 好 ,目前 国外 涡轮 分 子 泵 平均 无 故障 
时 间 高 达 50 000 ~ 70 000h, 可 连续 使 用 6~8 年 。 国 产 分 子 
泉 的 优势 是 价格 低廉 。 国 内 外 企业 将 依据 各 自 的 优势 在 国 
内 市 场 上 进行 长 期 的 较量 ,以 争取 较 大 的 市 场 份额 。 

真空 应 用 设备 

国内 外 迅速 发 展 起 来 的 电子 材料 .半导体 材料 以 及 下 
产业 对 真空 应 用 设备 有 着 广泛 的 需求 。 表 中 A 类 产品 中 的 
真空 应 用 设备 代表 着 当今 的 高 技术 水 平 。 目 前 国内 市 场 上 
这 些 产 品 主要 以 进口 为 主 , 国 内 企业 的 生产 能 力 和 技术 水 
平 没有 竞争 能 力 ,并 且 在 较 长 时 间 内 难以 扭转 这 种 局 面 。 

表 中 B 类 产品 中 的 ITO 镀膜 设备 是 我 国 近 年 研制 开发 
成 功 的 ,主要 用 于 液晶 显示 器 。 虽 然 我 国 的 ITO 膜 生产线 长 
期 投产 运行 表明 ,设备 稳定 ,产品 性 能 良好 ,但 人 世 后 ,我 国 市 
场 全 面向 国外 开放 ,市场 竞 争 将 加 剧 。 国 内 后 产 企 业 要 继续 
提高 产品 技术 水 平和 质量 ,降低 成 本 ,以 增强 竞争 能 力 。 

从 日 前 国内 市 场 反馈 的 消息 ,镀膜 设备 的 进口 量 在 进 
一 步 加 大 。 | 

3. 劳动 密集 型 产品 

表 中 的 C 类 产品 主要 为 劳动 密集 型 产品 ,如 真空 获得 
设备 中 的 旋 片 汞 DKR HMR EER .水 环 泵 ;真空 应 
用 设备 中 的 装饰 镀膜 设备 .各 种 真空 炉 ,食品 冻 干 设备 Ж 
阳 能 集 热 管 生产 线 ; 真 空 测量 设备 中 的 各 种 常 站 真空 计 以 
及 各 种 真空 阀门 等 等 。 这 些 产 品 国内 企业 生产 早已 进入 成 
熟 期 ,市场 占有 较 大 优势 。 但 是 ,最 近 几 年 国际 上 著名 的 真 
室 公 司 ,如 德国 Leybold 公司 ,Siemens 公司 ,日 本 ULVAC, % 
E] Kinney 公司 等 纷纷 在 中 国 大 陆 选 点 设 厂 ,生产 劳动 密集 
型 产品 ,如 各 类 真空 人 东 .真空 炉 等 ,其 销售 对 象 主要 是 中 国 ， 
其 次 是 亚洲 及 其 他 发 展 中 国家 。 在 中 国 就 地 生产 就 地 销 
E ,降低 了 生产 成 本 和 销售 费用 。 据 了 解 原来 价位 为 国产 
同类 产品 8 倍 左右 的 进口 真空 泵 ,转移 到 国内 生产 后 其 售 
价 已 降 到 4 倍 甚至 更 低 。 由 此 看 来 ,外 商 正 依靠 其 先进 的 
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技术 ,可靠 的 质量 ,国际 著名 的 品牌 优势 以 及 适当 的 价格 进 
军 中 国 市 场 。 人 址 后 ,这 一 趋势 会 更 加 强劲 ,内 而 形成 对 国 
内 生产 企业 的 严重 挑战 。 

4. 人 才 的 竞争 

加 入 WTO 后 ,与 国外 产品 竞争 的 真正 焦点 是 人 才 的 现 
争 。 国 外 企业 进入 中 国 市 场 后 ,将 会 依靠 其 雄厚 的 资金 .和 良 
好 的 工作 环境 . 诱 人 的 待遇 以 及 科学 开放 的 人 才 管 理 方式 
与 国内 企业 争夺 人 才 , 这 将 是 对 行业 企业 造成 的 最 大 威胁 。 

三 .真空 行业 如 何 面 对 入 世 

(1) 尽 快 熟悉 和 运用 WTO 的 有 关 协 议和 规则 ,特别 是 企 
业 领 导 ,结合 各 自 企业 的 实际 情况 ,研究 如 何 利 用 这 些 规则 
发 展 自己 ,规避 风险 ,其 次 ,分 析 和 人世 给 企业 带 来 的 利 与 网 
以 及 本 企业 所 处 的 地 位 和 优势 ,决定 在 行业 中 的 进 与 退 , 确 
定 自己 发 展 的 方向 和 目标 。 

(2) 对 于 一 些 处 于 幼稚 期 的 . 受 冲击 较 大 的 高 技术 .高 
附加 值 产品 ,如 干 式 泵 ,有 关 企 业 要 充分 利用 入 所 后 的 过 度 
期 ,加 大 投入 ,发 展品 种 ,提高 质量 ,降低 成 本 ,尽快 形成 一 
定 的 经 济 生 产 规 模 , 增 强 市 场 苑 争 力 。 

(3) 对 于 相对 受 冲 击 较 小 的 劳动 密集 型 产品 ,要 继续 发 
挥 其 价格 优势 , 进一步 提高 产品 质量 ,尤其 是 产品 的 可 靠 
性 ,充分 利用 和 人世 后 我 国 出 口 产品 可 以 享受 世贸 组 织 成 员 
的 最 惠 国 待遇 和 更 优惠 的 普 惠 制 ;充分 利用 人 世 后 ,外 贸 经 
营 权 从 审批 制 改 为 登记 制 ,生产 企业 可 直接 面向 国际 市 场 ， 
独立 自主 经 营 等 这 些 有 利和 条件 ,突破 朵 内 发 展 的 格局 ,将 产 
品 进一步 推 向 国际 市 场 , 扩 大 出 口 , 使 这 些 产品 在 国际 市 场 
上 占有 一 定 份额 。 

(4) 对 于 有 条 件 的 企业 可 以 考虑 到 境外 去 投资 办 厂 或 
带 料 加 工装 配 , 将 企业 融入 国际 经 济 的 大 环境 中 。 

(5) 实 施行 业 战 略 性 结构 调整 ,加 速 产业 结构 和 产品 结 
构 的 调整 。 转 绕 国际 经 济 建设 和 国际 市 场 的 需求 ,真空 获 
得 设备 和 应 用 设备 并 行 发 展 。 改 变 目 前 产品 品种 少 . 创 新 
少 的 状况 ,在 传统 产品 中 培育 在 国内 和 国际 两 个 市 场 叫 得 
响 的 名 牌 产 品 ,注重 品 牌 效应 ,依靠 名 牌 参与 国际 竞争 , 提 
高 市 场 点 有 率 。 

结合 产业 结构 的 调整 ,充分 发 挥 本 土 联合 优势 ,组 建 企 
业 集团 ,真正 实现 资产 重组 ,集中 资金 优势 .技术 优势 ,提高 规 
模 效益 。 在 集团 内 实行 垂直 分 工 的 专业 化 生产 ,调整 和 改变 
原 有 企业 ”小 而 全 ”的 不 合理 结构 ,优化 组 合生 产 要 素 ,避免 企 
业 间 “相互 杀价 ”的 恶性 竞争 ,促进 行业 健康 发 展 ， 

(6) 建 立 适 应 于 “两 个 市 场 的 营销 和 售后 服务 体系 ,为 
用 户 提供 快捷 .方便 .可 靠 的 售后 服务 ,塑造 良好 的 企业 形 
象 ,强化 “顾客 至 上 上" 意识。 人世 后 我 国 市 场 秩序 应 进一步 
规范 化 ,消费 者 选择 的 余地 更 大 ,优质 价 廉 的 产品 和 售后 服 
务 会 受到 空前 的 青睐 。 因 此 ,要 真正 做 到 关心 艳 窜 的 利益 ， 
学 会 从 顾客 的 需要 和 和 利益 出 发 开发 产品 .规划 嵌 道 ,设计 促 
销 , 这 样 才 能 留 住 老 顾客 ,吸引 新 顾客 ,实现 持续 发 展 。 

(7) 及 早 动 手 吸纳 人 才 .培养 人 才 , 尽 快 培养 一 批 熟 悉 
世贸 规则 ,精通 外 语 ,能 够 参与 各 种 经 济 活 动 的 专门 人 才 。 

中 国 已 经 人 世 。 外 电 评 论 ,中 国 加 入 世贸 是 世界 经 济 


领域 中 最 重要 的 大 事 。 中 国 已 经 成 为 世界 组 织 成 员 ,在 这 


个 重大 的 变革 时 期 ,全 行业 要 团结 一 致 ,奋发 努力 ,在 新 的 
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形势 下 ,使 我 国 的 真空 工业 得 到 更 快 的 发 展 。 
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我 国 分 离 机 械 行业 在 国内 制造 业 中 ,属于 小 行业 , 且 大 
多 企业 技术 水 平 不 高 ,组 织 结构 不 尽 合 理 , 产 业 集 中 度 较 
差 ,加 和 WTO 后 ,将 面临 严峻 挑战 。 分 离 机 械 作 为 固 液 分 
离 的 设备 而 广泛 用 于 工 .农业 生产 的 各 部 门 和 国防 .环境 保 
护 等 各 领域 , 随 着 科技 进步 和 国民 经 济 发 展 ,其 应 用 领域 还 
在 进一步 扩大 。 但 是 ,我 国 的 分 离 机 械 工 业 与 其 他 制造 业 
比较 ,属于 发 展 中 的 年 轻工业 ,其 技术 水 平 与 欧 、 美 ,日 等 先 
进 的 工业 国家 相 比 较 , 还 有 相当 大 的 差距 。 为 了 勇敢 地 面 
对 WTO 的 挑战 ,我 们 需要 研究 国外 产品 的 现状 和 发 展 趋 
势 , 从 而 来 拟定 我 们 的 战略 , 早 作 准备 ,提高 进入 WTO 的 适 
应 能 力 和 竞争 力 。 

一 、 国 外 分 离 机 械 设备 发 展 趋势 

目前 世界 新 技术 的 第 一 次 浪潮 已 将 分 离 机 械 技 术 推 向 
高 速 发 展 的 轨道 ,其 总 体 发 展 趋 势必 与 相关 产业 发 展 并 进 ， 
突出 表现 在 以 下 几 个 方面 : 

1. 高 参数 发 展 趋势 

由 于 能 源 .资源 开发 .环保 三废 治理 等 工业 的 大 型 化 ， 
要 求 提高 单机 生产 能 力 ,需要 更 大 规格 的 分 离 机 械 设备 ,如 
大 型 压 滤 机 等 。 随 着 企业 家 高 效 意 识 的 增强 ,为 了 提高 设 
备 工作 效率 ,高 转速 .高 分 离 速度 的 设备 已 经 出 现 。 如 高 速 
率 旋 叶 压 滤 机 。 随 着 生物 医药 .精细 化 工 等 行业 的 发 展 ,为 
了 提高 制品 的 纯净 度 , 需 要 更 高 精度 的 设备 ,如 高 精度 动态 
过 滤 机 , 膜 分 离 器 等 也 已 问世 。 由 于 节能 的 需要 ,为 了 进 一 
步 降 低 含 液 量 ,以 减少 后 续 干 燥 能 耗 ,需要 更 高 压力 的 调 
和 ,如 加 讨 过 滤 机 等 。 

2. 多 功能 发 展 趋势 

随 着 医药 生物 的 发 展 ,为 了 防止 贵重 制品 的 污染 ,需要 集 
反应 ,过 滤 .干燥 功能 为 一 体 的 设备 ,如 多 功能 加 压 过 滤 机 等 。 

3. 全 自动 发 展 趋势 

为 了 提高 生产 率 和 适应 特殊 场合 ,需要 全 自动 化 连续 
作业 的 设备 ,向 电脑 控制 .机 器 人 操作 方面 发 展 ,如 数控 水 
平 带 型 过 滤 机 ,无 人 操作 碟 式 分 离 机 等 。 

4. 新 材料 发 展 趋势 

为 了 提高 分 离 机 械 性 能 ,需要 强度 .刚度 ЛИЛЕ LR 
性 能 优异 的 新 型 材料 ,如 新 型 工程 塑料 .陶瓷 、 硬 质 合金 
SiO, .橡胶 .合成 树脂 构成 的 复合 材料 及 粘 结 ЕЕ. 
喷涂 等 新 工艺 。 为 了 提高 分 离 精度 和 效率 ,对 过 滤 分 离 机 
械 的 心脏 材料 一 一 过 滤 介 质 提出 了 更 融 的 要 求 ,如 各 种 物 
料 相 适应 的 新 型 滤 布 .烧结 网 .滤纸 板 .纳米 超 滤 膜 等 。 


5. 机 型 多 样 化 发 展 趋势 

为 了 对 可 压缩 高 精度 .高 分 散 性 的 难 分 离 物 料 .微粒 
子 进行 有 效 分 离 , 需 研 制 新 型 专用 设备 (包括 专用 新 技术 的 
应 用 ), 即 多 样 化 机 型 ,但 产品 零件 仍 趋 于 标准 化 。 在 产品 
结构 和 功能 设计 上 趋 于 采用 复合 式 或 积木 式 组 合 , 以 提高 
应 变 能 力 , 如 自动 翻 袋 型 分 离 机 , 超 导 ,高 速度 磁 分 离 机 等 。 

二 ,国内 分 离 机 械 技术 水 乎 与 国外 差距 

解放 以 来 ,我 国 从 无 到 有 建立 了 分 离 机 械 制 造 业 ,生产 
的 产品 有 力 地 支持 了 国家 建设 ,但 是 从 整体 上 来 说 ,其 技术 
水 平 与 国外 先进 国家 相 比 ,还 有 较 大 差距 。 

(1) 分 离 机 械 的 品种 ,规格 还 较 少 ,不 能 完全 满足 国内 

(2) 分 离 机 械 的 分 离 机 理 和 应 用 技术 研究 落后 .产品 品 
种 的 发 展 速度 较 慢 。 

(3) 分 离 机 械 产品 的 技术 参数 .技术 水 平和 自动 化 程度 
比较 低 。 

(4) 分 离 机 械 产 品 的 制造 工艺 还 较 落 后 ,生产 效率 低 、 
质量 不 稳定 。 

(5) 分 离 机 械 产 品 的 外 观 质 量 及 可 靠 性 .稳定 性 较 差 。 

(6) 国 内 的 配套 设备 和 材料 还 不 能 完全 满足 分 离 机 械 
产品 的 需要 ,尤其 是 在 质量 上 ,其 可 靠 性 很 不 稳定 。 

综 上 几 条 ,说 明 我 们 的 产品 无 法 与 国外 先进 设备 抗衡 ， 
因此 如 何 改 变现 有 产品 的 档次 ,提高 竞争 力 ,是 值得 我 们 赶 
快 去 做 的 一 件 事 。 

=. WTO 对 我 国 分 离 机械 产 品 市 场 的 影响 

据 行业 协会 所 掌握 的 情况 ,到 目前 为 止 , 分 离 机 械 厂 
家 引进 国外 技术 的 项 目 比 较 少 ,合作 生产 企业 亦 不 多 ,合资 
单位 几乎 没有 ,因此 在 整体 上 ,我 国 的 分 离 机 械 产 品 技术 水 
平 .质量 可 靠 性 及 品种 规格 与 世界 先进 水 平 仍 有 较 大 差距 。 
在 许多 重点 工程 或 成 套 项 目 中 ,不 少 企 业 依 赖 进口 ,即使 有 
些 产 品 有 国外 技术 和 配套 件 , 但 多 数 是 仿制 品 ,因而 知识 产 
权 的 问题 比较 突出 。 所 以 进入 WTO 后 ,会 给 我 国 的 分 离 机 
械 产 品 市 场 带 来 较 大 冲击 ,尤其 在 重点 工程 及 污水 处 理 项 
HP. WMA WTO 后 ,由 于 关税 降低 ,国外 产品 进入 我 国 的 
价格 亦 会 相应 降低 。 在 市 场 经 济 开放 的 条 件 下 ,许多 用 户 ， 
尤其 是 石化 .冶金 .医药 .食品 .环保 等 实力 较 雄 厚 的 部 门 ， 
对 于 大 型 成 套 或 工艺 连续 性 .可靠 性 要 求 高 参数 .大 规格 的 
产品 , 都 会 从 国外 引进 。 但 事物 总 是 辩证 的 ,虽然 加 人 
WTO 以 后 ,进口 产品 会 涌 和 信人 我国, 但 经 过 一 段 时 间 后 ,也 会 
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对 我 们 在 新 产品 开发 ,系列 规格 完善 化 .产品 大 型 化 以 及 技 
术 水 平 的 整体 提高 起 促进 作用 ， 另 一 方面 ,从 短期 来 看 ,由 
于 在 全 面 履行 对 WTO 的 承诺 之 前 ,会 有 3 至 4 年 缓冲 期 可 
以 继续 维持 原来 的 政策 ,在 这 段 时 间 里 ,诸多 企业 不 会 马上 
ККА F EKA PRA, RII RW RRR 
仁 , 不 思 进 取 , 没 有 发 展 ,那么 真正 挑战 是 在 缓冲 期 过 后 , 直 
至 以 后 一 个 较 长 的 时 期 ,企业 将 要 面临 生 与 死 的 考验 。 日 
前 ,我 国 的 分 离 机 械 行业 企业 大 多 数 单位 属 中 小 型 企业 , 因 
此 ,这 些 企业 在 技术 .质量 .市场 和 产品 结构 方面 , 尚 有 很 多 
不 确定 的 因素 , 抗 风险 能 力 差 。 他 们 面临 外 有 市 场 竞 争 , 内 
有 技术 .质量 缺陷 等 难题 ,人 址 后 面临 的 考验 更 为 严峻 。 而 
小 型 企业 ,还 要 面临 国内 竞争 ,他们 在 市 场 竞 争 中 自然 会 优 
胜 劣 汰 。 因 此 ,我 们 所 有 的 企业 ,都 应 从 自身 的 实际 出 发 ， 
寻找 机 遇 ,避免 可 能 出 现 的 风险 ,迎接 入 世 后 的 挑战 。 

四 、 分 离 机 械 行业 面 对 WTO 的 对 策 

根据 我 国 分 离 机 械 行业 的 现状 ,应 采取 哪些 措施 来 面 
HAER? 古人 云 , 凡 事 预 则 立 ,不 预 则 废 。 我 们 要 重视 
WTO 带 来 的 挑战 ,认真 分 析 企 业 自 身 在 国内 所 处 的 地 位 ， 
产品 与 国际 水 平 的 差距 ,提高 应 对 措施 。 根 据 行业 现状 ,我 
们 初步 提出 以 下 几 个 观点 , 供 参 考 。 

1. 进行 结构 调整 ,形成 特色 生产 

对 一 般 中 小 企业 而 言 ,形成 自己 企业 的 产品 特色 ,要 比 
扩大 规模 更 重要 。 上 要 有 所 为 ,有 所 不 为 ,不 要 人 云 亦 去 ,对 
自己 熟悉 的 产品 ,把 它 做 好 ,做 大 ,做 强 , 做 精 , 不 断 创新 和 


提高 。 对 不 熟悉 的 东西 ,不 要 轻易 投资 ,扩大 批量 生产 。 每 
个 企业 应 从 自身 实际 出 发 , 找 准 自己 的 定位 。 

2. 自愿 结合 进行 资产 重组 ,实现 规模 生产 

目前 分 离 机 械 行业 的 现状 是 ,企业 小 而 散 ,行业 内 不 规 
则 的 竞争 也 属 屡 发 生 , 尤 其 是 互相 压价 , 自 相 残 杀 , 最 后 对 
谁 也 不 利 。 因 此 ,要 与 国外 公司 抗衡 ,必须 在 技术 上 组织 
上 ,资产 二 实施 重组 , 强 强 联合 ,建立 一 些 较 有 实力 的 中 国 
分 离 机 械 制 造 企业 集团 ,如 果 有 机 会 与 国外 合作 ,合资 引进 
先进 技术 , 则 更 为 上 策 。 

3. 走 * 产 ,学 ,人 研 " 直 结合 道路 ,提高 技术 创新 能 力 

我 国 分 离 机 械 企 业 的 技术 水 平 普 遍 较 低 , 因 为 这 一 学 
科 ,我 国 起 步 较 晚 ,国内 研究 力量 不 是 很 强 .很 多 。 因 此 , 企 
业 要 发 展 , 没 有 技术 作为 后 盾 是 不 行 的 。 企 业 必须 要 进行 
多 种 形式 的 产 学 研 联合 ,建立 起 开放 和 稳定 的 合作 关系 , 跟 
踪 国 外 最 先进 的 分 离 机 械 技术 成 果 , 精 心 组织 实 施 技术 创 
新 ,不断 增强 企业 发 展 后 劲 , 长 此 以 往 ,坚持 不 懈 ， 

4. 加 强 扶植 专业 科研 机 构 

在 过 滤 与 分 离 基 础 研究 和 应 用 研究 方面 ,国家 应 大 力 
扶植 ,如 果 进 展 缓 慢 ,就 难免 步 入 后 年 。 朋 前 过 滤 与 分 离 的 
研究 ,还 没有 引起 我 国有 关 部 门 的 高 度 重视 ,还 没有 建立 国 
家 一 级 的 学 会 ,而 欧美 一 些 国家 早 就 成 立 了 ,并 事业 性 资 
助 办 有 学 术 与 技术 月 刊 ,推动 了 所 在 国产 品 技术 的 发 展 . 
因此 ,加 强国 家 对 分 离 机 械 研 究 机 构 的 扶植 ,是 发 展 我 国 分 
离 册 械 产品 的 一 个 重要 环节 。 








我 国 干燥 设备 行业 从 形成 .发展 到 逐步 走向 成 熟 已 经 
经 历 了 二 十 多 年 。 现 在 ,国际 上 已 有 的 主要 干燥 设备 绝 大 
多 数 我 国都 已 能 够 生产 。 市 场 上 需要 的 常规 干燥 没 备 ,我 
国 基 本 上 都 能 以 国产 产品 满足 需要 。 我 国 主要 干燥 设备 以 
进口 为 主 的 历史 基本 已 经 结束 。 在 迈 入 21 世纪 时 ,我 国正 
开始 执行 第 十 个 五 年 计划 ,又 赶 上 我 国 加 入 WTO, 这 对 我 
国 于 燥 设 备 行 业 既 是 挑战 ,也 是 机 遇 。 因 为 在 历经 了 二 十 
几 年 的 锻炼 和 摸索 之 后 ,我 国生 产 的 于 燥 设 备 在 逐步 满足 
国内 市 场 需要 的 同时 ,也 已 冲 出 国门 , 销 往 国 外 市 场 。 因 
此 ,从 总 的 方面 看 “十 五 "期 间 ,我国 干燥 设备 行业 是 处 于 
挑战 与 机 遇 并 存 的 时 代 , 国 内 与 国外 两 个 市 场 都 有 较 大 的 
开发 潜力 。 

一 、 国 内 市 场 

干燥 设备 主要 应 用 场所 仍 在 制药 .化 工农 林 土 特产 
品 ,粮食 . 轻 工 食品 等 领域 。 其 中 ,粮食 烘 干 ,特别 是 水 稻 、 
小 麦 烘 二 用 的 小 型 烘 干 设备 (Suyh 以 下 ) 需 求 量 将 有 较 大 提 
高 。 预 计 粮 食 烘 干 机 的 年 需求 量 将 达到 千 台 左右 ;化 工 产 
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品 十 燥 设 备 的 年 需求 量 将 达到 3 000 台 ( 套 ) 左 右 ;制药 用 十 
燥 设 备 的 年 需求 量 将 达到 3 000 台 ( 套 ) 左 右 ; 农 林 土 特产 品 
烘 于 设备 的 年 需求 量 将 达到 2 000 台 ( 套 ) 左 右 ; 轻 工 食品 烘 
干 设备 的 年 需求 量 将 达到 2 000 台 ( 套 ) 左 右 。 在 干燥 设备 
的 类 型 上 ,将 以 热风 加 热 的 常 压 干 燥 设 备 .真空 干燥 设备 为 
主 , 而 其 他 诸如 远 红 外 线 干燥 .微波 干燥 设备 等 特殊 用 户 领 
域 也 将 逐步 扩大 应 用 数量 ;在 食品 .药品 干燥 方面 对 真空 准 
冻 干燥 设 备 中 的 较 大 规格 设备 的 需求 量 将 会 有 增加 ;产品 
的 功能 组 合 设备 (如 制 粒 — Р. TAR - 过 滤 ) 的 需求 量 也 
将 增 大 ;高 自动 化 干燥 设备 在 一 些 应 用 领域 将 会 受到 欢迎 ; 
于 煤 设 备 的 外 观 质 量 将 会 更 多 地 受到 重视 ;腐蚀 性 物料 烘 
于 设备 的 耐 腐 能 力 和 可 靠 的 使 用 寿命 将 会 受到 用 户 的 特别 
关心 。 在 “十 五 "期间 国内 市 场 上 ,干燥 设备 生产 企业 将 会 
在 产品 质量 .产品 水 平 .售后 服务 和 产品 价格 方面 出 现 更 加 
激烈 的 竞争 。 

二 、 国 外 市 场 

“十 五 "期 间 ,我 国 干燥 设备 将 大 幅度 地 扩大 国外 市 场 


的 占有 份额 。 我 国 干燥 设备 的 主要 出 口 品种 是 真空 干燥 设 
备 ,振动 干燥 设备 ,中 小 型 粮食 .食品 及 农林 土 特 产品 干燥 
设备 ,年 出 口 量 将 超过 百 台 。 出 口 的 主要 地 区 和 国家 仍 是 
东南 亚 地 区 及 其 他 发 展 中 国家 ,如 泰国 .马来西亚 .新加坡 、 
印度 .缅甸 ,越南 等 。 与 “ 九 五 "期 间 相 比 ,我 国生 产 的 干燥 
设备 已 经 打开 了 欧美 各 地 发 达 国 家 的 大 门 , “十 五 ”期 间 我 
国 的 干燥 设备 进 人 发 达 国 家 市 场 的 比例 会 有 大 幅度 的 增 
加 ,预计 增加 幅度 将 达到 50% 以 上 。 

在 买方 市 场 条 件 下 ,目前 我 国 干燥 设备 在 国内 市 场 中 
的 占有 率 已 达 80% 以 上 ,但 出 口 产品 在 国产 干燥 设备 总 量 
中 尚 占 不 到 5% ,预计 “十 五 ”期 间 国 产 于 燥 设 备 在 国内 市 
场 中 所 占 比 例 将 要 达到 90% 以 上 ,出 口 产品 在 产品 总 量 中 
所 占 的 比例 将 达到 10% 以 上 。 

在 干燥 设备 的 市 场 竞争 中 ,我 国 干燥 设备 生产 企业 的 
主要 竞争 对 手 是 欧洲 的 丹麦 .瑞士 .英国 .德国 ,亚洲 的 日 本 
及 北美 的 美国 等 。 我 国生 产 的 干燥 设备 与 竞争 对 手相 比 ， 
优势 是 价格 低廉 。 经 过 认真 总 结 经 验 , 吸 取 国 外 先进 设备 
之 长 ,在 产品 自动 化 控制 程度 .产品 外 观 质量 成套 性 和 功 
能 组 合 性 等 方面 提高 力度 ,缩小 或 消除 与 国外 产品 的 差距 ， 
使 我 国 干燥 设备 产品 在 国内 .国外 两 个 市 场 中 都 成 为 主导 
力量 的 趋势 是 可 以 形成 的 。 特 别 是 在 我 国政 府 所 采取 的 鼓 
励 发 展 蔡 代 进口 产品 和 支持 产品 出 口 的 各 项 相应 政策 的 支 
持 下 ,更 强化 了 我 国 干 燥 设 备 在 国内 .国外 两 个 市 场 中 的 竞 
争 优 势 。 我 国 干燥 设备 产品 生产 的 市 场 前 景 是 广阔 的 , 尤 
其 在 为 应 用 领域 开发 各 种 新 产品 所 具有 的 相应 保证 作用 和 和 
促进 作用 中 ,更 体现 了 干燥 设备 产品 本 身 的 发 展 和 提高 将 
是 永远 不 能 停止 的 。 

为 了 说 明 干 燥 设 备 产品 市 场 的 情况 , 现 就 几 种 类 型 的 
于 爆 设 备 市 场 预测 分 述 如 下 : 

1. 沸腾 制 粒 干燥 机 

国内 俗称 “一 步 制 粒 机 ” ,该 设备 是 在 80 年 代 引 进 国 外 
则 类 型 产品 的 基础 上 ,经 消化 吸收 改进 后 设计 而 成 的 。 首 
先 在 制药 行业 推广 并 应 用 ,由 于 其 具有 操作 简便 .性 能 优 
越 .制造 精良 ,尤其 是 能 满足 制药 、 食 品 工 业 “GMP" 规 范 的 
要 求 而 获得 广大 用 户 的 认可 利 欢迎。 该 机 主要 适用 于 中 、 
西药 以 及 食品 类 的 干燥 、 制 粒 , 所 制 得 的 颗粒 具有 朋 解 度 
强 .流动 性 好 速溶 性 好 等 特点 ,可 直接 用 来 压 片 HEME. 
作 冲 剂 . 作 固 体 饮料 等 。 据 不 完全 统计 ,目前 我 国有 中 西药 
制药 厂 约 6 000 个 ,其 中 需要 按 “GMP" 规 范 要 求实 施 改造 的 
就 有 数 千 个 。 这 些 企业 只 有 按照 国家 的 规定 在 2004 年 之 
îî 7ê R GMP” 改造 才能 有 生存 之 路 ,和 否则 将 被 淘汰 。 而 这 
些 企业 在 进行 “CGMP "改造 中 ,几乎 都 要 选用 沸腾 制 粒 干燥 
机 。 在 国际 市 场 上 ,那些 发 展 中 国家 及 不 发 达 国 家 和 地 区 ， 
他 们 总 希望 购买 到 价 廉 物美 的 干燥 制 粒 设备 。 在 这 些 方面 
我 们 与 发 达 国 家 相 比 ,具有 比较 明显 的 价格 优势 ,在 未 来 的 
5 年 内 ,这 部 分 市 场 的 消费 还 有 一 定 的 空间 。 

此 外 ,国内 的 高 科技 生物 工程 正在 蓬勃 发 展 。 估 计 ”* 十 
五 "期 间 ,这 部 分 工程 项 目 对 此 设备 也 将 具有 较 强 的 需求 。 

除 国 内 外 的 制药 三 家 外 ,国内 外 的 食品 (固体 饮料 、 保 


健 食品 等 ) 企 业 ,饲料 生 产 企业 也 在 看 重 此 类 干燥 设备 ,而 
且 这 部 分 市 场 有 日 趋 扩 大 的 趋势 。 

目前 ,国内 生产 沸腾 制 粉 干 燥 机 的 企业 约 有 二 十 多 个 ， 
每 年 生产 200 余 台 ,年 总 产值 4 000 万 元 左右 。 但 大 部 分 产 
品 还 是 集中 在 3~5 个 企业 ,这 几 个 企业 生产 比较 专业 , 具 
有 一 定 的 开发 .生产 能 力 , 产 品 制造 比较 精细 ,用 户 反映 较 
好 ,有 明显 的 品牌 优势 。 

总 之 ,国内 外 市 场 对 一 步 制 粒 机 的 需求 ,在 “十 五 "期 间 
的 前 两 年 ,每 年 都 将 递增 ,但 在 2003 年 以 后 的 两 年 中 , 随 着 
制药 工业 的 GMP 改造 的 完成 ,需求 即将 饱和 ,而 且 将 迅速 
衰退 。 此 外 ,我 们 还 必须 看 到 ,与 发 达 国 家 相 比 ,我 们 的 产 
品 水 平 还 存在 一 定 的 差距 。 这 就 要 求 我 们 必须 要 面向 世 
界 ,结合 实际 使 用 经 验 ,借鉴 国际 先进 技术 ,探索 新 工艺 , 开 
发 新 技术 , 拿 出 新 产品 去 参与 竞争 。 只 有 这 样 , 在 国内 外 市 
场 上 才能 占有 一 席 之 地 。 例 如 要 加 快 设计 研究 制造 集 混合 
一 流 态 化 造 粒 ~> 包 衣 一 干燥 于 一 体 的 多 功能 一 步 制 粒 机 。 
同时 ,又 要 着 手 研制 开发 能 连续 实现 普通 化 进 料 .混合 、 制 
粒 干燥 ,连续 出 粒 的 一 步 制 粒 机 ,实现 真正 意义 上 的 “绿色 
装备 ”“ 绿 色 生产 ”, 为 一 步 制 粒 机 开拓 出 一 个 更 广阔 的 市 
场 空间 。 、 Е 

2. 深 简 干燥 机 . 

滚 简 干燥 机 广泛 适用 于 食品 .饲料 .化 工 等 工业 领域 作 
为 干燥 粘 稠 状 液态 物料 之 用 。 其 工作 原理 为 在 一 圆柱 形 滚 
简 内 施 以 饱和 水 燕 汽 (或 导 人 热 油 及 冷凝 剂 ) 作 加 热 ( 冷 却 ) 
介质 ,物料 喷涂 于 滚 简 外 壁 并 被 加 热 ( 或 冷却 ) .熟化 .成 膜 、 
TEGER) ,最 终 被 铲 刮 下 来 而 制 成 为 成 品 。 这 种 密闭 传 
导 的 工作 原理 具有 显著 的 节能 性 和 工艺 稳定 性 。 

据 不 完全 统计 EAE” AE ME, RE H A h . 饲 
料 ,化工 等 行业 共 装 备 各 种 类 型 的 滚 简 干燥 机 约 1 000 台 。 
其 中 ,从 日 本 荷兰、 德国 .波兰 .美国 等 国家 及 中 国 台 湾 引 
进 约 200 台 ,其 市 场 占有 率 约 20% ;国产 机 约 为 800 6, Ж 
市 场 点 有 率 约 为 80%。 

预计 “十 五 ”期间 ,我 国 深 简 干燥 机 总 需求 量 约 为 600 ~ 
1 000 台 。 马 铃 昔 预 糊 化 淀粉 生产 和 雪花 全 粉 生产 已 经 列 
为 国家 经 贸 委 “十 五 ”规划 食品 工业 发 展 的 重点 和 主要 方 
向 ,并 且 列 入 科技 部 国家 “十 五 ”科技 攻关 项 目 计 划 。 这 是 
滚 简 干燥 机 “十 五 "期间 的 重要 应 用 行业 。“ 八 五 "和 “ 九 五 ” 
期 间 获得 迅速 发 展 的 速溶 营养 麦片 经 过 调整 充实 和 提高 后 
将 会 进入 新 一 轮 发 展 阶段 。“ 十 五 ”期间 该 行业 对 深 简 干燥 
机 的 应 用 量 将 会 以 每 年 15% 左 右 的 速度 递增 。 SRAN 
料 行业 和 变性 淀粉 行业 的 “十 五 "规划 相 适 应 , “十 五 ”期间 
我 国 变 性 淀粉 行业 对 滚 简 干燥 机 的 需求 量 将 比 “ 九 五 "期 间 
有 一 个 较 大 的 发 展 , 预 计 总 需求 量 将 超过 400 台 ( 套 )。 

我 们 将 继续 开发 滚 简 干燥 机 的 新 用 途 、 新 领域 ,为 在 
“十 五 "期 间 将 滚 简 干 燥 技 术 达 到 国际 先进 水 平 , 且 在 国内 
实现 用 国产 深 简 干燥 机 完全 替代 进口 产品 而 努力 。 

3. 离心 喷雾 干燥 机 

由 于 离心 喷雾 于 燥 在 染料 .乳品 等 领域 的 应 用 取得 了 
十 分 理想 的 效果 ,因此 多 年 来 该 设备 在 这 些 部 门 中 得 到 广 
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泛 的 应 用 ,而 且 设 备 本 身 的 技术 水 平和 制造 质量 也 有 了 长 
足 进 步 。 近 年 来 由 于 大 型 离心 时 雾 干燥 机 在 烟 气 脱硫 应 用 
方面 受到 注意 ,因此 该 机 具有 良好 的 发 展 前 景 。 

仅 就 烟 气 脱硫 市 言 ,由 于 血气 排放 中 的 硫 给 坏 境 汕 来 
极 大 的 污染 ,有些 地 区 经 常 发 生 酸 坪 。 随 着 我 国 对 环境 质 
量 日 趋 重视 ,因此 对 烟 气 排放 企业 的 烟 气 脱硫 要 求 也 日 趋 
严格 。 由 于 每 小 时 喷雾 晤 大 于 10t 的 大 型 离心 喷雾 十 燥 机 
具有 理想 的 烟 气 脱硫 效果 ,预计 除 在 合成 染料 等 化 工 产品 
中 应 用 外 ,目前 我 国 至 少 有 10 000 f 10t 以 上 的 锅炉 还 是 
只 除尘 ,不 脱硫 ,再 加 上 电厂 .焦化 厂 .水泥 厂 等 烟 气 排放 量 
大 的 企业 的 环保 改造 的 需要 ,预计 该 设备 每 年 市 场 的 需 量 
可 达 白 台 ( 套 ) 以 上 。 

4. 粮食 干燥 仓 贮 设备 

时 用 , 粮 食 的 烘 干 及 仓 贮 已 经 得 到 国家 和 各 有 关 部 门 
的 高 度 午 视 , 再 加 上 环保 等 方面 要 求 ,我 国 已 开始 转变 过 去 
粮仓 烘 十 主要 靠 自然 肪 上 栖 的 局 面 ,粮仓 烘 王 设备 和 仓 贮 没 
备 开始 得 到 普遍 推广 ,“ 九 五 "期间, 仪 世 界 银行 货款 的 中 国 
粮食 流通 项 目 在 我 国 东 北 、 内 蒙 就 建立 59 个 粮食 中 转 库 和 
279 个 收纳 库 ,再 加 上 各 地 粮食 部 门 自 筹 资金 建立 的 粮食 
流通 项 目 ,每 年 仅 此 行业 至 少 也 要 应 用 20 f (FE RR TF HE 
仓 迪 设备 。“ 十 五 "期 间 ,我国 将 继续 加 强 粮 食 烘 干 仓 必 设 
备 的 投入 。 随 着 社会 的 发 展 ,乡镇 .集体 其 至 个 人 对 小 型 烘 
干 设备 ,特别 是 适用 于 水 稻 .小麦 ,种子 处 理 的 小 型 (处 理 量 
< SUVh) 烘 十 设备 的 需求 量 将 逐渐 增加 。 “FE KWAR 
国 对 各 类 烘 干 设备 的 需要 量 将 达到 每 年 千 台 ( 套 ) 左 右 。 

5. 大 型 蒸汽 灭 菌 .真空 冷冻 干燥 机 

RAKA .真空 冷冻 于 煤 机 是 保证 生物 药品 质量 的 关 
键 设备 。 随 着 国民 生活 水 平日 益 提 高 ,对 具有 复 水 性 好 、 
色 洋 保持 及 营 养 保持 性 好 的 经 真空 冷冻 处 理 的 食品 .蔬菜 、 
保健 品 .营养 品 的 需求 量 不 断 增加 ,因此 ,适应 这 些 产 品 需 
要 的 大 型 真空 伶 冻 干燥 设备 的 需求 最 也 将 随 之 增加 。 仅 国 
内 市 场 在 "十 五 "期 问 预 计 每 年 需求 量 可 达 百 台 ( 套 )( 指 上 
述 两 种 类 型 ) “十 五 "期 间 国 际 市 场 也 将 有 良好 的 开拓 前 
量 。 因 此 ,上述 产品 在 “十 五 "期 间 将 是 本 行业 里 点 发 展 并 
其 有 良好 潜力 的 产品 。 

6. 垃圾 处 理 后 期 干燥 设备 

由 于 城市 生活 垃圾 的 填 埋 会 破坏 土质 和 地 下 水 资源 , 焚 
烧 义 产生 有 害 废气 ,而 现在 使 用 的 使 城市 生活 垃圾 转化 为 有 机 
肥料 的 干燥 设备 ,其 热效率 低 ,成 本 高 ,设备 也 庞大 ,为 此 , 研 





制 高 效 . 低 成 本 .结构 紧 竣 的 干燥 设备 ,将 在 未 来 的 城市 生活 垃 
圾 处 理 及 有 效 利用 上 发 挥 积极 作用 ,具有 十 分 广阔 的 市 场 前 
景 ,预计 "十 五 ?期间 ,每 年 市 场 销售 量 可 达 100 台 以 上 。 

7. 粳 秸 及 水 产 畜 禽 下 脚 料 十 燥 设 备 

在 酿造 .制药 .水 产品 加 工 及 畜 禽 产品 加 工 过 程 中 产生 
KERRIES 下脚 料 。 这 些 废 弃 物 如 果 经 过 合理 处 理 加 工 ， 
是 良好 的 饲料 原料 ,会 给 社会 带 来 巨大 的 财富 。 但 目前 我 
国 缺 少 理想 的 专用 设备 ,使 这 些 资源 无 法 得 到 很 好 利用 ,这 
不 仅 造 成 了 巨大 浪费 ,而 且 还 给 环境 带 来 了 极 大 的 污染 。 
国外 经 济 发 达 国 家 从 20 世纪 70 年 代 末 就 开始 了 这 一 项 目 
的 研究 并 已 取得 成 功 。 目 前 ,国外 已 有 成 型 技术 ,我 国 也 已 
有 个 别 企 业 ( 如 北京 酒精 厂 .铁岭 玉米 深加工 集团 公司 等 ) 
从 国外 引进 了 成 套 设备 。 但 由 于 国外 设备 的 费用 昂贵 ,我 
国 大 多 数 企 业 难 以 接受 采用 。 为 此 ,铁岭 精工 机 械 有 限 公 
司 等 企业 从 20 世纪 90 年 代 开 始 在 分 析 研 究 国外 现 有 设备 
的 基础 上 设计 研制 适合 我 国 国情 的 糟 潭 及 水 产品 下 脚 料 处 
理 的 十 燥 设 备 并 取得 了 可 喜 地 进展 。 

据 统计 ,我 国 现 有 制药 企业 达 7 000 余 个 ,酿造 上 4 000 
多 个 ,大 型 养 鸡 场 .水 产品 加 工厂 都 在 数 百 家 以 上 。 因 此 ， 
研制 .开发 ,生产 相 适 应 的 干燥 设备 具有 十 分 广 阅 的 市 场 前 
Ro “十 五 "期 间 ,至 少 每 年 可 推广 100 EM Eo 

综 上 所 述 , 由 于 我 国 现在 已 生产 的 于 爆 设 备 的 品种 日 益 
增加 ,适用 范围 不 断 扩 大 ,产品 水 平 及 产品 质量 在 迅速 提高 ， 
所 以 在 市 场 上 的 竞争 能 力也 就 不 断 地 在 加 强 ,我 国 干 燥 设 备 
行业 的 发 展 前 景 仍 将 是 良好 的 。 在 我 国 加 和 WTO 之 后 ,由 
于 我 国王 燥 设备 已 经 开始 进入 较 成 熟 阶段 ,能够 比较 好 地 满 
足 各 方面 用 户 的 实际 需要 ,而 在 价格 上 又 明显 的 比 国 外 设备 
低廉 。-- 般 说 来 ,我 国生 产 的 干燥 设备 , 售 价 只 有 国外 相同 
产品 的 /3。 于 是 在 市 场 竞争 中 便 为 我 国产 品 创造 优势 。 男 
-方面 ,由 于 在 加 入 WTO 之 后 ,我 国 干 燥 设 备 生 产 企业 可 以 
更 多 地 与 国外 交流 ,有 利于 促进 我 国产 品 的 改进 .提高 ,加 快 
缩小 与 国际 先进 水 平 的 差距 ,提高 我 国产 品 在 用 户 中 的 信任 
度 。 由 于 干燥 设备 一 般 都 是 结构 体积 较 大 ,很 多 设备 都 涉 太 
较 多 的 现场 安装 .调试 和 售后 服务 等 工作 量 。 因 此 ,对 国内 
用 户 而 言 ,国产 设备 较 进 口 设备 具有 相对 明显 的 优势 ， 因 
此 ,加 入 WTO 之 后 ,虽然 在 一 段 时 间 之 内 ,国外 产品 可 能 在 
某 种 程度 上 对 国产 设备 产生 冲击 和 影响 ,但 从 总 体 市 场 发 展 
角度 上 看 ,从 我 国 干 燥 设 备 行 业 长 远 发 展 上 看 ,我 国 加 入 
WTO 对 本 行业 将 会 产生 积极 有 利 地 影响 。 





顶 测 减 变速 机 行业 协会 在 "十 五 "期 间 的 市 场 变化 情 
况 ,就 要 分 析 减 变速 机 行业 协会 自 成 立 到 现在 13 年 来 在 全 
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国友 行业 中 的 宏观 态势 的 变化 情况 来 看 它 月 身 的 规律 ,分 


析 这 种 规律 , 找 出 这 种 规律 的 依据 ,才能 从 今后 发 展 变化 的 


趋势 中 作出 比较 中 肯 的 来 预测 市 场 。 

我 们 对 13 年 中 各 会 员 厂 的 大 量 报表 数据 进行 采集 ,但 
又 不 把 它 看 成 是 静止 的 ,单一 的 ,而 是 综合 地 统一 地 看 它 的 
规律 性 。 

一 .十 三 年 来 宏观 态势 的 变化 

1. 全 国生 产 减 变速 机 企业 的 分 布 情况 

据 不 完全 而 比较 粗 的 统计 ,截止 到 2000 年 国内 各 种 性 
质 的 生产 减 变速 机 的 企业 涉及 到 27 的 省 .市 .自治 区 ,其 总 
数 为 330 个 (包括 会 员 单位 ) ,其 中 天 津 7 个 .北京 11 个 `、 上 
海 19 个 .河北 11 个 .山西 $ 个 内蒙 3 个 .辽宁 53 个 .黑龙 
汇 7 个 .吉林 9 个 .江苏 61 个 .浙江 46 个 .山东 18 个 .广西 4 
个 .四川 13 个 .甘肃 5 个 .陕西 15 个 广东 11 个、 江西 4 个 、 
河南 7 个 .湖北 8 个 .湖南 4 个 .青海 1 个 .贵州 2 个 .新疆 1 
个 .安徽 1 个 云南 1 个 .福建 3 个 。 

2. 产品 变化 情况 

1992 年 以 前 ,我 们 减 变 速 机 行业 协会 企业 基本 上 还 是 生 
产 单一 品种 , 即 摆 线 针 轮 减速 机 其 中 只 有 很 少数 广 家 还 有 其 
他 产品 。 到 1992 年 以 后 在 产品 品种 上 已 经 发 展 到 五 大 类 近 
百 个 品种 ,还 从 这 些 品 种 中 衍生 出 名 目 繁多 的 非 标 产品 ,万 
以 1995 年 以 后 更 为 突出 。 据 初步 统计 五 大 类 产品 即 : 

(1) 摆 线 针 轮 减 速 机 产品 :有 更 新 换代 的 X8000 系列 、 
X.B 系 列 摆 线 针 轮 减速 机 ,微型 摆 线 针 轮 减速 机 ,精密 铸造 
微型 摆 线 针 轮 减速 机 , 非 标 摆 线 针 轮 减速 机 。 

(2) 机 械 无 级 变速 类 ;有 MB JWB 、YNT 三 个 系列 转 臂 
行星 机 械 巨 级 变速 机 , 齿 链 式 机 械 无 级 变速 机 , 白 威 尔 无 级 
变速 机 。 新 开发 CV 差 动 封闭 元 级 变速 机 ,MBK 行星 差 动 
无 级 变速 机 , 带 数 显 全 自动 调 速 变 减 速 机 ,MBN 精密 铸造 
无 级 变速 机 。 

(3) 齿 轮 类 减速 机 :有 ZO .JZO 型 圆柱 齿轮 减速 机 ,XJL 
行星 齿轮 减速 机 ,自动 扶梯 虑 引 机 ,汽车 检测 专用 减速 机 ， 
ZJY75 – 300. 2]63 - 630 型 轴 装 式 硬 齿 面 减速 机 ,TCJ100 - 
400 型 齿轮 减速 机 ,TX25 - 600 立 式 行星 齿轮 减速 机 ,JWY、 
SZJ 型 单 螺 杆 、 双 螺杆 挤 出 专用 齿轮 箱 , QJ14 ~ 1000 型 、 
ZQA250 - 1000 型 起 重用 齿轮 减速 机 ,2ZD100 - 1650 型 圆柱 
齿轮 减速 机 ,NAD200 - 2000、NGW 型 行星 齿轮 减速 机 ,DBY、 
DCY160 ~ 560 型 圆锥 贺 柱 齿轮 减速 机 ,ZDY 、ZLX ,7$Ү80 - 
710 型 硬 齿 面 圆柱 齿轮 减速 机 ,TK 齿轮 一 伞 齿 减速 电机 , 
FÊ - 蜗轮 减速 电机 ,TP80 - 710 多 边 安装 垂直 轴 硬 齿 面 减速 
机 ,TR 齿轮 减速 电机 ,TF 轴 装 式 齿 轮 减速 电机 ,R 系列 斜 齿 
HE î 面 减速 机 ,K 系列 螺旋 锥 齿轮 减速 机 ,F 系列 平行 轴 斜 
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系列 齿轮 蜗轮 减速 机 , 阅 弧 齿 蜗杆 减速 机 。 

(5) 电 动 滚 简 类 :有 WD 型 外 装 式 电动 滚 简 ,TJ 型 油 浸 
式 电动 滚 简 ,本 型 从 动 滚 简 ,电磁 制 动 式 .机械 道 止 式 电 动 
滚 简 , 重 载 钢 轨 输 送 滚筒 , 圆 木 输送 机 滚 简 , 卷 扬 深 简 , 双 层 
简体 电动 滚筒 ,简体 带 V 形 槽 电动 滚 简 , 链 轮 输 送 机 滚 简 ， 
钢管 输送 机 滚 简 , 锥 形 深 简 , 板 条 状 深 简 ,螺旋 输送 深 简 , 单 
FE FA J LTR Î ,无 级 调 速 电动 滚 简 ,TDY75 型 油 冷 式 电动 深 
简 ,DYI 移动 铀 冷 式 电动 滚筒 , 道 止 式 包 胶 滚 简 。 

说 明 我 们 行业 企业 的 决策 者 在 观念 上 发 生 了 深刻 的 变 
化 。 他 们 已 经 从 卖方 市 场 回 买方 市 场 转变 ,用 户 需要 什么 
就 生产 什么 。 还 说 明 在 减 变速 机 国际 财团 及 跨国 公司 涌 进 
中 国 的 时 候 , 已 经 及 早 做 了 产品 结构 的 调整 。 

3. 外 资 企业 涌 进 中 国 

这 是 国内 市 场 变化 的 十 分 重要 的 阶段 ,1995 年 以 前 这 
些 老牌 减 变 速 机 国际 财团 及 跨国 公司 仅 是 看 看 谈 谈 ,1995 
年 以 后 就 动 真 格 的 了 ,他 们 选 址 建 厂 ,招兵买马 ,筹建 企业 ， 
进度 极 快 。 已 进驻 我 国 的 外 国 公 司 有 :日 本 住友 财团 的 天 
津 住 重 减 变速 机 有 限 公 司 , 德 国 的 跨国 公司 的 天 津 Sew 一 
EURODRIVE 有 限 公 司 , 芬 兰 的 圣 坦 撤 罗 (SANTASALD), 英 
国 跨 国 公司 的 汉 森 减 变 速 机 有 限 公司 ,以 及 三 木 , 福 兰 德 
等 。 在 这 些 外 资 企 业 中 ,大 概要 算 德 国 Sew EIRA, CE 
跨国 企业 ,是 址 界 大 型 减 变 速 机 制造 集团 。 他 们 制造 齿轮 
减速 机 ,总 部 设 在 德国 布鲁塞尔 ,在 全 球 拥有 8 个 大 型 制造 
厂 ,40 个 组 装 厂 及 180 多 个 办 事 处 。 这 些 外 资 企业 在 中 国 
的 投资 额 , 按 人 民 币 计算 约 为 20.095 42, FE 1996 ~ 1997 年 
ZIK FF ,1997 年 销售 额 约 为 1.2 亿 至 1,5 亿 ,2000 年 网 上 
资料 显示 为 40 889.9 万 元 。 约 为 国内 企业 整个 市 场 的 15% 
~ 20% ,仅仅 几 年 的 功夫 ,已 初 具 规 模 。 这 些 外 资 企 业 的 特 
点 是 资金 雄厚 ,产品 水 平 高 ,加 工 设备 及 手段 先进 ,产品 质 
量 好 ,他 们 瞄准 国家 重点 工程 .提供 配套 ,不 惜 血 本 争夺 中 
国 市 场 ,目前 在 一 些 产业 行业 领域 与 国内 企业 争夺 较为 激 
烈 。 他 们 在 进入 国内 市 场 初期 ,其 产品 价格 较 高 ,目前 也 纷 
纷 降价 ,参与 到 行业 价格 腕 争 中 ,加 上 国内 有 些 行业 企业 财 
大 气 粗 ,愿意 花 大 价钱 购置 先进 的 或 者 说 外 资 企业 的 产品 ， 
因此 一 些 市 场 已 被 外 资 企 业 占 有 。 另 外 国家 对 外 资 企业 的 
优惠 政策 也 有 利于 他 们 的 快速 发 展 。 我 们 减 变速 机 行业 协 
会 与 他 们 在 有 政策 优惠 的 条 件 下 共存 了 5 至 6 年 。 所 以 对 
我 们 减 变速 机 行业 协会 来 说 ,在 某 种 意义 上 讲 , 我 们 早 在 
1997 年 就 加 入 了 WTO。 

4. 产量 变化 情况 

我 们 减 变速 机 行业 协会 13 年 来 的 产品 产量 情况 见 表 1。 


表 1 减 变速 机 行业 协会 13 年 来 的 产品 产量 情况 





年 Ж 


1988 1989 19% | 





2000 














产量 (万 台 ) 





表 1 中 的 数据 是 行业 协会 13 年 来 所 收集 的 统计 资料 ， 
并 不 完善 ,但 基本 上 能 反映 减 变速 机 行业 的 生产 情况 及 13 
年 产量 变化 。 


1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 
12.1 | 19.2 | 346 | 29.2 | 26.6 | 37 | 30.8 | 29.2 | 30.3 





41.8 


二 、 销 售 量 和 销售 收入 曲线 图 
我 们 采用 销售 量 曲线 图 及 销售 收入 曲线 图 ,来 说 明 行 


业 市 场 变 化 情况 ,具体 详 见 图 E 2, 
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图 | 销售 量 曲线 图 
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图 2 销售 收入 曲线 图 


i 高低 峰 及 平均 值 的 分 析 

从 销售 晤 曲线 图 中 不 难看 出 由 1988 FHM 15.8 万 台 上 
Л] 2000 年 的 41.8 万 人 台 , 在 13 年 中 经 过 了 4 个 高 蜂 期 , 即 
1989 年 的 30.277] f 1993 年 34.6 万 台 .1996 年 的 37 FRA. 
2000 第 的 41.8 万 台 。 同 时 又 经 过 开 个 低 峰 期 , 即 1991 年 的 
12.1 万 台 .1995 年 的 26.6 万 台 .1998 年 的 29.2 万 台 ( 以 上 数 
据 只 取 于 入 )， 第 一 个 低 峰 期 经 历 了 三 年 , 即 1991 年 至 1992 
年 ;第 二 个 低 峰 期 经 历 二 年 , 即 1994 年 至 1995 年 ;第 三 个 
低 峰 期 经 历 了 三 年 , 即 1997 年 至 1999 年 ,在 13 年 中 低 峰 期 
的 问 隔 时 间 是 2 至 3 年 ,平均 周期 是 2.6 年 ,这 13 年 中 平均 
"ДЕ 23.5 万 台 , 有 了 这 个 平均 数 再 来 对 比 丙 峰 期 的 周期 。 
第 一 个 低 峰 期 比 平均 数 底 11.4 万 台 , 这 是 发 生 在 1991 年 ,第 
二 个 低 峰 期 就 比 平 均 数 高 出 3.1 万 台 , 这 是 发 牛 在 1995 年 ， 
第 .个 低 峰 期 比 平均 数 又 高 出 了 将 近 7 万 台 , 这 是 发 生 在 
1998 年 。 这 条 13 年 的 曲线 还 告诉 我 们 还 有 更 有 前 景 的 数 
字 ,它们 是 第 二 个 低 峰 比 第 一 个 低 峰 高 出 14.5 万 台 , 第 三 个 
低 峰 比 第 二 个 低 峰 又 高 出 将 近 2.6 万 台 . 这 说 明 13 年 中 三 
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个 低 峰 年 的 最 底 值 中 有 二 个 最 底 值 已 经 趋 过 了 13 年 的 平均 
值 ,而 且 三 个 低 蜂 值 一 个 比 一 个 高 。 在 13 年 中 又 有 四 个 高 
峰 年 ,1993 年 高 峰 年 比 1989 年 高 峰 年 高 出 4.4 万 台 , 同 样 
1996 年 比 1993 年 高 出 2.4 F A ,2000 年 比 1996 年 高 出 将 近 
4.8 万 台 。 在 13 年 中 高 于 平均 数 的 年 份 是 9 年 ,而 世 在 1993 
年 以 后 连续 8 年 都 高 于 平均 数 , 其 高 峰 年 一 年 比 一 年 高 。 这 
条 曲线 最 重要 的 地 方 是 说 明了 13 年 来 的 变化 规律 ,发 展 趋 
势 。 

2. 产品 销售 收入 和 销售 量 曲线 对 比分 析 

销售 量 曲线 图 的 走势 能 不 能 从 销售 收入 曲线 图 中 得 出 
佐证 。 在 销售 收入 曲线 图 表 中 ,这 条 曲线 中 有 8 年 超过 平均 
ЇН ,在 平均 值 以 上 含有 销量 曲线 的 三 个 高 峰 生 ,三 个 低 峰 年 
中 辐 销 量 曲 线 一 样 ,有 二 个 词 于 平均 值 ,二 个 徘 逢 段 即 1988 
年 至 1991 年 和 1993 年 至 1997 年 ,这 同 大 气候 相通 应 。 因 此 
基本 上 优 证 了 发 展 规律 。 

三 “十 五 " 减 变速 机 市 场 的 预测 

通过 上 述 详尽 的 分 析 充 分 说 明了 我 们 减 变 速 机 行业 协 
会 成 员 单 位 的 决策 者 ,通过 他 们 的 艰辛 . 需 强 的 努力 ,走出 了 
一 条 开 折 .创新 的 发 展 道路 。 这 是 预测 市 场 的 必 备 条 件 ， 

因此 我 们 预测 在 “十 五 "期 间 减 变速 机 的 总 销量 在 二 个 
平均 数 之 间 ( 一 个 平均 数 是 13 年 的 平均 数 为 23.5 万 台 ,第 
二 个 平均 数 是 13 年 中 四 个 高 峰 年 平均 值 为 35.9 PF f), Bl 
23.5 万 台 至 35.9 万 台 之 加 可 能 性 较 大 ,是 珊 出 13 年 平均 数 
的 4 至 5 个 百分点 。 

四 \ 市 场 规律 的 分 析 

我 们 是 在 总 结 过 去 13 年 来 宏观 的 变化 的 基础 上 上 对 ”十 
五 "期 间 的 市 场 作出 预测 的 。 这 些 变化 是 会 员 单 位 的 变化 
一 一 增加 , 非 会 员 单位 的 变化 一 一 猛 增 , 产 品 品种 的 变化 
一 一 大 幅度 调整 ,外 资 企业 的 大 量 涌 进 ,以 及 在 这 13 年 中 国 
家 大 气候 的 变化 一 改革 .开放 ,调整 KEKO E. RIME 
机 行业 协会 13 年 来 就 处 在 这 个 过 程 中 ,将 这 13 年 的 数据 总 
结 出 来 找 出 来 它 的 发 展 变化 规律 ,由 此 作出 的 ”二 五 "期 间 的 
市 场 情况 预测 ,其 结论 就 化 较 中 肯 o 
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徽 三 联系 业 股份 有 限 公 司 463 万 元 ,10 个 企业 合计 恒利 
11 256520, EITA Ж] 16 072 万 元 的 70% 。 由 此 可 见 , 盘 
利 大 户 对 行业 熏 利 水 平 的 影响 是 很 大 的 。 二 是 费用 和 税金 
的 减少 ,增加 了 行业 利润 。2000 年 财务 费用 比 上 年 减少 
2 234 万 元 ,产品 销售 税金 和 附加 比 上 年 减少 229 万 元 ,管理 
费用 中 的 税金 比 上 年 减少 758 万 元 ,劳动 .待业 保险 较 上 年 
减少 4 265 万 元 ,总 共 比 上 年 减少 7 486 万 元 ,相应 增加 了 行 
一 生产 发 展 情况 业 利润 。 三 是 产品 销售 利润 和 其 他 业务 利润 增加 ,带动 了 
2000 年 中 国 通用 机 械 革 行业 协会 会 员 企业 总 数 为 235 FANA MINER 
个 。 据 对 134 个 会 员 企业 的 统计 ,职工 总 数 为 6.8 万 人 ,其 2000 年 ,25 个 骨 于 重点 企业 完成 十 业 总 产值 约 17.2 亿 
中 工程 技术 人 员 为 7 009 人 ;固定 资产 原价 约 55 亿 元 ;完成 元 (不 变价 ); 完 成 工业 增加 值 约 $ 亿 元 ;完成 产品 产量 约 
工业 总 产值 (不 变价 )450 792 万 元 ;完成 工业 增加 值 约 13.4 10797778. ДАНАТ. 62063, 


亿 元 ;实现 利润 2 546 万 元 ,同比 增长 2.32 倍 ;完成 产品 产 2000 年 录 行 业经 济 效益 综合 指数 实现 65.58% ,同比 提 
量 约 280 多 万 台 。 高 1.5 个 百分点 。 从 地 区 看 :东北 地 区 降低 2.78 个 百分点 ` 


恤 利 成 倍增 长 的 主要 原因 ,一 是 盈利 大 户 拉动 行业 一 华北 地 区 提高 14.47 А, I LH XE Ê 8.48 个 百 分 


利水 平 的 成 倍增 长 。2000 年 行业 一 利 大 户 的 丰 球 集团 公司 PREKER 18.27 个 自分 点 ,中 南 地 区 降低 15.07 个 
BAN 984 万 元 .上海 大 隆 机 器 厂 1 952 万 元 .丹东 克隆 集团 。 自分 乓 ,西南 地 区 降 代 8.22 个 百分点 。2000 年 如 行业 整体 


有 限 公司 1 092 万 元 . 博 山水 聚 厂 股份 有 限 公司 1015 万 元 、 径 济 笋 蔡 最 然 各 地 区 问 人 不够 平衡 ,仍然 在 低 水 平 下 运行 ,但 
山东 省 潍坊 生 建 集团 1 211 万 元 .山东 双 轮 集团 股份 有 限 公 。 АООТ ИАН To ан TILE BWR 
司 1 403 万 元 .佛山 水 泵 厂 有 限 公司 868 万 元 ,长 沙 通 大 集 PORRIG, ARAN RRRA RE, EE T 2A 





团 有 限 公司 654 万 元 .广州 广 一 集团 有 限 公司 614 万 元 . 安 生产率, 产品 销售 率 , 降 低 了 资产 负债 率 的 结果 。 


%1 2000 年 泵 行业 骨干 重点 企业 产值 完成 情况 
工业 总 产值 (不 变价 ) 销售 产值 


全 年 完成 | 上 年 完成 为 上 年 
(万 元 ) (万 元 ) 完成 % 


沈阳 水 泵 股份 有 限 公 司 . 22238 83.7 
EFE LE EER A PEA Б] . 17992 78.5 
长 沙 通 大 (集团 ) 长 沙 水 泵 厂 | 13553 116.2 
КЕИ Г 10488 147.4 
6 
9 
5 
б 








АЖЕ ЖАВ S 11455 102. 
К ЖЕ ЧУ ЖЛ. Н RA Н] . 12970 93. 
К КЕ . 10794 81. 
武汉 四 方 泵 业 集 团 有 限 公 司 . 6496 40. 
BILKE {ЯШ ДЕ) . 10519 184.1 
佛山 水 泵 厂 . 12068 113.2 
本 泥水 泵 厂 . 3436 77.0 
ERKEN . 3937 130.8 
重庆 水 泵 三 | . 3989 117.0 
Т.Ж ЖТ | 2902 68.9 

7 

0 

6 

4 





= УЫ . 3047 84. 
四 川 新 达 集 团 有 限 公司 . 2804 47. 
隐 通 企业 (集团 ) 公 司 新 乡 水 有 泵 厂 . 1605 89. 
沈阳 潜水 有 泵 厂 . 3908 125, 
宝鸡 水 有 泵 厂 . 1598 83.1 
兰州 水 泵 总 厂 . 1996 73.2 
ДЕ ЖЖ 1 701 — 
BH FR ЖЖ) 2 213 88.3 
EREKE , 1 557 95.3 
HAKEN . 329 135.6 
济南 水 泵 厂 . 316 143.4 
合计 171 559 165 453 . 163 911 100.2 














R2 2000 年 泵 行业 骨干 重点 企业 销售 完成 情况 































































































































序号 为 上 年 全 年 完成 为 上 年 全 年 完成 为 上 年 
完成 % (万 元 ) 完成 久 (万 元 ) 完成 % 
1 沈阳 水 泵 股份 有 限 公司 72.5 56.8 248 103.4 
2 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公 司 84.3 77. ~ 1470 一 
3 长 沙 通 大 (集团 ) 长 沙 水 泵 厂 107.3 654 80.7 
4 石家庄 泵 业 集 团 有 限 公 司 2 386 110.1 
5 大 连 耐酸 泵 三 .0 ~ 1581 一 
6 XK FÊ ЧУ ЛЕЯ RAR .8 36 22.3 
7 无 锡 市 水 有 泵 厂 .7 33 94.3 
8 武汉 四 方 蔷 业 集 团 有 限 公 司 ‚8 - 1341 一 
9 博 山 水 泵 厂 股 份 有 限 公 司 .9 1015 906.3 
10 佛山 水 泵 厂 .2 868 151.5 
11 KRKE .0 – 396 — 
12 上 海 第 一 水 泵 厂 .8 15 214.3 
13 重庆 水 泵 三 6 105 500.0 
14 ЕНН .4 ] 33.3 
15 自贡 工业 泵 三 .2 - 353 一 
16 四 川 新 达 集 团 有 限 公 司 4 - 297 一 
17 ЖИ ТЕ ЧУ (ЕШ ИД Яд ЖЖ 79.9 - 290 一 
18 沈阳 潜水 泵 厂 . 212 115.2 
19 EKET ё - 598 一 
20 = ЖЖК . - 268 一 
21 ERKEN — — 
22 HATKE — — 
23 МЛК Г — — 
24 甘肃 水 泵 厂 - 445 一 
25 WAKEN -4 —- 
合计 – 3471 
表 3 2000 年 泵 行业 骨干 重点 企业 主要 产品 产量 完成 情况 (单位 : 台 ) 
tE | HEE | EFE 
单 级 单 吸 清水 离心 泵 349507 354070 119587 
2 单 级 双 吸 清水 离心 泵 11673 12057 2629 
其 中 ;812.8mm(32in) 以 上 44 44 10 
3 ERAGE 77903 77586 21183 
其 中 :152.4mm(6in) 以 上 1112 783 121 
4 锅炉 给 水 泵 14320 13960 4874 
其 中 ;高压 2 2 
5 йй Ж 6791 7087 1202 1189 215 
6 EMR (ФРИЗ) 9498 9878 2165 2126 384 
7 E Ж 34670 30112 189 242 107 
8 冷凝 泵 17618 16839 138 194 162 
9 PKR 18345 17595 933 918 396 
t0 WHF 11653 11588 861 825 161 
11 RHR 32002 32904 627 616 636 
Жз; КЖЕ 6014 6369 618 607 623 
12 FF 2K EF 194960 195987 8086 8975 9259 
其 中 RHF KEE FR 11328 8612 323 397 174 
Л #3 6654 6625 492 492 137 
13 E FE ZR 2086 2218 
14 微型 泵 25092 25263 
15 ЖЕСЕ 24 20 24 20 19 
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离心 油 录 (化 工 流程 录 ) 
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序号 
17 i KR Th Ж 
其 中 :塑料 泵 
18 RFR 
19 齿轮 对 
20 ЖЖ 
21 污水 条 
22 UEI Ж 
23 KER 
24 BR 
25 WR 
26 ЖА Н. RA E Aap 
27 HRA R 
28 往复 真空 泵 
29 FE EFE Ж 


其 中 :高 压 
30 ЖА Я RFR 
3] 计量 泵 {比例 泵 ) 


32 WER 
33 FER 
34 管道 泵 76278 


35 HAR 50047 
合计 1029757 





沈阳 水 泵 股份 有 限 公 司 针对 2000 年 生产 任务 不 足 ,生产 资 
金 紧 张 的 情况 ,进行 生产 结构 调整 ,减少 中 小 型 设备 生产 能 力 
18 万 h, 加 大 大 中 型 设备 生产 能 力 15 万 h。 通 过 调整 基本 上 满 
足 了 生产 需要 并 取得 了 良好 效果 。 另 外 对 大 型 .生产 周期 长 的 
产品 做 到 提前 启动 ,提早 投入 生产 准备 工作 ,使 生产 任务 与 生 
产能 力 基 本 上 趋 于 平衡 。 该 公司 2000 年 完成 的 重大 生产 任务 : 
(1) 大 型 火电 机 组 配套 用 泵 。 主 要 有 沙 岭 电厂 7.8 #300MW K 
电机 组 配套 用 荣 ; 温 州 电厂 300MW 火电 机 组 配套 用 泵 ;信阳 电 
Г 300MW 火电 机 组 配套 用 泵 ;盘山 电厂 300MW 火电 机 组 配套 
用 泵 ; 宣 威 电 厂 300MW 火电 机 组 配套 用 和 泵 。(2) 为 石油 化 工厂 、 
炼油 装置 提供 配套 用 泵 。 主 要 有 镇海 石 化 公司 .安庆 石化 公 
司 .乌鲁木齐 石化 公司 . 锦 西 炼油 厂 .金陵 石化 公司 等 提供 配套 
用 和 泵 。 沈 阳 水 和 泵 股份 有 限 公司 坚持 以 市 场 为 中 心 , 大 力 调整 市 
场 结构 ,开发 新 的 市 场 领域 ,有 力 地 析 转 了 市 场 笑 势 ,在 国内 所 
有 立项 泵 的 招标 中 ,中标 率 达 55% ,特别 是 国内 最 大 的 供水 工 
程 一 一 东 深 供水 工程 一 举 中 标 ,开辟 了 该 公司 新 的 市 场 天 地 。 

长 沙 通 大 (集团 ) 有 限 公 司 针对 订货 产品 交 货 期 短 , 品 
种 多 ,大 泵 减少 ,小 泵 增多 的 情况 ,调整 生产 组 织 体系 ,将 生 
产 计划 采购, 工艺、 设备 等 部 门 合 并 ,增强 生产 指挥 能 力 ， 
减少 协调 环节 ,生产 部 门 在 克服 订货 产品 变化 和 公司 股改 
影响 的 双重 困难 下 积极 创造 条 件 , 全 年 生产 水 泵 2 895 台 、 
工矿 配件 336.St。 该 公司 承接 出 口 雏 拉克 174 台 泵 的 生产 
任务 ,显示 了 该 公司 在 承接 出 口 任务 中 所 具有 的 雄厚 实力 。 

广州 市 第 一 水 泵 厂 把 近 向 环保 领域 作为 企业 新 的 经 济 
增长 点 。 该 企业 看 准 市 场 发 展 趋势 ,开发 设计 了 环保 产品 
(水 . 气 、 声 治理 )。2000 年 初 安装 在 广州 市 内 环 路 的 SHP 隅 
声 屏 障 .广西 的 陶瓷 黑 烟 治理 .三 水 啤酒 废 液 处 理 等 均 得 到 





重点 骨干 企业 小 计 


生产 量 FF fF Bk 
807 
i 
62 
99 
918 
494 
486 
216 
104 
26 
167 
2 
197 
70 
133 
402 
16 
78560 216 
50376 1859 
1031038 23212 


社会 的 广泛 认可 和 环保 部 门 的 肯定 ‚2000 年 10 月 被 中 国 环 
保 产 业 协 会 评定 为 “中 国 环保 产业 肯 干 企业 ”。 

二 \ 市 场 及 销售 

2000 年 国内 水 泵 市 场 的 特点 是 供求 趋 于 平衡 。 随 着 市 
场 经 济 体系 的 建立 ,各 企业 市 场 化 经 营 水 平整 体 提高 ,调整 
产品 结构 ,积极 开发 适销 对 路 产品 ,以 产 定 销 。 泵 行业 会 员 
企业 经 过 努力 完成 销售 产值 约 45 亿 元 ;国内 销售 收入 约 
44.2 亿 元 ,销售 利润 比 上 年 增加 158 万 元 ;产销 率 为 
96.12% ;自前 产品 国内 市 场 占有 率 已 达到 84% FEF o 

随 着 市 场 经 济 体系 的 建立 ,各 企业 市 场 化 经 营 水 平整 
体 提 高 ,调整 产品 结构 ,积极 开发 适销 对 路 产品 ,以 销 定 产 ， 
使 得 产 成 品 存 货 增长 势头 得 到 了 遏制 。2000 年 产 成 品 存货 
113 751 万 元 ,同比 降低 7%。 产 品 库 存 288 413 台 , 同 比 减 
少 47 324 f ,降低 14.1%。 产 品 库 存 月 当量 为 2.8 个 月 , 比 
上 年 下 降 了 0.6 个 月 。 

2000 年 国际 市 场 形势 有 所 好 转 , 随 着 亚洲 经 济 的 复苏 ， 
泵 产品 出 口 快速 增长 。 

各 企业 积极 开拓 国外 市 场 , 扩 大 出 口 ,增加 创汇 ,实现 
出 口交 货 值 49 568 万 元 ,同比 增长 23.5%„ KP A FH U 
创汇 4841 万 美元 ,同比 增加 541 万 美元 ,增长 12.6% 。 西 
北 地 区 出 口 470 万 元 ,同比 增长 17 倍 。 西 南 地 区 出 口 148 
万 元 ,同比 增长 105.6% 。 华 北 地 区 出 口 1 904 万 元 ,同比 增 
长 44.1%。 华 东 地 区 出 口 40 077 万 元 ,同比 增长 33.5%。 
东北 地 区 出 口 3 186 万 元 ,同比 降低 16.4%。 从 出 日 地 区 
看 ,西北 、 西 南 和 华北 地 区 出 口 正 在 迅速 增长 ,加 快 了 开拓 
国外 市 场 的 步伐 。 华 东 地 区 仍然 保持 快速 增长 ,而 且 出 口 
较 多 的 企业 大 部 分 集中 在 该 地 区 。 


产品 概况 97 


在 泵 行业 会 员 企业 的 努力 下 ,2000 年 实现 自 营 出 口 创 
汇 4 841 万 美元 。 产 品 出 口 的 主要 国家 和 地 区 是 :美国 .日 


本 .中东 、 德 国 ,加拿大 .澳大利亚 .巴基斯坦 .希腊 .东欧 、 伊 
表 4 200 FRIT 






企业 名 称 








浙江 丰 球 集团 公司 

山东 双 轮 集团 股份 有 限 公 司 
KUARE KUKE 
KRA BL E HI A R Z н] 
KERRE! 

博 山 水 泵 三股 份 有 限 公 司 
沈阳 水 泵 股份 有 限 公 司 

EH BLE ERA RAF] 
ilok 
石家庄 泵 业 集 团 有 限 资 任 公司 
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目前 我 国 泵 行业 而 临 的 形势 是 :一 方面 很 多 中 小 三家 开 
于 不 足 吃 不 饱 , 另 一 方面 国内 市 场 大 量 被 国外 产品 占领 。 进 
口 泉 的 主要 特点 :一 是 进口 泵 中 配件 所 占 比 例 很 大 , 约 占 总 
金额 的 50% ;二 是 很 大 一 部 分 配套 进口 菏 的 结构 材质 和 性 能 
较为 特殊 ,如 法 油泵 ,流程 泉 中 带 保 温 夹 套 泵 .特殊 耐 腐蚀 材 
EHR ,高 温 ,高压 .低温 RE .高 黏度 易 凝固 介质 等 方面 以 及 
一 些 全 流程 用 和 泵 ,由 于 对 对 的 可 靠 性 能 要 求 较 高 ,所 以 一 般 
都 需要 进口 ;三 是 进口 泵 中 的 离心 条 所 占 比 例 较 大 ;四 是 进 
口 主要 集中 在 日 本 .美国 .德国 法国 等 几 个 国家 。 

泵 行业 是 个 稳定 .成熟 的 行业 ,世界 范围 内 的 泵 业 市 场 
统计 数据 较 好 地 反映 了 这 种 情况 , 泵 行业 没有 其 他 行业 那 
样 明显 的 高 峰 期 ,因此 也 没有 明显 的 低谷 ,有 泵 市 场 总 的 增长 
率 十 分 稳定 。 当 然 对 于 特殊 投资 项 目的 各 种 专门 设计 的 
R ,其 需求 量 可 能 有 大 幅度 的 波动 , 当 经 济 增长 时 ,对 到 的 
需求 也 相应 增加 。 技 术 含 量 高 的 电站 石油 “三 大 化 工 " 用 
Ж. ,我 国 多 为 技术 引进 生产 ,尽管 一 些 产 品 也 达到 了 20 世 
纪 90 年 代 初 或 “十 五 "期 间 将 达到 20 世纪 90 FF ЖЯ 
的 水 平 ,但 产品 的 性 能 参数 与 国外 先进 企业 比较 还 有 差距 ， 
因此 ,这 部 分 友 的 出 口 可 能 性 较 小 ,但 火电 机 组 用 泵 国内 已 
日 趋 成 熟 ,“ 十 五 "期 间 出 口 会 有 增长 。 

根据 近 几 年 永 行 业 情况 比较 , 量 大 面 广 的 通用 产品 , 像 
一 些 长 轴 深 井 潜 水 泵 .及 7.5kW 以 下 的 备 种 小 型 潜水 泵 ,由 
于 技术 含量 适中 , 属 劳动 密集 型 产品 ,发 达 国 家 已 很 少 大 批 
量 生产 ,目前 ,主要 生产 企业 均 在 第 三 世界 同 家 ,由 于 我 国 
这 部 分 泵 制造 成 熟 ,在 价格 上 与 国外 企业 相 比 也 有 较 大 的 
优势 .所 以 ,预计 这 部 分 条 出口 前 景 十 分 广 益 ,上 升 势头 较 
猛 。 另 外 出 口 比较 多 的 产品 还 有 部 分 农用 泵 MRR 08 
杆 条 以 及 成 套 设 备 ( 如 电厂 加 料 装 置 的 出 口 , 除 需 计 量 和 对 
外 ,还 同时 需要 配套 搅拌 融和 储 钢 等 )。 

综 上 所 述 ,我 国友 行业 在 提高 产品 技术 含量 .提高 产品 
档次 上 要 走 技术 引进 的 道路 ,实现 产品 技术 跨越 发 展 ,以 国 
产 化 产品 替代 进口 产品 ,充分 利用 我 国资 源 丰 富 的 特点 , 增 
加 中 低档 泵 类 产品 的 出 口 ,使 我 国 泵 类 产品 的 发 展 不 断 与 
世界 经 济 发 展 相 适应 。 


98，2002 中 国 通 用 机 械 工业 年 鉴 
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拉克 .东南 亚 等 。2000 年 和 泵 行业 会 员 企 业 按 销售 收入 和 出 
O Ri RE FF AT 10 名 企业 名 单 见 表 4。 


业 会 员 企业 销售 收入 ШГП ЁН 10 名 企业 
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浙江 丰 球 集团 公司 
BUKET RH ARA FI 













LELE EER A BRA, e] 337 
山东 亚 龙 泵 业 和 集团 总 公司 3125 
KET 2724 
T ЙИ — ЮЕ ИВЕТА BEA н] 2087 
Че EK ЛА ЖОЛ RAF] 1880 
ЖК Ж) 1774 
山东 双 轮 集团 股份 有 限 公 司 1688 
10 FH r f SR 34 ЖЕН RA FJ] 
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ЖКН ЖК RIEU A ERA F] WF 0) 1800HTCX 37. IR ЕИ Ж 
ЖИ ЖЫШ FEE A SIT , RFE HH RF ЯН F4 E АРШ ЛУН ДА Б), 
重量 减轻 1/3 ,成 本 降低 40% ° FF m БЕУ Жк HFK BEE 
j”, TEA 1 200 万 元 ,产品 达到 国际 同类 产品 水 平 。 该 公 
司 还 通过 对 “93 工程 " 主 泵 叶轮、 导 叶 体 的 制造 技术 攻关 ， 
完成 了 主 泵 的 设计 和 制造 ,同时 还 完成 了 “93 工程 ”其 他 配 
套用 泵 及 试验 装置 ,并 于 2000 年 9 月 通过 验收 。 

石家庄 泵 业 集团 有 限 责 任 公司 2000 年 共 完 成 新 产品 
开发 52 种 ,其 中 有 40 多 种 产品 已 接受 订货 。 主 要 有 W Ж 
ТУМАУ ЭК HERR ABM E 
中 开 泵 及 4 个 系列 15 个 品种 的 电 控 柜 ,6 个 规格 的 潜水 电 
机 ,其 中 300ZGB .80ZGB 洁 浆 泵 被 列 为 国家 级 新 产品 ;12/ 
10G 一 GH Ж .250PNJ 济 浆 泵 获 河 北 省 优秀 新 产品 二 等 
奖 ;657СВ Æ K Ж kWP, 300—400 无 堵塞 离心 泵 分 别 获 石 家 
庄市 优秀 新 产品 一 、 二 等 奖 , WN 系列 挖 泥 泵 被 列 为 国家 技 
术 创 新 项 目 。 国 家 “863" 计 划 CTMS 工程 通过 了 科技 部 的 验 
收 。 

天 津 泵 业 机 械 集 团 有 限 公 司 研制 成 功 4 种 新 产品 :(1) 
3GC40 x 12А 型 泵 (09 焉 艇 保障 系统 电动 立 式 三 螺杆 泵 ) 完 成 
样机 试制 并 通过 原 国 家 机 械 工业 局 新 产品 鉴定 ;(2) 均 衡 泵 
(09 甩 艇 平衡 系统 用 离心 泵 ) 完 成 样机 试制 并 通过 诛 国 家 机 
械 工业 局 新 产品 鉴定 ;(3) 螺 杆 膨胀 鼓风机 组 (天 津 市 科技 
攻关 项 目 ) 完 成 样机 试制 ,目前 正在 进行 试验 ;(4) 环 保 离 心 
泵 完成 试制 ,目前 已 形成 批量 生产 。 

阳泉 市 水 泵 三 于 2000 年 完成 了 LZE150 一 100] H # Җ 
睛 渣 奖 泵 的 研制 工作 。 该 型 泵 比 原 金属 内 衬 渣 桨 泵 洗 命 提 
高 3 倍 以 上 ,解决 了 冶金 矿山 系统 以 及 其 他 行业 对 强 磨 蚀 
条 件 下 用 有 泵 的 需求 。 该 项 目 被 列 为 2000 年 山西 省 重点 技 
术 创 新 项 目 。 

广州 市 第 一 水 泵 厂 2000 年 与 高 等 院 校 .科研 机 构 合 
VE ,研制 设计 出 2BC AARETE. S 型 耐 蚀 耐 磨合 金 , 浓 浆 
R . 甩 膜 泵 等 产品 ,其 性 能 均 达 到 国际 先进 水 平 。 

安徽 莱恩 电 和 有 限 公 司 完成 了 T101/T102 液压 组 合 单 





元 项 目的 研制 申报 工作 ,该 项 目 列 入 国家 新 产品 项 目 。 该 
公司 还 完成 了 不 锈 钢 叶轮 项 目的 研制 和 申报 工作 。 

浙江 中 暴 泵 业 集 团 有 限 公 司 围绕 市 场 , 以 高 起 点 .高 技 
术 .高 水 平 为 目标 ,研制 开发 了 DFP 系列 屏蔽 泵 潜水 系列 
HER ADURRE РЕК 系列 水 泵 自动 控制 器 ;该 公司 集 
多 年 运用 水 泵 自动 控制 器 的 经 验 , 利 用 系统 集成 的 方法 ,成 
功 地 研制 开发 了 测量 .自控 .监视 供水 专用 变频 器 ,该 变频 
更 通过 计算 机 对 设备 的 自动 监督 ,对 信息 资源 的 高 效 管理 
和 对 使 用 者 的 信息 服务 的 优化 组 合 ,协调 各 系统 的 运行 状 
态 ,科学 地 安排 不 同 设备 的 运行 时 间 .流量 ,能 够 及 时 地 获 
得 各 子 系统 的 各 种 运行 数据 ,同时 实时 地 对 各 子 系统 进行 
监督 。 该 公司 还 研制 开发 了 轻便 型 不 锈 钢 电机 壳 潜 水 排污 
Ж ,通过 油 塞 及 机 械 密 封 组 件 中 开 , 电 机 与 条 优化 组 合 , 结 
HHR ,具备 多 种 保护 装置 。 该 泵 属 绿色 环保 产品 ,使 用 效 
率 高 ,可 排 性 高 ,寿命 长 .噪声 低 .无 泄漏 ,安全 可 靠 ,是 很 多 
传统 泵 类 产品 的 更 新 换代 产品 。 这 两 大 系列 新 产品 的 研制 
开发 将 替代 同类 进口 产品 ,具有 显著 的 社会 效益 和 经 济 效 
益 及 广泛 的 市 场 前 景 。 

Айй ЖЖ) 2000 年 重大 科研 攻关 计划 有 :(1) 针 对 盐 
官 录 站 斜 式 泵 运转 中 存在 的 技术 问题 进行 了 攻关 ,对 和 斜 式 
泵 的 水 力 模 型 和 过 流 情况 进行 研究 ,解决 了 斜 式 泵 的 结构 
与 蒜 载 能 力 问 题 ,总 结 了 有 关 资 料 , 为 下 一 步 发 展 斜 式 泵 提 
供 参 考 ,为 太 浦 河 项 目 招标 作 好 了 准备 ,此 研究 正在 进行 产 
品 试验 。(2) 通 过 引进 国外 先进 技术 ,使 国内 对 站 改造 水 平 
上 升 一 个 档次 ,研究 主要 针对 淮安 二 站 31002GB34 一 4 进行 
的 .配合 “南水北调 "项 目的 大 型 灯泡 贯 流 式 双向 轴 流 泵 的 
开发 研究 ,主要 对 后 置 灯 泡 结构 形式 以 及 双向 贯 流 水 力 模 
型 进行 攻关 ,性 能 参数 :流量 0 = 34m /s、 扬 程 Н = Am KF 
n=89%。(3) 江 苏 省 火炬 计划 项 目 中 的 О 型 潜水 电 泵 项 目 
还 进行 了 水 力 模 型 及 高 压 电 机 的 研究 ,潜水 电 泵 的 可 靠 性 
试验 ,智能 型 的 闭环 控制 系统 研究 并 完善 了 试验 室 基 地 建 
设 ,整个 项 目 已 完成 并 通过 验收 。 

四 、 新 产品 

沈阳 水 泵 股份 有 限 公 司 2000 年 共 试制 完成 了 27 种 新 
产品 ,经 鉴定 达到 国际 先进 水 平 的 产品 有 两 种 ;(1)DH 型 海 
上 平台 注水 泵 ,主要 技术 指标 :流量 0 = 158m 小 ,扬程 H = 
1 213m, 效 率 у= 70%;(2)8LDTNB 一 5 凝结 水 汞 ,流量 0 = 
550m /h, FE H = 180m ,效率 w=78%。 达 到 国际 同类 产品 
水 平 的 产品 有 5 种 :(1)KSY720 一 260 输油管 线 泵 ,主要 技术 
指标 :流量 Q = 720m /h, 扬 程 H = 260m, 效 率 у= 78%; (2) 
1600НТЕХ 立 式 斜 流 泵 ,主要 技术 指标 :流量 0 = 5.7m /s, 扬 
ЖЕ Н = 18m, 效 率 о = 85%;(3)QW 型 潜 污 泵 ,主要 技术 指 
标 :流量 Q = 25 ~ 2 000m Wh, 扬程 H = 10 ~ 50m; (4) 
YNKD400/300 前 置 录 ,主要 技术 指标 :流量 0 = 611 /h, 扬 
程 Н=110т, Ж 7 = 80% ; (5 ) ВОСНТА/АЗР 高 压 锅 炉 给 水 
泵 ,主要 技术 指标 :流量 0 = 1 184m Wh, 扬 程 H =2 218m, 效 
Ж p=82%。 

KEE Fl OL KK A A BR A El 2000 年 完成 新 产品 项 目 
49 项 , 授 产 4 项 。 





山东 双 轮 集团 有 限 公 司 2000 年 共 完 成 40 种 新 产品 的 
试制 工作 ,其 中 :S 型 中 开 泵 6 种 ,高 档次 管道 泵 S$ 种 ,RK 供 
RER 4 种 ,QW Ж} Ж 12 种 ,LZB NAE 6 种 ,DG 
型 锅炉 泵 4 种 ,多 级 不 锈 钢 冲压 泵 3 种 。 

ЗЕ ЖЖ RA F] 2000 年 通过 引进 .消化 ,研制 
了 3 种 新 产品 并 获得 国家 专利 :(1) 新 型 结构 中 开 泵 ,专利 
号 ZL98227538.2;(2) 组 合式 自 吸 泵 ,专利 号 7198227537.4; 
(3) 进 出 口 多 方位 联接 泵 ,专利 号 ZL98227539.0。 

河北 省 武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公 司 生 产 的 RY100 一 
65—200 型 热 油 泵 被 列 为 2000 年 河北 省 定点 新 产品 ,并 于 
2000 年 11 月 通过 鉴定 。 该 公司 生产 的 RY250 一 200 一 400 
型 .RY250 一 200 一 500 型 热 油泵 获 国 家 级 新 产品 。 

Н ЖЕП ЛК Ж/ 2000 年 经 省 级 鉴定 的 新 产品 12 型 两 相 
ШЖ ЖЖ, ЮЕШ 0 = 43 ~ 1 О87т/Ь, HE Н = 14.5 ~ 
99.4m ,效率 у= 27% ~ 13% , n = 500 ~ 1 600r/min、 汽 蚀 
ЖЕ 1.5 ~ 9.2m, 效 率 提高 了 5% ,适应 性 强 .寿命 长 ,达到 国 
内 先进 水 平 。D .DG DF, М085—45 型 多 级 离心 泵 ,流量 0 
= 55 ~ 100° /h, FE Н = 78 ~ 459m, 效 率 7 = 63% ~ 72% , #6 
Ж п = 2 950г/ тіп. Ë 3.2 ~5.2m, 效 率 提 高 3% ~ 5%, 
结构 合理 .性 能 稳定 ,达到 国内 先进 水 平 。 

GAKR) 自行 设计 制造 的 BZ300T 一 75 HAKK, + 
要 技术 指标 流量 0 = 1 600m 省, 扬程 Н = 90m, 效 率 7 = 
80% ,配套 功率 630kW ,转速 980r/min。DKM360 一 92 х 12 型 
丰 山 耐 磨 多 级 双 ,主要 技术 指标 ;流量 0 = 360m 小 ,扬程 H 
= 1 097m ,效率 7 = 72% ,配套 功率 1 800kW ,转速 1 480r/min。 
两 种 泵 均一 次 性 通过 湖南 省 大 .中 型 水 泵 质 监 站 检测 ,其 中 
DKM360 一 92 x 12 HRY E E HEHE 3 个 百分点 。 该 厂 
生产 的 50LQZ(G)355 型 中 高 温 油 守 ,其 主要 技术 指标 :流量 
Q = 15m lh, 扬程 H = 46m, 效 率 7 = 32% ,配套 功率 15kW, 转 
速 1 480r/min, 经 湖北 省 机 电 院 查 新 认证 属国 内 领先 水 平 。 
目前 这 些 新 产品 已 在 现场 运行 ,用户 非常 满意 。 

五 .质量 与 质量 管理 

沈阳 水 泵 股份 有 限 公 司 根 据 质 量 体 系 运行 情况 修订 了 
质量 手册 和 程序 文件 ,选派 质量 体系 骨干 人 员 参 加 1509000 
标准 培训 班 ,一 年 内 进行 了 3 次 内 审 ,有效 地 促进 了 该 体系 
的 运行 。2000 年 11 月 中 旬 经 中 国 新 时 代 质 量 体 系 认 证 中 
心 对 该 公司 民品 体系 认证 进行 复评 和 军品 体系 的 第 三 次 监 
督 检 查 ,民品 体系 认证 复评 合格 ,军品 继续 保持 认证 注册 资 
格 ,新 的 民品 体系 认证 证 书 已 颁发 。 通 过 对 质量 体系 审核 ， 
一 年 来 该 公司 质量 体系 运行 完全 符合 CB/T19001(1S090 )01 
标准 和 GJB/Z9001 标准 要 求 ,对 产品 质量 的 稳定 和 提高 起 到 
了 保证 和 促进 作用 。 

天 津 泵 业 机 械 集 团 有 限 公 司 质量 体系 2000 年 通过 了 
挪威 DNV 认证 公司 的 跟踪 复查 ,该 公司 产品 出 口 商 检 、 军 
检 各国 船 检 .天 津 市 质量 抽查 合格 率 均 达到 100%. 

厂家 庄 录 业 集 团 有 限 责 任 公司 通 过 开展 群众 性 的 “QC” 
小 组 质量 活动 ,有 两 项 成 果 获 国家 级 和 市 级 奖励 ,2000 年 顺 
利通 过 了 1509001 国家 质量 体系 认证 复评 。 该 公司 生产 的 渣 
桨 条 和 落水 泵 获得 河北 省 用 户 满意 产 癌 及 国家 .省 监督 连续 
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抽查 合格 产品 。 

2000 Е ЖК hi REE ЖИЕ BE. Г ЖШ 
生产 的 6 台 ( 套 )3200ZLQ42 一 2.4 {ЖЖ НЕ Ж. БКЭ 
2 @1# 25007ХВ15—3 RH FR € 30 多 台 特大 型 泵 顺利 投入 运 
行 ,为 伊拉克 等 国家 加 工 生 产 的 批 晤 污水 永 、 混 轴 流 菜 、 离 
心 人 汞 4 批 次 通过 商检 上 出口 。 该 厂 按 1509001 标准 建立 的 质 
量 体 系 不 断 完善 ,改进 ,工厂 通过 内 部 质量 体系 审核 和 日 常 
的 监督 检查 ,对 出 现 的 不 合格 项 由 责任 部 门 提出 并 实施 纠 
下 措施 ,由 内 审 人 员 对 纠正 措施 进行 跟踪 验证 ,2000 年 5 H 
中 旬 顺 利通 过 了 中 质 协 质保 中 心 对 该 三 1809001 质量 体系 
期 满 换 证 后 的 首次 监督 检查 ,质量 体系 持续 有 效 运行 。 

丹东 克隆 集团 有 限 公 司 实行 三 级 质量 管理 .按照 
1509002. 体系 运行 ,2001 年 1 月 通过 中 国 船 级 社 质 量 忆 证 复 
检 , 质 量 保 证 体系 运行 止 常 有 效 。 该 公司 产品 合格 率 达 到 
99.46% ,超过 企业 质量 方针 确定 的 标准 。 

山东 双 轮 集团 股份 有 限 公司 2000 年 9 月 经 国家 农机 其 
质量 监督 检验 中 心 ( 国 家 监督 检查 ) 抽 查 产 品质 量 合格 ,2000 
年 10 月 经 省 农机 所 抽查 产品 质量 合格 。 该 公司 2000 年 产 
品质 量 状 况 比 1999 年 明显 好 转 , 出 三 产品 合格 率 100% ,市 
场 反 馈 的 问题 比 1999 年 明显 减少 。 

浙江 水 泵 总 广 顺利 通过 了 1509001 质量 体系 认证 评审 ， 
获得 GB/T19001— 1994 ( 1509001) 质量 体系 认证 合格 证 尿 。 
Жтт КЖ ETE RR he A BR A El ШЧ Ж Я. 
波涛 条 业 有 限 公 司 等 企业 分 别 顺利 通过 了 1509002 质量 体 
系 认 证 评审 ,获得 CB/T19001 一 1994(1S09002) 质 量 体 系 认证 
合格 证 书 。 

2000 年 录 行 业 会 员 企业 认真 芙 彻 执 行 国家 有 关 质 量 体 
系 认证 标准 ,全 面 开 展 质量 信得过 活动 ,为 企业 的 生存 和 发 
展 ,为 提高 产品 质量 做 出 了 积极 的 贡献 。 截 止 至 2000 FIR, 
FLEA 40 多 个 会 员 企业 获得 1509000 系列 质量 体系 认 
WE НЕ, 

六 、 基 本 建设 及 技术 改造 

沈 替 水 泵 股份 有 限 公 司 利用 国债 资金 实施 的 技术 改造 
项 目 经 辽宁 省 经 贸 委 [2000]39 号 文件 批准 ,项 旧名 称 为 “ 沈 
阳 水 条 股份 有 限 公 司 赵 临 界 机 组 用 条 .超大 型 和 关键 用 和 泵 
及 环保 设备 专项 技术 改造 项 目 ”。 该 项 目 总 投资 额 3 500 万 
元 ,其 中 国债 2 800 万 元 , 自 筹 700 万 元 。 目 前 已 启动 1 423 
万 元 ,其 中 自 筹 282 万 元 。 

长 沙 通 大 (集团 ) 有 限 公 司 启动 国家 批准 的 “发 展 坏 保 
污水 处 理 成 套 建 设 工程 ”项目 ,国债 已 投入 到 位 1 000 Уо, 


附 表 1 
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1996 513710 
1997 478443 
1998 448741 
1999 444864 
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银行 贷款 到 位 200 万 元 ,企业 自 筹 200 万 元 。 该 公司 现 已 完 
成 第 一 批 机 加 工 设 备 的 采购 招标 。 

天 津 泵 业 机 械 集 团 有 限 公 司 启 动 国家 批准 的 国债 投资 
项 目 * 环 保 螺 杆 泵 及 特殊 和 泵 国产 化 项 目 " 已 经 开始 建设 ,其 
中 车 间 土 建 工 程 已 完成 主体 施工 ,技术 引进 和 主要 设备 引 
进 的 考察 工作 已 完成 。 

山东 双 轮 集团 有 限 公司 2000 年 共 完 成 258.8 万 元 基建 
与 技 改 投资 项 目 ,其 中 :装配 车 间 改 造 投 资 50 万 元 ;机 加 工 
车 间 购 置 6 台数 探 车床, 投资 130 万 元 ;装配 车 间距 潜 线 改 
造 投资 56.5 万 元 ;建造 喷漆 房 投 资 22.3 万 元 。 

安徽 莱恩 电 泵 有 限 公 司 引进 建设 了 亭 特 生产线 ;多 人 台 
位 产品 测试 线 ,建立 САМ 加 工 中 心 , 成 立 了 省 级 技术 中 
心 ; 完 成 了 对 传统 车 库 进 行 数 探 技 术 改 造 : 建 立 了 AEPCS 管 
理 系统 等 。 

七 .管理 及 改革 

沈阳 水 泵 股份 有 限 公 司 由 沈阳 水 条 厂 ДЖ Ж) ДА 
工 持 上 股 会 和 哈尔滨 电机 厂 等 5 家 社会 法 人 共同 发 起 。 总 股 
本 12 535 万 元 ,其 中 沈阳 水 泵 厂 出 资 8 583 万 元 , 占 总 股本 
的 68.5% ;职工 持 股 会 出 资 2 582 万 元 , 占 20.6% ;社会 法 人 
出 资 1 370 万 元 , 占 10.9%。 沈阳 水 有 泵 厂 以 其 精良 资产 投资 
成 立 股份 公司 ,其 余 资产 仍 留 在 上原 企业 。 该 公司 为 贯彻 落 
实 国家 关于 搞 好 国有 大 中 型 企业 的 政策 ,在 第 一 制造 厂 引 
人 了 民营 机 制 ,与 沈阳 燃料 销售 公司 合资 组 建 1“ 沈 阳 水 录 
ЮЖН АЕ ДД н” 合资 公司 正式 运行 后 ,生产 力 水 平 
有 了 明显 提高 ,生产 速度 更 加 快捷 ,能 立即 满足 用 户 的 需 
求 ,改变 了 以 前 拖 期 交 货 的 现象 ,增强 了 产品 在 市 场 上 的 竞 
争 能 力 , 提 高 了 市 场 占 有 率 。 

右 家 庄 水 泵 厂 通 过 较 长 时 间 的 准备 ,经 有 关 部 门 批准 ， 
初步 建立 了 现代 化 企业 制度 ,在原 企业 的 基础 上 组 建成 立 
了 石家庄 泵 业 集 团 有 限 责任 公司 。 为 进一步 加 强 管理 ,该 
公司 对 《企业 工作 标准 进行 了 修改 和 完善 ,并 建立 了 以 “成 
本 .质量 . 交 货 期 .增收 "四 大 指标 为 主要 考核 内 容 的 目标 贵 
任 考 核 体 系 ,中层 以 上 十 部 交纳 了 风险 抵 压 金 ,对 分 配 机 制 
进行 重大 改革 ,使 活 工资 占 工 资 总 额 的 比例 达到 了 48%, 

ХКГ А 2000 年 起 就 积极 部 草 企 业 体 制 改 半 工 
作 , 总 体 按照 “盘活 土地 存量 ,实现 改制 扭亏 "的 企业 改制 方 
Z ,时 换 东 厂区 7.2 万 т (108 调 ) 土 地 资产 ,全 厂 整体 改制 
为 有 限 责 任 公司 。 目 前 已 完成 宣传 动员 、 资 产 评 佰 . 按 零 资 
产 实行 转制 .产权 界定 及 募集 股 金 等 项 工作 ,是 前 正 进 行 验 
资 及 工商 注册 待 批 。 


1996 ~ 2000 年 机 械 工 业 系 统 泵 行业 经 济 发 展 状 况 









工业 增加 值 产品 销售 收入 利润 总 额 
(AI) (Л20) (лж) 
















169971 495870 

168469 447498 4612 
155847 421989 3600 
150612 408644 ~ 2187 
139425 399280 
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一 起 一 工业 增加 值 





1998 1999 2000 年 


1996 ~ 2000 年 机 械 工 业 系 统 双 行业 工业 产值 情况 


[ 扎 稿 人 :中 国 通用 机 械 票 行业 协会 杨 敬 兵 ” 审 稿 人 :中 国 通用 机 械 票 行业 协会 社 英 贤 】 





一 、 风 机 行业 十 年 概况 

风机 行业 协会 从 1985 年 6 月 筹备 ,1988 年 6 月 由 原 国 
家 机 械 委 石化 通用 局 正式 批准 ,民政 部 备案 ,于 1988 年 11 
月 在 湖南 大 庸 召 开 了 中 国 通用 机 械 风 机 行业 协会 成 立 大 


会 ,1991 年 9 月 在 沈阳 召开 了 第 二 届 会 员 大 会 ,1995 年 9 月 
在 西安 召开 了 第 三 届 会 员 大 会 。1999 年 9 月 在 浙江 萧山 召 
开 了 第 四 届 会 员 大 会 

网 机 协会 成 立 以 来 ,会 员 果 计 达 129 个 单位 。 由 于 企业 
转产 或 不 履行 义务 ,经 过 六 次 组 织 整顿 , 现 有 会 员 单 位 91 
个 ,其 中 企业 82 个 .公司 1 个 、 院 校 4 个 研究 院 所 4 个 。 按 
经 济 类 型 划分 有 10 个 大 型 企业 ,22 个 中 型 企业 ,50 个 小 型 
企业 。 电 原 机 械 部 划 定 ,风机 行业 有 6 个 骨 于 企业 ,6 个 重 
点 企业 。 按 系统 分 包括 机 械 、 电 力 .纺织 .民政 、 司 法、 交通 、 
乡镇 等 所 属 企业 ,体现 了 路 地 区 , 跨 部 门 的 大 行业 组 织 。 近 
十 年 来 ,按照 中 央 “ 改 制 、 改 组 改造、 加强 企业 管理 ”的 要 
求 ,企业 面向 市 场 经 济 形势 发 展 的 变化 ,不 断 转变 和 更 新 观 


念 ,坚持 以 改革 求 发 展 ,建立 适应 市 场 经 济 的 企业 管理 机 
制 , 狠 练 内 功 , 加 强 管理 ,建立 现代 企业 制度 ,促进 了 企业 发 

o FI 2000 年 末 , 风 机 行业 经 过 改制 .重组 的 企业 已 达到 50 
个 , 占 企业 会 员 的 61%。 其 中 ,股份 制 或 股份 合作 制 企 业 41 
个 .合资 企业 5 个 .外商 独资 企业 1 个 .民营 企业 3 个 。 风 机 
产品 的 制造 水 平 ,从 20 世纪 50 年 代 的 仿制 阶段 ,生产 制造 
一 般 离心 通风 机 和 轴 流 通风 机 ;60、70 年 代 的 独立 设计 和 各行 
业 联 合 设 计 阶 段 , 先 后 自行 设计 制造 了 大 现 通 风机 A Û fk 
风机 、 罗 茨 鼓风机 及 离心 压缩 机 。 行 业 联合 设计 了 11 个 系 
列 109 个 规格 的 离心 通风 机 ,大 部 分 已 做 为 国家 推广 的 高 效 
节能 产品 。 到 20 世纪 80 年 代 的 引进 吸收 和 创新 阶段 ,我国 
风机 工业 发 生 了 深刻 变化 ,先进 技术 得 到 了 消化 ,形成 了 一 
定 的 生产 能 力 。 进 入 20 世纪 90 年 代 通 过 引进 技术 的 消化 
吸收 实现 了 高 新 技术 产品 国产 化 零 的 突破 。 风 机 制造 业 不 
MEREK HNE AM AIE HR ME BIDU, 
纺织 .环保 和 科研 等 国家 重点 工程 提供 配套 风机 的 任务 。 
生产 的 产品 品种 有 离心 压缩 机 、 轴 流 压 缩 机 .离心 芍 风 机 、 
罗 蒋 鼓风机. 叶 氏 鼓 风机 、 离 心 通 凤 机 、 轴 流通 风机 七 大 类 
及 部 分 特殊 用 途 风 机 。 品 种 规格 由 20 世纪 80 年 代 的 100 
多 个 系列 2 000 个 规格 增加 到 现在 的 230 多 个 系列 4 500 多 
个 规格 。 有 不 少 产品 填补 了 国内 空白 ,基本 上 可 以 满足 我 
国 重 大 装备 配套 的 需求 。 为 年 产 30 万 t 合 成 氨 装 置 配套 的 
空气 压缩 机 . 氨 冷 冻 压 缩 机 .天然气 压缩 机 ,为 年 产 52 万 1 
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К Ж зе ш. АЕА ЖАВ, AEP 30 Fi CREE. 
HEE (К) И Т, РЕ ЯЙ FL A ê EF 4F BL, Jy FEF 500 万 1 炼油 装 
置 配套 的 富 气 压缩 机 , 20 30 000m /Ь 空 分 装置 配套 的 空气 压 


Af HL, J fF PF 60 ~ 80 万 1 炼油 催化 裂化 装置 配套 轴 流 压缩 
高 炉 用 轴 流 压缩 机 ,300 ~ 600MW 电站 铀 流风 机 


表 1 1991 ~ 2000 年 风机 行业 工业 经 济 指标 完成 情况 


机 ,2 500m? 







































等 都 达到 了 当代 国际 先进 水 平 。 

风机 行业 十 年 来 工业 总 产值 工业 增加 值 .产品 销售 收入 、 
利税 ,利润 总 额 及 劳动 生产 率 完 成 情况 详 见 表 1, 风 机 行业 十 年 
来 主要 产品 产量 完成 情况 详 见 表 2, 进 出 口 创汇 情况 详 多 表 3. 
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工业 总 产值 (不 变价 ) 106554 155038 200721 216592 238582 263345 270936 
{万 元 ) 

上 | 业 增 加 值 ( 当 年 价 ) 42277 66046 87829 92870 89296 92675 91545 90151 90482 
(万 元 ) 

产品 销售 收入 116643 199740 218399 246828 261017 288670 279749 289096 298806 
(HFC) 

利税 总 额 14646 21064 27369 32687 31185 32864 30913 31540 40396 
(万 元 ) 

Fil A А. йй 7201 8900 9912 11326 9647 10715 12161 9596 16811 
(7) 

企 员 劳动 生产 率 8423 12561 16546 17749 16904 18000 18666 22970 26787 
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表 2 1991 ~ 2000 年 风机 主要 产品 产量 (单位 : 台 ) 
a 1 „z КА 2000 
І 合计 218122 | 237384 | 257348 
离心 压缩 机 35 55 
轴 流 压缩 机 10 10) 
ЖГ» ИЖ АЛ, 1774 1926 1094 1093 3 856 1278 
И ÊL 5160 8745 10519 8393 8455 53 7673 8236 
叶 氏 鼓风机 222 257 214 101 221 17 49 
离心 通风 机 119386 115337 107533 83202 76286 68877 86445 
ЙЭШ АА ЁЛ, 50891 42271 47049 52108 56525 86434 59217 
其 他 风机 51711 58593 93309 101667 103753 73482 102058 









出 日 创汇 额 ( 万 美元 ) 
出 口交 货 信 ( 万 元 ) 








3417 5179 

但 和 世界 高 新 技术 的 发 展 形 势 相 比 ,我 国 风 机 工业 仍 
存在 一 乍 差 距 ,大 型 技术 装备 配套 能 力 还 需 进 一 步 提高 。 
如 年 产 45~78 万 1 乙烯 装置 ,年 产 68 万 t 合 成 氨 装 置 ,年 产 
600 万 1 炼油 催化 裂化 装置 ,600 ~ 1 300MW 火力 发 电 等 大 容 
量 风机 还 有 得 开发 。 国 家 重大 石油 .化 工装 置 用 压缩 机 有 
50% 的 市 场 仍 由 国外 占领 ,用 产品 品种 .产品 技术 水 平 、 制 
造 水 平 产品 外 观 等 方面 与 国外 先进 厂家 相 比 也 都 存在 明 
显 差距 。 

— ‚2000 年 风机 行业 概况 

(一 ) 生 产 发 展 情况 

据 风 机 协会 78 个 企业 会 员 单位 统计 ,2000 年 末 从 业 人 
员 合 计 32 725 人 , 比 上 年 减少 了 5 156 人 ;工程 技术 人 员 
3 819 人 , 比 上 年 增加 了 68 人 ;管理 人 员 5 085 人 , 比 上 年 减 
少 了 1100 人 ;下 岗 职 工 6645 人 , 占 全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 
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的 19.67%. 

2000 年 未 固定 资产 原价 为 324 061 万 元 , К 1991 年 
94 194 万 元 增加 了 229 867 万 元 ;固定 资产 净值 为 180 974 万 
ж, 1991 4 50 892 万 元 增加 了 129 992 万 元 ;金属 切 前 机 
床 5211 台 ,锻压 设备 1267 台 ,分 别 比 1991 年 减少 了 378 f 
和 203 台 。 说明 企业 加 工 设 备 在 不 断 更 新 ,高 . 精 设备 在 不 
断 增加 ,对 提高 风机 产品 的 加 工 质量 起 到 了 保证 的 作用 。 

2000 年 据 78 个 企业 统计 完成 工业 总 产值 (当年 价 ) 
305 879 万 元 , 比 上 年 增长 3.48% ;销售 产值 (当年 价 )296 431 
万 元 , 比 上 年 增长 2.4% ;工业 增加 值 90 482 万 元 , 比 上 年 增 
长 0.37% ;销售 收入 298 806 万 元 ;销售 成 本 213 698 万 元 ; 产 
品 出 口交 货 值 14 195 万 元 ;利税 总 额 40 396 万 元 , 比 上 年 增 
K 28.1% ;利润 总 额 16 811 万 元 , 比 上 年 提高 了 75.19%; 2 
员 劳 动 生 产 率 26 787 元 /人 , 比 上 年 增加 了 3 817 元 /人 。 


2000 年 亏损 企业 20 个 , 占 企业 会 员 总 数 的 24.4%, 比 上 年 
降低 了 17.5 个 百分点 。 

机 械 系 统 12 个 骨干 重点 企业 2000 年 完成 工业 总 产值 
(当年 价 )133 641 万 元 , 比 上 年 增长 1.49% ;工业 销售 产值 
129 230 万 元 , 比 上 年 降低 1.48% ;产品 销售 收入 128 370 万 元 ， 


EEF F KE 3.04%; 销 售 成 本 93 766 万 元 , 比 上 年 降低 
3.7% ;实现 利润 总 额 3 834 万 元 , 比 上 年 增长 111.20, ## 
干草 点 企业 产值 完成 情 沈 见 表 4, 主 要 经 济 指标 完成 情况 抽 
表 5。 


表 4 2000 年 风机 行业 骨干 重点 企业 产值 完成 情况 


工业 总 产值 (当年 价 ) 


全 年 完成 | 上 年 完成 | 为 上 年 的 | 全 年 完成 


dE 3# 
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36504 33168 35571 93.2 
17829 16553 17435 94.9 
31761 32061 31394 | 102.1 
7218 4922 7044 69.9 
6702 6263 6365 98.4 
6205 6449 6137 | 105.1 
3664 4242 3694 | 114.8 
3842 4058 4182 97.0 
2308 2511 2305 | 108.9 
2181 2330 3096 75.3 
2403 3680 2730 | 134.8 
11065 12993 11224 | 115.8 
131682 129230 131177 98.5 





表 5 2000 年 风机 行业 骨干 重点 企业 主要 指标 完成 情况 
























































1 | 沈阳 鼓风机 广 32450 34504 
2 | ERRAI ARA 16511 17487 
3 | BK x LDL (Ê AH) A KE FJ] 32245 31635 
4 | 武汉 鼓风机 三 3223 7254 
5 | 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 7038 7171 
6 | KORAIL 6528 6498 
7 ; 天 津 市 鼓风机 总 厂 4402 4058 
8 | 四 平 金 丰 股份 有 限 公 司 5914 5833 
9 | Ж ШАД 2079 1322 
10 | 石家庄 市 风机 厂 2330 2519 
11 | 江苏 大 通风 机 股份 有 限 公 司 3270 2395 
12 | 出 东 省 汇丰 机 械 集 团 总 公司 12380 11716 





合计 128370 132392 


(二 ) 产 品 分 类 产量 

2000 年 ,所 宙 产品 主要 分 为 离心 压缩 机 、 输 流 压 缩 机 、 
离心 鼓风机 . 风 茨 鼓风机 . 叶 氏 鼓风机 、 离心 通 风机 、 轴 流通 
风机 .其 他 特种 用 途 风 机 等 八大 类 。 

生产 离心 . 轴 流 压缩 机 的 企业 仍然 以 沈阳 芯 风 机 厂 “BK 
西 芍 风机 (集团 ) 有 限 公司 БАГ ARA р .重庆 通 
用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 .武汉 鼓风机 厂 5 个 单位 为 主 ， 
部 分 企业 生产 离心 鼓风机 和 罗 菊 鼓风机 ,大 部 分 企业 均 生 
产 离心 通风 机 和 轴 流 通风 机 ,根据 市 场 需求 ,企业 自行 开发 
饶 制 的 其 他 特种 用 途 的 专用 风机 也 有 了 较 大 增长 。2000 年 
据 全 行业 78 个 企业 统计 完成 各 类 风机 产量 257 348 台 , 比 
上 年 增加 了 19 964 台 ; 其 中 离心 压缩 机 55 台 , 比 上 年 增加 
了 20 台 ; 轴 流 压缩 机 10 台 ,与 上 年 持平 ;离心 鼓风机 1 278 
f , 比 上 年 增加 了 422 台 ; 罗 蒋 辟 风机 8 236 台 , 比 上 年 增加 


全 年 完成 | 上 年 完成 | 为 上 年 的 | 全 年 完成 | 上 年 完成 | 为 上 年 的 
(万 元 ) | A) % (万 元 ) 


94.1 25471 









利润 总 额 
全 年 完成 | 上 年 完成 | 为 上 年 的 
(Лл) | (лл) ) 


144.6 
131.2 
97.6 
54.8 
10.5 
16.1 
104.4 
116.3 
96.4 
103.7 
116.6 




















了 563 台 ; 叶 氏 鼓风机 49 台 , 比 上 年 增加 了 32 台 ; 离 心 通风 
机 86 445 台 , 比 上 年 增加 了 17 568 台 ; 轴 流通 风机 59 217 
台 , 比 上 年 减少 了 27 217 台 ; 其 他 风机 102 058 f , 比 上 年 增 
加 了 28 576 台 。 各 类 风机 产量 完成 情况 见 表 6。 

表 6 2000 年 风机 产量 完成 情况 























产品 名 称 

离心 压缩 机 | 55 57.1 
轴 流 压缩 机 10 0 

离心 鼓风机 1278 49.3 
D УК LL 8236 7673 7.3 
叶 氏 鼓风机 49 17 188.2 
离心 通风 机 86445 68877 25.5 
轴 流 通风 机 59217 86434 -31.5 
其 他 风机 102058 73482 38.9 









合计 257348 237384 





(三 ) 市 场 及 销售 

1. 行业 经 济 运行 基本 情况 

为 比较 风机 行业 经 济 运行 的 基本 情况 , 列 出 1996 年 至 
2000 年 风机 行业 近 五 年 的 基本 情况 ,以 便 分 析 其 趋势 。 详 
UET EB 

1999 年 亏损 企业 36 个 , 占 协 会 企业 会 #8 
41.9% , 比 上 年 降低 1.8 个 百分点 。 

2000 年 ,风机 行业 除 生 产 离心 讨 绕 机 、. 轴 流 压 缩 机 ,高 
i E LDL 、. 允 蒋 鼓风机 外 ,还 生产 叶 氏 鼓风机 49 台 , 比 上 年 
增加 了 32 台 ;离心 通风 机 86 445 台 , 比 上 年 增加 了 17 568 


E 
йк 
е5 
& 


台 ; 轴 流 通风 机 59 217 台 , 比 上 年 减少 了 27 217 台 ; 其 他 风 
机 102 058 A , 比 上 年 增加 了 28 576 fo FMEA 20 个 ， 
占 协 会 会 员 企业 总 数 的 24.4% , 比 1999 年 下 降 了 17.5 个 百 
分 点 。 

分 析 这 5 年 中 风机 行业 的 形势 可 以 看 出 ,2000 年 与 
1996 年 相 比 , 风 机 总 产量 上 升 4.3 鲍 ,工业 总 产值 增长 
10.3% ,实现 利税 总 额 提 高 了 32% 。 总 的 经 济 运行 趋势 较 
好 。2000 年 亏损 企业 虽然 有 所 下 降 , 但 仍 有 20 个 亏损 企 
业 , 占 协会 会 员 企 业 总 数 的 24.4% ,形势 仍 不 容 乐 观 。 


表 7 1996 ~ 2000 年 风机 行业 产量 情况 
































































一 

йй mt | KEF 比 上 年 产量 比 上 年 产量 比 上 年 产量 比 上 年 

(її) | 增加 (人 台 ) 增加 ( 台 ) 增加 (人 台 ) ( f) 增加 ( 台 ) ( 台 ) 增加 { 台 ) 

风机 | 246642 _ 236 237384 19262 | 257348 | 19964 
ЕФ: 

离心 压缩 机 67 35 - 24 55 20 

ШЖ ЛЕ ЯЯ ÛL 10 10 -2 10 F- 

离心 鼓风机 1094 856 27 1278 422 

罗 蕊 鼓风机 8393 7673 - 80 8236 563 

表 8 1996 ~ 2000 年 风机 行业 主要 经 济 指标 情况 

经 济 指标 当年 数 | 比 上 年 | 当年 数 | KEF | MEK | KEF | 当年 数 | ELE | MEM | 比 上 年 

(万 元 ) 增长 所 (万 元 ) 增长 % (万 元 ) HE % ( 万 元 ) 增长 多 (万 元 ) № |< % 

工业 总 产值 (当年 价 》 276293 289065 . 286083 295581 3.32 305879 3.48 

工业 增加 值 89296 92675 91545 90151 -1.52 90482 0.27 

ШЕКА 261017 288670 279749 289096 3.34 298806 3.36 

利税 总 额 31185 32864 30913 31540 -1.16 40396 28.1 


2. 市 场 特点 有 帮 走 向 分 析 

风机 广泛 应 用 于 石油 .化工 , 空 分 . 治 金 .电力 .矿山 、 轻 
纺 环保 、 地 下 铁道 和 隧道 及 国民 经 济 中 重大 技术 装备 等 领 
域 。2000 年 风机 的 市 场 尖 求 量 比 上 年 度 有 所 增加 ,总 量 增 
长 8.4%。 НЕЩА 298 806 万 元 , 比 上 年 增长 了 3.36%。 
销售 成 本 213 698 万 元 , 比 上 年 上 升 0.44%。 

风机 产品 一 类 是 为 国民 经 济 各 部 门 广泛 使 用 的 量 大 面 
广 的 中 小 型 通风 机 , 男 一 类 是 为 国家 重大 成 套 设 备 配 套 的 
透 平 压缩 机 。 产 品 的 需求 特点 是 :对 量 大 面 广 的 中 小 型 通 
风机 ,用 户主 要 追求 的 目标 是 效率 高 ,噪声 低 .价格 便宜 及 
寿命 长 :而 对 透 平 压缩 机 主要 的 追求 目标 是 高 可 靠 性 .运转 
平稳 及 运转 周期 长 。 

产品 的 市 场 走向 是 : 透 平 讨 缩 机 产品 结构 的 变化 ,主要 
是 出 现 了 多 轴 组 装 式 的 离心 压缩 机 。 它 结构 紧凑 、 占 地 面 
积 小 ,运输 、 安 站 极为 方便 。 消 费 结构 方面 ,由 于 国外 生产 
的 透 平 压缩 机 技术 水 平 先进 ,性 能 可 靠 ,产品 质量 好 ,所 以 
尽管 价格 昂贵 ,用户 仍 愿意 购买 国外 产品 。 对 于 量 大 面 广 
的 通风 机 产品 , 因 其 性 能 相差 不 大 , 且 主 要 是 价格 方面 的 原 
内 ,消费 仍 是 以 国内 产品 为 主 。 透 平 压缩 机 国内 产品 的 市 
场 占 有 率 为 50 多 左右; 量 大 面 广 的 中 小 型 通风 机 的 市 场 占 
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有 率 为 95 免 以上， 风机 行业 销售 收入 前 10 名 企业 见 表 9. 
表 9 风机 行业 销售 收入 前 10 名 企业 














企业 名 称 
1 浙江 上 风 集 团 公司 86006 
2 沈阳 鼓风机 广 32450 
3 РЧ i ЖАЛ, EA) A А FJ 32245 
4 上 海 鼓 风机 三 有 限 公 司 16511 
5 山东 省 汇丰 机 械 集团 总 公司 12380 
6 重庆 通用 工业 (和 集团) 有限 责任 公司 7038 
7 КР tC KUHL 6528 
8 常熟 鼓风机 广 6338 
9 四 平 金 丰 股份 有 限 公司 5914 
10 成 都 电力 机 械 厂 5279 





2000 年 风机 行业 有 17 个 企业 产品 出 口 ,出 口交 货 值 为 
14 195 万 元 , 比 上 年 减少 了 3 823 万 元 。2000 年 风机 行业 出 
口 产品 销售 情况 见 表 10。 其 中 出 口 额 100 万 元 以 上 的 有 1 
个 企业 , 见 表 11。 

3. 宏观 经 济 环境 

原 机 械 工 业 部 石化 通用 机 械 局 对 风机 行业 生产 的 产品 
指导 方针 是 ;重大 的 .高 精 尖 的 产品 (主要 指 离心 式 和 轴 流 


式 压 缩 机 ) 靠 引进 国外 先进 技术 开发 新 产品 ; 量 大 面 广 的 产 
品 ( 主 要 指 中 小 型 通风 机 ) 走 自力 更 生 的 道路 ,来 满足 国民 
经 济 各 部 门 的 需要 。” 例 如 ,沈阳 鼓风机 厂 从 意大利 新 比 隆 
公司 引进 了 MCL. BCL, PCL 三 个 系列 的 离心 式 压 缩 机 设计 


制造 技术 ,从 日 本 日 立 公司 引进 了 DH ЦЯ DXA 
空 压 机 设计 制造 技术 。 陕 西 鼓风机 厂 从 瑞士 苏 尔 寿 公 司 引 
进 了 轴 流 式 压 缩 机 设计 制造 技术 。 上 述 靠 引进 技术 开发 的 
新 产品 均 取 得 了 较 好 的 技术 经 济 效果 。 











表 10 2000 年 风机 行业 出 口 产品 销售 情况 
企业 名 Ж 产品 型 号 .组 部 号 及 名 称 出 口 国 别 、 地 区 
沈阳 鼓风机 厂 GM45 鼓风机 6.2 51.2 日 本 
GM65 21.7 180.3 日 本 
GM65L 5.0 41.5 日 本 
冷却 器 5.7 47.0 苏丹 
鼓风机 配件 32.6 265.0 伊朗 
风机 配件 0.3 2.8 坦桑尼亚 
风机 转子 14.5 120.0 日 本 
沈阳 风机 厂 4 一 72 一 12No12D 1.0 2.8 印尼 
4—172—12їю12р 不 锈 钢 叶轮 5.7 
吉林 市 鼓风机 厂 К25%№21 矿井 轴 流 通风 机 36.0 伊朗 
陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 送 风 机 BS 一 29 一 11No16D 3.76 31.2 伊朗 
通风 机 6.72 55.8 伊朗 
D500 鼓风机 40.36 335.0 越南 
天 津 市 鼓风机 总 厂 罗 茨 鼓风机 149.0 东南 亚 地 区 
上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 轴 流 .离心 风机 151.33 | 1256.0 伊朗 
大 型 通风 机 63.664 528.4 埃及 
大 型 通风 机 18.66 154.9 日 本 
压缩 机 31.16 258.7 日 本 
大 型 通风 机 10.48 87.0 印度 
通用 机 械 配件 0.43 3.6 印度 
常熟 市 鼓风机 厂 纺织 风机 210.0 叙利亚 .墨西哥 
浙江 土 风 实业 股份 有 限 公 司 LIF, DZ, LFF, DWT, DTF 等 暧 通 、 空 412 3 457 澳大利亚 .荷兰 、 
调用 通风 机 伊朗 、 新 加 坡 、 马 来 
西亚 .日 本 等 
山东 省 德州 市 骇 璃 钢 制 品 总 厂 DNL, — 10000 冷却 塔 31.3 260 重 加 拉 国 
武汉 鼓风机 厂 尾气 风机 FWQ 一 FR120D、FWQ 一 4.8 40 巴基斯坦 
FRI10D、 FWQ—CR80D, FWQ 一 
CR100D .脱硫 风机 FLH 一 CR105D 
消声器 45.7 380 伊朗 
长 沙 华南 风机 制造 总 厂 С0Т35— 11 №4.5 超 低 噪 声 轴 流风 机 0.433 3.6 新 加 坡 
重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 W6 一 2 х 29 一 6No21.5 126 印尼 
R6—39—5N20.5 
四 川 鼓 风机 有 限 责任 会 司 184%/ ПА Ж ХАЙ, 8.7 越南 
L93W II B #7 KK АЙЛ, 13 越南 


表 11 风机 行业 出 口 额 趋 百 万 元 企业 





浙江 上 风 集 团 公 司 
上 海 鼓 风机 厂 有 限 公司 

沈阳 鼓风机 厂 

RIR АЛ, 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 

宜兴 市 华兴 特种 风机 三 
山东 省 德州 市 玻璃 钢 制 品 总 厂 
常熟 鼓风机 厂 

天 津 市 鼓风机 总 三 

青岛 风机 厂 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公司 





3748 
708 
666 
422 
392 
260 
210 
149 
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全 世界 生产 透 平 压缩 机 的 著名 厂家 共 19 家 (不 包括 国 
内 厂家 ) ,其 中 日 本 7 家, 分别 是 日 立 、 三井. 三 获 JIR A 
川 岛 、 鞋 原 和 神 钢 ;美国 共 6 家 ,分 别 是 德 菜 赛 、 英 格 索 兰 、 
{EPI EL . 爱 利 奥 特 、 库 佩 尔 和 阿里 斯 ;德国 共 3 家 ,分 别 是 德 
马 格 .GHH 和 波 尔 齐 格 ; 意 大 利 新 比 隆 公 司 ;瑞士 苏 尔 寿 公 
司 ;俄罗斯 涅 瓦工 厂 。 透 平 压 缩 机 的 年 产量 进入 世界 前 3 
名 的 为 :美国 德 菜 赛 一 兰 德 公 司 .德国 德 马 格 公 司 和 意大利 
新 比 隆 公司 , 均 为 150 台 左 右 。 上 述 公司 生产 的 透 平 压缩 
机 产品 在 国内 的 市 场 占 有 率 为 50 儿 左右 ,对 国内 市 场 有 一 
定 冲击 ,特别 是 在 加 入 WTO 之 后 ,影响 会 更 大 一 些 。 

(四 ) 科 技 成 果 与 新 产品 

1. 科技 成 果 

十 年 来 风机 行业 在 完成 新 技术 、 新 工艺 .新 材料 方面 取 
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得 了 丰硕 成 果 。 据 风机 协会 会 员 单 位 统计 ,10 年 中 共 完 成 
277 项 科研 成 果 。 其 中 :1991 年 完成 78 项 ;1992 年 完成 20 
项 ;1993 年 完成 28 项 ;1994 年 完成 32 项 ;1995 年 完成 2 项 ; 
1996 年 完成 22 项 ;1997 年 完成 15 项 ;1998 年 完成 22 项 ; 
1999 年 完成 18 项 ;2000 年 完成 30 项， 

沈阳 鼓风机 厂 从 1996 ~ 2000 年 完成 多 项 科技 成 果 , 获 
得 市 级 以 上 成 果 奖 达 52 项 。 如 SB 一 CIMS 计算 机 集成 制造 
系统 获 国 家 科技 进步 奖 ; 亚 音速 和 路 音 速 离心 压缩 机 基本 
级 气动 设计 软件 包 获 省 科技 进步 奖 ; 自 行 开 发 “北极 是 
ERP" 软 件 被 国家 科技 部 “863” 计 划 确 定 为 重大 日 标 产 品 优 
秀 软 件 奖 ,同时 授 也 沈阳 鼓风机 厂 为 "全国 CAD 应 用 工程 
示范 企 业 "。1996 ~ 2000 ЖКГ РЖ КІН 2А 183 
项 。 从 软 、 硬 件 开 发 ,工艺 性 研究 ,新 材料 的 应 用 等 各 方面 
都 取得 了 丰硕 成 果 ,进一步 提高 了 企业 的 技术 水 平和 技术 
装备 ,、2000 年 ,沈阳 鼓风机 厂 以 “技术 创新 和 产品 质量 是 沈 
鼓 生 存 和 发 展 的 根本 保证 "做 为 工厂 方针 , 抓 科研 ,加快 新 
产品 开发 ,提高 科研 成 果 同 生产 转化 的 违 度 。 一 年 来 共 人 研 
制 新 产品 82 种 110 台 , 新 产 蜗 产值 25 500 万 元 , 占 总 产值 的 
64% ,创造 了 新 产品 产值 历史 最 好 成 绩 , 完 成 了 整体 组 装 式 
压缩 机 ,大 型 混 炼 挤 迁 造 粒 机 减速 器 等 29 项 科研 项 目 。 实 
现 了 二 元 转子 技术 转化 与 开发 、 大 型 风机 用 多 元 微 合 金 化 
高 强度 钢 的 应 用 等 4 项 科研 成 果 同 生产 的 转化 与 应 用 , 解 
决 了 新 产品 制造 中 的 许多 关键 问题 。PDM 、ERP 取得 突破 性 
进展 ,被 国家 科技 部 授予 "全国 CAD 应 用 工程 示范 企业 " 称 
号 。 同 时 科研 成 果 获 得 各 种 奖励 10 项 ,省 科技 进步 奖 1 
项 ,市 科技 振兴 奖 1 项 ,科技 进步 奖 3 项 ,名 列 全 市 工业 企 
业 之 首 。 在 技术 进步 和 技术 创新 方面 成 绩 显 著 , 被 国家 经 
贸 委 等 部 门 确 定 为 国家 级 企业 技术 中 心 , 列 为 辽宁 省 第 一 

上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 在 上 海 市 们 委 和 国家 “863” 计 
划 /CIMS 专家 组 的 领导 下 ,与 有 关 部 门 联合 井 发 了 TLT 轴 流 
风机 的 CAD. CAPP. CAM 系统。 初步 实现 了 以 库存 管理 为 
核心 的 产 .供销 整个 生产 管理 过 程 的 信息 集成 ,通过 了 国 
家 级 验收 。 针 对 劳动 力 成 本 高 ,各 种 费用 开支 大 的 实际 情 
况 , 走 技术 创新 之 路 ,对 耐 腐蚀 风机 采用 了 涂 陶 瓷 М ,Ш 
不 锈 钢 等 新 工艺 ,降低 了 产品 成 本 。 全 年 完成 科技 创新 和 
新 产品 13 项 。 试 制 完 成 的 国家 863 TF RJ UI E FF FA ЖЯ 
气 风 机 已 成 功 运行 在 高 温 气 冷 堆 氮气 发 电 设备 中 ,填补 了 
国内 空白 ,为 国家 节约 外 汇 350 万 美元 。 在 开发 压缩 机 方 
面 , 继 完成 金山 100 F t/a 延迟 焦化 压缩 机 和 燕山 大 乙烯 、 
天 津 中 乙烯 压缩 机 技术 准备 后 ,又 有 扬子 石化 乙烯 压缩 机 、 
金山 石化 丙烯 压缩 机 的 开发 任务 。 为 配合 上 海 市 重点 工程 
吴泾 600MW 电厂 创 优 工程 ,提供 了 轴 流 送 、 引 风机 和 离心 
一 次 风机 。 为 电厂 环保 工程 的 启动 ,先后 开发 提供 了 5 个 
电厂 的 循环 流 化 床 锅炉 配套 风机 ,已 投入 工业 运行 。 为 开 
拓 化 工 领域 风机 市 场 ,开发 成 功 乙烯 装置 裂解 炉 用 离心 风 
机 ,二 级 离心 风机 及 耐 腐蚀 轴 流 风机 。 为 适应 市 场 需要 ,还 
开发 了 子午 加 速 轴 流 风机 G168 系列 ,用 于 大 型 火电 厂 。 为 
配合 地 铁 工 程 , 开 发 了 地 铁 射 流风 机 。 为 配合 汽车 工业 发 
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展 , 开 发 了 大 型 气候 风 洞 装置 。 为 配合 解决 边远 地 区 缺 电 
问题 ,引进 开发 了 5kW 风力 发 电机 组 。 为 提高 产品 成 套 性 ， 
开发 了 15 密集 型 罗 茨 鼓风机 和 三 叶 罗 茨 鼓 风机 等 。 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 不 断 加 强 工 艺 试验 研究 ， 
开展 新 技术 .新 材料 .新 工艺 攻关 。 完 成 了 五 座 标 铣床 数控 
编程 ; 钢 制 叶轮 钙 焊 工艺 ;SC025 材料 试验 ;叶轮 整体 调 质 应 
用 等 主要 研究 项 晶 。 加 快 了 CMS 工程 应 用 步伐 ,已 基本 实 
现 快速 设计 、 快 速 报价 ,建立 工艺 CAPP 系统 和 质量 信息 管 
理 系统 ,并 通过 验收 ,被 授予 “陕西 省 CIMS 应 用 工程 示范 企 
业 ”" “AE CAD 应 用 示范 企业 ”。 

西安 交通 大 学 流体 机 械 研 究 所 是 风机 行业 协 公 叭 一 进 
和 人 理事 单位 的 教学 单位 。 多 年 来 厂 校 联合 ,完成 多 项 科研 
成 果 :“ 具 有 单 板 密封 型 挡 风 球 和 曲线 型 旋转 扩 奈 上 副 的 离心 
通风 机 " 闫 国 家 教委 科技 进步 二 等 奖 ;“ 离 心 通风 机 变型 . 选 
型 设计 软件 " 获 国家 教委 科技 进步 三 等 奖 ;“ 叮 反 向 的 轴 流 
风机 到 型 " 获 国 家 发 明 四 等 奖 ;“5 一 50 .6 一 45 Ж ЈК S 
心 通风 机 ” 效 陕 西 省 教委 优秀 科研 成 果 二 等 奖 ;“7 一 36 .6 一 
27 型 高 效 . 低 曝 声 离 心 通风 机 "通过 鉴定 ,达到 国际 20 让 纪 
90 年 代 先 进 水 平 , 获 西 安 交通 大 学 科技 进步 二 等 奖 ;“ 效 向 
轴 流 通风 机 ” 获 第 二 届 北 京 国际 博览 会 金奖 。 

2. 新 产品 

随 着 改革 开放 的 不 断 深入 ,市场 部 争 更 加 激烈 ,为 了 企 
业 的 生存 和 和 发展 ,各 企业 的 领导 者 注重 了 以 市 场 为 导向 , 依 
靠 科 技 进步 , 狠 抓 新 产品 开发 和 技术 改造 工作 ,促进 产 章 的 
结构 调整 ,增强 企业 竞争 优势 ,根据 调 碍 数据 统计 ,10 E 
来 ,风机 行业 共 开 发 新 产品 1 510 种 。 其 中 :1991 年 完成 新 
产品 229 种 ;1992 年 完成 新 产品 112 种 ;1993 年 完成 新 产品 
124 种 ;1994 年 完成 新 产品 166 种 ;1995 年 完成 新 产品 171 
种 ;1996 年 完成 新 产品 150 种 ;1997 年 完成 新 产品 164 Ж]; 
1998 年 完成 新 产品 112 种 ;1999 年 完成 新 产品 110 种 ;2000 
年 完成 新 产品 172 种 。 

沈阳 鼓风机 厂 坚 持 “ 科 技 兴 三" 的 战略 方针 ,以 市 场 为 
导向 ,大 搞 科技 攻关 ,扩大 产品 品种 ,不 断 开发 达到 或 接近 
国际 先进 水 平 的 新 产品 ,千方百计 地 满足 国家 重大 装备 国 
产 化 和 市 场 的 需求 。 为 大 庆 48 万 乙烯 改 扩建 装置 配套 的 
首 台 国产 化 裂解 气压 缩 机 和 和 丙烯 压缩 机 研制 成 功 ,实现 7 
乙烯 重大 装置 离心 压缩 机 国产 化 零 的 突破 ,开创 了 我 国 乙 
烯 重大 装备 设计 .制造 的 新 阶段 表明 我 国有 化 企业 乙 炳 
装置 压缩 机 依赖 外 国 的 历史 即将 结束 ,不 仅 创 造 了 良好 的 
经 济 效 益 和 投资 效益 ,而 且 创 造 了 良好 的 社会 效益 。 同 时 
与 日 本 三 井 公 司 合 作 , 为 1 000m 高 炉 首次 生产 了 MA80 轴 
流 压缩 机 ;与 德国 德 马 格 公司 合作 ,为 28 000m 小 空 分 装置 
生产 了 大 型 空 压 机 ;为 10 万 + 甲醇 装置 生产 了 合成 气 一 循 
环 气 压缩 机 等 重大 新 产品 。BCL407/A 循环 氢 离 心 压 缩 机 利 
2MCL757 + 2BCL356/A 二 氧化 碳 离心 压缩 机 均 被 批准 为 国家 
级 重点 新 产品 ,技术 水 平 达 到 国际 20 世纪 90 年 代 同 类 产品 
水 平 。DHP80 一 1 .MCL1003 , MCL526—1 离心 讨 缩 机 获 省 优 
秀 新 产品 奖 ;MCL526 一 1 离心 压缩 机 获 省 科技 进步 一 等 奖 ; 
2MCL1005 离心 压缩 机 获 省 科技 进步 二 等 奖 ;3MCL456 一 1 离 


心 压 缩 机 获 国 家 机 械 工 业 科 技 进 步 三 等 奖 ;污水 处 理 用 GM 
型 离心 鼓风机 通过 提高 机 组 转速 和 采用 三 元 叶轮 ,使 机 组 
体积 减 小 ,效率 提高 ,满足 了 当前 环保 领域 迫切 需要 的 高 效 
节能 型 曝 气 鼓风机 的 要 求 , 获 国家 级 新 产品 称号 ;MCL、BCL 
化 肥 与 石油 化 工 用 离心 压缩 机 被 认定 为 中 国 机 械 工 业 名 牌 
产品 ;S2MCL607 + 2BCL300 二 氧化 碳 离心 压缩 机 获 国 家 金 
З ;SDH 一 63 和 2MCL457 离心 压缩 机 获 国 家 银 奖 。 仅 1996 
~ 2000 年 获 市 级 以 上 新 产品 奖 达 77 项 。 

Б АИГ F ER А ЗКО, BR MN BF FF fh F 
发 和 技术 改造 工作 ,完成 了 FAF 电站 轴 流 风机 .GAF Ж} 
流风 机 ,HDZ 核电 风机 、.MCH、2MCH 离心 压缩 机 、DA 型 空气 
压缩 机 .SAF 电站 引 风 机 、RAF 脱硫 风机 、HRT ЖА ЖЕ 
氢气 风机 TAF 系列 地 铁 风 机 ,污水 处 理 风 机 、 对 旋风 机 、 空 
心 轴 耐 磨 风 机 .密集 式 罗 芯 鼓 风机 等 , 均 达 到 国际 20 世纪 
90 年 代 水 平 。 其 中 SAF 型 动 叶 可 调 轴 流 式 引 风机 获 机 械 部 
科技 进步 二 等 奖 ;GAF 大 型 矿井 轴 流 风机 效 国 家 新 产品 奖 ， 
600MW 电 站 风机 获 国 家 重大 技术 装备 特等 奖 ;200MW 、 
300MW 电站 风机 获 国 家 金 质 奖 ,国家 重大 技术 装备 优秀 奖 ，; 
DA930 一 121 空气 压缩 机 获 国 家 重大 技术 装备 成 果 一 等 奖 。 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 以 市 场 为 导向 ,以 技术 进 
步 为 龙头 , 狠 抓 技术 开发 和 产品 更 新 改造 ,通过 技术 引进 的 
消化 吸收 ,不 断 创 新 ,应 用 三 元 流 技 术 , 开 发 设计 了 轴 流 压 
缩 机 离心 压缩 机 能 景 回收 透 平 周 胀 机 等 新 产品 ,改造 老 
产品 11 种 ,完成 其 他 系列 老 产 品 改造 50 多 种 , 均 达 到 20 t 
纪 90 年 代 国 际 水 平 或 国内 先进 水 平 。 其 中 轴 流 压缩 机 和 
TRT 能量 回收 透 平 膨胀 机 有 三 种 规格 被 评 为 国家 新 产品 。 
AV80 轴 流 压缩 机 获 国 家 级 科技 进步 三 等 奖 .省 科技 进步 一 
等 奖 ,并 获 中 国 机 械 工 业 名 牌 产 品 称号 ;AVS6 轴 流 压缩 机 
获 省 科技 进步 二 等 奖 ;6E1650 一 3.7/0.97 离心 压缩 机 获 市 科 
技 进 步 二 等 奖 ;TP1670/2.258 一 1.136 高 炉 煤 气 透 平装 置 获 
国家 科技 进步 三 等 奖 。 

武汉 鼓风机 厂 坚持 科技 兴 厂 ,以 降低 成 本 ,提高 质量 为 
原则 ,以 满足 用 户 为 目标 ,开发 市 场 对 路 .技术 含量 高 AF 
效益 好 的 新 产品 。 不 断 更 新 .完善 D 系列 离心 鼓风机 , 进 一 
步 消化 .引进 日 本 三 萎 技 术 , 完 成 了 AL 系列 离心 风机 的 设 
计 和 改 型 设计 ;研制 使 用 了 新 的 耐 磨 处 理 措 施 , 应 用 于 
Y8 一 39 .Y9 一 38 等 常规 风机 产品 中 ;完成 了 AL 一 R224DW 和 
AL 一 R224SW 整体 轴 改 中 空 轴 或 装配 轴 的 工作 。 与 日 本 在 
原 联合 开发 上 海宝 钢 450m 烧结 风机 转子 ;设计 了 大 型 流 
化 床 风 机 .电站 风机 、 曝 气 鼓 风机 等 。 研 制 的 FC4 一 47、 
CC5 一 44 快 冷 控 冷 离心 通风 机 经 市 科 委 鉴定 达到 国际 20 世 
纪 90 年 代 水 平 。 

长 沙 鼓风机 厂 研制 了 RE 一 190CT ВЕЖЕ Д. 
SR 系列 三 叶 罗 茨 鼓 风机 .Zj 一 650 BF KH 3F FR 
达到 国内 20 世纪 90 年 代 中 来 期 水 平 ,其 中 RE 一 190CT 高 
正 庄 罗 茨 鼓风机 属国 内 空白 。 

长 沙 华南 风机 制造 总 厂 与 大 专 院 校 .科研 机 构 密 切合 
作 ,研制 开发 了 BLZ 系列 环流 量 蒸 风机 玻璃钢 低 噪声 屋顶 
风机 .电站 风机 、 双 速 节能 排 烟 风机 、 斜 流风 机 、 轴 流风 机 等 


10 多 种 新 产品 。 特 别 是 环流 壤 蒸 储 粮 专用 通风 机 获 国 家 专 
利 ,当年 生产 600 多 台 , 供 全 国 12 个 省 (市 )30 多 个 粮 库 使 
用 , 获 用 户 好 评 。 

山东 省 汇丰 机 械 集团 总 公司 面 对 罗 茨 鼓风机 产品 竞争 
日 趋 激烈 的 市 场 形 势 ,瞄准 国际 先进 技术 ,高 起 点 .全 方位 、 
大 跨度 提高 企业 整体 水 平 。 全 系列 开发 L “LF КШ А 
机 ,与 日 本 大 哆 机 械 工业 株式 会 社 , 世 晃 产 业 株 式 会 社 合资 
生产 SSR 系列 三 叶 罗 茨 鼓 风机 已 形成 批量 生产 ;开发 了 
HHLV400S 型 不 锈 钢 罗 区 鼓风机 ,并 取得 了 一 次 性 试车 成 
功 ;RRG 系列 罗 蒋 鼓风机 被 省 科 委 列 为 国家 级 重点 新 产品 
试 产 计 划 ,经 省 经 贸 委 鉴定 达到 20 世纪 90 年 代 初 国际 先进 
水 平 。 

天 津 市 鼓风机 总 厂 坚 持 贯 彻 “ 科 技 兴 厂 ” 的 战略 方针 ， 
走 产 学 研 的 道路 ,与 西安 交通 大 学 联合 开发 研制 了 DC80b 
单 齿 罗 芯 鼓风机 。 具 有 强制 送 风 ,结构 简单 ,运行 可 靠 , 维 
护 方便 等 特点 , 系 国内 首创 。 获 得 了 国家 科 委 税务 总 局 、 
外 经 贸 部 .国家 技术 监督 总 局 联合 颁发 的 国家 重点 新 产品 
证 书 。 自 行 开发 的 MJL.\PJL KEREN FP KES NBL 3B 4 
进口 滤 清 器 .进出 口 消声器 .主机 . 止 回 阁 .安全 阀 .压力 表 、 
挠 性 接头 . 减 振 器 、 隔 声 蛙 .整体 底座 为 一 体 , 具 有 密集 成 
E .结构 紧 姿 ,安装 方便 节能、 噪声 低 、 振 动 小 .传动 平稳 可 
靠 等 特点 ,获得 了 中 国 科 学 技术 博览 会 .新 产品 交易 会 金 
奖 。 上 自行 研制 的 TGD 系列 双 级 串联 高 压 罗 芯 鼓风机 是 由 两 
ПЯ Л, ВОС Ê . 功 耗 低 、 运 转 平稳 等 
特点 ,获得 了 天 津 市 创新 奖 、 国 家 新 产品 奖 联 合 颁 发 的 建材 
优秀 科技 成 果 及 推荐 产品 荣誉 证 书 ,并 补 选 人 《中 国 知 名 建 
材 企业 3。 经 国内 贸易 部 科学 技术 信息 研究 所 推荐 ,国家 主 
管 部 办 委 局 省 级 以 上 技术 监督 部 门 评比 ,天 津 市 鼓风机 总 
三 密集 成 套 型 罗 茨 鼓风机 和 人 选 4 中 国名 优 产品 》。 在 考察 美 
国 德国. 日 本 罗 尝 鼓风机 技术 的 基础 上 ,参阅 国内 外 大 量 
资料 ,综合 吸收 各 自 优 点 ,成 功 开发 出 SL 系列 三 叶 罗 艾 鼓 
风机 。 有 共有 高 效 、 低 品 .节能 降 耗 ,结构 新 颖 等 特点 ,各 项 性 
能 指标 均 优 于 其 他 同类 产品 ,经 天 津 市 科 委 鉴定 ,达到 20 
世纪 90 年 代 国 际 先进 水 平 。 

一 些 中 小 型 企业 面 对 市 场 经 济 也 都 注重 了 新 产品 
发 工作 。 浙 江上 风 集 团 公 司 研制 的 НТЕС 系列 消防 (两 用 ) 
低 噪 声 柜 式 离心 通风 机 ,经 省 公安 厅 消 防 局 鉴定 达到 国内 
领先 水 平 ,被 推荐 为 省 优秀 科技 产品 ,并 获得 科技 进步 二 等 
奖 。 用 于 地 铁 .隧道 大 型 电站 工程 .大 型 工厂 建筑 物 通风 
排 风 及 排除 高 温 烟 气 的 DTF 型 轴 流 通风 机 经 省 科 委 鉴定 达 
到 国际 同类 产品 先进 水 平 。 

哈尔滨 暖 风机 厂 研 制 的 XPZF 系列 消防 排 烟 风机 通过 
黑龙 江 省 公安 厅 消 防 局 鉴定 ,达到 国内 同类 产品 先进 水 平 。 

淄博 风机 三 研制 的 BDK62 系列 防爆 对 旋 煤 矿 用 风机 及 
GYF60 系列 消防 排 烟 风机 分 别 经 山东 省 科学 技术 委员 会 和 
山东 省 消防 局 鉴定 ,达到 国内 领先 和 先进 水 平 。 

安徽 省 风机 三 研制 的 VML 系列 防腐 .防爆 轴 流 通风 机 
是 化 学 工业 确 铵 制造 工艺 中 的 关键 设备 ,经 省 经 贸 委 和 鉴定 
达到 国内 20 世纪 90 年 代 先 进 水 平 。 
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四 川 鼓风机 有 限 责 任 公司 研制 的 CGSL Ж FI) 7K YE з E 
离心 风机 适用 于 年 产 6~ 12 万 t 水 泥 立 窗 。 该 风机 可 随 运 
行 工 况 改变 而 变化 ,与 L93WDB 罗 茨 鼓风机 相 比 , 节 材 率 达 
40% ,经 地 区 有 关 部 门 鉴定 达到 20 世纪 90 年 代 中 期 国内 先 
进 水 平 。 

鞍山 风机 厂 为 更 广泛 满足 用 户 需 要 ,设计 了 1 ~ 10Vh 
锅炉 鼓 引 风机 和 和 耐 高 温 风 机 ,形成 了 自己 独特 的 产品 。 

沈阳 人 民风 机 厂 在 市 场 调研 的 基础 上 ,瞄准 市 场 需要 ， 
适时 调整 产品 结构 ,开发 适销 对 路 产品 。2000 年 完成 6 种 
新 产品 的 开发 任务 ,调整 了 20 多 个 系列 , 近 100 个 品种 的 产 
品 。 目 前 已 能 够 设计 生产 多 种 大 号 非 标 、 特 殊 风 机 及 大 机 
号 轴 流 通风 机 。 用 于 高 层 建 筑 的 消防 排 烟 风机 已 迅速 打开 
市 场 , 近 丙 年 为 全 省 高 层 建筑 提供 了 上 和 于 台 产 品 。 目 前 , 根 
据 市 场 需要 ,又 研制 了 箱 式 风 机 、 斜 流风 机 及 低 品 声 风 机 ， 
形成 了 具有 人 民风 机 厂 特 色 的 产品 。 通 过 招商 ,与 韩国 下 
善 株式 会 社 共同 开发 生产 了 罗 菊 鼓风机 ,并 在 韩国 等 地 打 
开 市 场 。 在 增加 新 的 经 济 增长 点 上 ,积极 向 高 科技 领域 挺 
进 , 研 制 生产 了 核潜艇 净化 风机 , 青 生 风 机 。 主 要 指标 均 达 
到 了 设计 要 求 , 风 机 噪声 降 到 75dB 以 下 ,受到 了 海军 装备 
部 的 高 度 评价 。 

北京 风机 二 厂 设 计 完 成 了 DDT 型 低 噪声 轴 流 通风 机 ， 
ВСЕ 型 粮 库 专 用 风机 ,DDW 型 低 噪 声 屋 顶风 机 等 。 并 初步 
具备 了 批量 生产 的 能 力 ,形成 了 企业 经 济 工作 的 一 个 亮点 。 

吉林 市 鼓风机 厂 为 太原 钢铁 公司 除 全 项目 设计 制造 的 
AL 一 R280DW 大 型 离心 通风 机 试车 一 次 成 功 。 山 西 省 领导 
对 风机 试车 成 功 表示 祝贺 ,并 给 予 高 度 评价 。 

四 平 金 丰 股份 有 限 公 司 研制 的 AF 系列 球 团 烧结 风机 
经 省 机 械 厅 .省 科 委 鉴定 ,达到 20 世纪 90 年 代 国 内 领先 水 
平 ,并 获 省 优秀 新 产品 奖 。 研 制 的 气 固 两 相 流风 机 ,经 国家 
科 委 鉴定 ,达到 20 世纪 90 年 代 国 际 先进 水 平 , 获 得 国家 重 
点 新 产品 奖 。 

福建 东亚 鼓风机 股份 有 限 公 司 根据 “科技 兴 企 "方针 ， 
加 大 科技 投入 和 开发 力度 ,全 年 设计 .测绘 完成 37 种 新 产 
ий ,其 中 30 种 新 产品 已 试制 完成 投放 市 场 。 


内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公 司 积极 关 发 新 产品 ,拓宽 市 场 
销路 ,设计 生产 了 13 套 离心 通风 机 ,给 企业 带 来 了 活力 , 满 
足 了 用 户 需求 。 

广州 风机 三 认真 抓 好 离心 通风 机 的 技术 改造 工作 ,并 
改进 加 工 工艺 ,降低 了 产品 成 本 ,提高 了 产品 质量 。 设 计 制 
造 的 C650 扫地 车 专用 风机 经 用 户 使 用 后 反映 比较 满意 ,已 
成 为 定型 产品 生产 。 

新 乡 市 鼓风机 厂 试制 完成 了 8 台 130Vh 循环 流 化 床 锅 
炉 通 引 风机 。 四 平 金 丰 股份 有 限 公 司 通 过 引进 技术 完成 
SIBB24 系列 和 51ВВ50 系列 的 17 台 产 品 的 生产 任务 ,达到 国 
内 领先 水 平 。 

武汉 和 平 风 机 有 限 责 任 公 司 研制 生产 了 11 台 ZTH 型 
核潜艇 用 低 品 声 通风 机 ,经 省 国防 科 工 办 主持 鉴定 达到 国 
际 先 进 水 平 。 

(五 ) 质 量 及 质量 管理 

1. 国家 统 检 和 情况 

1991 ~ 2000 年 ,机械 工 业 部 风机 产品 质量 监督 检测 中 
心 对 全 国 风 机 生产 厂 进 行 了 6 次 抽查 。1993 年 抽查 28 个 
企业 的 28 台 不 同系 列 规格 的 工业 蒸汽 锅炉 引 凤 机 ,有 13 个 
企业 的 13 台 产 品 合格 ,产品 抽样 合格 率 为 46.4% 。1994 年 
抽查 43 个 企业 的 43 台 不 同系 列 .规格 的 工业 蒸汽 锅炉 送 、 
引 风 机 ,有 23 个 企业 的 23 台 产 品 合格 ,产品 抽样 合格 率 为 
53.5% 。1995 年 抽查 了 31 个 企业 的 31 台 不 同系 列 .规格 的 
THE HARPS. E 22 个 企业 的 22 台 产 品 合格 ,产品 
抽样 合格 率 为 71% 。1996 年 抽查 了 19 个 企业 的 19 台 不 同 
系列 .规格 的 工业 燕 汽 锅炉 用 离心 引 风 机 ,有 17 个 企业 的 
17 台 产 品 合格 ,产品 抽样 合格 率 为 89.5% 。1997 年 抽查 了 
25 个 企业 的 25 台 不 同系 列 .规格 的 轴 流 通风 机 ,有 21 个 企 
业 的 21 台 产 品 合格 ,产品 抽样 合格 率 为 84%。1999 EER 
据 国 家 质量 技术 监督 局 的 安排 ,对 在 建 中 央 直 属 储备 粮 库 
用 离心 通风 机 产品 进行 专项 抽查 。 被 抽查 企业 均 为 国家 招 
标 中 标 企 业 , 共 抽查 了 3 个 企业 的 10 台 离 心 通风 机 ,合格 9 
台 ,合格 率 为 90% 1991 ~ 2000 年 风机 行业 质量 抽检 主要 
情况 详 见 表 12。 


表 12 1991 ~ 2000 年 风机 行业 质量 抽检 情况 






指标 名 称 











主要 件 主 要 项 目 抽查 合格 率 (% ) 
成 品 装配 一 次 合格 率 (% ) 
铸铁 件 综合 废品 率 (%) 

机 械 加 工件 综合 废品 率 (% ) 


2. 质量 管理 

据 风 机 行业 协会 统计 ,2000 年 全 行业 机 械 加 工件 综合 
废品 率 1.39%, 比 上 年 降低 了 0.07% ;铸铁 件 综合 废品 率 
5.17% , 比 上 年 降低 了 2.47% ; 据 27 个 企业 产品 质量 自 检 报 
表 统 计 ,主要 零 部 件 抽查 117 种 1095 件 17742 项 ,合格 
16 956 项 ,平均 合格 率 %5.6% , 比 上 年 自 检 合格 率 提 高 了 
5.5%» 


108 + 2002 中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 











1996 1997 1998 1999 
8.03 8.57 5.12 7.64 
2,9 3.05 3.37 1.46 


风机 行业 1999 年 已 有 29 个 企业 通过 了 1509000 质量 管 
理 与 质量 保证 体系 认证 。2000 年 又 有 12 个 企业 通过 了 认 
证 。 目 前 取得 1509000 质量 体系 认证 的 企业 已 达到 41 个 ， 
占 企 业 会 员 的 50%。 

在 质量 管理 工作 中 ,沈阳 鼓风机 厂 为 了 提高 产品 的 市 
场 竞 争 能 力 , 狠 抓 了 产品 质量 和 售后 服务 工作 。 年 初 召开 
了 厂 质 量 大 会 ,提出 了 创造 世界 一 流产 品质 量 的 战略 目标 ， 





出 台 了 开展 质量 大 讨论 ,实行 岗位 技能 培训 ,强化 一 把 手 质 
- 量 责任 制 ,加 大 质量 赔偿 力度 ,深入 贯彻 1809000 标准 ,有 针 
对 性 地 开展 质量 预防 和 深入 落实 质量 整改 措施 ,以 整顿 现 
场 管理 来 建立 规范 的 质量 控制 环境 ,坚持 无 情 管理 质量 等 
一 系列 新 举措 ,在 全 厂 范围 内 形成 人 人 重视 质量 的 氛围 。 
不 仅 使 产品 的 内 在 质量 有 了 一 定 提高 ,外 观 质量 也 有 了 长 
足 的 进步 。 在 狠 抓 质量 的 同时 ,加 强 了 用 户 的 现场 服务 工 
作 ,调整 服务 人 员 的 结构 ,实行 了 用 户 的 现场 服务 总 代表 制 
RE ,使 用 户 服务 工作 上 升 到 一 个 新 水 平 ,多 次 受到 用 户 的 赞 
誉 ,进一步 改善 了 沈 鼓 厂 在 用 户 中 的 形象 ,为 巩固 风机 行业 
排头 兵 地 位 和 开拓 市 场 葛 定 了 基础 。 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 把 2000 年 做 为 质量 改进 
年 ,强化 质量 改进 和 质量 管理 ,开展 质量 四 项 工程 , 即 大 力 
开展 群众 性 质量 改进 ,提高 整体 质量 水 平 ;继续 推进 “ 保 新 
创 精 "工程 ;开展 职工 培训 工程 ;实施 用 户 满意 工程 。 坚 持 
不 懈 抓 好 质量 意识 教育 , 定 贯 质量 标准 和 质量 法 ,开展 质量 
大 讨论 和 质量 月 活动 , 查 摆 并 整改 深层 次 质量 问题 。 年 内 
根据 质量 大 讨论 查 摆 出 的 问题 ,编制 下 发 了 质量 改进 计划 
和 TRT 专项 质量 改进 计划 ,完成 75 项 ,完成 率 96% ,各 部 门 
质量 改进 120 项 ;开展 群众 性 质量 攻关 ,全 年 发 表 QC 成 果 
19 项 。 通 过 质量 改进 ,降低 成 本 70.59 万 元 。 

上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 的 质量 管理 工作 在 原 有 基础 
上 ,开展 了 有 针对 性 的 质量 培训 及 质量 月 活动 ,结合 “ 塑 精 
品 , 创 名 牌 " 工 程 ,进行 用 户 走 访 。 召 开 了 质量 工作 大 型 座 
谈 会 ,针对 设计 .工艺 .采购 .加 工 等 各 个 环节 的 质量 问题 ， 
提出 改进 意见 和 措施 。 组 建 了 在 质保 部 领导 下 的 过 程控 制 
用 户 监 造 办 公 室 ,严格 控制 关键 工序 ,满足 用 户 监 造 要 求 ， 
从 材料 进 厂 直到 风机 出 三 检 验 . 装 箱 ,发运 整个 过 程 的 监 
造 。 通 过 严格 质量 管理 ,加 大 质量 考核 力度 ,使 “三 包 ” 费 用 
比 上 年 下 降 10%。 电 站 轴 流 和 离心 风机 组 第 四 次 荣获 “上 
海 名 牌 "称号 。 

武汉 鼓风机 三 坚持 “质量 至 上 ,求实 求 精 ,服务 用 户 , 尽 
善 尽 美 "的 质量 方针 ,制定 了 《公司 内 部 员工 工作 质量 考核 
规定 》, 修 订 了 质量 体系 文件 ,巩固 和 完善 了 质量 体系 ,通过 
ISO9001 质量 认证 复审 工作 ,针对 存在 的 问题 进行 了 整改 ， 
加 大 了 程序 文件 的 执行 力度 ,使 内 部 审核 起 到 了 质量 改进 
的 保证 作用 ,为 工厂 创 名 上牌 战 略 打 下 了 坚实 的 基础 。 

石家庄 市 风机 厂 以 质量 为 主线 , 抓 好 风机 质量 这 条 线 ， 
风机 质量 是 各 项 工作 质量 的 最 集中 的 反映 ,基于 这 样 的 认 
识 , 制 订 完 善 的 质量 管理 目标 责任 制 ,产品 从 设计 、 工 艺 制 
造 到 销售 ,以 及 售后 服务 等 方面 都 有 明确 规定 ,严格 考核 ， 
实行 了 质量 与 工资 挂 钧 ,严格 奖惩 兑现 ,以 形成 激励 机 制 ， 
使 质量 工作 有 了 很 大 提高 。 

沈阳 人 民风 机 厂 在 提高 产品 质量 工作 中 ,从 组 织 机 构 
上 加 大 了 管理 力度 ,对 原 有 的 质量 检验 机 构 进 行 了 改革 , 建 
立 了 以 三 长 挂帅 , 副 总 工程 师 领导 的 质量 监理 制 , 对 各 车 间 
的 检验 人 员 进 行 了 调整 ,将 质量 责任 下 放 到 各 车 间 ,车 间 主 
任 为 产品 质量 第 一 责任 者 ,从 上 至 下 构成 了 层 层 把 关 负 责 
的 产品 质量 保证 体系 。 质 量 监 理 对 下 严格 检查 考核 ,对 上 


及 时 反馈 信息 ,对 确保 产品 质量 稳定 合格 起 到 了 关键 的 作 
用 ,被 沈阳 市 质量 管理 协会 用 户 委员 会 评 为 沈阳 市 用 户 满 
意 企业 。 

福建 东亚 鼓风机 股份 有 限 公司 为 了 加 强 质 量 体 系 认证 
工作 中 的 经 济 责任 ,制订 了 质量 认证 工作 经 济 责任 制 , 把 中 
层 以 上 管理 人 员 的 月 奖 预 留 50% 与 认证 工作 挂钩 ,强化 了 
认证 工作 的 经 济 责任 。 通 过 1509000 标准 认证 极 大 地 提高 
了 全 体 员 工 的 质量 意识 ,质量 管理 工作 和 产品 质量 出 现 了 
新 的 面貌 ,全 面 完 成 了 《质量 手册 》 中 提出 的 质量 指标 。 

内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公 司 为 了 确保 质量 方针 的 贯彻 落 
K ,坚持 总 经 理 主要 负责 ,管理 者 代表 驱动 ,总 经 办 协调 的 
质量 保证 体系 ,实行 在 产品 设计 、 原 辅 材料 采购 、 生 产 过 程 、 
产品 搬运 .贮存 .交付 和 售后 服务 全 过 程 的 各 有 关 科 室 AE 
产 车 间 的 深度 辐射 来 实施 质量 控制 。 质 量 体 系 的 建立 和 有 
效 运 行 从 根本 上 保证 了 公司 质量 方针 、 质 量 承诺 .质量 目标 
的 量化 实施 ,使 企业 的 产品 质量 不 断 得 到 提高 ,为 拓宽 市 场 
打下 了 坚实 的 基础 。 

(六 ) 基 本 建设 及 技术 改造 

2000 年 风机 行业 完成 基本 建设 投资 额 9 590 万 元 。 其 
中 生产 性 5 207 万 元 ,建安 工程 3 505 万 元 ,设备 工具 购置 
3 614 万 元 。 全 年 更 新 改造 措施 项 目 完 成 投资 额 13 846 万 
JLo 

沈阳 鼓风机 厂 曝 气 系统 国产 化 项 目 投 资 总 额 9 000 万 
元 ,本 年 完成 投资 1 801 万 元 。 其 中 计算 机 系统 改造 799 万 
元 IRE И , A YK FE DL .螺杆 压缩 机 、 直 读 光 谱 仪 等 设 
备 290 万 元 ,技术 引进 费 246 万 元 ,土建 213 万 元 ,建设 期 利 
息 及 其 他 253 万 元 。 

上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 , 石 化 .环保 、 电 站 等 重大 装备 
用 大 型 风机 .压缩 机 投产 技术 改造 项 目 投资 总 额 359 FF, 
目前 处 于 设备 、 工 器 具 购 置 阶段 。 

陕西 鼓风机 (和 集团) 有限 公司 国家 重大 技术 装备 国产 化 
技术 改造 投资 总 额 2 950 万 元 ,已 基本 完成 。 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 会 司 “ 九 五 “ 双 加 "工程 
项 目 投资 总 额 558 万 元 ,已 完成 了 五 轴 联 动 加 工 中 心 .四 
坐标 测量 仪 超速 试验 台 、 硬 支承 动 平衡 冷 焊 成 套 设 备 、 离 
心 式 压缩 机 装配 线 .机 械 运 转 试验 台 等 设备 的 购置 。 

四 平 金 丰 股份 有 限 公 司 大 型 高 温 风 机 技术 改造 项 目 投 
资 总 额 2 900 万 元 。 项 目 设计 .设备 招标 采购 已 经 完成 , 预 
计 2001 年 12 月 全 部 竣工 。 

浙江 上 风 集 团 公 司 年 产 16 000 套 高 效 节 能 风 冷 成 套装 
备 及 年 产 50 000 台 前 倾 多 辟 空 调用 离心 风机 技术 改造 投资 
总 额 18 168 万 元 。 目 前 正在 按 项 目 实 施 进度 要 求 正 常 开 
展 。 

四 川 鼓 风机 有 限 责任 会 司 发 展 节能 节 材 新 工 系 列 罗 臣 
鼓风机 后 期 工程 投资 总 额 1 200 万 元 ,达到 设计 要 求 , 并 通 
过 验收 。 经 过 三 期 技术 改造 已 形成 年 产 2 000 台 各 型 风机 
的 能 力 。 

山东 省 汇丰 机 械 集团 总 公司 CAD 扩建 .设备 更 新 等 投 
资 总 额 95 万 元 。 已 购置 了 先进 的 微机 设备 及 设计 工艺 等 
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软件 。 购 置 了 罗 茨 鼓风机 加 工 用 数控 车 床 .铣床 ERE 

成 都 电力 机 械 厂 自 筹 技术 改造 项 目 投 资 总 额 335 万 
元 ,已 完成 。 

天 津 市 鼓风机 总 三 自 筹 技术 改造 项 目 成 形 铣 及 刀具， 
投资 额 10 万 元 。 提 高 了 三 叶 罗 茨 鼓风机 叶轮 的 加 工 能 力 。 

(七 ) 对 外 合作 

沈阳 鼓风机 三 引进 了 比利时 NUMECA 公司 三 维 粘性 设 
计 软 件 ,用 于 压缩 机 流 场 三 维 粘性 分 析 及 计算 。 

武汉 鼓风机 厂 与 日 本 三 莹 重工 株式 会 社 ERIE BFR 
式 会 社 商 谈 合作 生产 ,与 法 国 阿 尔 斯 通 公 司 签订 了 上 海外 
高 桥 项 目 风机 合同 。 

浙江 上 风 集 团 公司 与 瑞典 ABBFLAKT 通风 产品 有 限 公 
司 合作 开发 地 铁 隧 道 通风 机 ,电站 锅炉 送 引 风机 等 。 与 日 


烧 系 列 风 机 。 

山东 省 汇丰 机 械 集团 总 公司 与 日 本 大 晃 机 械 工 业 株 式 
会 社 .日 本 世界 工业 株式 会 社 合作 成 立 了 山东 丰 晃 (中 日 合 
资 ) 铸 造 厂 ,引进 外 并 202.5 万 美元 ,提高 了 铸造 质量 及 铸造 
生产 能 力 。 

山东 德州 市 玻璃 钢 制 品 总 厂 与 美国 就 “RTM 注射 "项 日 
签订 了 合同 ,引进 设备 ,并 进行 专人 培训 , 现 已 全 部 掌握 技 

沈 阴 人 民风 机 广 与 韩国 正 善 株式 会 社 合 作 开 发 生产 三 
H o RAAL ,并 在 韩国 等 地 打开 市 场 。 

( 八 ) 管 理 及 改革 

“改制 .改组 .改造 ,加 强 企 业 管理 "是 一 项 长 期 而 艰巨 
的 任务 。 国 有 企业 改革 ,建立 现代 企业 制度 ,仅仅 是 改革 发 
展 中 的 一 个 阶段 性 成 果 。 风 机 行业 在 2000 年 经 过 改制 、 重 
组 的 企业 已 达到 50 个 , 占 企 业 会 员 单位 的 61% 。 其 中 , 股 
份 制 或 股份 合作 制 企 业 41 个 ,合资 企业 5 个 ` 外商 独 资 企 
业 上 个 ,民营 企业 3 个 。 没 有 改制 的 企业 有 的 也 已 经 开始 
企业 内 部 结构 调整 ,实现 主 辅 分 离 。 

沈阳 鼓风机 厂 抓 管理 ,加 快 管理 创新 的 步伐 ,提高 企业 
内 部 综合 管理 水 平 ; 抓 改 革 ,加快 企业 机 制 的 转变 ,提高 企 
业 在 市 场 竞争 中 的 生存 能 力 。 坚持 了 管理 创新 ,让 管理 上 
档次 ,向 管理 要 效益 的 指导 思想 , 狠 抓 了 经 济 责任 制 的 考 
核 ; 建 立 了 目标 成 本 管理 体系 ;加 大 企业 内 部 的 改革 工作 力 
度 ,模拟 “三 资 "企业 管理 的 模式 已 经 初步 形成 ;企业 机 构 重 
组 ,各 独立 部 门 与 母体 的 分 离 MAE AAR TF FU L 
作 取 得 了 可 次 成 果 , 为 企业 保持 长 期 稳定 地 发 展 铺 平 了 道 
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路 。 

上 海 鼓 风机 三 有 限 公 司 把 建立 现代 企业 制度 做 为 企业 
发 展 的 需要 ,提出 了 企业 改革 的 总 体 思路 ,建立 和 实施 “三 
资 " 企 业 的 管理 模式 ,在 机 构 设 置 .劳动 人 事 制 度 .工资 分 陋 
三 个 方面 进行 调整 。 将 全 厂 30 多 个 管理 部 门 调整 为 行政 
八 部 一 室 .政工 一 部 一 室 。 明 确 了 职责 ,提高 了 上 效率。 取消 
了 十 部 .工人 岗位 区 分 ,实行 按 岗 位 管理 ,加 强 业务 主管 的 
职能 ,对 富余 人 员 和 不 称职 人 员 实 行 待岗 培训 。 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 加 快 和 深化 企业 改革 、 改 
进 和 强化 企业 管理 ,建立 了 铸 锻 全 资 子 公司 和 进出 品 全 资 
子 公 司 ,改制 后 的 子 公司 均 已 正式 运作 。 企 业内 部 实行 零 
基 定 员 ,竞聘 上 岗 。 调 整 机 构 ,完善 各 项 管理 制度 。 强 化 考 
核 ,建立 新 的 经 济 责任 制 运行 体 系 。 学 邯 钢 , 抓 管理 , 降 成 
本 ,普遍 压缩 成 本 费用 8% ~ 10% ,全 部 可 比 产品 成 本 降低 
14.35% ,中 小 产品 可 比 产 品 成 本 降低 16.5% ¢ 

武汉 鼓风机 厂 转变 经 车 疯 念 ,实施 重组 改制 ,优化 内 部 
结构 ,分离 企业 办 社会 的 职能 ,寻求 国企 改革 的 出 路 。 按 《 初 
步 建 立 现代 企业 制度 阶段 性 目标 考核 细则 (试行 ) 的 通知 》 的 
具体 要 求 ,进行 整改 整顿 。 在 优化 组 织 结构 的 基础 上 , 按 精 
兵 简 政 ,减员 增 效 的 原则 ,优化 人 员 结 构 , 采 取 分 流 -~ 批 , 待 
业 一 批 , 内 退 一 批 , 类 断 一 批 的 方法 ,处 理 好 人 员 安 置 。 为 解 
决 企业 办 社会 的 问题 ,优化 资源 配置 ,组 建 真 正 意义 上 民 和 党 
或 混合 所 有 制 企业 ,对 非 经 营 性 资产 实现 全 面 刊 离 。 

沈阳 大 民风 机 厂 为 摆脱 困境 ,实现 企业 重新 振兴 ,进行 
模拟 “三 资 "企业 管理 ,进一步 深化 劳动 用 工 和 分 配制 度 改 
革 。 在 人 事 制度 改革 上 体现 精干 .高 效 原 则 。 精 简 机 构 ,将 
原来 22 个 处 室 改 为 六 部 一 室 -- 处 。 精 简 人 员 , 按 新 设置 机 
构 精 简 中 层 干 部 ,由 原来 66 人 减少 到 12 Л. 管理 人 员 由 
118 人 减少 到 88 Л. 二 三 线 辅 助人 员 由 123 人 减少 到 76 
人 。 全 厂 精 减 人 员 120 人 , 占 职 工 总 数 21%. МЕНА 
员 达 到 一 岗 多 职 ,劳动 生产 率 提高 41 个 百分点 - 

在 企业 管理 工作 中 各 企业 还 从 不 同方 面 对 企 业 管理 的 
理论 和 实践 进行 了 探索 研究 。 成 都 电力 机 械 厂 提 出 “向 管 
理 费 效益 一 一 加 强 企 业 科 学 管理 是 提高 经 济 效 益 的 有 效 途 
径 ” ;重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公司 提 出 fF “FRE ЇР 
探 新 路 一 一 2000 年 工作 思路 与 对 策 " ;陕西 鼓风机 (集团 ) 有 
限 公 司 提出 "对 国有 企业 改革 与 发 展 的 几 点 思考 "; 武 汉 鼓 
风机 广 提 出 “中 外 企业 集团 研究 和 比较 "等 ,这 些 研究 对 加 
强 全 行业 企业 管理 和 改革 将 会 起 到 很 好 的 推动 作用 。 
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附 图 1996 ~ 2000 年 机 械 工 业 系 统 风 机 产品 销售 收入 情况 


一 多 一 工业 总 产值 〈 不 变价 ) 一 参 一 工业 增加 值 


350000 
300000 
250000 


200000 


万 元 


< 150000 


单位 


100000 
50000 


0 
1996 1997 1998 1999 


附 图 2 1996 2000 年 机 械 工 业 系统 风机 行业 工业 产值 情况 
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一 、 生 产 发 展 情况 

2000 年 通过 深化 改革 ,转换 机 制 ,行业 单位 的 所 有 制 性 
质 和 经 营 活 动 发生 了 很 大 的 变化 。 我 国 目 前 有 压缩 机 制造 
Г 170 多 个 ,配件 制造 厂 30 多 个 。 其 中 大 型 二 类 企业 7 个 ， 
重点 骨干 企业 13 个 。 据 粗略 统计 :全 行业 123 个 会 员 单 位 
中 ,已 经 实行 股份 制 的 企业 42 个 ;中 外 合资 企业 5 个 ;由 国 
营 或 集体 企业 转卖 给 个 人 或 群体 经 营 的 8 个 ;破产 重组 企 
业 3 个 ,没有 转制 的 企业 64 个 。 另 有 几 个 企业 如 沈阳 气体 
压缩 机 股份 有 限 公 司 .柳州 空 压 机 集团 有 限 责 任 会 司 和 南 
京 压缩 机 股份 有 限 公司 等 ,还 采取 母子 公司 的 模式 ,组 建 了 
企业 集团 ,有 的 已 开始 运作 ,有 的 尚 在 筹划 和 探索 过 程 中 。 
预计 随 着 经 济 体制 改革 的 不 断 深 入 ,行业 单位 的 所 有 制 和 
经 营 方式 还 将 继续 发 生 巨 大 变化 。 

全 行业 生产 经 营 在 经 历 两 年 大 幅 回 落后 ,2000 年 开始 
明显 复苏 ,经 济 运行 星 上 升 趋势 ,部 分 企业 改革 的 脱困 工作 
取得 了 初步 成 效 ,经 济 运行 质量 有 所 提高 。 

据 压缩 机 行业 2000 ER 67 个 汇总 单位 资料 统计 :从 业 
ABR 34 640 人 ,其 中 :工人 与 学 徒 工 22 203 人 ,工程 技术 人 
3915 人 ;固定 资产 原价 285 395 万 元 ;流动 资产 45 251 万 
元 ;平均 流动 资产 443 759 万 元 ;平均 流动 资产 负债 423 590 
万 元 ;所 有 者 权益 222 583 万 元 ;全 员 劳 动 生产 率 20 132 元 / 
Ko 

2000 年 全 行业 完成 工业 总 产值 (不 变价 )29 亿 元 , 比 上 
年 同期 28.7 亿 元 增长 1%( 本 年 度 比 上 年 度 汇总 单位 少 了 5 
个 , 按 上 年 总 产值 水 平 , 调 整 可 比 因素 后 ,总 产值 增长 
4.2% )。 全 行业 总 产值 排列 前 3 名 的 企业 是 :上 海 大 隆 机 器 
J (40 053 万 元 ) .上海 压缩 机 有 限 公 司 (39 224 万 元 ) .柳州 
空 压 机 集团 有 限 责任 公司 (29 456 万 元 ) ,这 3 个 企业 的 总 产 
值 占 全 行业 的 37.5%. 2000 年 行业 实现 利税 16 495 万 元 ， 
同比 增长 118.1% ,利润 - 164 万 元 ,同比 减亏 8 508 万 元 。 
2000 年 经 济 效益 综合 指数 60.4% ,同比 上 升 16.8 个 百分点 。 
全 行业 经 济 效益 综合 指数 前 3 名 企业 是 无 锡 压 缩 机 股份 有 


BRZ E] (141.8%) .无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 小 型 压缩 机 分 
Г (131%) .石家庄 长 安 金 源 压 缩 机 三 (108.4% )。 

67 个 汇总 单位 分 布 在 全 国 六 个 地 区 组 ,六 个 组 的 工业 
总 产值 四 升 两 降 , 上 升 的 地 区 组 有 中 南 组 (12.5%), 华 东 一 
2 (6.9% ) ,华北 组 (1.4 狗 ) ,华东 二 组 (1 和 ) ,而 东北 组 下 降 
19.4% ,华西 组 下 降 20.5%。 

1996 ~ 2000 年 压缩 机 行业 综合 经 济 指标 完成 情况 见 表 
1。2000 年 压缩 机 行业 企业 工业 总 产值 前 20 名 企业 见 表 2。 

2000 年 ,压缩 机 行业 重点 企业 完成 了 工业 总 产值 15.2 亿 
元 , 占 全 行业 产值 的 52.3% ,同比 上 升 7.4% ,重点 企业 本 期 比 
上 年 同期 少 了 两 个 ,其 中 柳 空 与 柳 二 空 合并 成 立 了 空 压 机 集 
图 , 另 一 户 沈 空转 为 非 汇 总 企业 ,调整 可 比 因素 ,重点 工业 企 
业 总 产值 同比 上 升 10.7% ,增长 幅度 高 于 同行 业 增 长 水 平 
9.7 个 百分点 。 重 点 骨干 企业 中 的 前 3 名 企业 是 上 海 压 缩 机 
有 限 公 司 (39 224 万 元 ), 柳 州 空 压 机 集团 有 限 资 任 公司 
(29 456 万 元 ) ,沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公司 (20 600 万 元 )。 

2000 年 重点 企业 实现 利税 9 196 万 元 ,同比 增长 
71.5% #9 - 1 094 万 元 ,同比 减亏 2 732 万 元 ,重点 企业 综 
合 指数 为 60.9% ,同比 上 升 了 12.5 个 百分点 。 几 年 来 ,产值 
收入 ,利润 、. 利 税 、 销 售 等 主要 经 济 指 标 占 行业 首位 的 是 华 
东 地 区 ,总 体 水 平 呈 逐年 增长 之 势 。2000 年 重点 企业 各 项 
经 济 指标 完成 情况 见 表 3。 

2000 年 行业 重点 企业 完成 的 重大 生产 任务 据 不 完全 统 
HE: 

沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公 司 经 过 两 年 多 的 努力 ,人 研 
制 出 新 一 代 舰 船用 高 压 电 动 空气 压缩 机 ,该 机 结构 布置 合 
理 .可 靠 性 高 ARF KEK .油耗 低 .振动 小 .噪声 低 .自动 化 
程度 高 , 整 机 技术 水 平 达 到 国外 同类 产品 的 水 平 。 

该 公司 2000 年 ,由 中 国 石 油 化 学 总 公司 主持 在 广东 上 
名 召开 了 4M80 一 30/32 一 200 一 BX 新 所 压缩 机 鉴定 会 。 该 机 
引进 德国 的 BORSIG 公司 技术 ,BX45 一 80/63 系列 基础 件 ,四 
列 三 级 双 一 级 对 称 平衡 型 结构 ,行程 330mm ,转速 300r/min, 
吸 气 压力 2.2MPa, 排 气压 力 19.6MPa, 进 气温 度 40C , 排 气 
温度 < 135% ,气量 34 000 m/h ЕХ), 1 350 х 
2/320/235mm, 轴 功率 3 250kW, 电 机 功率 3 600kW ,综合 活塞 
力 591kN。 该 机 是 目前 国内 活塞 力 最 大 .压力 最 高 .电机 功 
率 最 大 的 往复 活塞 式 压缩 机 。 经 专家 和 有 关 部 门 鉴定 ,该 
机 制造 精良 ,运行 平稳 ,各 项 技术 指标 都 达到 了 设计 标准 和 
用 户 要 求 ,可 以 同 国 外 同类 产品 相 媲 美 ,填补 了 国内 空白 。 


表 1 1996 ~ 2000 年 压缩 机 行业 协会 企业 综合 经 济 指标 完成 情况 
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其 中 出 口 | 销售 收入 
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指数 






81.3 
63.2 
43.6 





表 2 2000 年 压缩 机 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 














上 海 大 隆 机 器 广 
上 海 压 缩 机 有 限 公司 

柳州 空 压 机 集团 有 限 责 任 公司 
沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公司 
山东 淮 坊 百事 得 机 械 总 公司 
无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 
浙江 开山 股份 有 限 公司 
南京 讨 缩 机 股份 有 限 公 司 
江苏 大 力 集团 股份 有 限 公司 
华西 通用 机 器 公司 
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上 海 压 缩 机 有 限 公司 
柳州 空 压 机 集团 有 限 责 任 公司 
沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公 司 
无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 
南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 
华西 通用 机 器 公司 
北京 第 一 通用 机 械 厂 
江西 气体 压缩 机 有 限 公 忌 
重庆 气体 压缩 机 厂 
BE Hê FR 4 DUET 
上 海 东方 压缩 机 厂 
湘潭 压缩 机 有 限 公司 
合计 
重庆 气体 压缩 机 厂 生 产 的 CQ350 供 气 车 经 检验 ,各 项 
技术 指标 符合 要 求 ,通过 产品 质量 验收 。 同 年 研制 的 LC 一 
20/10 型 喷 油 螺杆 空气 压缩 机 经 重庆 市 经 委 .市 产品 质量 监 
督 检 验 所 检测 ,并 通过 了 新 产品 鉴定 。 
北京 第 一 通用 机 械 厂 先后 为 我 国 秦山 核电 和 清华 核电 
提供 了 多 台 专 用 膜 式 压缩 机 ,2000 年 又 为 我 国 岭 澳 核电 配 
E 2 f 2G3V 一 40/13 - 18 专用 膜 压 机 ,这 二 台 膜 压 机 质量 要 
求 十 分 严格 ,从 原材料 的 采购 到 各 道 工 序 加 工 、 部 件 组 装 、 
直到 总 装 .试车 等 一 系列 环节 都 要 有 可 追 朔 性 的 记录 (主要 
数据 要 能 保证 可 追 朔 50 年 ) ,而 且 每 个 环节 都 要 有 第 三 方 
质量 监控 ,关键 点 第 三 方 监督 代表 要 现场 实际 操作 时 在 场 
检查 ,尤其 是 该 机 器 的 不 锈 钢管 路 焊接 质量 ,清洁 度 要 求 ， 
整 机 的 氨 泄 漏 指 标 都 有 超常 的 高 要 求 。 该 产品 的 圆满 完成 
充分 验证 了 该 厂 1509001 认证 是 过 硬 的 ,受到 了 用 户 和 第 三 
方 监理 的 好 评 。 为 我 国 节省 了 大 量 外 汇 , 也 为 我 国清 洁 能 
源 核电 事业 的 发 展 做 出 了 贡献 。 
二 ,市 场 及 销售 
2000 年 全 行业 实现 销售 收入 25.7 亿 元 ,同比 下 降 
2.9% ,调整 可 比 因素 同比 增长 0.6% ,实现 利税 16 495 万 
元 ,同比 增长 118.1% ,实现 利润 - 164 万 元 ,同比 减亏 8 508 
万 元 。 
重点 企业 实现 销售 收入 14 亿 元 ,同比 增长 4.8% ,重点 
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35278 
26843 
17455 
18142 
12002 
5210 
5065 
6263 
4390 
5013 
3867 


741 


140269 





号 
1 







企业 名 称 
南京 华 冠 压缩 轨 有 限 公 司 
北京 第 一 通用 机 械 厂 
江西 气体 压缩 机 有 限 公 司 
重庆 气体 压缩 机 厂 
蚌埠 压缩 机 总 厂 
上 海 东方 压缩 机 厂 
沈阳 空气 压缩 机 制造 厂 
柳州 市 微型 空 压 机 厂 
浙江 衙 州 煤矿 机 械 总 三 
南京 英 格 索 兰 压缩 机 有 限 公司 


总 产值 (万 元 ) 











5398 
5205 
5072 
4993 
4901 
4757 
4070 
4008 





固定 资产 净 
值 平均 余额 
(万 元 ) 
10381 
32671 
33045 

8338 
5628 
6596 
6956 
3105 
2585 
2356 
868 
2449 
114978 








141899 


企业 中 销售 收入 同比 增长 的 有 8 个 ,增长 幅度 较 大 的 有 : 柳 
州 空 压 机 集团 (16.3%), 北 京 第 一 通用 机 械 厂 (16%), 上 海 
压缩 机 有 限 公 司 (14.2%), 重 点 企业 销售 收 人 占 全 行业 销 
售 收入 的 55.3%。 全 行业 销售 收入 超 亿 元 的 企业 有 8 个， 
占 全 行业 的 67.2% ,同比 提高 10.4% ,销售 收入 前 三 名 的 企 
业 是 ;上 海 压 缩 机 有 限 公 司 、 上 海 大 隆 机 器 三 和 柳州 集团 。 
2000 年 ,压缩 机 行业 产品 销售 收入 前 20 名 企业 详 见 表 4。 

2000 年 全 行业 产销 率 97.4% ,同比 增长 1.3% ,六 个 地 
区 组 产销 率 四 增 二 降 ,分 别 是 :华西 组 增长 5.4% ,东北 组 增 
长 4.3% ,华东 二 组 增长 2.3% ,华东 一 组 增长 1.2% ;华北 组 
Е 11.2% ,中 南 组 下 降 1.1% 。 几 年 来 产值 .销售 收入 、 利 
润 ,利税 等 主要 项 目 指标 均 占 行业 首位 的 是 华东 地 区 。 行 
业 总 体 水 平 还 是 呈 逐 年 上 升 的 趋势 。 各 企业 在 注重 生产 的 
同时 ,更 关注 产品 销售 的 动态 。 

2000 年 产销 率 的 上 升 ,使 全 行业 产品 库存 下 降 6.4%, 
重点 企业 下 降 的 幅度 更 大 ,12 个 重点 企业 除 一 个 库存 略 有 
上 升 外 ,其 余 均 为 下 降 。 最 好 的 是 上 海 压 缩 机 有 限 公司 ,下 
BET 46.3% ,年 产值 近 4 个 亿 元 ,库存 仅 为 1 903 万 元 ,只 有 
半 个 月 的 库存 转 量 。 

2000 年 全 行业 经 济 效益 综合 指数 60.4% ,同比 增长 
16.8 ,重点 企业 综合 指数 为 60.9% ,同比 增长 12.5%。 

2000 年 全 行业 共 销 售 大 中 小 空 压 机 1 402 种 ,49 906 
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ABELI K 1 292 640kW. 重点 企业 共 销 售 740 种 ,8 083 
f :电机 功率 72 669kW。 全 行业 共 销 售 微型 压缩 机 703 FF, 
95 882 台 ,电机 功率 179 286kW, 重 点 企业 共 销 售 微型 压缩 


机 138 种 ,8 572 f ,电机 功率 38 944kW, 
2000 年 压缩 机 行业 销售 收入 前 13 名 企业 占领 了 压缩 
机 市 场 份额 的 73.2% ,具体 市 场 占 有 率 见 表 5。 


жа 2000 年 压缩 机 行业 产品 销售 收入 前 20 名 企业 
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i ”| 上 海 压缩 机 有 限 公 司 

[. ЖЕЕ ДЕР 

柳州 空 压 机 集团 有 限 责任 公司 
山东 淮 坊 牛 建 集团 

无 锡 扑 缩 机 股份 有 限 公司 
沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公司 
南京 压缩 机 股份 有 限 公司 
江苏 大 力 集团 股份 有 限 公司 
浙江 开山 股份 有 限 公 司 
北京 第 一 通用 机 械 厂 
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(%) 
大 中 型 压缩 机 企业 
I 上 上海 压 缩 机 有 限 公 司 14.5 
2 | 沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公司 12.1 
3 | 柳州 压缩 机 总 厂 ( 含 柳州 第 一 空气 压缩 机 总 厂 ) 9.0 
4 | 无 锡 讨 缩 机 股份 有 限 公 司 5.9 
5 EARLS 4.9 
6 ПСЕ ВВЕ A RAT] 4.1 
7 | 浙江 开山 股份 有 限 公司 3.3 
8 ШЖ E ЕИ] 3.2 
9 | 四 川 华西 通用 机 器 公司 3.1 
10 | AFR EARLE 2.5 
微型 压缩 机 企业 
| 江苏 大 力 集 团 股 份 有 限 公司 5.1 
2 | EERIE 2.8 








2.7 
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2000 年 全 行业 共生 产 大 中 小 型 压缩 机 52 762 f ,同比 
多 和牛 产 3 885 台 , 品 种 为 1 402 种 ,其 中 重点 企业 生产 740 
种 ,7 737 台 。 全 行业 生产 微型 压缩 机 82 940 fF ,品种 为 703 
种 ,其 中 重点 企业 生产 138 种 ,8 278 {1 

全 行业 生产 的 大 中 小 型 压缩 机 中 空气 压 瘦 机 占 绝对 主 
导 地 位 ,其 他 气体 压缩 机 不 足 2 000 台 , 其 中 : 

氮气 压缩 机 生产 52 f ,销售 60 f; 

氮气 压缩 机 生产 29 台 ,销售 618; 

氧气 压缩 机 生产 91 台 ,销售 93 台 ; 

煤气 压缩 机 生产 31 f ,销售 32 f; 

二 氧化 碳 压 缩 机 生产 92 f ,销售 85 f; 

天 然 气 压缩 机 生产 359 f ,销售 246 Е; 

石油 气压 缩 机 生产 28 û ,销售 25 f: 

液化 气压 缩 机 生产 315 f ,销售 190 台 ; 

氧气 庄 缩 机 生产 25 台 ,销售 25 f; 

一 氧化 碳 压缩 机 生产 9 人 台 , 销 售 2 台 ; 

其 他 气体 压缩 机 如 富 气 .瓦斯 气 LR PRR КА. 
Ж.А, .原料 气 等 压缩 机 生产 95 f ,销售 90 f 。 


114 + 2002 中 国 通 用 机 械 工业 年 鉴 









(FATE) 

11 南京 华 冠 压缩 机 有 限 公司 5980 
江西 气体 压缩 机 有 限 公司 5843 
Yq J] E Fi ii FF LAR A н] 5152 
重庆 气体 压缩 机 厂 4739 
沈阳 空气 正 缩 机 制造 广 4432 
蚌埠 压缩 机 总 厂 4335 
上 海 东方 压缩 机 三 3860 
HW TT ЖЕЕ ЭК ДГ 3735 
Вас Ж `© ЕЧ RAF] 3648 
宁波 欣 达 螺杆 压缩 机 有 限 公司 2782 





除 前 面 已 列举 的 特殊 气体 压缩 机 以 外 ,其余 情况 如 下 : 
1. 大 中 小 型 压缩 机 分 类 .品种 及 产销 情况 

40m 以 上 机 型 生产 404 台 ,销售 404 f; 

40m 机 型 生产 243 f ,销售 268 台 ; 

39 ~ 21m 机 型 生产 571 f ,销售 575 台 ; 

20m 机 型 生产 665 台 ,销售 736 f: 

19- Пт 机 型 生产 1 625 台 ,销售 1 615 f; 

I0m 机 型 生产 799 f ,销售 799 û; 

9.9~ 6.1m 机 型 生产 1 246 台 ,销售 13558; 
6m 机 型 生产 3255 台 ,销售 3 199 6; 
5.9~3.1m 机 型 生产 3323 台 ,销售 2 869 A: 
3m 机 型 生产 4034 台 ,销售 3 474 台 ; 
2.9~1.65m 机 型 生产 17 899 f ,销售 15 137 台 ; 
1.6~1.4m 机 型 生产 8 482 f ,销售 8 187 6; 
1.39 ~ 1.05m 机 型 生产 4994 台 ,销售 4510 台 |; 
im 机 型 生产 4 969 6, 4 4 766 f 

2. 微型 讨 缩 机 分 类 .品种 及 产销 情况 概况 
0.9~0.7m 机 型 生产 16 482 f ,销售 16 821 f; 
0.69 ~0.6m 机 型 生产 6 601 台 ,销售 6 284 f; 


0.59 ~0.4m 机 型 生产 12 986 台 ,销售 13 969 台 ; 


0.39 ~0.3m 机 型 生产 7 427 f ,销售 7 982 6; 

0.29-0.1т 机 型 生产 24 169 台 ,销售 27 236 台 

0.1m 以 下 机 型 生产 18 798 f ,销售 22 968 б. 

2000 年 全 行业 压缩 机 产量 在 国内 销售 占 其 总 量 的 
96.8% ,在 国内 各 主要 使 用 部 门 的 销售 分 布 和 数量 是 : 

煤 电 油 工 业 23 069 台 , 占 总 量 的 21.3%; 

化 工 工业 15 332 台 , 占 总 量 的 14.2% ; 

冶金 工业 11 403 台 , 占 总 量 的 10.5%; 

物资 经 营 类 单位 11 795 6, ЛАШ 10.9%; 

轻 纺 工业 10 689 台 , 占 总 量 的 9.9%; 

交通 运输 6 397 台 , 占 总 量 的 5.9%; 

建筑 及 建材 6 393 台 , 占 总 量 的 5.9% ; 

车 工 方面 5 093 台 , 占 总 量 的 4.7%; 

其 余 为 农村 牧 副 渔 .文教 .出 口 和 其 他 等 方面 占 总 量 的 


16.7%, 

2000 年 行业 压缩 机 在 国内 销售 按 地 区 分 布 和 数量 如 下 : 

东北 地 区 11 821 台 , 占 总 量 的 10.9% ; 

华北 地 区 15 645 台 , 占 总 量 的 14.5%; 

华东 地 区 32 179 台 , 占 总 量 的 29.7%; 

中 南 地 区 18 455 台 , 占 总 量 的 17.1%; 

西北 地 区 12 286 台 , 占 总 量 的 11.4%; 

西南 地 区 9 704 台 , 占 总 量 的 9.0% 。 

从 以 上 的 数据 不 难 分 析出 :行业 各 企业 次 过 存在 产品 
结构 有 待 进一步 调整 的 情况 。 大 量 低 价格 的 产品 充斥 市 
场 , 技 术 含 量 高 ,高 参数 的 高 新 技术 产品 相对 较 少 , 尚 不 能 
满足 市 场 的 需求 ,这 是 我 们 极 待 共同 努力 解决 的 关键 问题 。 

2000 年 行业 压缩 机 出 口 创 汇 11 807 万 元 ,同比 土 升 
60% ,突破 了 亿 元 大 天 ,， 全 行业 共有 2 个 企业 向 美国 、 澳 


大 利 亚 .意大利 .印度 .埃及 .伊朗 .巴西 .巴基斯坦 等 35 个 
国家 和 地 区 出 口 43 399 台 压 缩 机 和 2 080t 配件 ,产品 实物 
量 增 长 11.1%。 出 口 较 好 的 单位 是 :上 海 大 隆 机 器 厂 (3 292 
万 元 ) ,其 次 是 江苏 大 力 集团 (2 913 万 元 ) 和 沈阳 气体 压缩 
机 股份 有 限 公 司 (1 180 万 元 )。 这 3 个 企业 创汇 占 全 行业 创 
汇 额 的 62.5% ,为 全 行业 出 口 创汇 突破 亿 元 大 关 做 出 了 很 
大 贡献 。 

行业 压缩 机 时 然 每 年 都 有 一 定量 的 出 口 ,但 出 口 的 产 
品 多 为 中 小 型 压缩 机 ,品种 比较 单一 , 且 价 格 较 低 的 中 低档 
产品 ,在 我 国 即将 加 入 WTO 之 际 ,各 企业 要 大 量 加 大 投入 ， 
大 力 发 展 高 新 技术 产品 ,使 产品 的 科技 附加 值 不 断 增加 ,以 
不 断 增强 参与 国际 竞争 能 力 ,使 全 行业 出 口 创汇 在 新 世纪 
的 伊始 之 际 有 一 个 较 大 的 增长 。 

2000 年 ,压缩 机 行业 出 口 额 前 20 名 的 企业 见 表 6。 


Ro 2000 年 压缩 机 行业 产品 出 口 额 前 20 名 企业 














上 海 大 隆 机 器 三 
江苏 大 力 集团 股份 有 限 公司 

沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公 司 
无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 

浙江 开山 股份 有 限 公司 

南京 压缩 机 股份 有 限 公司 

天 津 市 压缩 机 三 

浙江 衢州 煤矿 机 械 总 三 

上 海 压 缩 机 有 限 公 司 

浙江 枇 诅 超 超 压缩 机 配件 有 限 公司 
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三 、 对 外 合作 

无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 坚持 国内 外 两 个 市 场 间 步 开 
拓 ,利用 企业 有 进出 口 自主 权 的 优势 ,2000 年 全 公司 出 口 额 
1 200 万 元 ,并 由 过 去 单一 出 口 压 缩 机 扩大 到 还 出 口 铸 铝 件 
ПРИ. 

南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 2000 年 利用 联合 国 在 伊 拉 
克 实 施 第 五 期 “石油 换 食品 "的 招标 项 目 , 与 中 国 北方 工业 
公司 紧密 合作 ,战胜 俄罗斯 印度 等 国 芝 争 对 手 后 一 举 中 
标 , 出 口 了 45 台 螺 杆 式 移动 空气 压缩 机 。 

四 、 科 技 成 果 及 新 产品 

“ 九 五 ”以 来 压缩 机 行业 在 “七 五 "“ 八 五 "引进 技术 消 
化 吸收 的 基础 上 ,逐步 转向 为 石化 行业 开发 试制 加 氢 EE 
氨氮 氨 气 和 其 他 气体 等 技术 售 量 高 的 产品 , 现 已 具备 为 石 
化 行业 年 产 15,40,70 万 + 重 整 或 连续 重 整 装置 ,年 产 30. 
40 .80 .125 万 加 所 精致 装置 ,年 产 80,100,120 F t 4 
化 装置 ,年 产 200 万 ! 渣 油 加 氧 脱硫 装置 等 提供 新 氢气 压缩 
机 的 能 力 , 具 备 为 中 型 的 硫 铵 、 硝 贸 、 碳 贸 及 尿素 生产 装置 
配套 活塞 力 达 :50t, 最 多 列 数 6 列 ,单机 功率 高 达 4 800kW 的 
各 种 氨 氢 气压 缩 机 的 能 力 ,还 具备 为 有 效 容 积 4 000m 高 炉 
采用 喷 煤 粉 炼 铁 新 工艺 配套 的 吹 喷 煤 粉 用 压缩 机 的 能 力 ， 
并 可 为 矿山 行业 的 大 型 辫 岩 钴 机 的 排 渣 风 源 和 高 风 压 潜 孔 
钻机 动力 风 源 提供 移动 式 中 压 螺 杆 空 压 机 组 ,为 亚洲 最 大 
的 中 国 空气 动力 研究 与 发 展 中 心 的 尖端 科技 大 型 (2m) 激 波 









企业 名 Ж 


蚌埠 压缩 机 总 厂 
柳州 空 压 机 集团 有 限 责任 公司 
无 锡 市 第 二 压缩 机 厂 

南京 英 格 索 兰 压缩 机 有 限 公司 
沈阳 空气 压缩 机 制造 厂 

上 海 东 方 压缩 机 厂 

常德 通用 机 械 厂 
北京 第 一 通用 机 械 厂 

江西 气体 压缩 机 有 限 公 司 
马鞍 山 正 校 压缩 机 有 限 责 任 会 司 








出 口 额 (万 元 ) 













风 洞 的 高 压 氧 气 源 提供 隔膜 式 超 高 压 氢 气压 缩 机 组 ,使 风 
洞 产 生 高 马赫 数 , 高 雷诺 数 的 气流 。 随 着 市 场 竞 争 的 激烈 
和 多 变 ,我们 压缩 机 行业 深刻 认识 到 只 有 不 断 开 发 新 产品 
才能 增强 企业 的 竞争 能 力 , 适 应 能 力 , 才 能 生存 和 发 展 , 因 
此 各 企业 不 断 调整 产品 结构 向 多 元 化 方向 发 展 . 如 沈阳 气 
体 压 缩 机 有 限 公 司 在 引进 消化 往复 式 压缩 机 制造 专 有 技术 
和 无 油 元 件 制 造 技术 的 基础 上 ,开发 出 我 国 最 大 的 往复 式 
4М50 .4M80 大 型 新 氨 讨 缩 机 ,满足 如 氢 装 置 的 需求 ,填补 了 
我 国 压缩 机 的 空白 。4M50 一 33.7/11 一 192 一 BX 还 获得 了 国 
家 科技 进步 三 等 奖 。 重 庆 气 体 压 缩 机 厂 .北京 第 一 通用 机 
RI 、 蚌 坊 压 缩 机 总 厂 等 单位 开发 生产 了 无 燃气 加 气压 缩 
机 ,为 汽车 工业 的 发 展 担 供 了 环保 气 源 。 华 西 机 器 公司 自 
行 开 发 制造 了 达 功 率 的 摩托 压缩 机 ,满足 沙漠 油田 用 天 燃 
气动 力 压 缩 机 的 需求 ,填补 了 国内 空白 。 无 锡 压 缩 机 股份 
有 限 公 司 ,北京 第 一 通用 机 械 厂 还 为 航空 工业 开发 了 气 源 
起 动 设 备 、 充 氮 压 缩 机 。 柳 州 空 压 机 集团 公司 为 汽车 行业 
生产 了 空调 议 旋 压缩 机 。 南 京 讨 缩 机 股份 有 限 公 司 将 压缩 
机 运用 到 粉 粒状 物料 管道 气力 输送 成 套 设备 中 ,沈阳 空气 
压缩 机 制造 三 * 九 五 "投资 1 800 万 元 开发 环保 设备 的 生产 
等 等 ,拓宽 了 压缩 机 的 应 用 领域 ,找到 了 新 的 市 场 。 

“ 九 五 "以 来 ,压缩 机 行业 不 仅 往 复式 压缩 机 得 到 发 展 ， 
属 杆 压缩 机 更 是 加 快 了 发 展 步 伐 , 册 原来 只 有 5 个 生产 厂 ， 
发 展 到 23 个 。 上 海 压 缩 机 有 限 公司 成 功 地 生产 了 40m /min 
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ХИН ҤЕ ЛП 30m / тіп .40m /min 喷 油 螺杆 压缩 机 ,这 3 种 产 
品 很 快 形 成 了 年 产 300 台 能 力 。 除 此 之 外 ,该 公司 还 将 螺 
杆 压 缩 机 运用 到 石油 .化工 .煤气 等 工艺 流程 中 ,他 们 先后 
开发 了 LG 一 30、.20 .15 ‚10/5.5 火炬 气 系 列 压 缩 机 ,LG 一 100、 
80 .60/4.5 火炬 气 系 列 压缩 机 ,LG36C 二 氧化 碳 气 压 编 机 ， 
MLG63C 煤气 螺杆 庄 缩 机 ,转子 加 工 直 径 已 达到 630mm, 是 
我 国有 目前 直径 最 大 的 转子 。 无 锡 和 还 缩 机 股份 有 限 公 司 通过 
“七 五 ”“ 八 五 "螺杆 压缩 机 技术 种 设备 引进 ,通过 对 引进 技 
术 的 消化 吸收 和 创新 已 形成 门类 齐全 的 三 大 系列 产品 , 具 
体 性 能 指标 见 表 7。 

表 7 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 

螺杆 压缩 机 主要 产品 性 能 指标 






г п 0 
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排 气量 为 1.5~ 40m /min 
排 气 压力 为 0.7 ~ 1.3MPa 
排 气 最 为 3.5~ 20m /min 
排 气压 力 为 0.7~ 1.0MPa 
排 气 其 为 20 ~ 100m /min 
НЕСЕ 7) 5) 0.7 ~ 0.95MPa 





第 二 类 : | 喷 油 移动 式 






第 三 类 : | 石油 系列 






2000 年 该 公司 开发 了 60m 无 油 螺 杆 压缩 机 ,形成 了 20 
~ 100m 无 油 螺杆 机 的 完整 系列 ,并 对 原 有 的 3-~ 12m 系列 
喷 油 螺杆 上 填 缩 机 产品 进行 更 新 换代 ,使 新 一 代 小 螺杆 压缩 
机 系列 产品 在 质量 .性 能 .外 观 等 方面 有 很 大 提高 ,达到 国 
际 先进 水 平 ， 

其 中 该 公司 牛 产 的 100m 无 油 螺 杆 压缩 机 及 其 变型 产 
品 的 性 能 已 达到 国际 20 世纪 90 年 代 水 平 ,填补 了 我 国 大 型 
JH RFF FR AR PLE E Û o 

该 公司 在 “ 八 五 "期 间 从 日 本 引进 无 油 螺杆 压缩 机 技术 
以 来 ,通过 消化 吸收 已 形成 年 产 160 台 生 产能 力 。1998 年 
对 AL(22 ~ 130kW) 系 列 螺杆 压缩 机 产品 进行 国产 化 ,国产 
化 率 达 80% 。 

柳 刘 第 二 空 压 机 厂 在 LG20 系列 压缩 机 产品 和 其 合资 
企业 窗 达 公司 的 LU 系列 产品 方面 ,具有 较 完 备 的 设计 开发 
和 生产 能 力 , 年 产 可 达 3000 台 国 定式 螺杆 压缩 机 和 150 台 
FE dS) A BE FH LE Af PL. 

北京 第 一 通用 机 械 厂 在 “七 五 "引进 单 螺杆 技术 的 基础 
上 ,通过 “和 八 五 ”"“ 九 五 ”的 消化 吸收 已 形成 系列 产品 ,并 全 
而 进入 市 场 。 

综 上 所 述 我 国 压缩 机 行业 通过 "七 五 "“ 八 五 "“ 九 五 ” 
无 论 是 咏 种 规格 和 产品 数量 ,以 及 技术 水 平 都 得 到 较 大 发 
展 ,使 企业 增强 了 对 市 场 的 适应 能 力 和 应 变 能 力 ,为 迎接 入 
世 挑 战 打下 了 良好 基础 。 

“ 九 五 "期 间 压 缩 机 行业 新 产品 发 展 情况 概况 : 

1996 年 全 行业 开发 试制 新 品种 规格 的 压缩 机 44 906 
台 ,新 产品 产值 35 492 万 元 。 

1997 年 全 行业 开发 试制 新 品种 规格 的 压缩 机 11 066 台 
Fl FE ЯЙ АСЕ 79 866 件 ,产值 39 127 万 元 。 
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1998 年 全 行业 开发 试制 新 品种 规格 的 压缩 机 3 824 A, 
产值 37 455 万 元 。 

1999 年 全 行业 开发 试制 新 品种 规格 的 压缩 机 2 184 S, 
产值 26 975 万 元 。 

2000 年 全 行业 开发 试制 新 产品 规格 的 压缩 机 4 717 f, 
产值 29 465 万 元 。 

五 .质量 及 质量 管理 

无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 2000 年 顺利 通过 了 中 国 机 
械 质 量 认证 中 心 换 证 后 的 首次 评审 。 

慈溪 市 超 赵 空 压 机 配件 有 限 公司 于 1999 年 12 月 通过 
了 中 国 进 出 口 商品 质量 认证 中 心 认证 , 获 1509002 质量 体系 
认证 证 书 。 截 止 到 目前 为 止 全 行业 共有 18 个 企业 通过 质 
保 体系 认证 。 

六 、 基 本 建设 及 技术 改造 

沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公 司 2000 年 3 月 启动 国家 
“三 大 化 于 "重点 工程 配套 大 型 往复 式 压缩 机 技术 改造 项 
目 。 该 项 目 被 列 为 国家 国债 重点 支持 改造 项 目 。 项 肯 固 定 
资产 投资 9 000 万 元 。 甚 中 ,工商 银行 贷款 2 900 万 元 ,光大 
银行 贷款 2 490 万 元 ,企业 自 筹 3 610 万 元 ,项 目 建设 期 两 
年 。 项 目 内 容 为 引进 活塞 力 80t 以 上 氢气 压缩 机 设计 制造 
技术 ,购置 数控 落地 铠 铣床 . 卧 式 加 工 中 心 . 立 式 数控 车 床 、 
大 型 曲 型 磨床 等 13 台 机 加 工 设 备 ,新 增 液 氨 冷 套 和 耐 压 实 
验 装 置 等 12 台 ( 套 ) 试 验 仪器 仪表 以 及 磁粉 探伤 机 .电子 万 
用 试验 机 等 6 台 测 试 设备 ,完善 加 工装 配 , 理 化 试验 手段 ， 
扩大 计算 机 辅助 管理 和 制造 技术 应 用 ;扩建 厂房 1 805m. 
项 目 完 成 后 ,年 新 增 销 售 收 入 16 000 万 元 ,利润 1 863 PF, 
税金 1 052 万 元 ,目前 该 公司 已 完成 引进 活塞 力 80t AE 
缩 机 设计 制造 技术 ,扩建 厂房 1 805m ,采购 及 安装 调试 设 
备 5 6. 

无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 2000 年 完成 了 “ 九 五 ” 双 圳 
技术 改造 的 收尾 工作 。 局 动 国家 "十 五 “ 双 高 一 优 " 无 油 螺 
杆 庄 缩 机 技 改 项 目 和 企业 信息 化 工程 改造 项 目 ,总 投资 
3 800 万 元 。 该 公司 通过 多 年 技术 改造 项 目的 实施 ,在 技术 
水 平 . 工 艺 装备 .企业 环境 筹 方 面 均 取 得 显著 的 提高 和 改 
ДЕ ,企业 的 经 济 效益 持续 增长 。 

七 .管理 及 改革 

无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 坚持 科技 创新 ,以 高 新 技术 
改造 传统 产业 ,被 国家 科技 部 确定 为 2000 年 国家 首 批 高 新 
技术 企业 。 该 公司 技术 中 心 被 列 入 跨 省 级 技术 中 心 行列 。 

沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公 司 2000 年 深化 企业 内 部 
管理 ,工作 重点 放 在 降低 生产 成 本 ,提高 产品 质量 和 加 强 奖 
金管 理 上 ,在 严 . 细 、 实 三 个 字 上 下 功夫 ,进一步 提高 了 企业 
整体 素质 和 管理 水 平 。 按 照 改革 的 思路 :一 是 深化 企业 体 
制 改革 ;二 是 深化 分 配制 度 改 革 ; 三 是 深化 生产 结构 改革 ， 
以 实行 专业 化 生产 为 方向 ;四 是 深化 集体 企业 的 产权 制 。 
该 公司 在 2001 年 将 采取 分 权 转 让 ,股份 合作 和 破产 兼并 三 
种 形式 对 11 个 集体 企业 进行 改制 。 


附 表 1 1996 2000 年 机 械 工业 系统 气体 压缩 机 行业 经 济 发 展 状况 


(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 
61 230478 228643 
218512 212782 
210456 197612 


261369 254480 
222769 209814 
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附 图 1 1996 ~ 2000 年 机 械 工 业 系 统 气体 压缩 机 产品 销售 收入 情况 
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附 图 2 1996 ~ 2000 年 机 械 工 业 系 统 气 体 压 缩 机 行业 工业 产值 情况 


( 撰 稿 人 ;中国 通用 机 械 压 缩 机 行业 协会 黄 伟 英 、 陈 洪 俊 ” 审 稿 人 :中 国 通用 机 械 压 缩 机 行业 协会 王 兴 亚 ] 
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一 、 阀 门 行 业 十 年 概况 

阀门 行业 正 以 市 场 为 导向 ,以 改革 促 发 展 , 积 极 调整 产 
品 结构 ,加 快 企业 组 织 结构 调整 ,围绕 国家 重点 建设 和 主要 
用 户 行业 需求 ,发 展 先进 适用 阀门 产品 ,提高 市 场 竞 争 能 力 
和 产 各 出 口 能 力 。 

阀门 行业 已 能 生产 门类 齐全 的 闸 阐 .截止 阀 . 节 流 阀 . 旋 
ЖЕЙ „ЖЮ, ЖЮ, АЛЕН ЕШ, Зе] BER ЖООК 
Яп Ж ЛИТ 6 ДХ Ж,3 000 多 个 型 号 ,40 000 多 个 规 
格 的 阀门 产品 ;最 高 使 用 压力 为 600MPa, 最 大 公称 通 径 达 
5 350mm, 最 高 使 用 温度 为 570 ,最 低 使 用 温度 为 196%, 

疯 门 产品 质量 不 断 提高 ,使 用 寿命 越 来 越 长 ,维修 期 已 
超过 一 年 半 以 上 。 阁 门 行 业 协 会 “七 五 "计划 期 间 共 有 49 个 
会 员 厂 出 口 阁 门 产品 , 共 出 口 阀门 产品 640 935 台 ,18 
158.91, & #1 18 494 万 元 (会 散 件 845 万 元 ) ,创汇 额 31 785 万 
美元 。 产 品 主要 销 往 美国 .新加坡 .巴基斯坦 .日 本 、 马 来 西 
亚 .印度 尼 西 亚 .泰国 . 原 苏联 、 马 里 .加 拿 大 肯尼亚、 韩国 、 
EB .古巴 .阿尔巴尼亚 、 孟 加 拉 ,澳大利亚 .斯里兰卡 . 西 班 
JF .德国 智利、 希腊 埃及 罗马尼亚, 沙特 阿拉 伯 太 中 国 的 
台湾 .香港 等 28 个 国家 和 地 区 。 

“ 八 五 "计划 期 间 有 52 TART BORI, HH 
HI Hh 86 8394,4 #Й 1415 823 万 元 ,创汇 额 19 139.7 万 美 
元 。 产 品 主要 销 往 关 国 日本. 德国. 加拿大、 葡萄牙、 西 班 
牙 荷兰. 智利. 墨西哥. 占 巴 .俄罗斯 .朝鲜 ,新加坡 . 马 来 西 
亚 . 非 律 宾 .越南 Zi RR ГОЛЕ ИЧЧИ ШЕН ж 
加 拉 R A AB . 供 拉 克 .叙利亚 .阿联酋 .南非 .哥伦比亚 
等 国家 及 中 国 的 台湾 .香港 .澳门 地 区 。 

“ 九 五 "计划 期 间 ,在 上 报 的 89 个 企业 中 有 46 个 会 员 厂 
ШП] и ‚ЖЛ ГЛ gh 85 621.61, 4 i 244 836 万 
元 ,创汇 额 29 687.8 万 美元 。 出 口 的 国家 主要 有 美国 、 澳 大 
利 亚 .伊朗 .日 本 .蒙古 .马来西亚 .英国 .新 加 坡 .意大利 、 德 
国 .朝鲜 .挪威 .加拿大 韩国 法国、 西 斑 车、 伊拉克 重度 尼 
西亚 ,叙利亚 .阿联酋 .东南亚 .南非 等 和 中 国 的 台湾 .香港 
地 区 。 阀 门 行业 “和 八 五 *“ 九 五 ”出口 汇 总 情况 见 表 1。 

阀门 产品 已 出 口 到 美国 .英国 .日 本 .德国 等 39 个 国家 
和 地 区 ,出 口 创汇 " 八 五 "期 间 达 19 130.7 万 美元 ,“ 九 五 ”期 
间 增 至 29 687.8 万 美元 。 了 阀门 行业 许多 厂家 已 能 按 国 外 先 
进 标准 (API、BS.DIN 等 ) 和 后 产 阀 门 , 产 品 已 达到 国际 20 世纪 
80 ~ 90 年 代 水 平 。 

痪 门 行 业 工 艺 水 平 不 断 提 高 ,铸造 有 的 已 采用 先进 无 
箱 挤 压 树脂 砂 造型 线 ,多 元 素 快 速 分 析 光 谱 仪 ;锻造 采用 胎 
К, ШЕ; уш. ЖИ ЫЛ . 管 焊 . 铸 锻 结合 和 液 
压 成 型 技术 。 
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阀门 行业 机 械 加 工 已 普遍 采用 组 全 机床 ,数控 机 床 及 
加 工 中心 以 及 部 分 半自动 生产 线 。 冷加工 已 采用 少 、 无 切 
E Yê FE JN TL (SF Bl .螺纹 ); 焊 接 则 采用 摩擦 焊 、 二 氧化 碳 气 
体 保护 焊 ,等 离子 喷 焊 等 先进 工艺 。 
R1 阀门 行业 协会 会 员 单位 1991 ~ 2000 年 

















出 口 情 况 

| 出 口 量 њо 

年 份 
(t) (Лл) | (ARE) 
1991 年 合计 11184 14620 2337.1 
Жр: Н В 4462 10823 1699.5 
低压 阀门 6722 3797 637.6 
1992 年 合计 15392 22664 3655.8 
其 中 :高 中 压 阀 门 7083 16855 |. 2676.7 
RER 8309 5809 979.1 
1993 年 台 计 16769 24810 3623.5 
其 中 :高 中 压 阀 门 6908 16296 2366.1 
RERIT 9861 8514 1257.4 
1994 年 合计 20208 32844 3924.3 
Et: Êê FERT] 9066 21258 2538.7 
低压 阀门 11142 11586 1385.6 
1995 年 合计 23286 46645 5590.0 
E+: S HEARN 8366 26382 3196.6 
低压 阀门 14920 20264 2393.4 
八 五 计划 期 间 合计 86839 141583 | 19130.7 
1996 年 合计 16545 52002 6335.3 
其 中 : 商 中 压 阀 门 8650 39115 4179.3 
低压 阀门 7895 12716 1565.4 
1997 年 合计 23133 62638 7622.5 
ДФ: ЛЕТ) 14488 48147 5780.3 
REN] 8645 14195 1806.4 
1998 年 合计 17239 50500 | 6125.4 
HF: A PERI 9251 36687 4434.4 
ІК ЮГ] 7988 13380 1639.0 
1999 年 合计 15953 42211 5076.0 
Жн: + ҤЕ ЮГ] 6546 26332 3176.9 
低压 阀门 9407 15134 1899.1 
2000 年 合计 13651 37508 4528.6 
Ж.Н FENNT 5713 24409 3004.0 
EJE Г] 7938 11871 1459.4 
“ 九 五 "计划 期 间 合计 86522 29687.8 


244836 


目前 阀门 行业 已 基本 满足 45 万 (1 合成氨 .52 万 1 尿素 、 
500 ЗГ 6 Fi BRIER CRR 45 512,120 万! 氧化 
f XK 600MW 发 电机 组 等 大 型 项 目 所 需 的 配套 阅 门 ;同时 还 
为 核 工业 和 其 他 国防 工业 提供 特殊 配套 阁 门 。 

通过 以 上 资料 可 以 看 出 ,经 过 "七 五 "计划 期 间 的 不 懈 
努力 力 ,阀门 行业 产品 在 “ 八 五 ”计划 期 间 已 经 开始 逐步 进 
人 国家 市 场 ,而 用 以 每 年 递增 34.7% 的 速度 快速 增长 ,其 增 
长 速度 居 各 项 指标 之 首 。 但 是 ,进入 “ 九 五 ”计划 期 间 , 形 势 
却 发 生 了 变化 , 除 1997 年 出 口 额 最 高 达到 62 638 万 元 外 ,每 
年 都 有 不 同 程度 的 下 降 。1998 年 由 于 受 亚 洲 金 融 危 机 影 
响 , 出 口 额 降 至 50 500 万 元 , 比 上 年 下 降 了 19.4 个 百分点 ， 
2000 年 的 出 口 额 为 37 508 万 元 , 比 “ 九 五 "计划 期 初 1996 年 
的 52 002 万 元 下 降 了 27.9 个 百分点 。 其 中 高 中 压 阀 门 产 品 
2000 年 出 口 24 409 万 元 , 比 1996 4F HH FT f 39 115 万 元 下 降 


了 37.6 个 百分点 ;低压 疾 门 产品 2000 年 出 口 11 871 FFT, 
比 1996 年 出 口 的 12 716 万 元 下 降 了 6.6 个 百分点 。 低 压 效 
门 产品 出 口 额 与 高 中 压 阀 门 产 品 出 口 之 间 的 差距 正在 逐渐 
减 小 。 

改革 开放 以 来 风门 行业 迎 来 了 一 个 大 的 发 展 时 期 80 年 
代 在 政府 引导 和 组 织 下 ,根据 企业 发 展 特点 阀门 行业 引进 
了 关键 产品 和 技术 20 余 项 ,提高 了 阀门 生产 水 平 , 管 理 水 平 
各 技术 水 平 , 不 断 开 发 了 高 参数 高 性 能 产品 ,提高 了 我 国 重 
点 工程 项 目的 配套 率 。 随 着 改革 开放 的 不 断 深 入 和 市 场 经 
济 的 不 断 完 善 ,更 加 扩大 了 国际 交往 的 渠道 ,扩大 了 企业 的 
自主 权 。 同 时 企业 承担 着 市 场 剧烈 竞争 的 风险 ,有 长 远 目 
光 的 企业 家 ,不断 研究 分 析 市 场 情 况 ,根据 自身 的 能 力 , 市 
场 的 需求 和 国家 发 展 的 潜在 市 场 引进 国外 的 技术 和 产品 保 
持 企 业 活力 ,提高 企业 的 竞争 能 力 ,提高 效益 。 

天 津 市 塘 洁 瓦特 斯 阀门 有 限 公司 继 引进 美国 马克 公司 
A 和 LT 型 2~32in 蝶阀 技术 共 5 个 系列 30 个 规格 后 又 引进 
高 性 能 耐 腐蚀 蝶阀 ,HALFE RI. D, HK ERR. RHE RK 
阅 的 国内 最 有 竞争 力 的 厂家 之 一 。 

中 核 苏 隅 科技 实业 股份 有 限 公 司 引 进 树脂 砂 造型 线 、 


表 2 


完成 任务 名 称 


300MW 核电 站 
核 级 抗震 电动 棉 式 双 闸 扳 闸阀 
+% E, ER RA 
Ва л UAN (SO 系列 .500 规格 ) 
ЕЛА М 型 直通 ) 
ВАПА (40 5) 
Е E K 
tA ҥн, ЖАК НЕК. RY 
®==®ЩЮЩ(1,П.ШЖ) 
哈 氏 合金 波纹 管 阔 
REAT BAZAN 
BETROI) 
核 安全 级 阀门 (系列 ) 

300MW 和 600MW 大 型 火电 机 组 
HA IP TEL АА Ê; FE [Н] КҖ 
19 0 (5709 100 ~ 170kg/em ) HER Ж FF 0 
П Fj ( 150 ~ 3500 磅 级 0350 ~ 750mm) 
ЖЕ (150 ~ 3500 8, DN150mm) 
Y Ж 1Е (150 ~ 3500 磅 级 ,DN50 ~ 300mm) 
1F E (150 ~ 3500 磅 级 ,DN40 ~ 1 050mm) 
АЖЕ 
+k FB st HE КЮ ОР Л ПН] ЩҖ) 
Ж ЖК E АС E 1K FE FJ (7001) 
KE 4a FIR (EBE J AF) 
И O fF] RN 
AE i FF ҢЕЛ ÊR Ik FÊ (80 ~ 100mm) 
EH, J JK E Êl „300 ~ 2 500 ВА Т J ARE RÛ 
а ДӘ э, уй, ЇЙ Й, ҤЕ RK E 
L965Y RFI 4A KR Ж ЧУ ЙИ 
7962Ү ЖУ 


球 阅 生产线 .扩大 生产 能 力 ,提高 生产 效益 ,保证 产品 质量 。 

开封 高 压 阀 门 广 , 引 进 意大利 IMF 树脂 砂 脱 箱 造 型 线 
提高 铸件 质量 ,满足 批量 需要 等 等 。 

目前 国内 用 的 高 附加 值 技术 含量 高 .制作 难度 大 ,使 
用 条 件 要 求 严 格 的 阀门 产品 还 都 依靠 进口 ,国内 生产 不 了 
或 用 户 信 不 过 。 所 以 ,一切 有 出 口 能 力 的 企业 ,在 积极 开拓 
国际 市 场 的 同时 , 千 万 不 要 忽视 这 一 巨大 的 国内 市 场 ,拓宽 
销售 渠道 , 找 准 切 入 点 ,加 紧 企业 的 技 的 改造 ,努力 调整 产 
品 结构 ,多 生产 一 些 市 场 上 急需 的 阀门 产品 ,以 争取 得 到 用 
户 的 认可 替代 进口 阀门 产品 。 

我 国 已 经 加 入 WTo, 国 际 市 场 风门 产品 提供 了 更 为 有 
利 的 条 件 ,争取 在 “十 五 ”期 间 内 ,整个 阀门 行业 的 产品 出 口 
有 个 新 的 突破 。 

阀门 行业 今后 将 主要 闭 绕 石油 .石化 化工. 电力 , 冶 
金 ,城市 建设 等 大 型 项 目的 需求 ,开发 高 新 技术 产品 .扩大 
产品 品种 .提高 产品 质量 .满足 配套 需要 。 

在 “ 八 五 "*“ 九 五 ”10 年 中 阀门 行业 先后 为 国家 重点 项 
目 和 重大 装备 生产 的 配套 阀门 见 表 2。 


“" 八 五 "、“ 九 五 "期 间 阐 门 行业 为 国家 重点 项 自 和 重大 装备 生产 的 配套 阀门 


ЕГ 1994 年 ‚1999 年 
上 海 мута Н] “ 八 五 "期间 
石家庄 阀门 -- 厂 “ 八 五 "期 间 
EERTE “ 九 五 "期 间 
BERN 1992 年 
上 海 阀门 二 三 1993 年 
КЕФ ГЛ) 

ЖЕН Жж ГГ “AH” ”期间 
沈阳 第 一 阀门 厂 “ 九 五 "期间 
ЖБ ЕЕ Г] “ 九 五 "期间 
中 核 苏 州 癌 门 股份 有 限 公 司 “ 八 五 "期 间 
中 核 苏 州 阀门 股份 有 限 公 司 “ 九 五 "期 间 
EHRT “ 八 五 "期 间 
ЖЁН FERN “AE” "期 加 
FH EAN “ 八 五 "期 间 
开封 高 压 阀 门 厂 “ 九 五 "期 间 
FYRER 

FHA Е УГ 

FHARR 

石家庄 阀门 一 三 “ 八 五 "期 间 
铁岭 阀门 股份 有 限 公 司 “ 八 五 "期 间 
ЖГ “ 八 五 "期 间 
海安 间 门 广 “ 九 五 "期 间 
南通 电站 赣 门 厂 “ 九 五 "期 间 
FE ê PERI “ 九 五 "期 间 
杭州 华 惠 竟 门 有 限 公司 “ 九 五 "期 间 
青岛 电站 阀门 厂 “ 九 五 期间 
F G ERT 
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完成 任务 名 Ж 


SD61H 系列 水 压 试 验 效 
300MW 核电 站 
79B42H 一 25 一 1 300 FE 3J IF] BF 
D343H 一 25 一 350 金属 蝶阀 
ЅҮЗ46Ү---16іп ,22in % 71 ЖЖ Ff (600.900 磅 级 ) 
H664H 一 42in .36in Ж 7116 <, ЈЕ E (150 磅 级 ) 
火力 发 电 锅炉 给 水 阀 组 
火力 发 电 循 环 水 条 统 阀 组 
抽 汽 止 回 阀 系列 
30 5:145 5 12, ЖАЗ Г) 
ЕЕ 
ШЕРИЛ КАНОЕ уз BI 
金山 石化 裂解 炉 2 500 BEX 2R 
石油 化 工 用 各 种 超 低 碳 不 锈 钢 各 类 阀门 
特种 安全 阀 .石油 炼 化 安全 病 
FE ERRI ЕН 
E {KK FE FF] 
超 低 碳 不 锈 钢 阀 门 
АЕ FF PÛ (FF ZR r E СИ) 
E Co E FE ШАК В 
S AI E Ff FE REF AF 04 
安全 阐 切 换 装 置 
E ROS E RR Тт ео ЮП 
їн © ЖКУ, Ж БЕЕК Н 
Юй, ЕЕ,“ ЕЕ Bl 
600 Ж F!) Ê; tE НЕ ER ЇЙ 
047 管线 球阀 
E E N (J EK ЗЕ) 
Q347 Ж ЭШ Ê E E ЕЕ И 
燃气 球阀 
金属 密封 球阀 
清 管 阀 03250 ~ 1400mm 
ê HF Е EJ ER В) DN15 ~ 600mm 
ТУЗА ЖИГ] 
6 万 Ud 级 污水 处 理 成 套 设备 
20 万 td 级 污水 处 理 成 套 设 备 
BANDE A Fi 
Ко FR ERR 
KET M R 
G E JE ЖЫ Ж 
HR ДЕК 
УКИ ЁЗ p FE T 
R JEE $k DF) AN 
М ЖЕК Т AN 
нарт Ж, 
E N БРЕ pA 
GTO ж FI S a Е A 
TJR E EHR A 
Wb E = E N 
A “лш E + ЛЕ Ж И 
A ê TE A 
70 Fi ® НЕ 
KERE E HMR 
A 501] k Fj ( DN4350mm) 
АЯ feJ 25 DARN 
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企业 名 Ж 
育 岛 电站 阀门 厂 












ЖЕ АЕ ГГ 
FHARR 
FAHRERN 
ЖЯ ЕЮ ТГ 
Ekik R TRH ERAR 
SKIS A T A BE н] 
开封 高 压 阀门 广 














Н ҤЕ ПГ 
EER 
КЕ Г 

FF ARH RIT TRE BK ЖОШ 
吴江 市 东 吴 机 械 有 限 责任 会 司 
温州 挺 宇 集团 
锡山 市 阅 门 厂 
锡山 市 阀门 三 

上 海 汉 威 阀门 公司 
大津 塘沽 瓦特 斯 阐 门 公司 
浙江 石化 阀门 有 限 公司 
上 海 开 维 言 阀门 有 限 公司 
















白 贡 高 压 阀门 股份 有 限 公 司 
自贡 高 压 阀 门 股份 有 限 公司 
上 海 NJ 阀门 有 限 公 司 

上 海 NJ 阀门 有 限 公司 
锡山 市 阐 门 三 
TCT LM RT A A] 

广东 明珠 球 阅 集团 公司 
广东 明珠 球阀 集团 公司 

HE RRR 
EE ЖГ ДП] 














武汉 闹 门 水 处 理 机 械 公司 
武汉 阀门 水 处 理 机 械 公司 
铁岭 阀门 股份 有 限 公司 
铁岭 阅 门 股份 有 限 公司 
铁岭 阅 门 股份 有 限 公 司 
铁岭 闹 门 股份 有 限 公司 
福州 阐 门 总 厂 

中 核 苏 州 阀门 股份 有 限 公 司 
昆明 阀门 三 

昆明 阀门 厂 

ШЖ ГД н] 

阳 果 阀门 公司 
ERTEN 

KR HE A А ТУЯТ Г Ө] 
KER КЕЯ AE] 
许昌 昌 源 阀门 有 限 公 司 























АЖЕ ИГА н] 
Ща FIA п) 
长 沙 阀门 广 
长 沙 阀门 三 






“ 九 五 "期 间 


“ 八 五 "期 间 
“ 九 五 "期 间 
“ 八 五 "期 间 


“ 八 五 "期 间 
1991 年 
1993 年 

“ 八 五 "期 间 

“ 九 五 ”期 间 

“ 九 五 "期 间 

“ 八 五 "期 间 

“ 九 五 "期 伺 

“ 九 五 "期 间 

“从 五 ”期间 

“ 九 五 ”期间 

“ 九 五 "期间 


“ 八 五 "期 间 
“ 九 五 "期 间 
“ 八 五 "期 间 
“ 九 五 "期 间 
“ 九 五 "期 间 
“ 九 五 "期 间 
“ 九 五 "期 间 


“ 九 五 "期 间 
“ 九 五 ”期间 


“A” RN) 
“ 九 五 "期 间 
“ 八 五 "期 间 
“ 九 五 "期 间 


“ 九 五 "期 间 
“ 九 五 "期 间 
“ 八 五 "期 间 
“ 九 五 "期 间 
“ 九 五 "期 间 


“ 九 五 "期 间 
“ 八 五 "期间 
“ 九 五 "期 间 
“ 八 五 "期 间 


“ 九 五 "期 间 
“ 九 五 "期 间 
“ 八 五 "期 间 
“ 九 五 "期 间 





完成 任务 名 Ж 


е ET ЩЫ 
УА: а 
ARA R FE fA XA A 
Ж Ж ЖЕШ ЛУО ИЛЕ э, И 
EHAN ARN 
ARAE Л) Ef шт Êı ЕН 
йй Ê JE ER E 
Жж ЕШЮ ЖУ 
Hi ЖЖ ЛЯ A Ж 1E BRR 
K AF] RES Е АЮ 
ЖШ АЛАНА iF j 
硬 密封 二 通 .三 通 球 阀 i E E Ч 
宝钢 二 期 工程 低压 阀门 1 000 台 
宝钢 三 期 工程 低压 阀门 1 000 台 
金属 密封 双向 送 风 病 
通风 切换 六 
А 50079 FI 
Е Е УТ 
全 镍 旋塞 RRA @ Н 
超 低 碳 不 锈 钢 阀门 
RURE 20# 合金 旋塞 
"09" 核 潜艇 配套 阀门 
EF E Е Ч НЕК 
Р ДЕ I A 
核潜艇 减 压 阀 FY PA 
核潜艇 高 压 截止 阀 
节能 降 耗 配套 阀门 
GK - 11 HY] Û 02КА, BK – 28 型 
ЖЕК A VK -16 RIA 
Е F Rik A 
j Ak ZX Bî K R 
其 他 项 目 视 门 
深海 勘察 氮 氧 深水 仓 所 气球 疾 
AJEJI ONCER) 
їл, A, ЖЇН ШУ ( E] î KT) 
HK Ж RIE RMR) 
Л Wr Fk га) = 18 (АК) 
2.2000 年 行业 概况 
(一 ) 生 产 发 展 情况 
2000 年 中 国 通用 机 械 阀门 行业 协会 共有 会 员 167 个 ,其 
中 生产 阀门 产品 和 生产 与 阀门 产品 相配 套 的 驱动 装置 和 和 铸 
W H 152 个 ,其 中 生产 高 中 压 阀 门 产品 的 企业 79 个 ,生产 
低压 阀门 产品 的 把 个 ,生产 闽 门 张 动 装 置 的 6 个 ,生产 阅 门 
产品 铸件 的 2 个 ;经 营 性 公司 5 个 ,科研 院 所 5 个 ,地 区 性 协 
会 3 个 ,大 学 1 所 ,专业 学 会 1 个 。 在 152 个 生产 企业 中 , 按 
所 有 制 分 类 :75 个 国有 企业 , 占 总 数 的 49.3% ,国有 企业 比 
上 年 下 降 了 8.9 个 百分点 ;股份 制 企业 60 个 , 占 总 数 的 
39.5% , 比 上 年 上 升 36.2% ,合资 企业 7 个 , 占 总 数 的 4.6%; 
有 限 责任 公司 8 个 , 占 总 数 的 5.3% ;私营 和 港澳 独资 企业 
各 1 个 ,各 占 总 数 的 0.66%。 产 品 主要 有 各 类 高 中 低压 了 交 
门 ,其 中 包括 闸阀 Е В ЕВ .球阀 蝶阀、 隔膜 阀 、 旋 
完了 竟 、 止 回 阀 . 安 全 立 , 减 压 阀 , 琉 水 阐 以 及 电站 用 的 、 超 低 





完成 时 间 
KRT 
RESER “ 八 五 "期 间 
承德 高 压 阀门 三 
Ж КЕГП 
ti Kk RTE “ 八 五 "期 间 
@ ПА 
dt Ab HIT IA BR FJ “ 九 五 "期 间 
RASER “ 九 五 "期 间 
Жн к ЕГП 
上 海 NI 网 门 有 限 公司 “ 八 五 "期 间 
铁岭 阀门 股份 有 限 公司 “ 八 五 ”期间 
铁岭 竟 门 股份 有 限 公司 “ 九 五 "期 间 
KERI “ 八 五 "期 间 
KERNI “ 九 五 "期间 
КҮР ТГ 
兰州 高 压 阀门 厂 “Ла” Я а] 
中 核 苏 州 阀门 股份 有 限 公司 “ 八 五 "期 间 
中 核 苏 州 阀门 股份 有 限 全 司 “ 九 五 "期 间 
ERIT 1992 年 
АШ PERI “ 八 五 "期 间 
ЖЕН ҤЕ ПГ “ 九 五 "期 间 
沈阳 第 二 阀门 厂 “ 九 五 期间 
北京 市 阐 门 总 厂 “ 八 五 "期 间 
АЕ т ТАА “ 九 五 ”期间 
扬州 双 良 阀门 公司 “ 八 五 "期间 
扬州 双 良 阀门 公司 
Е NAERAA “ 八 五 "期间 
锡山 市 阀门 厂 “ 九 五 ”期间 


锡山 市 阀门 三 
锡山 市 阀门 厂 
ШП] 


温 特 殊 用 途 的 、 特 殊 材质 的 阀门 共 12 大 类 .130 £A h 
3 200 多 个 型 号 .4 万 多 个 规格 ,另外 还 有 为 阀门 产品 配套 的 
各 种 驱动 装置 和 铸 钢 件 。 

阀门 行业 协会 对 上 报 的 47 个 生产 高 中 压 阀 门 产品 的 企 
业 .34 个 生产 低压 疾 门 产品 的 企业 的 2000 年 各 项 指标 进行 
统计 ,其 主要 经 济 指标 完成 情况 见 表 3。 

在 当年 上 报 的 87 个 企业 中 34 个 国有 企业 琢 利 4 119.4 
万 元 , 比 上 年 增 盘 3 902.7 万 元 ,15 个 国有 企业 亏损 3 691.6 
万 元 , 比 上 年 减亏 47.7 万 元 ;28 个 股份 制 企业 恒利 10 746.7 
万 元 , 比 上 年 增 朋 954.5 万 元 ,6 个 股份 制 企 业 亏 损 2 552.6 
万 元 , 比 上 年 增 亏 1 430 万 元 ;4 个 合资 企业 中 2 个 盈利 1 090 
по, ШЕФ 0 8 486.2 万 元 ,2 个 企业 亏损 174.8 万 元 , 比 
上 年 减亏 21.7 万 元 。2000 年 阀门 行业 25 个 主要 企业 共 完 
成 工业 总 产值 (不 变价 )147 010 万 元 , 占 上 报 87 个 企业 完成 
总 数 的 52.5% ;完成 工业 销售 产值 148 417 万 元 , 占 上 报 87 
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个 企业 完成 总 数 的 54.8 % ;完成 工业 增加 值 40 627 万 元 , 占 元 , 占 上 报 87 个 企业 完成 总 数 的 51.3%; 完 成 利润 总 额 
上 报 87 个 企业 完成 总 数 的 47.8 久 ;完成 销售 收 和 人 13 9781 万 2125526, н ER 87 个 企业 完成 总 数 的 22.3% , 详 见 表 4。 


RI 2000 年 阀门 行业 87 个 会 员 单位 主要 经 济 指标 完成 情况 


工业 总 产值 销售 产值 

工业 增加 值 i 人 润 总 额 
全 年 完成 为 上 年 | 全 年 完成 为 上 年 | 全 年 完成 
(万 元 ) % | (J FC) 


84935 101.4 | 270697 272551 
172771 177171 
97926 95380 






87 个 企业 













9537 144.3 | 37004 
6246 278.3 | 24906 
3291 75.4 | 12098 


合 计 
其 中 ;53 个 高 中 压 企业 
34 个 低压 企业 


280232 
177598 
102634 





















































































































































TH EÊ 工业 增加 值 产品 库存 金额 

序 

，| ELAR Т 二 узра Î кк a = | 

好 全 年 完成 为 上 年 全 年 完成 | 为 上 年 | 全 年 完成 | 为 上 年 全 年 完成 HEE 

(万 元 ) % (万 元 ) % (万 元 ) 9 (万 元 ) % 

1 ， 开 封 高 压 阀门 厂 4559 | 79.8| 1233| 64.5 3 | 43 | 2276 | 103.9 

2 | КЕТТ 8359 80.4 1673 75.7 . 7430 | 2894 | 100.4 

3 | H RAAR] 5408 88.8 1484 44.2 , 5403 | 827 81.6 
HARAR 

4 | КӨ ҮТ | 4222 | 63.3 | 1397! 92.1 | 4455 | 1317 | 104.6 
限 公司 

5 | 北京 市 阅 门 总 厂 4320 | 175.5 1009 | 126.1 | 4186 . 87 | 106.1 

6 | 天 津 市 阀门 公司 5113 88.0 1579 91.0 ， 1485 . 600 77.0 

7 | КАДЕ ГЈ 7740 125.7 1204 | 6691 | 2364 35.6 

8 | SWABENG 1746 139.5 453 58.1 ， 3429 | 616 64.8 

9 | HAAPE 1897 85.9 721 101.2 2 4165 ， А 1397 91.0 

10 | ШЖ ЖИГ 4148 105. | 1927 | 105.2 5038 . 1652 86.6 
份 有 限 公 司 

1!1 KERT RF FM 12507 96.3 3201 87.0 . 13193 | 6 . 490 | 240.2 
阅 门 有 限 公司 

12 | 福建 省 江 明 高 中 10834 96.7 3459 98.7 К 11323 , . 721 107.1 
ЈЕ 

13 | J RH Ek ER BÛ Ж 11079 | 100.7 3037 95.9 | 11308 . | 218 9.3 
团 股 份 有 限 公司 

14 j LFF PRY A НТА 1F FF 10816 105.3 3200 95.7 8746 06. 727 88.9 
ЇН И ARAR 

15 | 浙江 和 良 精 阀门 集 7128 | 110.0 1064 | 133.0 | 7020 6 820 | 102.5 
团 有 限 公 司 

16 | ЛЕШЕ ГЈ 6720 121.1 2690 | 131.0 . 4412 . | 1505 42.5 
股份 有 限 公 司 

17 | „ҤЕ ДА) 5319 124.9 1603 113.0 ， 4600 . 1702 100.9 

18 | КЕТЕР ТІ 4807 117.0 301 129.0 , 6042 . 156 90.7 
ARAR] 

19 | 启东 山门 厂 5823 | 104.5 1586 93.6 . 5194 . 542 | 108.2 

20 | 宁波 万 安 集 团 股 3167 87.1 464 74.9 3129 , 308 96.0 
份 有 限 公 司 

21 | 石家庄 阀门 一 广 3698 165.1 1494 127.0 2278 . 1890 165.8 
股份 有 限 公 司 

22 | ЕА FE m BI 3303 | 118.0 887 | 116.1 3929 | 539 59.3 
门 广 

23 | ALA PERI 2913 99.6 1170 99.4 1777 . 837 149.5 

24 | МВ {Н 7003 118.3 2034 | 116.4 5660 , 325 | 580.0 
限 公司 

25 | ЕЙ ГОЈ 4381 102.2 1757 107.2 5547 . 1058 72.7 
合计 147010 | 102.2 | 40627 | 102.7 139781 . 25868 74.0 
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2000 年 整个 阀门 行业 会 员 单位 还 是 在 较为 艰难 的 环境 中 
度 过 的 ,只 是 亏损 面 由 上 年 的 27.6% 下 降 至 26.4% ,其 他 几 项 
主要 经 济 指标 基本 上 与 上 年 持平 ,没有 出 现 较 大 转机 。 闪 门 
产品 属于 劳动 密集 型 产品 ,技术 含量 相对 较 低 , 低 水 平 的 重复 
建设 严重 ,遍地 开花 ,导致 国内 市 场 供 大 于 求 。 加 之 产品 缺乏 
竞争 力 , 绝 大 多 数 企 业 的 产品 难以 参与 国际 竞争 ,国际 市 场 开 


发 缓慢 。 为 此 ,多 数 企 业 运行 机 制 不 适应 市 场 需求 ,缺乏 活 
力 ,效益 低下 ,只 能 在 国内 市 场 上 竞相 压价 ,无 序 竞争 ,这 样 既 
损害 了 行业 利益 ,又 破坏 了 企业 形象 。 所 以 阀门 行业 企业 不 
仅 要 眼光 向 内 ,更 要 把 眼光 瞄准 国际 市 场 ,充分 发 挥 比较 优 
势 ,提高 产品 技术 含量 ,积极 参与 国际 竞争 。 阔 门 行业 会 员 单 
位 经 济 效益 综合 指数 排序 前 15 名 企业 见 表 5。 


表 5 2000 年 阀门 行业 会 员 单位 经 济 效益 综合 指数 前 15 名 企业 排序 



































综 会 总 资产 | 资本 保值 | 资 产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产 m 
FF 号 企业 名 Ж 指 数 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 销售 率 
(%) (%) | (%) (%) (%) 

1 ML EMT IR BE 4 E] 274.0 52.7 126.0 41.9 94.6 
2 | BBL H Ei FI LK A BR Ө) 212.0 17.8 112.4 37.0 107.6 
3 | 广东 明珠 球阀 集团 股份 有 限 公 司 211.9 14.0 93.9 43.7 100.4 
4 浙江 方正 阀门 广 168.1 20.0 30.7 75.6 94.1 
5 KETI RTI 151.7 17.0 98.7 60 .0 90.5 
6 | 长春 高 中 压 了 阀门 有 限 责 任 公司 149.2 ~1.6 823.7 54.1 132 .7 
7 Б М-ГЕ А а 149.0 8.7 92.4 59.0 101.0 
8 UHH RÊ FERIT 145.4 16.0 378.8 79.6 87.0 
9 | 成 都 乘 风 阀 门 有 限 责任 公司 145.2 16.2 123.1 70.5 129.6 
10 | 浙江 罗浮 锅炉 附件 三 145.1 12.9 111.6 25.2 99.9 
1] | 天 津 市 大 站 集团 公司 137.3 9.8 102.4 21.0 87.0 
12 | WEERA 134.9 15.2 143.9 55.0 86.4 
13 | HWE МІГ 128.7 6.4 277.1 97.8 113.0 
14 | FRANI 128.3 15.6 121.5 84.7 107.1 
15 | 浙江 良 精 阀 门 集团 公司 124.0 12.1 145.9 19.8 101.3 








(二 ) 市 场 及 销售 

2000 年 国内 阀门 市 场 与 上 年 相 比 起 伏 不 大 ,主要 经 济 
指标 都 与 上 年 持平 或 略 有 提高 ( 见 表 1)。 城 镇 电网 改造 和 
城市 基础 设施 建设 投资 对 于 阁 门 行业 的 影响 还 没有 显现 ， 
队 门 庆 品 还 是 处 于 竞相 压价 ,无 序 莞 争 之 中 。 在 惨烈 的 竞 
争 中 ,有 些 过 去 赫赫 有 名 的 企业 都 出 现 了 连年 的 大 幅度 亏 
损 ,而 同时 温州 地 区 民营 阀门 企业 又 迅速 电 起 和 壮大 ,这 有 既 
为 阁 门 市 场 增添 了 新 的 活力 和 激活 了 赔 门 产品 市 场 ,又 进 
一 步 加 剧 了 竞争 。 随 着 社会 主义 市 场 经 济 的 不 断 发 展 和 完 
善 ,企业 受 市 场 变 化 的 影响 越 来 越 大 ,用 户 对 企业 产品 生产 
周期 要 求 越 来 越 短 , 所 以 企业 必须 有 针对 性 地 建立 相应 对 
策 ,提高 研究 开发 能 力 ,制造 技术 水 平和 市 场 应 变 能 力 ,以 
适应 市 场 的 要 求 。 为 外 , 随 着 国家 重点 工程 .重点 项 目的 逐 
步 增 多 ,对 立 门 产品 性 能 和 质量 的 要 求 也 越 来 越 高 。 如 “ 西 
气 东 输 "工程 长 输 管线 需要 大 口径 球 滴 、 阐 阀 ; 石 化 工业 需 
要 局 质量 .高 可 靠 性 和 安全 性 的 阅 门 。 绸 有 ,由 于 国家 加 大 








对 环保 企业 投资 的 力度 ,也 急需 为 水 工 和 环保 技术 和 设备 
提供 配套 阀门 产品 等 等 。 所 有 这 些 都 为 阀门 行业 生产 企业 
提供 了 新 的 发 展 领域 和 空间 。 所 以 加 紧 企 业 技 术 改造 , 努 
力 开 发 新 产品 是 目前 立 门 生产 企业 的 最 佳 出 路 。 产 品 开发 
要 围绕 国家 经 济 建设 的 重点 进行 ,未 来 阀门 用 户主 要 集中 
于 电力 ,石化 .化 肥 .环保 和 城建 等 行业 。 阀 门生 产 企 业 产 
品 开发 应 主要 围绕 以 下 几 个 方面 :(1) 高 参数 的 高 温 .高 压 
闪 和 电站 用 的 安全 闪 和 减 压 阅 。(2) 石 油 用 闸 阁 、 截 止 阀 、 
IE EIAN û ВА ИНЕ Ж FI ЖП ЖП ЕКИ (3) AE HE E 
FS НАЖА Ш А ИЕ (4) Ж {Ж ИЕМ 
Jo (SRT E ix FH Blo ЖЕНА 
蝶阀 E , ДЕ И LA FEK BE RE TF E, KF 5 
йт ЖОНУ ER RN КАЕТ KERB МЮ MP KR Rl o 

йй БАЛА ЛОТТУ В ,87 个 会 员 厂 在 “ 九 
五 ”计划 期 间 产 销 简况 见 表 6。 


=6 “ME REAR TTL 87 个 会 员 厂 产销 统计 























| “ 九 五 "期 间 
指 标 1995 年 

| 1996 年 1. 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 合计 
工业 总 产值 ( 当年 价 ) 26.3 27.3 28.9 9л | 277 140.6 
销售 产值 25.6 26.3 28.2 27.8 27.6 137.0 

其 中 :出 口交 货 值 3.7 4.8 5.5 4.5 3.9 22.4 
销售 收入 23.6 26.5 28.2 27.8 29.5 139.3 
利润 总 额 9758.0 9565.0 8789.0 ~ 1013.0 6607.0 33485.0 
产销 率 97.3 96.3 97.6 95.5 99.6 97.4 
利润 率 4.1 3.6 3.1 -0.4 2.2 2.4 
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“Жыл.” Ж АЯ ЇН E A RTT AER EATR, a m 
售 率 在 90% 左 右 , 而 高 附加 值 .高 参数 的 阀门 又 满足 不 了 市 
场 需求 ,国产 阁 门 市 场 占 有 率 在 80% 左 右 。 

阀门 产品 库存 每 年 增加 高 达 10 多 亿 元 。 低 水 平 的 重复 
建设 使 全 国 阀 门生 产 三 增加 到 2 000 个 左右 ,其 中 有 不 少 厂 
只 能 生产 中 .小 口径 .低压 力 .普通 材质 的 通用 阀门 , 且 产 品 
雷同 ,以 致 不 少 企业 倾 力 于 价格 之 争 。 而 能 为 石化 .电力 、 核 
电 . 治 金 设备 和 长 输 管线 等 技术 含量 较 高 产品 配套 的 阀门 ， 
生产 三 不 足 总 数 的 10% 

全 国 488 PREJ FE Ê HK A 90.3 亿 元 ,还 有 1 500 
个 左右 的 阀门 生产 厂 估 计 其 销售 收入 在 25 亿 元 左右 ,以 此 
来 计算 近年 来 全 国 阀门 每 年 平均 销售 收入 为 115 亿 元 。 曙 
据 “ 八 五 "计划 期 间 行 业 会 员 厂 的 阀门 产值 占 阀门 行业 工业 
总 产值 的 比例 为 88% ,来 推算 阀门 产品 的 销售 收入 ,再 将 不 
含 税 的 销售 收入 换算 为 含 税 的 销售 收入 ,通过 以 上 测算 在 
1998 ~ 2000 年 间 ,国内 阀门 生产 商 平均 每 年 向 国内 、 外 提供 
了 亲 门 产品 总 计 约 为 118 亿 元 ,其 中 提供 国内 市 场 约 为 105 亿 
元 ;提供 国外 市 场 约 为 13 亿 元 。 

而 近 三 年 阀门 产品 每 年 进口 额 约 为 26 亿 元 ,因此 近 三 
年 全 国 间 门市 场 年 均 需 求 总 量 推算 约 为 131 亿 元 ,其 中 : 国 
内 厂商 提供 约 105 亿 元 ;国外 厂商 提供 约 26 10,76. [ R 
门市 场 占有 率 约 为 80%。 

在 开拓 国际 市 场 方面 ,出 口 闪 门 主要 是 一 般 通 用 的 中 、 
PU ERE KIRE WTF BRA PIER, A RHR DI Lf FF 
件 等 。 这 些 产品 技术 含量 低 , 出 口 附 加 值 也 低 , 属 于 劳动 密 
集 型 产品 ,或 是 “环保 型 "的 铸件 。 由 于 大 部 份 企 业 没 有 国外 
销售 网 ,一 般 都 是 通过 外 贸 公 司 和 中 间 商 出 口 ,企业 间 为 了 
开拓 国外 市 场 和 加 快 货款 回 第 ,不 惜 相互 压价 ,有 时 甚至 低 
于 国内 市 场 价 倾销 ,使 企业 的 利润 微 之 又 徽 , 在 “ 九 五 "计划 
ЯНГ е 87 个 会 员 厂 的 平均 利润 率 只 有 2.4%。 当 年 
阅 门 行业 87 个 上 报 企业 出 口 阀 门 产品 (高 中 低压 )4 474.5 
万 美元 , 比 上 年 降低 了 4 个 百分点 。 出 口 国家 主要 有 美国 、 
澳大利亚 .伊朗 日本、 蒙古. 马来西亚、 英国. 新加坡 、 意 大 
利 .德国 .朝鲜 .挪威 MEK .韩国 法 国 ,西班牙 FR за, E 
JE .叙利亚 .阿联酋 ,东南亚 .南非 等 及 中 国 台湾 .香港 地 区 。 

进口 的 阀门 ,一 般 来 说 都 是 技术 含量 高 的 高 人 参数、 新 材 
料及 制作 难度 较 大 的 阀门 ,是 为 相关 设备 配套 的 。 其 主要 
有 :电站 在 关键 部 位 的 阀门 设备 用 的 高 参数 调节 了 网 BEK BI 
和 安全 立 ; 丘 化、 冶金 设备 用 的 高 参数 合金 钢 阀 门 及 金属 密 
封 蝶 阀 和 金属 密封 球阀 等 。 主 要 进口 厂商 有 美国 的 克 罗 斯 
比 公司 . 费 希 尔 公司 . 达 高 华 特 公 司 . 基 士 敦 公 司 和 轨道 阀门 
公司 等 ,德国 的 阿达 姆 斯 公司 ,日 本 的 冈 野 公 司 ARH A FJ 
和 北村 阀门 制造 株式 会 社 等 。 

阀门 行业 目前 存在 的 问题 是 新 产品 开发 能 力 弱 ,产品 设 
计 落 后 ,规格 品种 少 且 多 年 不 变 ,制造 技术 水 平 低 生 产 周 期 
长 ,管理 陈旧 ,对 市 场 反 应 不 灵敏 ,市 场 应 变 能 力 差 。 今 后 应 
更 新 观念 ,加 强 管理 ,加 大 力度 ,推进 科技 进步 ,积极 引进 国 
外 先进 技术 ,适时 开发 高 新 技术 产品 ,提高 质量 ,降低 成 本 ， 
大 力 开拓 国际 市 场 , 构 造 新 的 经 济 增长 点 。 
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2000 年 阀门 行业 会 员 单位 销售 收 人 前 10 名 企业 详 见 表 
7, 出 口 创汇 超 100 万 美元 企业 见 表 8， 
表 7 2000 年 阐 门 行业 会 员 单 位 销售 收入 前 10 名 企业 






销售 收入 















序号 企业 名 Ж 
(万 元 ) 

сот | 中核 苏州 阐 门 股份 有 限 公司 _ | 23869 
2 天 津 市 大 站 集团 公司 20100 
3 ХИТА ТИГЕ В А в) 13193 
4 | 福建 省 三 明 高 中 压 阅 门 三 11323 
5 | 广东 明珠 球阀 集团 股份 有 限 公 司 11308 
6 | 湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 限 公司 9782 
7 | М-ГА н 8746 
8 | ЕВГЕ 7430 
9 ВНТ а) 7020 
10 | ТЕЕ ГАА 6042 
表 8 20 哈 年 阀门 行业 会 员 单位 出 口 超 100 万 美元 企业 



















_ 出 口 金额 
序 企业 名 Ж 
CH Жл) 
i | Ф ЖОНИ ИШ ИВ Ди | 1276 
2 天 津 塘沽 瓦特 斯 阀门 有 限 公司 806.6 
3 | йы ЕГ) 312.0 
4 | 山东 益 都 阀门 股份 有 限 公司 301.0 
5 | PÆ NJARA El 275.0 
6 LER ГГ] 235.6 
7 | WEMA] ARA аА] 163.0 
8 KE E R T 158.0 
9 {АЖ KATARA н) 128.6 
10 | 宁波 万 安 集团 股份 有 限 公 司 114.6 
11 | 宁波 阀门 三 114.0 





FEHR EMT 104.0 








(三 ) 新 产品 

在 市 场 经 济 的 作用 下 ,调整 产品 结构 ,大 力 开 发 新 产品 
无 疑 是 企业 生存 发 展 的 重要 途径 。20 世纪 90 年 代 企 业 增 强 
了 这 一 意识 ,开发 出 不 少 适 销 对 路 的 新 产品 。2000 年 阀门 
行业 又 有 多 种 新 产品 通过 了 鉴定 并 投入 生产 。 

(1) 由 上 海 汉 威 特种 阀门 制造 有 限 公 司 研制 生产 的 
RV— 1 FJ 24 ifi EFE FR], F 2000 # 11 月 18 日 通过 了 中 国 石 
ШЕТ ЖИ н] Н #1 К Ж. SEETEK Б PRE O УЕ 
НЕ, E FAR am RH T EERE WE ЖЖ RFE FRI U 
压 等 功能 ;自控 系统 采用 了 安全 可 靠 的 传 感 元 件 等 。 因 而 本 
RRA HRE .噪声 低 .振动 小 ,操作 平稳 和 运行 安全 可 靠 
等 优点 。 经 检验 和 性 能 测试 证 明达 到 了 设计 质量 标准 ,一 年 
时 间 的 生产 运行 表明 ,本 阀 主要 技术 参数 .工作 特性 和 行程 
精度 等 各 项 指标 均 达 到 或 超过 了 同类 进口 产品 ,完全 满足 了 
模拟 移动 床 吸 附 分 离 装置 操作 工艺 要 求 ,填补 了 国内 空白 ， 
有 很 好 的 经 济 效益 ,上 共有 广泛 的 推广 应 用 价值 。24 通 旋转 
间 是 分 子 得 吸附 分 离 装置 的 关键 核心 设备 ,是 其 他 任何 立 门 
所 无 法 替代 的 。 要 实现 先进 的 模拟 移动 床 吸附 分 离 工 艺 , 非 
采用 24 通 旋转 阅 不 可 , 别 无 选择 。 目 前 国内 各 大 型 石化 企 
业 所 需 的 24 通 旋 转 韶 全 部 从 美国 进口 ,价格 昂贵 ,每 台 接 近 
5 000 万 元 。 而 且 现 在 所 使 用 的 24 通 旋转 闪 大 多 数 已 使 用 一 
二 十 年 , 甚 者 近 三 十 年 , 均 由 于 价格 昂贵 不 能 进行 更 新 而 秽 


强 维持 运行 。24 通 旋转 阀 的 研制 成 功 , 每 年 将 为 国家 节省 
4 600 万 元 ,经济 效益 可 观 , 还 可 以 节省 大 量 外 汇 。 

(2)2000 年 11 В 25 日 ,温州 市 坦 龙 精 铸 闪 门 有 限 公司 
研制 的 斜 盘 式 无 撞击 止 回 闪 通 过 了 浙江 省 科技 厅 组 织 的 专 
家 鉴定 会 。 
资料 的 严格 审查 ,认为 企业 所 提供 的 技术 资料 .产品 图 样 均 
已 贯彻 了 国家 行业 现行 有 关 标 准 ,资料 完整 统一、 正确 ,可 
以 指导 批量 生产 。 产 品 的 各 项 性 能 指标 符合 Q/WXF0104 一 
1999《 斜 盘 式 无 撞击 止 回 阁 ? 企 业 标准 的 要 求 ,并 经 齐鲁 石油 
化 工 公 司 .燕山 石油 化 工 公司 等 单位 使 用 ,反映 良好 。 斜 盘 
式 无 撞击 止 回 阀 具 有 结构 独特 .关闭 无 撞击 ,密封 性 能 好 流 
阻 小 EEE SERR ,创新 性 强 ,填补 了 国内 空白 。 其 主要 技 
术 性 能 指标 达到 了 国外 同类 产品 的 先进 水 平 ,可 广泛 应 用 于 
石油 .制药 .电力 等 工业 领域 ,可 以 替代 进口 产品 。 

(3)2000 年 10 月 14 日 由 温州 括 宇 集团 有 限 公 司 与 镇 海 
炼 化 公司 共同 开发 研制 的 摆动 (导轨 ) 式 蝶阀 研制 与 应 用 科 
技 成 果 通 过 了 中 石化 股份 有 限 公 司 主 持 的 鉴定 。 此 次 鉴定 
的 新 型 蝶阀 不 仅 体积 小 、 重 量 轻 ,而 且 具 有 启 闭 时 密封 面 间 
无 摩擦 .扭矩 和 磨损 小 .操作 轻便 .使 用 寿命 长 等 特点 。 鉴 定 
委员 会 认为 该 产品 结构 新 颖 ,制造 工艺 成 熟 ,批量 投放 市 场 
后 用 户 反 应 良好 ,属国 内 首创 ,并 已 达到 国际 先进 水 平 。 这 
种 产品 已 获得 2000 年 国家 级 新 产品 和 国家 级 火炬 计划 项 目 
证 书 , 并 取得 了 国家 专利 。 

(4) 河 南 上 蝶阀 门 股份 有 限 公 司 研 制 开发 的 BFIV44 一 1 
系列 防 泥 沙 蝶阀 .KD741X 一 10 ЖУН Я ИЕ ER F 11 种 
蝶阀 产品 顺利 通过 了 河南 省 科 委 组 织 的 技术 鉴定 。 

(5) 在 发 达 国 家 城市 给 排水 系统 中 广泛 应 用 的 绿色 环保 


产品 一 一 EKB 软 密 封 闸阀 .蝶阀 已 由 中 德 双 方 共同 投资 





鉴定 委员 会 通过 对 研制 产品 的 抽检 测试 ,对 提供 . 


1 200 万 美元 创办 的 中 德 合 资 苏 州 苏 闪 达 尔 阀 门 有 限 公 司 批 
量 生产 ,并 进入 国内 外 市 场 。 | 

(6) 开 封 高 压 阀门 厂 , 为 了 “十 五 "期 间 我 国 上 大 型 火电 
的 发 展 计划 ,开发 了 超 临 办 火电 机 组 C12A WHIT, ЕБ 
Ж :540.546%© ;工作 压力 :24.0.24.6MPa。 该 产品 正在 研究 试 
制 , 它 将 填补 国内 空白 。 

(TEH # ЕЈ ,锡山 市 阁 门 厂 等 单位 ,对 清 管 阁 进 行 
了 研制 ,实现 了 国产 阀门 对 石油 .天然气 管道 的 清理 ,结束 了 
只 靠 进口 阀门 清理 管道 的 历史 ;为 国家 节约 外 汇 ,为 企业 增 
加 了 经 济 效益 。 

(四 ) 管 理 及 改革 

2000 年 阀门 行业 继续 贯彻 机 械 工 业 战 略 性 结构 调整 和 
改革 的 总 体 思 路 , 紧 紧 围绕 行业 所 面临 的 困惑 .机 遇 和 挑战 ， 
积极 探索 寻找 出 路 。 在 2000 年 4 月 召开 的 第 七 次 风门 行业 
会 员 代 表 大 会 上 重点 介绍 了 中 核 苏 州 痊 门 股份 有 限 公 司 .天 
РЁ ИНТЕ Н.И АГАШ ДИ .浙江 五 洲 阁 门 有 限 公 司 .山东 
益 都 阀门 股份 有 限 公 司 KORR RRRA FR 
责任 公司 .中 国航 天 科技 集团 公司 第 十 一 研究 所 等 企业 改组 
改制 ,适应 市 场 需要 ,加 大 产品 结构 调整 力度 和 加 快 新 产品 
开发 步伐 ,努力 开发 国际 .国内 两 个 市 场 ,提高 经 营 管理 水 平 
促进 企业 健康 迅速 成 长 和 壮大 的 宝贵 经 验 ,以 此 来 推动 全 行 
业 改 革 和 管理 工作 的 进一步 提高 。 同 时 继续 宣传 推动 全 行 
业 贯 彻 实施 1509000 系列 质量 体系 、API 产品 质量 认证 工作 ， 
为 加 入 WTO ,进一步 开 折 国际 市 场 做 好 准备 。 截 止 至 2000 
年 底 , 整 个 痊 门 行业 167 个 会 员 单位 中 ,已 有 9 个 企业 获得 
1509000 系列 质量 体系 认证 ,29 个 企业 取得 美国 石油 协会 
API 产品 质量 认证 。 整 个 阀门 行业 认证 工作 走 在 了 通用 机 
械 认 证 工作 的 前 列 。 


附 表 1 1996 ~ 2000 年 机 械 工 业 系 统 闹 门 行业 经 济 发 展 状 况 
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附 图 2 1996 ~ 2000 年 机 械 工业 系统 阀门 行业 工业 产值 情况 


【 撰 稿 人 :中 国 通用 机 械 网 门 行 业 协 会 刘 亚 良 审 稿 人 :中 国 通 用 机 械 阔 门 行业 协会 康 家 桥 ] 





1991 ~ 2000 年 ,气体 分 离 没 备 行业 始终 围绕 国民 经 济 的 
发 展 和 市 场 的 需求 来 进行 科研 开发 和 组 织 生产 ,为 国家 重 
点 工程 建设 项 目 提 供 了 重大 技术 装备 ,在 技术 上 实 再 了 常 
温 分 子 筛 净化 增 压 膨胀 流程 .填料 精 馏 塔 .全 精 馏 制 狂 工 
LRT REWER, EF FT 10 年 光辉 的 历程 。 

一 、 气 体 分 离 设备 行业 十 年 概况 

(一 ) 发 展 后 产 , 保 证 国民 经 济 持续 发 展 的 需求 

1991 ~ 2000 年 ,气体 分 离 设 备 行业 持续 .稳定 发 展 。10 
年 打 完 成 工业 总 产值 93.1 亿 元 ,实现 产品 销售 收入 90.5 亿 
元 ,利税 总 额 7.3 亿 元 ,利润 9 547.3 万 元 。 为 国家 主要 工程 
项 目 提 供 重 大 技术 装备 211 套 ,这些 设备 广泛 应 用 于 钢铁 、 
HERE .石油 化 工 ,化 肥 ,城市 煤气 化 等 领域 ,为 国民 经 济 
的 正常 运转 源源 不 断 地 提供 着 “血液 ” ,保证 了 国民 经 济 持 
续 稳定 的 发 展 。 

目前 ,行业 拥有 总 资产 37.1 亿 元 。 从 业 人 数 21 096 Л, 
其 中 工程 技术 人 员 2 865 Л. 拥有 主要 设备 5 972 台 ,数控 
加 工 设 备 37 f ,计算 机 475 台 。 

行业 生产 的 产品 有 :空气 分 离 设 备 , 贫 提取 设备 , 变 压 
吸附 制 氧 . 制 所 HARE, Ea EAA ,水 电解 制 氢 设 
МОИ ,低温 小 体 贮存 运输 设备 , 板 翅 式 换 热 顺 ， 
冷藏 . 冷 链 设备 ,污水 处 理 设备 ,抗生素 废水 处 理 设备 ,除尘 
设备 ,吸附 剂 等 。 

(二 ) 依 靠 科技 进步 ,推动 行业 技术 不 断 发 展 

二 年 来 ,气体 分 离 设 备 行业 根据 国民 经 济 发 展 的 需要 ， 
用 绕 国家 重大 技术 装备 专项 进行 科研 攻关 , 共 研 制 开发 新 
产品 183 个 ,在 新 技术 低温 流程 及 分 子 筛 净化 技术 、 真 空 针 
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焊工 艺 . 增 压 透 平 膨胀 机 .三 元 流 压 缩 机 .填料 精 馅 塔 .DPC 
和 DCS 控制 技术 等 方面 取得 了 成 效 , 并 实现 了 国际 20 世纪 
90 年 代 的 新 技术 一 全 精 馏 制 氨 空 分 工艺 。 

行业 科研 开发 已 形成 良性 循环 ,科研 开发 投入 资金 占 
当年 产品 销售 收入 的 比例 由 1993 年 的 1.75% 增 长 到 2000 
年 的 9.51%。 

1. 大 中 型 空 分 设备 不 但 实现 了 分 子 得 净化 增 压 膨胀 流 
程 技术 ,而且 实现 了 填料 塔 和 全 精 饮 制 毛 的 空 分 工艺 

大 中 型 空 分 设备 在 20 世纪 90 年 代 中 期 实现 了 常温 分 
子 得 净化 增 压 膨胀 技术 流程 的 升级 换代 ,与 此 同时 ,行业 制 
造 企 业 将 规整 填料 精 馅 技术 用 于 大 中 型 空 分 设备 的 上 塔 和 
扎 典 ,使 国产 设备 达到 国际 90 年 中 期 水 平 。 

行业 以 "生产 一 代 、 人 研制 一 代 .构思 一 代 " 的 战略 思想 ， 
瞄准 国际 20 世纪 80 年 代 空 分 设备 的 最 新 技术 成 就 ,自主 人 研 
制 开发 了 新 型 常温 分 子 第 净化 沉 增 压 脱 胀 机 流程 的 
6 000m 小 空 分 设备 , 氧 提取 率 为 93% ,提高 了 5 ;单位 气 产 
ih E $E 0.484kWh/m ,采用 二 无 流离 心 式 庄 缩 机 、 大 截面 长 
板 翅 式 单 元 的 主 换 热 器 . 增 讨 透 平 膨胀 机 及 DPC 控制 技术 。 
杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 . 开 封 空 分 集团 有 限 公 司 和 四 有 川 
空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 先后 将 这 一 先进 技术 运用 到 
新 设计 的 1000 ~ 15 000m /h 等 级 空 分 设备 上 ,同时 行业 各 
三 纷纷 运用 这 一 技术 对 老 设备 进行 了 技术 改造 ,于 1996 年 
全 面 实现 了 大 中 型 空 分 设备 的 更 新 换代 行业 已 经 自主 设 
计 成套 ,生产 制造 了 1.5 m/h 等 级 的 大 型 袍 分 设备 15 
套 ,实现 了 这 一 等 级 空 分 设备 的 国产 化 。 

1995 年 ,开封 空 分 集团 有 限 公司 采用 规整 填料 技术 改 
造福 建 三 明 钢 厂 3 200m 庄 室 分 设备 上 塔 , 一 次 开车 成 功 ， 
标志 着 行业 已 开始 采用 规整 填料 技术 。1997 .1998 年 行业 提 
供给 湖北 鄂 城 钢 厂 的 KDON 一 6000/6000 一 3 型 全 精 馏 制 握 设 
备 .提供 给 邢台 钢铁 公司 和 上 钢 五 厂 的 采用 填料 精 饮 卉 制 
取 氧 . 气 、 氢 和 全 精 馏 制 很 工艺 流程 的 KDON 一 6000/6000 一 
20 型 空 分 设备 和 12 000m /h 空 分 设备 ,相继 开车 成 功 并 通 
过 鉴定 ,达到 了 国际 20 IH 4C 90 年 代 中 期 水 平 ,标志 着 行业 
规整 填料 全 精 馏 技术 已 经 成 熟 。 目前 ,杭州 制 氧 机 集团 有 


RA E] .开封 空 分 集团 有 限 公 司 和 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 
限 责任 公司 新 签订 的 1 000 ~ 15 000m /h 等 级 空 分 设备 均 采 
用 这 一 技术 。 

行业 根据 富 氧 炼 铁 工艺 的 需要 ,开发 生产 了 1 000 ~ 
15 000m /bh 低 纯 氧 设备 ,已 形成 系列 ;还 成 功 开 发 了 大 型 液 
氧 内 压缩 流程 .大 型 液体 流程 的 空 分 设备 。 

2. 合作 生产 和 改造 大 型 设备 ,形成 自主 生产 制造 3 万 
等 级 以 上 空 分 设备 的 能 力 

进入 20 世纪 90 年 代 以 来 ,行业 加 快 了 3 万 等 级 空 分 设 
备 国产 化 的 步伐 ,先后 合作 生产 了 30 000.35 000,40 000,60 
000m /h 空 分 设备 共计 6 套 。1997、1998 年 ,先后 成 功 改 造 了 
林 德 公司 提供 给 浙江 镇 海 炼 化 股份 有 限 公 司 28 000m /h 
分 设备 和 日 本 神 钢 提供 给 上 海宝 钢 的 30 000m 1h 空 分 设备 。 
通过 合作 生产 和 改造 国外 公司 的 3 万 mA 等 级 的 空 分 设 
备 ,行业 已 具备 了 自主 制造 3 万 m /h 等 级 空 分 设备 的 能 力 。 

同时 ,行业 中 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 .开封 空 分 集团 
有 限 公 司 都 在 进行 4 万 号 由 等 级 空 分 设备 的 攻关 研究 , 随 
着 国家 大 型 设备 国产 化 步伐 的 加 快 ,这 一 等 级 空 分 设备 国 
产 化 在 “十 五 "肯定 能 够 实现 。 

3. 小 型 空 分 设备 多 样 化 | 

行业 生产 企业 根据 市 场 需求 ,在 原 主 要 产品 50,150m /h 
小 型 空 分 设备 的 基础 上 ,先后 开发 成 功 了 50 ~ 800m /h 小 型 
空 分 设备 系列 、50/h~1500m/h 制 氮 设 备 系 列 , 50 ~ 
1 000m /h 的 低温 液体 设备 ,50 ~ 150m /h 医用 氧 设备 ,流程 形 
式 以 中 压 .全 低压 为 主 。 设 备 规格 呈现 系列 化 .多样 化 。 

4. 变 压 吸 附 分 离 设 备 向 中 型 发 展 

行业 开发 的 变 夺 吸附 分 离 制 氧 . 制 氮 设 备 有 集装箱 式 、 
移动 式 等 ,具有 启动 快 .操作 方便 .维护 费 用 低 等 优点 ,最 大 
单机 制 氧 容 量 为 2 600m /bh, 向 中 型 化 方向 发 展 。 设 备 广泛 
应 用 于 金属 热处理 .黄金 治 炼 .有 色 治 炼 .环保 .煤矿 灭火 、 
电子 .位 材料 .食品 工业 ,啤酒 保鲜 等 领域 。 

5. 水 电解 制 氧 设备 系列 化 .环保 化 

行业 开发 成 功 的 水 电解 制 氨 设备 有 低压 、 中 上 压 和 高 压 
三 种 类 型 ,型 号 主要 有 :DY 一 .DQ 一 .ZpQ 一 .DDQ 一 .GDQ 一 、 
ZHDQ 一 .HM 一 型 等 。 还 开发 成 功 集 制 氨 和 纯化 于 一 体 的 
CNDQ 一 型 水 电解 制 氢 设备 和 无 石棉 隔膜 的 水 电解 制 氨 设 
备 。 控 制 系统 采用 PLC 控制 ,或 根据 用 户 需 要 设计 成 无 人 
值守 设备 ,人 工 启动 ,自动 运行 。 

中 国 船舱 重工 集团 第 七 一 八 研究 所 研制 成 功 CNDQ 一 型 无 
石棉 隔膜 水 电解 制 氢 设 备 系列 产品 ,产品 由 电解 槽 .分 离 器 .给 
ЖЖ ,水箱 .控制 柜 和 整流 柜 等 组 成 ,采用 框架 一 体 化 的 组 合 方 
A EBU EER ,便于 安装 和 维修 ,节省 一 次 性 设备 投资 J 
时 还 采用 无 石棉 了 膜 材料 ,无 污染 ,向 环保 型 发 展 。 

( 三) 加快 行业 技术 改造 ,提高 装备 水 平 

10 年 间 ,行业 技术 改造 投资 3.6 亿 元 ,主要 进行 了 大 型 
空 分 设备 国产 化 基地 建设 。 引 进 并 添置 了 大 型 真空 针 焊 
ОЕК. E FH EK 3 DM г. МКЕС 软件 、CAD/ 
САМ 软件 等 。 这 些 设备 技术 ,提高 了 行业 的 加 工 水 平 , 保 证 
了 产品 的 制造 质量 。 大 型 真空 钙 焊 炉 的 添置 ,为 大 型 空 分 


设备 和 石油 化 工 设 备 提 供 了 县 有 当代 世界 水 平 的 板 翅 式 换 
热 器 ,并 且 从 1994 年 起 出 口 23 台 ,为 行业 创造 了 外 汇 。 

经 过 技术 改造 ,杭州 制 氧 机 集 园 有 限 公司 .开封 空 分 集 
团 有 限 公 司 和 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 等 企业 都 
拥有 了 自己 的 加 工 中 心 和 CAD 工作 站 。CAD 软件 的 应 用 ， 
缩短 了 产品 设计 局 期 ,保证 了 设计 质量 ;NREC 软件 的 应 用 ， 
保证 了 产品 加 工 质量 ,缩短 了 交 货 期 。 同 时 ,杭州 制 氧 机 集 
图 有 限 公 司 和 开封 空 分 集团 有 限 公 司 的 CMS 应 用 工程 均 
已 通过 鉴定 ,CIMS 实现 了 成 套 空 分 设备 从 产品 报价 .技术 准 
备 .生产 制造 .发 货 和 资金 回笼 的 全 过 程 信息 集成 ,实现 了 
CAD/CAPP/ 生 产 管理 /成 本 管理 的 一 体 化 ,提高 了 企业 的 综 
合 管 理 水 平 。 

总 之 ,经 过 10 年 的 发 展 ,气体 分 离 设备 行业 的 空 分 设备 
技术 水 平 大 大 提高 ,各 种 新 技术 的 应 用 ,使 产品 氧 的 提取 率 
提高 了 10% , 氨 产 品 提 取 率 增加 了 一 倍 , 设 备 运转 周期 稳定 
E2 年 以 上 。 变 压 吸 附 分 离 设 备 正在 向 中 型 发 展 ,应 用 领域 
不 断 扩大 ,水 电解 制 氧 设备 环保 化 。 随 着 改革 的 深化 , 随 着 
加 入 WTO 后 ,各 种 竞争 的 白热化 ,气体 分 离 设备 行业 将 面临 
新 的 机 遇 和 挑战 ,将 不 断 在 更 加 激烈 的 竟 争 中 求生 存 OR 8 


展 ,走向 新 的 辉煌 。 
二 、2000 年 气体 分 离 设 备 行 业 概 况 
(一 ) 生 产 发 展 情况 


2000 年 ,气体 分 离 设 备 行 业 的 生产 .销售 稳步 发 展 ,全 
行业 完成 不 变价 工业 总 产值 105 686 万 元 ,当年 价 工业 总 产 
值 94 976 万 元 ,同比 分 别 下 降 4.40% 和 7.59%. Ти fl 
值 31 739.3 万 元 ,同比 增长 18.30% 2000 年 ,气体 分 离 设备 
行业 企业 工业 增加 值 前 6 名 见 表 1。 

#1 2000 年 气体 分 离 设 备 行业 工业 增加 值 前 6 名 企业 














序号 企业 名 称 | етин 

(HIC) 
| 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 一 15853 
2 | 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 4612 
3 | 开封 空 分 集团 有 限 公 司 4288 
4 | 杭 氧 液 空 有 限 公 司 2245 
5 | 江西 制 氧 机 三 2162 
6 | 苏州 制 氧 机 有 限 责 任 公司 1377 











2000 年 , 据 行 业 13 个 生产 企业 统计 ,共有 职工 18 230 A, 
其 中 ,工程 技术 人 员 2 412 A. RHPA 37.1 亿 元 ,同比 增长 
17.13% ;流动 资产 293 853.9 万 元 ,同比 增长 73.11% ;固定 资 
产 109 104.3 万 元 ,同比 下 降 6.77%; 年 末 所 有 者 权 盖 
124 638.3 万 元 ,同比 增长 15.77%。 行 业 拥 有 主要 生产 设备 
5 784 台 ,其 中 进口 20 世纪 90 年 代 设 备 296 台 , 金 属 切 前 机 床 
2 188 台 ,数控 机 订 28 台 ,加 工 中 心 11 台 ,锻压 设备 419 台 。 

全 行业 共生 产 成 套 空 气 分 离 及 液化 设备 122 套 , 其 中 ， 
大 中 型 空 分 设备 19 套 , 相 当 氧 容量 167 045m /h, 同 比 增长 
110.65% ;小 型 空 分 设备 52 套 ,相当 氧 容量 10 930m 由 ,同比 
增长 106.42%; | AS RF 17 套 , 相 当 氮 容量 19 280m ,同比 
增长 15.38% ;所 提取 设备 6 套 , 相 当 氢 容量 1 724m /Ь, F] kk 
ТЕ 4.65% ;低温 液体 (液化 ) 设 备 28 套 。 
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全 行业 低温 液体 贮存 运输 设备 生产 653 台 ,同比 多 生产 
128 台 ,生产 的 贮 槽 、 槽 车 均 比 上 年 同期 多 。 全 行业 主要 单 
销 产品 生产 了 312 台 ,同比 多 生产 34 台 。 

行业 累计 订货 201 545.6 万 元 , 2000 Е Жі @ Fl 
152 669.1 万 元 ,同比 分 别 增 长 34% 和 和 70.01%, 共 订 大 中 型 
空 分 设备 39 套 , 同 比 多 订 27 Ж 

行业 存货 63 650.6 万 元 ,同比 下 降 4.38% ,应 收 帐 款 净 
额 77 053.3 万 元 ,应 付 帐 款 30 715.6 万 元 ,同比 分 别 增长 
12.46% 和 18.67% 。 

全 行业 生产 的 空 分 设备 套数 增加 ,全 员 劳 动 生 产 率 提 
高 ,产品 产销 衔接 好 ,但 盘 利 能 力 下 降 ,处 在 全 面 亏损 中 。 
经 济 效益 综合 指数 43.86% ,同比 下 降 1.71 点 。 空 分 设备 产 
值 率 54.51% ,与 上 年 同期 持平 。 

国家 考核 的 七 项 经 济 效益 指标 分 别 为 :总 资产 贡献 率 
1.64% , FE F Ё 1.49 个 百分点 ;资本 保值 增值 率 99.62%, 
同比 下 降 2.8 个 自分 点 ;资产 负债 率 66.41% ,同比 增长 2.16 
个 百分点 ;流动 资产 周转 率 0.52 次 ,同比 慢 0.13 次 ;成 本 费 
用 利润 率 -3.41% ,同比 增长 0.2 个 百分点 ;全 员 劳 动 生产 
R 16760 元 /人 ,同比 增长 34.93% ;产品 销售 率 102.37% , 同 
比 增长 4.27 个 百分点 。 全 员 劳 动 生产 率 提高 和 产品 产销 衔 
接 好 转 , 是 行业 减少 从 业 人 数 2 616 人 和 努力 开拓 市 场 、 降 
低产 品 库存 量 的 结果 。 

行业 产品 成 本 费用 方面 ,产品 销售 成 本 和 销售 费用 增 
加 ;销售 利润 大 大 下 降 。 分 别 为 ,销售 成 本 83 892.5 万 元 , 同 
比 增长 8.61% ;销售 费用 3 887 万 元 ,同比 增长 16.14%; 销 
f Ali 18 552.5 万 元 ,同比 下 降 21.89%. 
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套 ,完成 工业 总 产值 43 997 万 元 ,实现 产品 销售 收入 45 158 
万 元 ,利税 4 250 万 元 ,利润 1 175 万 元 , 均 居 行业 第 一 位 。 

(二 ) 市 场 及 销售 

2000 年 度 ,气体 分 离 设 备 行业 市 场 稳步 发 展 , 以 空 分 设 
备 为 主 , 大 .中 .小 型 空 分 设备 的 生产 、 销 售 和 经 济 效益 同步 
增长 , 空 分 设备 的 订货 套数 和 订货 额 因 “十 五 "计划 的 启动 
和 技术 改造 步伐 的 加 快 增幅 很 大 ,同比 订货 额 增长 7 成 , 设 
备 大 型 化 势不可挡 。 

全 行业 实现 产品 销售 收入 107 517 万 元 ,同比 增长 
2.14% ;实现 利润 朋 亏 相抵 后 为 -3 826.5 万 元 ,同比 亏损 增 
加 9.55% ;实现 利税 2 754 万 元 ,同比 下 降 53.86%。2000 年 
气体 分 离 行 业 产 品 销售 收入 前 6 名 企业 见 表 2， 

表 2 2000 年 气体 分 离 设备 行业 产品 销售 收入 前 6 名 企业 
销售 收入 
(HI) 






企业 名称 








I 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 

2 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 会 司 17706 

3 开封 空 分 集团 有 限 公 司 16012 

4 苏州 制 氧 机 有 限 责任 公司 5573 

5 杭 氧 液 空 有 限 公 司 5288 
江西 制 氧 机 三 








行业 在 开发 好 主导 产品 空 分 设备 的 同时 ,积极 并 发 室 
分 外 市 场 ,已 开发 成 功 城市 污水 和 工业 污水 处 理 设备 .冷藏 
运输 和 冷 链 设备 、 除 竺 设备 、. 膜 分 离 制 所 设备 ANAA 
设备 ,都 有 产品 投入 运行 。 

对 外 产品 销售 收入 758.7 万 美元 ,出 口 的 设备 主要 有 : 空 
分 设备 .低温 液体 设备 .水 电解 制 氧 设备 .冷库 . 液 氮 集装箱 
等 ,出口 国 别 主要 是 东南 亚 国 家 。 产 品 出 口 情况 详 见 表 3, 


Жз 气体 分 离 设备 行业 2000 年 产品 出 口 情 况 


出 口 数 量 


aE) 








1 | 室 分 设备 
KDON— 1800/200 型 空 分 设备 l 
KDON— 3507/900 型 空 分 设备 1 
KDON— 150/550 型 空 分 设备 3 





KZ0 一 150 型 空 分 设备 l 
KZON 一 50/100 型 空 分 设备 і 
2 | 低温 液体 设备 

KDON—350Y/1350Y 型 空 分 设备 Ì 
KDON310Y/310Y 型 空 分 设备 l 
KLN 一 20 型 液 氮 机 2 

1 

1 








KDN 一 10Y Ж AEL 
YDS 一 4 HR RAL 

3 | 所 提取 设备 
XKAR 一 3 型 氨 提 取 设 备 

4 | 水 电解 制 氧 设备 
ZDQ 一 250 型 水 电解 制 氮 设 备 
ZDQ 一 150 型 水 电解 制 氢 设 备 
ZDQ 一 10 型 水 电解 制 氨 设 备 
电解 覃 

5 其 他 设备 
1080 冷库 





— ке ым „ы 





20 英尺 液 氨 集装箱 
氨 分 解 制 氧 设备 
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进口 国 别 制 造 企业 
印度 尼 西 亚 开封 空 分 集团 有 限 公司 
朝鲜 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
Я a 杭州 制 氧 机 集 财 有 限 公司 
孟加拉 
伊拉克 哈尔滨 制 氧 机 三 
印度 尼 西 亚 ШЕРИ ЖОЛ, Г 
К Б 开封 空 分 集团 有 限 公司 
沙特 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
吉尔 吉 斯 斯 坦 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
朝鲜 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
朝鲜 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 





1 缅甸 = иас 








伊朗 中 船 第 七 一 八 研 究 所 
朝鲜 中 船 第 七 一 八 研 究 所 
伊拉克 中 船 第 七 一 八 研究 所 
挪威 中 船 第 汪 -~ 八 研 究 所 
FDIENI 开封 空 分 集团 有 限 公 司 
越南 江西 制 氧 机 厂 

Ef BÊ JE FF iL ЭРТЕЁ RHE БАД Н] 


开封 空 分 集团 有 限 公 司 2000 年 度 出 口 空 分 设备 4 套 ， 
冷库 1 ¥ ,创汇 额 466.9 万 美元 , 居 行 业 第 一 位 。2000 年 气 
体 分 离 设 备 行业 出 口 创汇 前 5 名 企业 见 表 4。 

表 4 2000 年 气体 分 离 行 业 出 口 创汇 前 5 名 企业 





出 口 创汇 
(万 美元 ) 








开封 空 分 集团 有 限 公 司 





杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
中 船 第 七 一 八 研 究 所 91.0 
江西 制 氧 机 厂 15.0 
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2000 年 , 空 分 设备 市 场 总 的 来 说 比较 活跃, 大 中 型 空 分 
设备 生产 了 19 套 , 主 要 应 用 领域 为 钢铁 和 化 工 , 其 中 钢铁 
H 73.68%。 新 订 大 中 型 空 分 设备 39 套 , 主 要 应 用 领域 为 
冶金 ,化工 和 其 他 ,其 中 冶金 占 66.67% ,化 工 占 20.51%. 
从 掌握 的 潜在 的 用 户 看 , 空 分 设备 需求 仍 是 以 冶金 为 主 。 

从 生产 的 空 分 设备 看 ,10 000m 1h 以 上 的 设备 有 8 E, 
新 订 空 分 设备 10 000m /h 以 上 的 有 11 套 , 最 大 单机 制 氧 容 
E 25 300m /h。 从 已 经 询 价 的 单位 看 ,设备 最 大 单机 制 氧 容 
量 有 35 000m /h,40 000m /h。 大 型 设备 因 能 耗 低 、 自 动 化 程 
度 高 .操作 维护 简便 越 来 越 得 到 大 型 钢铁 和 化 工 用 户 的 青 
睐 , 空 分 没 备 的 大 型 化 步伐 在 不 断 加 快 。 

大 型 空 分 设备 目前 都 在 采用 分 子 得 常温 净化 , 增 压 膨 
胀 流程 技术 ,上 塔 和 氢 塔 采用 规整 填料 精 馏 技术 ,使 国产 设 
备 达 到 国际 20 世纪 90 年 中 期 水 平 。 随 着 冶金 等 行业 技术 
改造 步伐 的 加 快 ,预计 空 分 设备 的 需求 将 稳定 在 2000 年 20 
余 套 的 水 平 ,同时 随 着 国家 大 型 设备 国产 化 措施 的 实施 , 行 
业 将 形成 自主 成 套 生 产 4~6 万 mhh 空 分 设备 的 能 力 。 

(三 ) 新 产品 .新 技术 和 科研 成 果 

2000 年 ,气体 分 离 设 备 行 业 共 研制 新 产品 和 科研 成 果 
28 项 ,其 中 1 项 通过 国家 级 鉴定 ,8 项 通过 省 级 鉴定 。 

1. 科技 成 果 

2000 年 度 , 气 体 分 离 设备 行业 科研 开发 项 目 22 个 , 共 
投入 资金 10 221.2 万 元 ,进行 了 3~4 万 mih 空 分 设备 的 攻 
关 ,城市 污水 处 理 设备 的 开发 .大 型 高 压板 式 换 热 器 的 研制 
及 气体 轴承 增 压 透 平 膨胀 机 .低温 液体 贮 槽 、 分 子 簿 等 方面 
的 开发 工作 ,全 年 完成 投资 额 778.6 万 元 。 

开封 空 分 集团 有 限 公司 研制 的 КОМ - 3000 型 空 分 制 氮 
设备 ,采用 分 子 得 净化 工艺 流程 , 单 塔 精 馅 ,产品 气 不 需要 
再 压缩 ,可 直接 使 用 ,节省 一 次 性 投资 。 设 备 通过 国家 经 贸 
ê ê E ,被 评 为 2000 年 度 国 家 级 新 产品 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 研制 的 采用 规整 填料 及 全 精 
馏 制 氢 技 术 的 新 型 空 分 设备 通过 浙江 省 经 贸 委 鉴定 ,达到 
国内 领先 水 平 ,国际 20 世纪 90 年 代 中 期 水 平 。 新 型 大 中 型 
空 分 设备 的 核心 技术 是 规整 填料 精 馏 塔 和 全 精 馆 制 氢 技 
本 ,这 两 项 技术 的 采用 使 得 大 中 型 空 分 设备 的 总 体 性 能 在 
第 五 代 的 基础 上 又 有 了 较 大 的 提高 ,节能 效果 明显 ,分 离 效 
率 高 ,操作 弹性 大 , 变 工 况 迅速 , 塔 径 小 , 制 氨 流 程 简化 , 氢 
产品 质量 高 ,可靠 性 好 ,已 有 7 套 设备 顺利 投产 。 


开封 空 分 集团 有 限 公 司 生 产 的 KDON-—200/2000 型 空 
分 设备 ,采用 分 子 得 吸附 净化 工艺 流程 ,产品 氮气 输出 压力 
高 ,可 直接 使 用 ,节约 一 次 投资 ;产品 变 工 况 范围 广 , 能 适应 
用 户 对 产品 气体 和 液体 的 不 同 要 求 。 该 设备 已 通过 河南 省 
经 贸 委 的 鉴定 , 获 开 封 市 优秀 新 产品 二 等 奖 。 提 供给 印度 
尼 西 亚 的 KDON— 1800/2000 型 空 分 设备 已 通过 验收 ,该 设 
备 采 用 分 子 得 净化 增 压 膨胀 流程 ,填料 上 塔 ,工艺 先进 , 节 
约 能 耗 。 

哈尔滨 制 氧 机 广 开 发 成 功 KDON 一 150/500 型 空 分 设 
备 , 有 3 种 工 况 , 变 工 况 能 力 强 ,满足 用 户 对 产品 气 和 液态 
产品 的 需要 ;还 开发 了 KDN 一 -600/40Y 型 制 氨 设 备 。 

苏州 制 氧 机 有 限 责 任 公司 开发 成 功用 于 彩色 显像管 厂 
作 保 护 气 的 KDN 一 1500/70Y 型 高 纯 氮 设备 .用 于 化 工行 业 
作 保 护 气体 的 KDN 一 600/40Y 型 高 纯 氮 设备 和 用 于 电子 行 
业 的 КОМ—300/20Ү 型 高 纯 氮 设备 。 还 开发 了 变 压 吸 附 制 
所 设备 .低温 液体 饶 式 集装箱 等 产品 。 

江西 制 氧 机 厂 研 制 的 JXY9360GDY 型 低温 液体 运输 半 
挂车 和 JXY9370GYQ 型 液化 气 运 输 半 挂车 均 通 过 江西 省 经 
贸 委 的 鉴定 ,达到 国内 领先 水 平 。 

ШЕ И ЭЕ 2.5 ~ 50m 低温 液体 贮 槽 和 甲醇 
裂解 制 氨 设备 。 

北京 北大 先锋 科技 有 限 公 司 开发 成 功 PU 一 8 型 PSA 制 
氧 专用 分 子 第 和 20 一 0 型 真空 解吸 变 压 吸 附 制 氧 设备 。 

江苏 苏 净 集团 有 限 公 司 开 发 成 功 16 ~ 50m 膜 分 离 制 
所 设备 ,与 公司 生产 的 氮气 纯化 设备 配套 ,可 获得 纯度 为 
99.9995% 的 氮气 ,节省 空间 ,无 需 专 人 照看 ,操作 简便 。 

中 国 船舶 重工 集团 第 七 一 从 研究 所 研制 成 功 目前 我 国 
单机 容量 最 大 的 230m /h 水 电解 制 氨 设备 ,并 已 成 功 出 日 仇 
BH ;研制 的 集 制 氨 和 纯化 于 一 体 、 采 用 无 石棉 隔膜 的 CNDQ 一 
10 型 水 电解 制 氢 设 备 ,体积 小 ,无 污 染 , 有 利于 环保 。 

开封 空 分 集团 有 限 公 司 开 发 的 抗生素 废水 处 理工 艺 ， 
处 理 每 吨 废水 可 熏 利 14 元 ,已 通过 河南 省 南阳 市 环保 局 验 
收 。 开 发 的 ZKQ1960 型 冷库 和 ZKQ48500 型 冷库 通过 河南 
省 机 械 厅 鉴定 ,达到 20 世纪 90 年 代 国 际 中 期 水 平 , 获 河 南 
省 机 械 工 业 科 技 进步 一 等 奖 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 研制 的 SHB Ж ЖЕЕ Xê Ж 
A ,是 处 理 SBR 工艺 的 关键 设备 ,采用 水 下 回转 式 排 水 管 ， 
PLC 控制 ,能 与 污水 处 理 总 系统 联网 ,实现 自动 控制 。 产 品 
工作 平稳 .可靠 ,能 耗 低 , 是 理想 的 水 处 理 设 备 。 已 通过 浙 
江 省 机 械 厅 鉴定 ,达到 国内 领先 水 平 , 获 杭州 市 科技 进步 三 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 的 “ 杭 氧 集团 公司 CMS 应 用 
工程 一 期 工程 "通过 验收 ,CIMS 工程 实现 了 空 分 设备 配套 
设计 的 规范 化 与 价值 优化 ,辅助 项 目 经 理 规划 和 调控 项 目 
实施 的 全 过 程 ,实现 产品 CAD/CAE/CAM/CAPP 技术 ,缩短 产 
品 设计 局 期 ,提高 产品 质量 。 

2. 新 产品 

2000 年 ,气体 分 离 设 备 行 业 共和 研制 新 产品 和 科研 成 果 
28 项 ,其 中 ,1 项 通过 国家 级 鉴定 ,8 项 通过 省 级 鉴定 。 新 产 
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品 如 下 : 

采用 规 整 填料 及 全 精 饮 制 钥 技术 的 新 型 空 分 设备 新 
型 大 中 型 空 分 设备 的 核心 技术 是 规整 填料 及 全 精 馏 制 握 技 
术 ,这 两 项 技术 的 采用 使 得 大 中 型 空 分 设备 的 总 体 性 能 在 
第 五 代 的 基础 上 又 有 了 较 大 的 提高 ,主要 优点 有 :节能 效果 
明显 .分 离 效率 高 .操作 弹性 大 . 变 工 沈 迅 速 、 塔 径 小 、 制 握 
流程 简化 .可 靠 性 高 . 筷 产 品质 量 高 。 达 到 国内 领先 水 平 ， 
国际 20 Ша 90 年 代 中 期 水 平 ， 设计 单位 :杭州 制 氛 机 集团 
有 限 公司 ， 

KDN 一 3000 型 制 所 设备 RAAF K:3 000m /h 氮气 纯 
JE :99.999% 特点 :采用 分 子 筛 鹃 附 净 化 工艺 流程 , 单 塔 精 
馏 , 产 品 气 不 需要 再 压缩 ,可 直接 使 用 ,节省 一 次 性 投资 。 
达到 国内 领先 水 平 , 获 2000 年 度 国家 级 新 产品 。 设 计 制 造 
单位 :开封 空 分 集团 有 限 公司 ， 

JXY9 360GDY 低温 液体 运输 半 挂 车 MEWA R 
所 . 液 锣 ,设计 压力 :1MPa, 设 计 温 度 : - 196 ~ 20€ ,达到 国 
内 先进 水 平 。 设 计 制 造 单 位 ;江西 制 氧 机 厂 。 

JXY9 370GYQ 增 液 化 气体 运输 半 挂 千 介质 :LPGC, 设 
ЕЛЕ 27 :1.77МРа, ДУГА EÊ :50°C , 钠 体 材质 :16MnR ,达到 国 
内 先进 水 平 ， 设 计 和 制造 单位 ;江西 制 氧 机 厂 。 

ZKQ1 960 型 冷库 工程 ”公称 容积 :1 960m , 冷 问 净 高 : 
Am, Bil MIE: -1~390 ,设计 湿度 :85% ~ 95%, 气 密 性 试 
Jê :试验 压力 300Pa(30mmHi0) 经 过 30min 后 剩余 压力 不 低 
于 1$0Pa(1smmH,O) 达 到 国内 领先 水 平 .国际 20 世纪 90 年 
代 中 期 水 平 。 设计 制造 单位 : 井 甘 空 分 集团 有 限 公 司 。 

ZKQ48 500 型 冷库 工程 ”公称 容积 ;48 500m , 冷 间 净 
09:7. 9т, БАЈЕ: - 1-39, KITE BE :85 ~ 95%, 气 密 性 
试验 :试验 讨 力 300Pa(30mmH,0) 经 过 30min 后 剩余 压力 不 
低 于 150Pa(1SmmH:0) 达 到 国内 领先 水 半 .国际 20 ШЕ 0 90 
华 代 中 期 水 平 。 设计 制造 单位 :开封 空 分 集团 有 限 公 司 ， 

SHB ЕКЕ ЖЯ ”采用 水 下 回转 式 排水 管 ,保证 
了 未 处 理 的 污水 不 外 流 ; 在 淮 水 过 程 中 , 设 有 浮 简 挡 酒 , 通 
过 电动 推 杆 使 浮 简 随 兰 需要 升 妖 ,采用 PLC 控制 ,并 能 与 污 
水 处 理 总 系统 联网 实现 自动 控制 。 该 产品 工作 平稳 、 可 靠 ， 
fiE FE {KR ,是 理想 的 水 处 理 设备 。 设 计 制 造 单位 :杭州 制 氧 机 
# HF BRA FÎ. 

(四 ) 质 量 及 质量 管理 

2000 年, 气体 分 离 设 备 行业 各 企业 按 1509001 质量 保证 
体系 的 要 求 , 抓 产品 质量 和 质量 管理 ,取得 了 成 效 , 产 品质 
量 指 标 好 于 上 年 。 全 行业 新 产品 产值 率 34.2% ,同比 增长 
4.61 个 百分点 ;质量 损失 率 0.56% ,同比 下 降 0.13 个 百 分 
点 。 机 加 工 综合 废品 率 0.74% , ВРЕ 0.12 个 百分点 ; 
铸铁 件 综合 废品 率 6.45% ,同比 下 隆 1.71 个 百分点 。 

开封 空 分 集团 有 限 公 司 的 低温 液体 录 QC 小 组 和 真空 
ETA QC 小 组 获 河 南 省 QC 小 组 二 等 奖 。 

行业 生产 的 大 、 中 小 型 空 分 设备 ,低温 液体 贮 模 和 林 
1 . 透 平 膨胀 机 , 板 翩 式 换 热 带 等 产品 均 采 用 国际 标准 , 提 
岗 了 产品 的 制造 质量 。 

{五} 技术 改造 
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2000 年 ,气体 分 离 设 备 行 业 技 术 改 造 投 入 资金 7 958 万 
元 ,完成 3 542 万 元 ,其 中 开封 空 分 集团 有 限 公 司 的 KF – 
CIMS 工程 已 完成 ,并 通过 验收 ;苏州 制 氢 机 有 限 责任 公司 
的 原 钴 造 车 间 改 建成 容器 制造 部 的 改造 工作 也 已 完成 。 

邯郸 制 氧 机 厂 通 过 与 中 科 院 山西 煤炭 化 学 研究 所 技术 
合作 , FEF FF ER | Û XK fF 

(六 } 管 理 及 改革 

2000 年 ,气体 分 离 没 备 行 业 协 会 通过 召开 行业 理事 会 、 
行业 经 营 工 作 会 议和 统计 工作 会 议 , 规 范 行 业经 营 行为 , 促 
使 行业 有 序 竞争 ,加 强 内 部 管理 ,降低 成 本 , 提 遍 经 济 效 益 ， 
同时 ,召开 了 大 中 型 空 分 设备 技术 改造 交流 会 , 问 用 户 展示 
行业 的 新 产品 .新 技术 和 科研 成 果 , 用 新 技术 改造 老 没 备 ， 
加 快 设备 更 新 换代 的 步伐 。 还 召开 了 变 压 吸 附 分 离 设 备 新 
技术 交流 暨 产 品 展 示 会 ,向 用 户 宜 传 行业 .宣传 企业 ,促进 
行业 技术 的 进步 和 不 断 发 展 。 达 到 了 互相 沟通 [и] ЖЕ 
的 日 的 ,起 到 了 桥梁 作用 ， 

行业 各 企业 根据 加 强 企 业内 部 管理 的 方针 ,进行 备 需 
管理 上 作 , 降 低 管理 费用 利 精 减 人 员工 作 取 得 了 成 效 , 表 现 
为 ,管理 费用 19 833.3 万 元 ,同比 下 降 9.06%, 财 务 费 用 
4 729.9 万 元 ,同比 下 降 24.3% ;利息 支出 4 088.1 52, |н] 
比 下 降 36.07%。 又 有 3 个 企业 取得 了 150 9000 质量 体系 
认证 ,共有 9 个 企业 取得 了 150 9000 质量 体系 认证 , 占 生产 
企业 的 64%。 

开封 空 分 集团 有 限 公 司 按照 “进一步 解放 四 想 , 抢 抓 人 机 
遇 , 开 拓 进 取 , 加 快 发 展 " 的 上 作 总 思路 ,继续 坚持 “实事 求 
是 `. 以 人 为 本 "的 治 企 策略 ,形成 了 以 成 套 空 分 设 答 为 主 翌 、 
以 环保 设备 和 冷库 产品 为 两 属 的 经 营 格 局 ,进一步 折 宽 国 
内 外 市 场 空间 ,同时 加 大 物资 采购 的 监督 和 管理 力度 ,有 效 
地 堵塞 了 漏洞 ,提高 了 经 济 效益 。 

内 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 按 照 * 人 科技 原 其 为 
第 一 ,内 升 素质 拓 市 场 ,经 营 管理 增 活 力 ,挖潜 降 本 创 效 葵 ” 
的 方针 目标 ,实行 "精细. 严 " 管 理 。 在 财务 上 实行 预算 制 
度 , 闫 格 控 制 采 购 成 本 和 费用 支出 范围 的 标准 。 成 立 了 和 后 
产 管理 和 货款 回收 特别 领导 小 组 ,强调 生产 组 织 的 协 凋 和 
资金 运用 的 统一 。 管 理 的 加 强 ,促进 了 改革 ,改制 的 顺利 进 
f ,扭转 了 生产 经 营 的 不 利 局 面 。 

江西 制 氧 机 厂 实施 精简 机 构 , 减 员 增 效 。 以 机 构 改 革 
为 突破 口 ,将 18 个 科室 撤 并 为 “五 办 一 室 " ,中 层 干部 减少 
40% ,管理 人 员 减 少 近 70%。 完 善 内 部 分 配制 度 , 实 现 以 效 
益 为 中 心 ,工资 与 利润 挂 钧 ,对 具有 法 人 资格 的 公司 总 经 理 
试行 年 薪 制 。 加 强 财 务 管理 ,尤其 是 对 各 公司 的 财务 监督 ， 
促使 各 单位 自觉 加 强 核算 .控制 成 本 .追求 效益 。 

苏州 制 氧 机 有 限 责 任 公司 完善 了 以 经 济 管理 .产品 开 
发 .企业 形象 为 主 的 管理 层 ,在 生产 实体 中 以 产品 为 主 组 建 
了 容器 事务 部 ,完善 了 设备 制造 部 .机 器 制造 部 的 产品 结构 
和 考核 机 制 ,职责 分 明 ,提高 了 效能 。 

邯郸 制 氧 机 厂 按照 “科技 兴 厂 .改革 创新 .从 严 管理 . 突 
出 效益 "的 方针 ,改革 内 部 分 配 机 制 , 对 生产 单位 实行 毛利 
分 成 的 办 法 ,对 条 件 成 熟 的 二 级 单位 ,推行 承包 租赁 经 党， 


对 经 营 处 室 实 行 自 收 自 支 ;剥离 辅助 ,兴办 “三 产 " ,解决 元 
员 问 题 。 这 些 措施 的 实施 ,使 得 订货 量 增 加 ,逐渐 走向 良性 
循环 。 

哈尔滨 环保 制 氢 设备 工业 公司 实行 分 块 搞活 , 精 减 机 
构 和 人 员 , 以 独立 承包 部 门 实行 自负 三 亏 ,单独 核算 ,定额 
上 缴 管理 费用 。 

余杭 市 川 空 通用 设备 有 限 公 司 推行 “四 改 " :改革 机 制 、 
改善 结构 .改造 企业 ,改进 生活 。 

2000 年 ,气体 分 离 设 备 行业 各 企业 进行 了 完善 现代 企 
业 制 度 的 改制 工作 。 杭 州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 进行 了 以 产 
权 制 度 改革 、 划 小 核算 单位 、 建 立 规范 的 法 人 治理 结构 为 重 
点 的 企业 分 立 式 改 制 工作 ,先后 成 立 了 26 个 独立 法 人 企 


业 , 完 成 了 企业 改制 ,开始 进行 资本 经 营 。 开 封 空 分 集团 有 
限 公司 进一步 做 好 制度 的 落实 工作 , 理 顺 产权 关系 ,规范 各 
公司 及 下 属 单位 的 工商 登记 ,为 组 建 规范 的 企业 集团 创造 
了 条 件 ,同时 发 挥 公司 管理 ,协调 和 资本 运营 优势 ,与 中 国 
环境 保护 公司 共同 投资 组 建 了 开封 中 环 环保 工程 有 限 公 
司 。 江 西 制 氧 机 三 已 初步 形成 了 母子 公司 管理 框架 ,总 三 
下 设 有 全 资 控股、 合资 多 种 形式 的 7 个 子 公司 。 苏 州 制 氧 
机 有 限 责 任 会 司 对 原 仪 表 电器 公司 改制 成 苏州 华 辰 电 控 设 
ж Н ЕД Р] ,实施 经 营 者 持 大 股 ,职工 参股 的 股份 制 改造 ， 
充分 调动 了 经 营 者 和 员工 的 积极 性 ,显示 了 机 制 的 活力 。 
同时 将 原生 活 后 勤 部 门 的 资产 剥离 给 苏 氧 工 贸 实业 公司 ， 
撤消 了 长 期 亏损 的 铸 工 车 间 , 并 组 建 了 容器 事务 部 。 


附 表 1 1996 ~ 2000 年 机 械 工业 系统 气体 分 离 及 液化 设备 行业 经 济 发 展 状况 
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附 图 2 1996 ~ 2000 年 机 械 工业 系统 气体 分 离 及 液化 设备 行业 工业 产值 情况 
[ 扎 稿 人 :中 国 通 用 机 械 气 体 分 离 设 备 行 业 协 会 赵 小 莹 ” 审 稿 人 :中 国 通 用 机 械 气 体 分 离 设 备 行业 协会 张 祖 立 ] 
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一 真空 设备 行业 十 年 概况 

20 世纪 90 年 代 是 我 国 真空 工业 飞速 发 展 的 年 代 。10 
年 的 技术 进步 ,10 年 的 艰辛 历程 , 带 给 我 们 的 不 仪 仅 是 严峻 
的 挑战 ,更 有 巨大 的 商机 。 真 空 技术 涉及 的 领域 广 .应 用 面 
宽 ,几乎 逢 盖 国 民 经 济 的 各 部 门 , 因 此 真空 设备 的 品种 .性 
能 ,质量 和 技术 水 乎 直接 影响 着 国民 经 济 各 部 门 技术 装备 
的 能 力 和 水 平 , 其 重要 性 是 不 言 而 喻 的 。 当 今 址 界 所 有 工 
业 强 国 ,无 一 不 同时 又 是 真空 工业 的 强国 。 

(一 ) 行 业 发 展 概 况 

真空 设备 行业 在 全 国 众 多 的 机 械 工 业 行 业 中 尚 属 小 行 
业 ,但 真 室 产 品 市 场 大 , 履 疹 面 宽 。 它 被 广泛 应 用 于 国防 、 
ВЕЕТ. Т.Ж. Б.В. 建材 .电子 .医药 等 行 
业 ,产品 畅销 全 国 各 地 并 远 销 欧美 .东南 亚 及 港澳 地 区 , 因 
此 行业 十 年 来 的 发 展 是 有 上 日 共 睹 的 。 过 大 ,全 国 仅 有 一 个 
专业 研究 所 ,十 儿 个 专业 定点 企业 。 如 今 , 据 不 完全 统计 ， 
TERZ BAES] CERS 300 多 个 ,在 职员 工 约 3.5 万 
人 , 现 已 期 右 一 大 批 具 有 较 强 的 真空 技术 研究 和 开发 能 力 
的 专业 技术 人 才 。 

通过 对 真空 设备 行业 近 十 年 经 济 效益 指标 的 分 析 , 可 
以 从 一 个 侧面 清楚 地 表明 行业 发 展 的 历程 。 

据 真 空 设 备 行业 协会 的 统计 数据 表明 ,1988 年 40 个 企 
业 的 工业 总 产值 仅 为 4.2 亿 元 ,销售 总 额 为 3.3 亿 元 ,利税 
总 额 为 6 498 万 元 ,全 员 劳 动 生 产 率 13 095 元 /人 ,出 口 创汇 
563 万 元 ， 

而 到 了 20 世纪 90 年 代 的 1993 ~ 1995 年 ,在 建筑 玻璃 钊 
膜 和 炼 镁 热 的 强力 推动 下 ,经 济 效益 指标 出 现 了 显著 的 变 
化 。1994 年 和 1995 年 16 个 企业 的 工业 总 产值 就 分 别 为 5.5 
亿 匹 和 7.7 亿 元 ,销售 收入 分 别 为 4.4 亿 元 和 5.95 亿 元 , 利 
润 总 额 分 别 为 1780 万 元 和 2 400 万 元 ,全 员 和 劳动 生产 率 分 
别 为 18 723 元 /人 和 28 361 元 /人 。 

1997 年 受 亚 洲 经 济 危 机 的 影响 ,真空 设备 行业 也 不 同 
程度 地 受到 了 冲击 。1996 年 和 1997 年 19 个 企业 的 工业 总 
产值 分 别 为 5.58 亿 元 和 6.17 亿 元 ,销售 收入 分 别 为 4.6 亿 
元 和 5.5 亿 元 ,利润 总 额 分 别 为 1378 万 元 和 339.9 万 元 ,全 


汇 额 分 别 为 3 785 万 元 和 3 889 万 元 。 

1998 ~ 1999 年 ,由 于 销售 额 下 降 , 库 存 增加 ,利润 下 降 ， 
费用 十 涨 ,使 得 真空 设备 行业 出 现 了 两 年 的 负增长 。1998 
年 28 个 企业 的 工业 总 产值 为 6.63 亿 元 ,销售 收入 为 5.2 14, 
元 ( 比 1997 年 下 降 13 免 ) ,利润 总 额 为 -3 254.7 万 元 ,出 口 
交 货 值 为 4 134 万 元 。1999 年 20 个 企业 的 工业 总 产值 为 
6.93 亿 元 ,销售 收入 为 5.6 亿 元 ,利润 总 额 为 -2373 万 元 ， 
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出 口交 货 值 为 4 399.9 万 元 。 

2000 年 国内 外 经 济 环境 逐渐 好 转 , 使 得 全 行业 利润 也 
由 连续 两 年 的 亏损 一 举 扭亏 为 僵 。 据 统计 ,2000 年 40 ^F 
业 的 工业 总 产值 为 8.82 亿 元 ,销售 收入 为 8.13 亿 元 ,利润 
总 额 为 314.6 万 元 ,全 员 劳 动 生产 率 为 30 687 元 /人 人。 出口 
交 货 值 为 4 320 万 元 。 

(二 ) 产 品 开 发 方向 与 技术 进步 

日 前 ,真空 设备 行业 形成 规模 经 济 的 产品 主要 有 四 大 
类 .真空 获得 产品 .真空 应 用 设备 .真空 测量 仪器 和 真空 间 
门 。 近 十 年 来 ,真空 获得 与 应 用 设备 产品 开发 与 技术 进步 
都 取得 了 很 大 成 绩 。 

1. 真空 获得 产品 

FARR FR 

ЕРХАТ ЖЩ) HM, EEX, 
2X .2XZ 三 个 系列 。 其 中 X RFI FR УЙЕ НЕХ К 2 
气 的 需要 而 研制 的 ,但 市 场 右 有 量 不 大 。2X 系列 皮带 传动 
式 旋 片 泵 主要 用 于 真空 系统 中 的 前 级 录 , 近 年 来 市 场 全 下 
滑 趋 势 ，2XZ 系列 高 速 直 联 旋 片 式 真空 泵 近年 来 逐渐 取代 
皮带 传动 式 旋 片 泵 ,而 成 为 产品 开发 的 主流 ， 该 泵 具有 体 
ИЛ EERE .结构 合理 .外形 美观 .经 济 适 用 等 特点 。 目 前 
国内 不 少 厂家 已 生产 出 2XZ7 一 0.5.1.2.4.8.15 等 六 个 规格 
的 产品 。 该 产品 极限 压力 为 7x 10 * Pa, RE FF {E 554В(А) ZF 
石 。 目 六 国内 该 种 集 年 产量 约 7~8 万 台 , 并 以 每 年 10% ~ 
15% 的 速度 递增 。 

жаа = 

х\н RA H .2H 两 个 系列 。 Н RFI А Т 
КН, KRE FH FH BRK TORR ETE TA, Т 
食品 工业 .真空 包装 .真空 炉 .冷凝 器 .干燥 过 滤 设 备 等 等 ， 
2H 系列 有 2H 一 8 .15 .30 .70 四 个 规格 。 该 条 正在 向 立 式 ,多 
纸 、 具 有 较 大 抽 除 水 蒸气 能 妃 的 方向 发 展 。 该 泵 如 能 向 小 
型 化 发 展 ,可 望 奉 代 旋 片 式 真空 录 ,适应 各 种 再 求 。 

FH BFR 

EIT AGH, FRM ВЈ, Fh k E Fk Ê A 
аз р, 9 — 3 E FR REF MY FR MIAME AMES KES 
Ro Bf HF В 2WJL 一 150 ~ 2 500 型 .LQ 一 150 ~ 2 500 型 气 
冷 式 直 排 大 气 罗 茨 汞 及 其 机 组 已 在 石油 .化 工大 型 真空 容 
器 . 汽 轮 转子 动 平 衡 试 验 以 及 空间 模拟 等 装置 上 得 以 成 功 
地 运用 。 由 于 该 泵 具有 抽 速 大 ,了 耐 压 遍 、 无 污染 . 低 功 耗 等 
特点 ,因而 有 着 广阔 的 应 用 前 景 。 

油 扩散 泵 

油 扩 散 泵 目前 在 我 国 仍 然 是 高 真空 设备 的 主 录 。 由 于 
该 泵 具有 结构 简单 .无 机 械 运转 部 件 .寿命 长 .运转 费用 低 、 
不 易 损坏 ,维护 保养 容易 而 且 在 高 真空 范围 内 的 抽 气 速率 
大 等 特点 ,而 被 广泛 应 用 于 真空 冶金 设备 .真空 热处理 设备 
和 镀膜 机 生产 线 等 设备 上 。 近 年 来 ,该 汞 的 主要 开发 方向 
是 宽 工 作 领 域 , 低 返 油 率 和 获得 超 高 真空 。 

干 式 真 空 泵 

干 式 真 空 人 汞 是 近年 来 国外 发 展 较 快 的 一 个 泵 种 。 由 于 
其 结构 紧凑 . 抽 速 大 .真空 度 高 .可 直 排 大 气 TAERA 


R .寿命 长 ,又 由 于 无 油 润滑 КО НЕС, RAHAR FRE 
成 为 21 Ша НОЕ ЛА. АЛ ЖЛ и +Ж#Д&Л\ 9 
EA BRIER .螺杆 型 57 ЖШ ПН ДЖ ERR. REFA 
真空 泵 还 处 于 刚刚 起 步 阶 段 , 远 远 满足 不 了 半导体 工艺 . 液 
i ZR (LCD) .电子 元 件 及 生物 制药 等 领域 发 展 的 需求 。 上 
海 真空 泵 厂 已 研制 出 4LQ - 30 型 爪 式 无 油 真空 泵 ,该 泵 为 
四 级 立 式 结构 , 当 气 体 中 有 微小 颗粒 和 杂质 时 ,容易 通过 排 
“< ê E НЕНА h. AR i TERA 30L/s, 极 限 压 力 为 
1.5Pa, 

涡轮 分 子 泵 

随 着 微 电 子 产业 及 液晶 显示 器 产业 的 市 场 需 求 变化 ， 
近年 来 许多 厂家 除了 研制 干 式 真 空 泵 外 ,还 不 断 采用 新 技 
术 ,开发 分 子 泵 新 产品 ,以 适应 分 子 豪 替换 油 扩 散 泵 的 发 展 
趋势 。 涡 轮 分 子 泵 是 一 种 靠 机 械 高 速 旋转 来 获得 超 高 真空 
的 泵 种 。 由 于 该 永 90% 的 故障 来 自 轴承 的 损坏 ,为 了 提高 
分 子 泵 的 可 靠 性 和 使 用 寿命 ,近年 来 该 产品 的 主要 开发 方 
向 是 陶瓷 轴承 分 子孙 .防腐 分 子 和 汞 和 磁悬浮 分 子 泵 ,此 外 还 
有 大 流量 . 宽 域 型 的 涡轮 一 牵引 复合 分 子 友 。 

2. 真空 应 用 设备 

真空 镀膜 设备 

真空 镀膜 设备 可 分 为 蒸发 镀 、 离 子 镀 和 磁 控 溅 射 镀 三 
种 设备 。 国 内 近年 来 的 主要 开发 方向 是 磁 控 溅 射 镀 膜 设 
备 ,该 设备 主要 用 于 真空 热管 .幕墙 玻璃 及 ITO 透明 导电 玻 
璃 镜 膜 。 其 特点 是 立 式 双 面 . 基 片 移动 的 连续 矿 控 溅 射 系 
统 。 目 前 国内 最 流行 的 是 电弧 离子 镀膜 机 ,主要 用 于 装饰 
镀膜 以 及 刀具 .刃具 .模具 的 镀膜 和 不 锈 钢板 .钢管 等 的 镀 
膜 。 

真空 热处理 设备 

最 新 统计 数据 表明 ,我 国 现 有 专业 真空 热处理 设备 生 
产 厂 33 个 , 现 有 各 类 真空 热处理 设备 约 2 000 台 。 主 要 产品 
有 真空 油 {( 气 ) 注 火炉 .真空 高 压气 淳 炉 RZEKI .真空 
EFRI .真空 烧结 炉 ,真空 渗 碳 炉 .离子 渗 碳 ( 氮 ) 炉 和 真空 
连续 热处理 炉 等 。 从 结构 上 看 有 单 室 、 双 室 、 三 室 , 半 连续 
式 及 连续 式 等 真空 热处理 设备 ,基本 满足 了 国内 生产 技术 
的 需求 ,挡住 了 进口 。 近 十 年 来 ,真空 热处理 已 经 进入 技术 
领域 不 断 扩 大 .工艺 水 平 逐 步 提 高 .真空 热处理 设备 不 断 完 
善 及 智能 化 .新 技术 接连 涌现 的 稳定 发 展 阶 段 。 当 前 真空 
热处理 设备 的 主要 开发 方向 是 进一步 完善 和 提高 国产 高 压 
气 溢 炉 和 高 流 率 气 滩 炉 的 质量 ,并 形成 批量 生产 规模 。 同 
时 ,开发 出 具有 低温 对 流 加 热 和 等 温 溢 火 功 能 的 高 压气 深 
炉 。 

电子 工业 用 的 真空 应 用 设备 

在 半导体 器 件 .集成 电路 的 生产 工艺 中 大 量 使 用 真空 设 
备 。 这 些 设 备 包括 单 晶 炉 分 子 束 外 延 设备 .化 学 气相 沉积 设 
备 .离子 刻 蚀 机 .离子 注入 设备 等 等 。 近 年 来 国内 已 生产 出 可 
拉 制 Sin 硅 单 晶 .投料 60kg 的 单 晶 炉 ,智能 型 程控 扩散 炉 和 微 
控 扩散 炉 , 亚 微米 干 法 刻 蚀 设 备 , 双 室 、 三 室 真空 联 锁 传递 的 
等 离子 化 学 气相 沉积 设备 以 及 中 东 流 离子 注入 机 等 等 。 其 
中 中 束 流离 子 注入 机 的 性 能 已 接近 世界 先进 水 平 。 
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真空 压力 浸 泪 技术 主要 用 于 电力 电缆 .电容 器 .大 、 中 
型 高 压 电 机 .牵引 电机 潜水 电机 等 的 制造 工艺 中 。 采 用 该 
技术 可 提高 器 件 的 绝缘 和 耐 压 性 能 和 机 械 性 能 ,节能 ,省 时 ， 
耐用 ,改善 劳动 条 件 并 提高 生产 效率 。 近 年 来 国内 生产 的 
真空 压力 浸 溃 设备 有 GORS 系列 和 ZYQ 系列 , 均 能 满足 电工 
产业 的 要 求 。 

(三 ) 产 品 技术 引进 与 进出 口 贸易 

1. 产品 的 技术 引进 

20 其 纪 80 年 代 国 内 各 领域 掀起 一 轮 引 进 国 外 先进 技 
术 与 设备 的 新 高 潮 。 我 国 的 真空 工业 与 国外 发 达 国 家 相 
比 , 起 步 较 晚 , 差 距 较 大 。 正 是 由 于 这 种 差距 ,真空 行业 各 
企业 也 在 此 高 潮 的 推动 下 ,纷纷 引进 国外 先进 技术 与 设备 ， 
或 者 与 国外 先进 的 大 型 企业 合资 , 走 联 合 发 展 之 路 。 本 行 
业 先 后 从 德国 、 美 国 .瑞士 ,日 本 等 许多 国家 引进 了 先进 的 
技术 与 设备 。 

十 年 来 ,真空 科技 工作 者 通过 对 引进 技术 与 设备 的 消 
化 吸收 ,使 自己 的 专业 技术 水 平 不 断 提高 ,为 发 展 我 国 真空 
工业 打下 了 坚实 的 基础 。 更 令 人 砍 感 的 是 经 过 真空 界 几 代 
人 的 努力 ,不 仅 使 我 国 真空 产品 大 大 缩短 了 与 国外 产品 的 
差距 ,更 有 许多 设备 完全 可 以 替代 进口 设备 。 

如 国 投 南光 有 限 公 司 1995 年 与 德国 在 香港 地 区 注册 的 
康 大 公司 进行 技术 合作 ,共同 生产 集 机 械 、 真 空 ,制冷 . 蒸 
发 .自控 为 一 体 的 技术 难度 较 大 的 大 型 卷 绕 镀 膜 机 。 康 大 
公司 提供 部 分 技术 资料 ,并 用 他 们 的 实践 经 验 对 南光 公司 
的 设备 设计 方案 作 一 定 的 改进 和 提高 , 青 配 上 该 公司 提供 
的 先进 的 电气 控制 系统 ,从 而 使 真空 卷 绕 镀膜 机 不 论 在 技 
术 水 乎 ,还 是 在 使 用 性 能 等 方面 都 大 大 向 前 迈进 了 一 大 步 ， 
居 国 内 领先 水 平 ,并 很 快 跨 人 同类 产品 世界 先进 技术 行列 ， 
完全 可 以 替代 进口 设备 。 该 产品 绝 大 多 数 销 往 马 来 西亚 ， 
新 加 坡 及 韩国 等 国家 。 

锦州 真空 设备 制造 总 厂 消化 吸收 从 美国 进口 的 TRC 一 
2 020LV 型 镀膜 机 技术 ,试制 成 功 JPG 一 6 Ж {е UK Л] {К FE BH 
镀膜 机 ,并 通过 省 级 技术 鉴定 。 经 过 一 年 的 运转 ,证 明 该 设 
备 性 能 稳定 可 靠 , 具 有 20 世纪 80 年 代 国 外 同类 型 设备 的 水 
平 ,填补 了 国内 空白 ,可 替代 进口 ,为 国家 节省 大 量 外 汇 ,并 
县 对 加 速 我 国电 子 工 业 发 展 具有 重要 意义 。 

北京 仪器 厂 在 消化 吸收 从 瑞士 引进 的 DIF 一 320 型 油 扩 
散 倘 的 基础 上 ,成 功 地 研制 出 K—320Y 型 油 扩 散 泵 ,并 通过 
专家 鉴定 ,国产 化 程度 达到 80% 。 该 汞 具有 抽 速 大 aH 
围 宽 .极限 压力 低 、 工 作 可 靠 等 特点 。 其 性 能 指标 已 达到 瑞 
士 泵 的 全 部 指标 ,其 中 关键 的 性 能 指标 抽 气 速率 还 超过 了 
进口 泵 的 指标 。 

又 如 深圳 万 宝 真 空 保鲜 设备 有 限 公 司 引 进 日 本 真空 技 
术 株 式 会 社 冷 冻 干 燥 技 术 ,研制 出 真空 保鲜 设备 。 国 投 南 
光 有 限 公 司 引 进 瑞士 BALEERS 公司 直 联 旋 片 真空 汞 技术 ， 
经 过 消化 .吸收 ,设计 出 2XZ 一 4B 型 系列 直 联 旋 片 式 真 空 
录 。 兰 州 真空 设备 有 限 责 任 公 司 消化 吸收 国外 卷 绕 镀膜 机 
技术 ,开发 了 系列 卷 绕 式 真空 镀膜 机 。 沈 阳 真 空 技术 研究 
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所 消化 吸收 国外 先进 技术 ,研制 出 真空 漫 演 设 备 、 真 空 树 脂 
浇注 设备 、 真 空气 相 十 燥 设 备 及 大 型 建筑 玻璃 真空 镀膜 生 
产 线 等 等 。 这 些 产品 的 水 平均 接近 国际 先进 水 平 。 

2. 产品 的 进出 口 贸 易 

近 十 年 来 , 随 着 真空 应 用 技术 的 发 展 .真空 获得 产品 也 
有 明显 的 进步 ,但 与 国外 工业 发 达 国 家 相 比 ,我国 真 空 产品 
的 整体 水 平 还 有 很 大 的 差距 正 是 由 于 这 种 落后 状况 与 中 
国 市 场 需求 间 的 不 协调 ,使 得 外 商 有 机 可 乘 ,于 是 国外 产品 
纷纷 抢滩 中 国 市 场 ， 其 中 电子 行业 用 的 真空 镀膜 设备 及 光 
学 镀膜 设备 的 75 色 来 昌 德 国 莱 宝 公司 ,大 型 真空 气流 炉 MH 
wA EKE НЗ н] . 威 福 斯 公司 和 法 国 ЕСМ A 
司 ,小 型 氨 质 谱 检 漏 仪 等 设 符 大 多 来 自 德国 莱 宝 公司 .日 本 
岛 津 公司 .日 本 真空 技术 株式 会 社 .法 国 阿 尔 卡 特 公 司 和 美 
国 所 里 安 公 司 等 。 在 彩色 显像管 .冰箱 及 省 化 锂 中 央 空 调 
行业 中 ,也 是 进口 产品 占 主导 地 位 。 由 于 飞机 制造 业 的 飞 
速 发 展 , 国 内 真空 应 用 产品 满足 不 了 用 户 的 需求 ,因此 在 20 
IH 42 90 年 代 中 期 从 国外 进口 了 大 量 的 真空 设备 。 以 沈阳 飞 
机 制造 公司 、 西 南 飞 机 制造 公司 为 例 , 他 们 先后 从 法 国 ECM 
公司 引进 了 大 型 立 式 加 压气 梁 炉 (3Pa) ,从 美国 IPSN 公司 引 
ЖТ Wz U EP EFA DN ET E FF (GPa), AFR VFS 公司 引 
# Т КАЛИ АСИ FF ҖЕ {ЯУ Н Ж Ж {ЕРТ ИТ ЖЕ KY 
д Жн kE КВЗ R {у RE E HERARET RMA 
JLA E ,此 外 还 向 沈阳 飞机 制造 公司 .沈阳 黎明 公司 提供 氨 
质谱 从 漏 仪 等 设备 ,这 无 疑 挤 占 了 我 国 的 真空 产品 市 场 。 

尽管 市 场 竞争 如 此 激烈 , 近 十 年 来 我 国 的 真空 获得 与 
真空 应 用 设备 的 出 口 还 是 取得 了 一 定 的 成 绩 。 如 沈阳 真空 
技术 研究 所 研制 的 真空 镀膜 机 出 1 韩国 ,加 压气 漆 炉 出 TI 
泰国 和 朝鲜 , 钛 合金 治 炼 铸造 成 套 设备 出 口 风 马 尼 亚 等 。 

世 州 真空 设备 有 限 责 任 公司 生 产 的 装饰 镀膜 机 、 磁 控 
溅 射 镀膜 机 和 连续 卷 绕 镀 膜 机 相继 出 口 委 内 瑞 拉 、 演 来 西 
ЧЁ RURIK .巴基斯坦 .泰国 及 韩国 。20M3 8 
ТАТК ЖШ E ПЕП ДЕЕ РЕ ЧЫ ТЕ АН FFF SE Jr 
口 德 国 .英国 。 ОШЫН EA AMRA 
膜 系 沉积 设备 获得 成 功 并 返销 德国 市 场 。 

浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 生产 的 H 一 150 9 9 з 
真空 汞 由 于 油 路 设计 新 颖 .条 的 噪声 小 . 单 级 和 泵 的 极限 真空 
度 高 等 特点 ,而 出 口 美国 及 东南 亚 各 国 , 并 在 市 场 中 有 较 强 
的 竞争 力 。 

上 海 真空 录 厂 以 他 们 腿 好 的 质量 保证 和 企业 信誉 , 产 
品 先后 出 口 西 欧 .美国 .澳大利亚 .日 本 及 东南 亚 等 国家 和 


地 区 。 该 厂 的 2XZ 一 2 型 2XZ 一 4 型 高 速 直 联 旋 片 式 真 空 夺 
为 主要 出 口 产品 。 
山东 渔 博 真空 设备 有 限 人 公司 生产 的 2X 一 4 型 .2X 一 8 


型 .2X 一 15 型 旋 片 式 真 空 条 以 其 外 形 美观 .技术 性 能 优良 等 
特点 ,出 口 美 国 、 马 来 西亚 及 东南 亚 等 国家 和 地 区 ,水 环 真 
空 蔷 出 口 伊拉克 .印尼 等 国家 。 

此 外 ,广东 真空 s 设备 厂 股份 有 限 公司 生产 的 2X0.5 Ж 
真空 人 菏 也 相继 运往 香港 地 区 及 东南 亚 市 场 。 上 海上 曙光 机 械 
制造 三 生产 的 高 芮 空 连续 镀膜 机 出 口 东 南亚 。 国 投 南 光 有 
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限 公司 生产 的 真空 卷 绕 镀 膜 机 出 只 马 来 西 业 .新 加 坡 和 韩 
国 等 国家 。 南 京 真空 汞 厂 生 产 的 旋 片 式 真 空 泵 出 口 东 南亚 
FH XK. UHH KHE EP FY 2Х—70 HE RAR F 
经 外 方 考察 认可 ,出 口 国 外 市 场 ,为 产品 走出 国门 打下 了 良 
好 的 基础 。 

总 之 ,就 国外 市 场 来 看 , 随 着 半导体 .液晶 显示 和 电子 
元 件 的 发 展 以 及 食品 .生物 制药 等 产品 质量 的 提高 ,使 得 真 
空 获得 产品 的 需求 量 不 断 加 大 。 但 主要 需求 的 是 高 质量 的 
无 油泵 ,涡轮 分 子 泵 和 低温 泵 ,而 我 国 真 空 设 备 制造 业 在 这 
些 产品 方面 尚未 形成 完整 的 生产 加 工 能 力 , 在 国际 市 场 上 
缺乏 竞争 力 。 从 国外 对 真空 应 用 设备 的 市 场 需求 来 看 , 低 
公害 .节能 ,环保 的 真空 热处理 设备 应 用 较为 广泛 ,需求 景 
呈 上 升 趋势 ,对 制备 锡 摊 杂 氧 化 钢 薄 膜 的 直流 磁 控 溅 射 镀 
膜 机 等 设备 的 需求 量 也 有 所 增加 . 我国 对 这 类 产品 的 制造 
与 发 达 的 日 本 .美国 .德国 相 比 ,相差 雁 远 ， 因此 这 些 年 来 ， 
我 国 真空 行业 大 型 成 套 设备 出 口 率 所 占 比重 不 大 ,还 是 以 
单机 .单条 等 低档 产品 为 出 口 的 主导 产品 ,出 口 创 旋 领 升幅 
不 大 ， 

(四 ) 与 国外 对 比 的 差距 及 今后 发 展 趋 势 

纵 观 国外 真空 产品 的 发 展 历程 ,对 我 们 预测 产品 发 展 
趋势 大 有 帮助 。 如 日 本 的 真空 获得 产品 中 的 60 旬 以 上 用 于 
半导体 和 液晶 显示 (LCD) 产 业 , 传 统 的 真空 泵 已 无 法 满足 十 
述 产业 对 清洁 .无 油 及 耐 腐蚀 的 需要 。 真 空 获 得 产品 已 经 
出 现 更 新 换代 的 局 面 , 大 最 的 有 油 真 空 系统 已 被 无 油 清 少 
的 真空 系统 所 代替 ,为 此 ,日 本 的 于 式 真 空 泵 .分 子 录 和 低 
温和 泵 发 展 很 快 。 

美国 的 真空 工业 为 了 适应 半导体 工业 的 发 展 ,近年 来 
各 种 真空 泵 的 市 场 占 有 率 及 其 发 展 也 有 很 大 变化 。 如 美国 
电 真 空 行业 78% 都 使 用 低温 有 泵 ,而 其 中 大 型 集成 电路 生产 
也 几乎 全 部 使 用 低温 菏 。 目 前 美国 真空 泵 市 场 的 发 展 趋 势 
э: РКА ЛТ НЕШ EHRE ЕЛЯ, Е 
ж Ж.Ж {% а ра ЕА RH. MAS REWA КЕЗ Ж. 

ЕУ A] E FF АВЕ а Е ЧЕ AK 3.6 10, 
жж. ЕД Ж ЕШ ШЙ ЗА 2 亿美 元 , 占 总 销售 额 
的 50% 以 上 。 

日 前 我 国生 产 的 各 种 真空 获得 产品 的 主要 单项 技术 指 
PR ,如 极限 真空 度 、 抽 速 与 国外 同类 产品 相 比 差距 不 大 ,但 
其 综合 性 能 指标 与 国外 同类 产品 相 比 则 有 很 大 其 距 , 纪 远 
远 满 足 不 了 用 户 的 需求 。 我 国 的 真空 获得 产品 仍 停 留 在 传 
统 的 真空 获得 手段 上 ,高 真空 系统 仍然 是 以 油 扩 散人 巢 为 主 。 
国产 的 油 扩散 泵 普遍 返 油 严重 ,而 国外 油 扩 散 泵 的 返 油 率 
儿 乎 可 以 达到 分 子 录 的 返 油 率 水 平 。 前 级 真 容 是 以 旋 片 
R . 滑 痪 泵 为 主 ,但 这 两 种 泵 的 振动 噪声 较 大 , 轴 封 泼 油 问 
题 普 遍 存在 。 旋 片 材料 尚未 得 到 解决 ,直接 影响 大 型 直 联 
旋 片 俏 和 单 级 旋 片 泵 在 高 温 下 运行 的 可 靠 性 和 常温 下 的 耐 
和 久 性 。 国 产 罗 茨 真空 条 的 振动 噪声 均 较 大 ,特别 是 在 高 压 
差 下 运行 的 故障 率 较 高 ,而 国外 有 的 罗 菠 真空 和 可 以 多 年 
不 用 检修 等 等 。 


由 于 真空 设备 行业 各 企业 的 技术 力量 与 因 外 相 比 还 很 


薄弱 ,未 能 形成 强 有 力 的 研究 开发 能 力 , 致 使 真空 技术 应 用 
领域 拓宽 的 速度 远 远 落后 于 现代 高 科技 的 发 展 和 日 益 增 长 
的 人 民生 活 的 需求 。 如 半导体 元 件 .液晶 显示 和 数据 库存 
储 IT( 信 息 产业 ) 领 域 发 展 迅速 ,需求 大 量 的 高 质量 真空 产 
品 。 击 我 国 国内 的 复合 分 子 俏 、 陶 瓷 轴承 分 子 泵 和 磁 顽 浮 
分 子 隶 尚未 形成 系列 ,未 达到 批量 生产 ,涡轮 分 子 泵 的 产量 
也 不 多 。 至 于 各 种 类 型 的 干 式 真空 泵 及 低温 泵 等 则 刚刚 起 
步 ,无 法 满足 上 述 产业 发 展 的 需求 。 

综 上 所 述 ,从 国外 真空 获得 设备 的 发 展 趋 势 ,结合 我 国 
国民 经 济 的 发 展 需要 ,可 以 预测 : 

进入 21 世纪 ,我 国 真空 设备 行业 传统 的 真空 获得 设备 
在 产品 质量 .可 靠 性 .自动 化 水 平 及 检测 水 平等 方面 也 将 得 
到 全 面 提高 。 真 空 设备 行业 各 企业 将 不 断 探 索 真 空 设备 的 
耐用 材料 并 研究 其 工艺 软件 , 创 出 具有 时 代 特 征 的 名 上 牌 产 
品 ,参与 国际 市 场 竞争 。 

21 基 纪 ,各 种 清洁 .无 油 . 耐 腐蚀 的 于 式 真 空 泵 以 及 各 
种 分 子 和 .低温 泵 在 我 国 的 发 展 前 景 将 十 分 广阔 。 

21 世纪 ,我 国 国民 经 济 高效 、 持 续 .稳定 发 展 的 良好 局 
面 , 必 将 为 真空 工业 欣欣 向 荣 ED A E RERE Blo 

7,2000 年 行业 概况 

(一 ) 生 产 发 展 情况 

2000 年 真空 设备 行业 有 会 员 单 位 70 个 ,大 专 院 校 、 科 
研 院 所 13 个 ,企业 57 个 。 按 规模 划分 :大 一 型 企业 4 个 ,大 
二 型 企业 7 个 ,中 一 型 企业 2 个 ,中 二 型 企业 4 个 。 其 余 为 
小 型 企业 。 有 10 个 企业 参加 或 成 立 了 集团 ,有 11 个 成 立 了 
股份 公司 或 有 限 公司 。 

2000 年 全 行业 会 员 单位 从 业 人 员 15 420 人 ,其 中 技术 
人 员 2 184 人 ,工人 与 学 徒 10 400 人 ,其 他 人 员 2 836 Л. 

2000 年 真空 设备 行业 大 部 分 企业 生产 .经 营 仍 在 低谷 
中 运行 ,主要 表现 在 任务 不 足 .产品 销售 不 畅 . 老 产 品 生产 





过 剩 .新 产品 开发 迟缓 .产品 结构 不 能 适应 市 场 发 展 的 需 
要 ,导致 经 济 效益 差 .利润 不 高 ,使 企业 生存 发 展 空间 日 趋 
狭窄 。 针 对 这 种 情况 ,各 企业 加 强 了 成 本 管理 ,全 面 推行 采 
购 指标 比价 制度 ,减少 了 物耗 ,降低 了 成 本 ;强化 了 新 产品 
开发 力度 和 营销 制度 ,在 市 场 调 查 的 基础 上 ,采取 与 用 户 联 
手 的 方式 ,实现 技术 创新 和 新 产品 开发 ,扩大 了 市 场 需 求 ， 
避免 了 单纯 价格 竞争 ,取得 了 较 好 的 效果 ,使 全 行业 经 济 指 
标 有 了 恢复 性 增长 。 

据 40 个 企业 统计 ,拥有 固定 资产 合计 103 058.4 万 元 ， 
流动 资产 年 平均 余额 116 216.1 万 元 ,完成 工业 总 产值 (不 变 
价 )86 357 万 元 ,工业 总 产值 (当年 价 )88 177 万 元 ,工业 增加 
值 4.62 亿 元 ,产品 销售 税金 及 附加 823.2 万 元 ,实现 利润 总 
Яй! 315.24 AW, 14 FH E PF R 31 919 元 /人 人。 上述 企 业 完 
成 的 真空 产品 产值 占 全 行业 的 85% 左 右 。 

2000 年 行业 各 会 员 单 位 ,在 国内 外 经 济 环 境 逐 渐 转 暖 
的 形势 下 ,积极 调整 产品 结构 ,生产 适销 对 路 的 产品 ,取得 
一 定 的 效果 ,使 全 行业 经 济 运行 质量 有 所 提高 。 另 据 29 个 
可 比 会 员 单位 统计 ,生产 真空 获得 设备 (各 种 真空 汞 .真空 
机 组 以 及 网 门 等 ) 约 7 万 台 , 真 空 应 用 设备 (包括 各 种 真空 
镀膜 机 ,真空 热处理 和 冶炼 炉 以 及 真空 冷冻 干燥 设备 等 )2 
000 套 ; 真 空 检测 仪器 仪表 (包括 各 种 测量 仪表 及 真空 检 漏 
仪 等 ) 约 5 000 台 , 完 成 工业 总 产值 (不 变价 )7.1 亿 元 ,工业 
总 产值 (当年 价 )7.42 亿 元 ,分 别 比 上 年 增长 2.89% 和 
7.1% ,工业 增加 值 2.8 亿 元 , 比 上 年 增长 31% ,出 口交 货 值 3 
953 万 元 , 比 上 年 增长 26.2 和 。 目 前 全 行业 仍 有 !0 个 亏损 企 
业 ,但 亏损 额 较 去 年 大 幅度 下 降 , 盘 亏 相抵 使 利润 总 额 由 去 
年 的 负增长 转 为 今年 的 正 增长 ,出 现 了 全 行业 扭亏 为 盘 的 
好 局 面 。 

2000 年 真空 设备 行业 骨干 重点 企业 产值 完成 情况 见 表 
1 ,主要 经 济 指标 完成 情况 见 表 2。 





R1 2000 年 真空 设备 行业 骨干 重点 企业 产值 完成 情况 





















































工业 总 产值 (当年 价 ) 销售 产值 (当年 价 ) 
F5 企业 名称 2000 年 完成 | 上 年 完成 为 上 年 ”| 2000 年 完成 | 上 年 完成 为 上 年 
(万 元 ) (万 元 ) 完成 % (HI) (Л) | 完成 % 
1 成 都 仪器 厂 oor | 9040 109.5 11934 735 162.4 
2 | 国 投 南光 有 限 公司 9405 7494 125.5 8984 7192 124.9 
3 | 北京 仪器 厂 (集团 ) 5236 4549 115.1 5330 4507 118.3 
4 | 浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 4516 3788 119.2 4432 3427 129.3 
5 | 广东 真空 设备 三股 份 有 限 公司 3811 11826 32.2 3799 11406 33.3 
6 ЖШТ ИЕЫ Г AERAR 3769 3892. 96.8 3944 3078 128.1 
7 | 兰州 真空 设备 有 限 责任 公司 2767 2384 116.1 2674 2429 110.1 
8 上 海 真 空 泵 厂 2640 3815 69.2 2647 3616 73.2 
9 _L RF BE БЕЛЛ, ЗЕ Г + 904 1 316 144.7 1 980 1 192 166.1 
10 | ЖИЕ 3 ll F Ди 1482 1611 92.0 988 944 104.7 
11 | 上 海 阀门 二 广 1353 1295 104.8 1252 1233 101.5 
12 | 沈阳 市 真空 机 械 三 六 975 996 97.9 912 870 104.8 
13 | 南京 真空 人 菏 厂 875 999 87.6 850 846 100.5 
14 | ЖОЙ АЖ Н {АЖ Т.Е Дд н] 600 815 73.6 600 815 73.6 
15 | 锦州 真空 设备 制造 总 厂 430 303 141.9 415 335 123.9 
16 | 抚顺 真空 设备 有 限 公 司 323 297 108 .8 129 164 78.7 
合计 49987 54420 91.9 50870 42789 118.9 





表 2 2000 年 真空 设备 行业 骨干 重点 企业 销售 完成 情况 














1 成 都 仪器 广 11 424 
2 国 投 南光 有 限 公 司 9 033 
з | 北京 仪器 厂 ( 集 团 ) 5 399 
4 | 浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 4 236 
5 | 淄博 真空 设备 厂 有 限 公司 3 301 
6 | 广东 真空 设备 厂 股 份 有 限 公司 2 985 
7 „ЕЮ 2 737 
8 | ЕЮАЗЯГ 2 671 
9 | 兰州 真空 设备 有 限 责 任 会 司 2 603 
10 | ЕЕ ЖД Шш) 1 991 
{1 | 沈阳 恒星 实业 有 限 公 司 1 006 
12 | 沈阳 市 真空 机 械 三 三 916 
13 | ЖА? 853 
l4 | ЖИКА ЕКТ п] 513 
15 | 锦州 真空 设备 制造 总 厂 

16 | 抚顺 真空 设备 有 限 公司 


合计 


(二 ) 产 品 分 类 情况 

真空 设备 行业 产品 可 分 5 类 : 

1. 真空 获得 设备 

(1 机 械 真 空 泵 :往复 泵 HE BRK Е 
ROTERAR., 

(2) 射 流 真空 泵 MDT EAR MAER KAE UR АЕ A 
室 气 喷射 泵 等 。 

(3) 其 他 类 型 泵 ;分 子 第 吸附 有 泵 AHER ЯЕ Ж 
和 冷凝 条 等 。 

(4) 真 空 机 组 :根据 不 同 用 途 的 需要 ,由 各 种 泵 . 阀 E 
路 及 测量 仪表 组 成 的 抽 气 系统 。 

2. 真空 应 用 设备 

(1) 真 空 治 炼 炉 : 电 弧 炉 . 凝 壳 炉 .感应 炉 . 单 晶 炉 和 电 
子 来 炉 等 。 

(2) 真 空 热处理 炉 : 河 火炉 、 回 火炉 ,退火 炉 、 渗 供 炉 和 

(3) 真 空 镀膜 机 : ВЕНН 、 磁 控油 射 镀膜 机 和 离子 
镇 膜 机 等 。 

(4) 其 他 真空 应 用 设备 :提纯 设备 .蒸馏 设备 .冷冻 干燥 
设备 , 浸 溃 设备 ,浇注 设备 .运输 设备 和 宇宙 模拟 设备 等 。 

3. 真空 测量 仪表 

KFA . 超 高 真空 计 。 

4. 真空 检 源 仪 融 

氮 质 谱 检 漏 仪 .火花 检 汤 仪 和 疯 素 检 泥 仪 等 。 

5. RZA] 

ТАЖ, ЛЮ iî Û Eb ЕЗ, ВИДА Êl БЕЛ 
ЖП ОЯ] SE ¢ 

(三 ) 市 场 销售 情况 

自 20 世纪 80 年 代 末 到 90 年 代 初 ,由 于 电子 行业 的 真 
室温 渍 和 稀土 材料 .光学 镀膜 及 炼 镁 等 行业 的 发 展 , 引 发 了 
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真空 产品 供不应求 的 局 面 ,一 些 企 业 为 抢占 市 场 , 纷 纷 上 马 
或 扩大 规模 生产 真空 产品 。 据 不 完全 统计 短 短 几 年 时 间 企 
业 数 由 几 十 个 发 展 到 约 300 个 。 当 市 场 对 真空 产品 的 需求 
趋 于 饱和 时 ,又 未 能 开发 出 新 产品 ,导致 近 儿 年 来 生产 厂家 
过 多 ,挤占 市 场 . 相 互 压 价 的 恶性 循环 ,使 企业 效益 锐 减 , 达 
到 难以 生存 的 地 步 。 

2000 年 伊始 行业 内 各 企业 一 方面 积极 调整 产品 结构 ， 
生产 技术 含量 高 .具有 高 附加 值 的 试销 对 路 产品 , 另 一 方面 
采取 加 强 企业 内 部 管理 ,减少 物耗 ,降低 成 本 .提高 营销 策 
略 和 加 强 售后 服务 等 措施 ,扩大 了 市 场 占 有 率 取 得 了 较 好 
的 效果 。2000 年 ,国内 真空 行业 市 场 仍 处 于 供 大 于 求 的 局 
面 。 据 29 个 可 比 会 员 单位 统计 ,全 年 实现 销售 收入 8.13 亿 
元 , 比 上 年 增长 33.7% ,销售 产 值 7.3 亿 元 , 比 上 年 增长 
16.7% ,出 口交 货 值 4320 万 元 , 稍 低 于 上 年 ,库存 额 1.47 亿 
元 , 比 上 年 减少 了 33%, 

从 总 体 情 况 分 析 ,我 国 真空 行业 已 经 形成 门类 齐全 , 较 
完整 的 工业 体系 。 除 半导体 .宇航 .生物 工程 等 高 新 技术 需 
要 的 无 油 ,清洁 真空 设备 及 防 信和 与 衰减 和 抗 干 扰 .智能 化 的 
真空 测量 仪表 , 尚 不 能 满足 需要 外 ,无 论 从 品种 规格 上、 达 
是 产品 技术 性 能 指标 上 都 具有 一 定 水 平 ,基本 上 能 满足 国 
民 经 济 各 行 各 业 的 需要 ,加 之 国产 产品 价格 低廉 ,维修 方 
便 ,因此 ,国产 真空 设备 在 国内 市 场 上 使 用 量 很 大 ,具有 和 较 
高 的 占有 率 。 据 初步 测算 ,行业 内 的 产品 市 场 占 有 率 为 
60% Æ Fi ,行业 外 为 20 儿 左右 ,进口 占 15% ~ 20% 。2000 年 
真空 设备 行业 国内 销售 收入 前 15 名 .出 口交 货 值 前 10 名 企 
Чү 23,4 4. 

(四 ) 新 产品 

(1) 上 海上 曙光 机 械 制 造 厂 研制 的 Z2 一 1800K 型 高 真空 
卷 绕 镀膜 机 ,通过 上 海 市 经 委 新 产品 鉴定 ,并 获 上 海 市 优秀 
新 产品 奖 及 科学 技术 进步 奖 ， 该 设备 总 体 性 能 处 于 国内 同 





类 产品 领先 水 平 。 主 要 用 于 包装 、 防 伪 、 转 移 膜 及 航天 保护 
膜 等 领域 。 其 卷 绕 张力 控制 系统 已 获 国家 专利 。 

该 厂 开 发 的 KC 一 3A 型 高 真空 磁 控 溅 射 镀膜 设备 是 微 
机 控制 的 全 自动 三 工 位 CD 一 R 电脑 光盘 及 可 读 写 光盘 专 
用 设备 。 该 设备 达到 了 国际 同类 产品 先进 水 平 , 填 补 了 国 
内 空白 ,可 替代 进口 产品 , 首 批 设备 已 交 港 商 使 用 。 

该 厂 与 国防 大 学 共同 研制 开发 的 J2J 一 1200 型 高 真空 
磁 控 溅 射 卷 绕 镀膜 机 ,用 于 生产 太阳 控制 膜 \, 低 辐射 膜 及 
ITO 膜 等 功能 性 膜 层 ,是 国内 首创 新 型 设备 ,其 性 能 达到 国 
际 同 类 产品 水 平 。 

该 厂 还 为 世界 500 强 之 一 的 美国 著名 跨国 公司 开发 了 
ZZB 一 2500 型 全 自动 .机 电 一 体 化 大 卷 征 高 真空 卷 绕 皱 膜 
机 ,其 整 机 性 能 达到 国际 领先 水 平 。 

(2) 沈 阳 真 空 技术 研究 所 研制 成 功 的 VSF 一 436 型 高 真 
空 烧结 炉 ,适用 于 铝 \ 镍 、 销 产品 烧结 。 用 户 反 映 性 能 良好 ， 
烧 制 成 的 产品 质量 高 。 

该 所 研制 的 由 真空 箱 .热处理 炉 和 真空 搬运 车 组 成 的 
RERE ,适合 碳化 硅 复 合 材料 的 处 理 ,解决 了 此 种 材料 在 


电子 辐射 后 发 生化 学 变化 .性 能 不 稳定 .不 能 与 氧 等 分 子 接 
触 的 问题 。 该 成 套 设 备 属 于 国内 高 科技 开发 项 目 。 
表 3 2000 年 真空 设备 行业 企业 销售 收入 排序 






KR ARAR 
成 都 仪器 厂 

国 投 南光 有 限 公司 
北京 仪器 厂 ( 集 团 ) 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
杭州 真空 设备 厂 

淄博 真空 设备 三 有 限 公 司 
北京 中 科 科 仪 技术 发 展 有 限 公司 
广东 真空 设备 厂 股 份 有 限 公司 
上 海 阀 门 二 厂 

上 海 真 空 泵 厂 

兰州 真空 设备 有 限 责 任 会 司 
上 海上 曙光 机 械 制 造 三 

宁波 爱 发 科 真 空 技 术 有 限 公司 
衡阳 市 真空 机 电 设备 有 限 公司 
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表 4 2000 年 真空 设备 行业 企业 出 口交 货 值 排序 









Bh ik RF A KA A] 
宁波 爱 发 科 真 空 技 术 有 限 公司 
广东 真空 设备 三股 份 有 限 公司 
兰州 真空 设备 有 限 责任 公司 

上 上海 曙光 机 械 制 造 三 
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(3) 广 东 真 空 设 备 厂 股 份 有 限 公 司 研制 的 X 一 100B 型 
旋 片 真空 汞 和 JP 一 2 500 型 磁 控 镀膜 生产 线 ,通过 了 由 广东 
省 科 委 组 成 的 科技 成 果 鉴 定 ,认为 其 性 能 指标 良好 ,外形 美 
观 , 填 补 了 国内 空白 。 其 中 X 一 1008 型 旋 片 泵 被 国家 科技 
部 列 人 重点 新 产品 计划 ,并 被 列 为 国家 重点 新 产品 。 

该 公司 研制 的 用 于 恶劣 环境 真空 泵 和 当 渗 天 然 石 材 的 
真空 着 色 机 ,被 授 于 2000 年 实用 新 型 专利 。 其 中 浸 渗 天 然 
石材 的 着 色 技 术 及 产品 还 荣获 科学 技术 进步 三 等 奖 。 

(4) 兰 州 真空 设备 有 限 责任 公司 2000 年 共 开 发 了 11 项 
新 产品 ,其 中 ZR 一 20 一 18T 型 柜 式 真空 高 温 烧 结 炉 和 
JPTD 一 1000L 型 光电 材料 磁 控 卷 绕 镀膜 机 ,通过 省 级 鉴定 。 

(5) 浙 江 真 空 设 备 集团 有 限 公司 研制 的 2X 一 30A 型 旋 
FH RAN SK 一 12A 单 级 水 环 泵 ,通过 了 省 经 贸 委 鉴 定 。2X 一 
30A 型 泵 是 国内 首先 采用 立 式 结 构 , 具 有 体积 小 .外 形 美 
观 , 极 限 压 力 小 等 优点 。SK 一 12A 单 级 水 环 泵 ,采用 悬臂 结 
构 ,制造 方便 , 且 极 限 压 力 小 于 2 667Pa, 可 代替 双 级 水 环 泵 。 
该 公司 还 为 美 商 开 发 了 H 一 300A 型 立 式 滑 阀 真空 泵 。 具 有 
外 形 美 观 . 占 地 面积 小 .只 有 原 H 一 300 ЖЖ] 12, 且 振动 
小 。 该 公司 还 完成 了 亚 磷 酸 一 二 甲酸 工程 真空 系统 ,该 系 
统 是 以 LQ 一 2500 HABARS КЕЕ КАЙА, FE 
可 代替 原 12 套 W 一 300 HERR, KEDRA A ТРЮ 
1/4。 


浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
国 投 南光 有 限 公 司 
HEREKE] ARAR 
上 海 真 空 汞 厂 

深圳 享 达 莱 真空 技术 工程 公司 








(6) 锦 州 真 空 设备 制造 总 厂 研 制 的 ZGQS 型 气 封 烧结 
炉 ,适用 于 高 性 能 复合 材料 增强 纤维 的 烧结 ,可 在 大 气压 下 
进出 炉 , 并 能 连续 操作 。 可 靠 的 密封 结构 低 含 氧 量 技术 
指标 , 均 达 到 国内 同类 产品 的 先进 水 平 。 

(7) 北 京 仪 器 厂 (集团 ),2000 年 共 开 发 出 17 项 新 产品 。 
其 中 与 清华 大 学 共同 开发 的 ZZST 一 480 型 超 高 真空 镀膜 
机 ,极限 真空 达到 10”Pa, 为 国内 产品 极限 真空 之 冠 。 与 香 
港 宏 威 数码 公司 共同 开发 的 WJPG 一 9Z HRH EKS RTE E 
产 线 设 备 ,在 技术 水 平 与 产品 档次 上 可 与 瑞士 巴尔 禁 斯 公 
司 同类 产品 相 娘 美 。 主 要 用 于 半导体 大 规模 集成 电路 的 生 
产 。 该 产品 的 研制 开发 为 首都 信息 产业 发 展 提供 了 保证 。 
同时 该 公司 还 自行 开发 出 771—800 型 真空 晶体 镀膜 机 , 适 
用 于 表 唱 晶振 器 和 高 频 振 器 的 厂家 ,该 机 特点 是 镀层 牢固 ， 
均匀 性 好 ,并 实现 了 全 程 自动 化 控制 。 

(8) 淄 博 真 室 设 备 广 有 限 公 司 ,为 缩小 与 国外 产品 的 差 
E ,经 过 几 年 努力 ,先后 开发 出 具有 先进 水 平 的 SKA 型 系列 
ЖЖ .2SY 型 高 压 压 缩 机 、WIL 一 600 HEHE F&F FR .2SY 一 
12 型 高 压 耐 腐 机 组 和 ZBK 一 33 型 湿式 罗 芯 泵 。 

(五 ) 质 量 及 质量 管理 

2000 年 真空 设备 行业 为 提高 企业 的 整体 素质 和 管理 水 
平 ,提高 产品 质量 ,增强 市 场 竞争 能 力 , 认 真 地 宣 贯 了 GB/ 
T19000 ‚1509000 系列 标准 ,取得 一 定 成 效 ,产品 质量 有 了 进 
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一 步 提高。 目前 全 行业 有 沈阳 真空 技术 研究 所 等 10 个 企 
业 获 ISO 质量 体系 认证 证 书 , 还 有 一 些 企 业 正在 积极 准备 ， 
力争 早日 取得 质量 体系 认证 。 

(1) 兰州 真空 设备 有 限 丙 任 公 司 在 1999 年 取得 
15009001 质量 体系 认证 的 基础 上 ,2000 年 又 顺利 通过 复审 ， 
并 取得 了 有 具 有 有 一 .二 类 压力 容器 设计 许可 证 和 制造 许可 证 ， 
及 CR, 级 低温 槽 龟 设 计 制 造 资 属 。 

(2) 国 投 南 光 有 限 公 司 采 用 高 技术 .新 工艺 ,使 产品 质 
量 和 性 能 有 很 大 提高 对 H 一 150S HH ЖЖЖИ КДН 
阀 自 动 平衡 机 构 ,减少 了 运行 振动 ,也 降低 子 噪音。 采用 独 
特 的 渗 气 系统 ,提高 泵 排除 水 蒸气 的 能 力 ,应 用 了 强制 供 油 
系统 ,改善 了 润滑 和 密 圭 条件, 使 泵 的 真空 度 得 到 了 相应 提 
高 。 对 大 型 扩散 条 采用 PA 技术 ,对 泵 油 温 实 现 监控 ,使 泵 
真空 度 和 抽 气 速率 更 加 稳定 可 知 。 该 公司 采用 了 新 一 代 涡 
轮 分 子 录 变频 电源 ,将 拖 动 分 子 稍 的 电机 参数 ,运行 程序 写 
入 变频 只 中 ,实现 了 操作 方便 .运行 可 靠 。 具 有 停车 减速 ， 
过 载 能 力 强 等 特点 

(3) 浙 江 真空 设 备 集团 有 限 公 司 . 国 投 南 光 有 限 公司 、 
广东 真空 设备 厂 股 份 有 限 公司 .沈阳 恒星 实业 有 限 公 司 等 
都 顺利 通过 了 2000 年 1509001 质量 体系 认证 复审 . 

三 、 基 本 建设 及 技术 改造 

真空 设备 行业 为 进一步 解放 思想 .转变 观念 ,以 质量 效 
益 为 中 心 ,加 快 了 产品 结构 的 调整 和 技术 开发 力度 ,生产 有 具 
有 高 附加 值 .市场 需要 的 产品 来 折 展 真空 产品 的 应 用 领域 ， 
扩大 市 场记 有 率 ,多 年 米 备 企业 多 广 筹 集资 金 , 加 大 没 备 更 
新 和 技术 改造 力度 ,依靠 科技 进步 ,实现 经 济 方式 根本 性 转 
变 。 据 12 个 重点 企业 上 报 的 材料 统计 , 共 累 计 投 资 近 两 亿 
元 人 员 币 进行 技术 改造 取得 了 明显 的 效果 。 如 兰州 真空 设 
备 有 限 责 任 公司 ,经 几 年 的 努力 ,先后 建 起 高 水 平 的 新 产品 
实验 室 .化 学 实验 室 .物理 性 能 实验 室 和 真空 检 沁 实验 室 ， 
并 从 国外 引进 了 高 性 能 的 加 工 设 备用 于 生产 高 科技 产品 ， 


大 型 低温 车 间 已 建成 并 投入 使 用 ， 几 年 来 研制 出 许多 具 人 


国内 外 先进 水 平 的 产品 , 获 部 .省 市 的 奖励 ， 

淄博 真空 设备 厂 有 限 公司 “ 七 天” 期间 投 入 730 万 元 建 
成 6 184m 新 厂房 , 购 进 113 台 立 式 加 工 中 心 和 卧 式 加 工 中 
心 ,并 建立 一 个 省 “七 五 "期 间 板 样 车 间 。“ 八 五 ?期间 又 投 
资 3 100 万 元 。 为 改善 铸件 质量 引进 德国 EC0( 爱 克 ) 公 司 
的 树脂 砂 钴 造 工 程 设备 ,价值 52 万 元 。 为 进一步 完善 产品 
MT .装配 和 测试 等 手段 , 购 进 了 各 类 先进 仪器 和 设备 共 耗 
资 1 000 万 元 ,至 此 ,形成 了 能 生产 各 类 大 型 高 技术 .高 附 
加 值 的 真空 获得 和 真空 应 用 产品 。 

上 海 真空 泵 厂 为 解决 机 械 真空 泵 噪声 较 大 的 问题 , 自 
筹资 金 率 先 建立 行业 内 第 一 个 噪声 振动 实验 室 , 为 分 析 研 
究 减 少 泵 的 哄 声 降低 震动 提供 了 有 效 手 段 。 由 世界 银行 
多 边 基金 资助 的 FCF 项 目 , 于 1998 年 正式 启动 ,用 德国 的 
半 封 闭 制冷 讨 缩 机 代替 国产 CF 一 12 小 型 半 封 闭 压缩 机 ,该 
项 目 总 投资 272 万 美元 ,其 中 203 万 美元 由 世界 银行 多 边 基 
金 赠 款 。 德 国 提供 样机 ,并 引进 美国 公司 的 先进 加 工 中 心 ， 
使 产品 加 工效 率 和 精度 有 了 明显 的 提高 。 
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国 投 南 光 有 限 公 司 也 投入 户 额 资 金 更 新 装备 。 为 提高 
GRRE .从 转子 加 工 精度 ,使 用 数控 龙门 刨床 加 工 , 该 创 
床 的 数控 单元 是 日 本 FANAC 公司 零 系 统 榨 制 ,可 以 方便 地 
实现 三 坐标 二 联动 操作 ,从 市 提高 了 罗 获 泵 综合 性 能 和 产 
品 加 工 质 量 。 

浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 , 列 人 国家 二 期 * 双 加 ” 芽 
程 项 目 ( 生 产 工业 技术 改造 ), 总 投资 2 900 万 元 ,1998 年 完 
成 。 改 进 了 产品 工艺 ,使 工作 效率 和 产品 质量 有 很 大 提高 。 
其 他 如 北京 仪器 厂 .广东 真空 设备 厂 股 份 有 限 公 司 等 三 都 
从 境内 外 引进 了 加 工 中 心 . 

四 合资 合作 

另外 ,为 弥补 自己 技术 和 资金 不 是 等 缺陷 ,为 使 产品 尽 
快 达到 国际 先进 水 平 ,开展 了 合资 合作 .技术 引进 和 与 用 户 
联手 等 方式 开发 市 场 需要 的 高 质量 的 产品 。 

1999 年 成 都 仪器 厂 与 德国 莱 宝 公司 共同 开发 的 202 - 
1/1A/1B 型 电阻 真空 计 , 得 到 莱 宝 会 可 的 认可 , 现 已 批量 生 
产 ,测量 范围 1.1x10 ~0.1Pa。 另外 ,与 “一 炮 " 合 作 开 发 的 
718—260 型 全 功能 氨 质 谱 检 漏 仪 经 "一 炮 " 验 证 ,其 性 能 可 
靠 , 各 项 技术 指标 均 达 到 要 求 ,并 己 批量 生产 . 

北京 仪器 厂 与 清华 大 学 联手 开发 的 ZZST 一 480 HY FE Ê 
真空 镀膜 机 ,极限 真空 达到 107*Pa, 为 国内 真 宇 应 用 设备 极 

王 海 曙光 机 械 制 造 三 与 国防 大 学 共同 研制 的 JZJ— 1200 
型 高 真空 磁 控 溅 射 卷 绕 镀膜 机 ,用 于 生产 太阳 控制 膜 . 低 辐 
HIR K ITO 膜 等 功能 性 层 膜 ,是 国内 首创 新 型 设备 ,其 性 能 
达到 国际 同类 产品 先进 水 平 。 

1996 年 4 月 沂 博 真空 设备 厂 有 限 公 司 与 德国 由 门 子 公 
司 双方 投资 1.18 亿 元 ,在 淄博 成 立 了 西门 子 真 空 汞 压缩 机 
公司 ,合作 开发 液 环 式 水 环 真 空 取 及 压缩 机 ,产品 25% it 
口 

五 .管理 及 改革 

AHH FT - 届 三 中 全 会 以 来 ,真空 设备 行业 的 改革 和 
发 展 取得 了 显著 成 就 。1994 年 以 来 真空 行业 为 了 进一步 落 
实 党 的 十 四 大 精神 ,认真 贯彻 了 “全 民 所 有 制 转 机 条 例 ”, 积 
极 开展 了 “转机 制 、 抓 管理 、 练 内 功 增 效 益 等 活动 ,有 力 地 促 
进 了 机 制 转 换 工 作 ,使 资产 得 到 了 优化 组 合 ,管理 水 平 有 上 
进一步 的 提高 ,并 取得 了 良好 的 经 济 效益 .目前 共有 21 个 
企业 转换 了 机 制 ;它们 是 浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 , 北 京 
仪器 厂 (集团 ) 和 和 上海 真 空 采 厂 .上海 曙光 机 械 制 造 三 和 上 上. 
海 阅 门 二 三 参加 了 上 海通 用 机 械 集团 ,临海 精工 真空 设备 
Г .黄岩 求 精 真空 泵 厂 .台州 佳 力 真 空 设 备 有 限 公 司 参加 了 
浙江 真空 设备 集团 ,贵阳 黔江 机 械 厂 属于 中 国 贵 航 集团 ; 广 
东 真 空 设备 厂 股 份 有 限 公司 ,兰州 真空 设备 有 限 责任 公司 、 
НТ нң 7 ARAR ИЕ ЖН ДР), ЛИН = 
备 有 限 公 司 .北京 中 科 科 仪 技术 发 展 有 限 责 任 公司 .宁波 爱 
发 科 真 空 技术 有 限 公司 .衡阳 市 真空 机 电 设备 有 限 公 司 FR 
圳 享 达 菜 真 空 技术 工程 公司 (中 外 合资 ) ЖЕКА 
术 工 程 有 限 公 司 .辽宁 创业 教学 仪器 有 限 公 司 .沈阳 真空 技 
术 研 究 所 隶属 中 国 机 械 装 备 集团 总 公司 。 


转制 后 ,运行 较 好 的 企业 ,如 广东 真空 设备 三 有 限 公 
н] ,在 1993 年 改制 后 不 到 3 年 的 时 间 ,产值 销售 额 .利税 总 
额 均 有 增长 ,1995 年 的 产值 .销售 额 .利税 总 额 分 别 为 1 亿 
元 .8 271 万 元 .844 万 元 ,分 别 比 1992 年 增长 299 % ‚236% ЯП 
186% 1994 年 被 广东 省 评 为 “高 新 企业 "“ 广 东 省 质量 效 
益 先 进 企 业 ”,1995 年 获 广 东 省 企业 技术 进步 奖 。 其 他 企业 
如 湾 博 真空 设备 三 有 限 公 司 .浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
也 都 根据 各 自 情况 ,强化 了 管理 ,提高 了 工效 ,使 企业 经 济 
效益 有 较 大 提高 。 

总 体 来 看 ,行业 管理 水 平和 技术 水 平 及 产品 质量 都 在 
逐年 提高 ,应 该 说 行业 经 济 运行 质量 基本 上 是 良好 的 。 但 
也 应 清醒 看 到 我 国 真 空 产品 无 论 在 技术 上 还 是 在 产品 质量 
上 与 国外 .与 国民 经 济 发 展 的 需要 上 还 有 不 少 差距 ,如 不 尽 
快 采 取 措 施 ,缩小 差距 ,人 世 后 步履 将 会 更 加 艰难 ,生存 空 
间 就 会 越 来 越 小 ,其 至 有 被 市 场 淘汰 出 局 的 危险 。 

综观 全 面 ,真空 行业 的 各 企业 发 展 是 不 平衡 的 ,产生 的 
效益 也 不 尽 相 同 , 有 较 大 差异 。 一 般 来 说 ,机 制 较 灵活 , 结 
构 优 化 较 好 的 ,产品 质量 处 于 上 乘 的 ,技术 改造 力度 大 的 和 
开发 能 力 较 强 的 单位 ,发 展 速度 都 较 快 .经济 效 益 也 较 好 。 
例如 淄博 真空 设备 三 有 限 公 司 , 兰 州 真空 设备 厂 有 限 责 任 
公司 .浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 .广州 真空 设备 三 股份 有 
限 公 司 .北京 仪器 厂 (集团 ) BIK RT .成 都 仪器 三、 宁波 
爱 发 科 真 空 技术 有 限 公 司 .中 科 院 沈阳 科学 仪器 研制 中 心 
和 北京 中 科 科 仪 技术 发 展 有 限 责任 公司 等 。 还 有 一 些 企业 
生产 历史 悠久 .规模 较 大 、 有 一 定 管理 水 平和 经 验 ,技术 力 
量 和 设备 .产品 质量 都 属于 行业 上 乘 的 单位 , 昌 近 两 年 因 各 
种 原因 经 济 效 益 不 够 理想 ,只 要 各 方面 调整 到 位 ,潜力 还 是 
很 大 的 ,将 会 取 的 很 好 地 发 展 。 如 上 海 真 空 泵 厂 、 上 海曙 光 
机 械 制 造 厂 和 国 投 南光 有 限 公 司 等 。 为 了 进一步 说 明 企 业 
状况 ,下 面 简要 地 介绍 6 个 系统 内 行业 骨 于 企业 和 4 个 系 
统 外 主要 企业 的 状况 : 

(1) 兰 州 真空 设备 有 限 责任 公司 是 中 一 型 企业 ,省 一 级 
质量 管理 企业 .国家 二 级 企业 计量 单位 .真空 行业 骨干 企 
业 .也 是 真空 行业 唯一 获得 一 .二 级 压力 容器 设计 和 制造 许 
可 证 及 CR, 低温 槽 锡 设 计 资 格 的 单位 。 

КГ 1965 年 由 上 海 迁 至 兰州 。 厂 区 占 地 面积 8.4 万 
m 建筑 面积 2.3 万 m 。 拥 有 固定 资产 3 099 万 元 ,固定 资 
产 原价 合计 3 503 万 元 ,流动 资产 年 平均 余额 5 645 万 元 。 
金属 切削 机 床 103 台 ,其 中 数控 机 床 1 台 , 银 压 设备 11 fo 
职工 人 数 673 人 ,其 中 工人 与 学 徒 382 人 ,技术 人 员 101 Ao 
2000 年 实现 工业 总 产值 (当年 价 )2 767 万 元 .销售 收入 2 603 
万 元 .工业 增加 值 798 万 元 .出 口交 货 值 236 万 元 ,应 交 增 值 
税 189 万 元 ,利润 总 额 23 Л ж. 

主要 产品 有 4 大 类 ,18 个 系列 ,200 多 个 规格 。 真 空 获得 
设备 : 旋 片 真空 泵 .扩散 真空 条 MYER KRAMI RA 
各 类 真空 机 组 ;真空 应 用 设备 :各 类 真空 镀膜 机 ,各 种 真空 热 
处 理 炉 .金属 提纯 炉 .真空 浸渍 设备 和 低温 储存 容器 等 。 

1997 年 由 厂 转 为 公司 。 该 公司 多 年 来 把 面向 市 场 , 瞄 
准 国 际 先进 水 平 ,开发 新 产品 做 为 企业 的 长 期 发 展 战 略 目 


标 ,并 为 此 加 大 了 技术 改造 和 新 产品 开发 力度 ,从 国外 引进 
了 高 性 能 加 工 设备 ,使 开发 能 力 和 制造 水 平 有 了 很 大 改善 
和 提高 ,并 在 2000 年 实现 了 电子 信息 网 与 互连网 ,注册 了 
兰州 真空 国际 域名 和 中 国 域名 ,制作 了 企业 网 页 ,树立 了 企 
业 形 象 ,实现 了 产品 上 网 ,方便 了 用 户 联系 。 自 建 厂 以 来 ， 
每 年 都 有 新 产品 投 人 市 场 ,新 产品 产 出 率 年 约 在 40 儿 以 上 、 
具有 较 好 的 市 场 占 有 率 , 在 空 分 行业 占 100% ,空调 铝 散 热 
器 行业 占 50% ,汽车 配件 行业 占 20% 。 

2) 淄博 真空 设备 厂 有 限 公司 是 大 二 型 企业 .省 一 级 质 
量 管 理 企业 .真空 行业 骨干 企业 。1958 年 建 三, 厂区 占 地 面 
RIS F m ,拥有 固定 资产 2 830 万 元 ,固定 资产 原价 合计 
4 524 万 元 ,流动 资产 年 平均 余额 5 532 万 元 。 金 属 切削 机 床 
105 台 ,锻压 设备 11 台 。 职 工人 数 557 人 ,其 中 工人 与 学 徒 
323 人 ,技术 人 员 39 人 。 

2000 年 实现 工业 总 产值 (当年 价 )3 769 万 元 ,销售 收入 
3 301 万 元 ,工业 增加 值 1 132 万 元 ,应 交 增 值 税 172 万 元 ,出 
口交 货 值 94 万 元 ,实现 利润 126 万 元 。 

主要 产品 真空 获得 设备 :各 种 旋 片 真空 汞 .水 环 真空 
录 .往复 真空 泵 . 罗 茨 真空 泵 .水 燕 气 喷射 泵 EBAS RA 
耐 腐蚀 泵 等 ,真空 应 用 设备 :有 各 种 真空 十 燥 机 .真空 镀膜 
机 真空 净 油 机 ,真空 压力 浸泡 机 和 真空 蒸煮 设备 等 $ 大 品 
种 ,15 个 系列 , 近 百 个 规格 。 企 业 十 分 重视 依靠 科技 进步 作 
为 经 济 发 展 的 增长 点 “LE MAR” MIE FF FE BK KF 
4 000 万 元 技术 改造 基金 。1992 年 ,在 全 行业 率先 建立 了 
SYMIS 和 SYCAT 计算 机 辅助 管理 系统 和 计算 机 辅助 测试 系 
统 , 经 过 三 年 来 试 运行 ,于 1995 年 通过 国家 验收 ,正式 投入 
使 用 ;随后 又 于 1997 年 建立 起 了 CAD 计算 机 辅助 设计 系 
统 ,使 企业 管理 水 平 .制造 水 平和 开发 能 力 有 了 长 足 进步 ， 
经 济 效益 也 处 于 全 行业 前 茅 1994 年 被 机 械 部 批准 为 首 批 
技术 示范 试点 企业 。2000 年 该 厂 实现 了 股份 制 ,为 建立 现 
代 企 业 制 度 又 向 前 迈 出 了 一 步 。 

(3) 浙 江 真 空 设 备 集团 有 限 公司 是 大 一 型 企业 、 省 级 质 
量 管理 企业 ,真空 行业 骨干 企业 。 于 1 952 年 建 三 ,厂区 占 
地 面积 9 万 m ,拥有 固定 资产 1 019 万 元 ,固定 资产 原价 合 
计 1.1 亿 元 ,流动 资产 年 平均 余额 5 260 万 元 。 金属 切削 机 
Ж 184 台 , 其 中 数控 机 床 4 台 ,锻压 设备 8 台 。 职 工人 数 674 
人 ,其 中 工人 与 学 徒 420 人 ,技术 人 员 109 ДЛ. 

2000 年 实现 工业 总 产值 (当年 价 )4 $16 万 元 ,销售 收入 
4 236 万 元 .出 口交 货 值 150 万 元 .工业 增加 值 2 244 万 元 .应 
ZE IA {А В 459 万 元 .利润 24 万 元 。 

主要 产品 真空 获得 设备 有 各 种 滑 阀 真空 泵 . 罗 茨 真空 
Ж `. 气 冷 式 罗 菠 真 空 汞 ,水 环 真空 泵 . 油 环 真空 录 .往复 真空 
Ж .扩散 和 .无 油 真空 稍 及 各 种 真空 机 组 。 同 时 还 生产 水 环 
ЖАКАШ, RSM НЕА а CE FR 
膜 机 .真空 冷冻 干燥 机 .真空 净 油 机 .食品 包装 机 ,真空 浸渍 
设备 及 全 上 自动 真空 封 缸 机 。 还 生产 各 种 真空 仪表 。 

该 公司 多 年 来 坚持 用 户 第 一 ,以 用 户 需 要 为 目标 , 开 
发 .生产 适合 用 户 的 产品 ,最 大 限度 满足 用 户 需 要 为 目的 的 
战略 方针 ,并 以 此 扩大 市 场 .占领 市 场 ,依靠 科技 进步 增 效 
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益 。 为 此 “七 五 "和 “ 八 五 "期间 共 投 入 技术 改造 资金 近 4 000 
万 元 ,建立 起 树脂 砂 和 铸件 生产 线 , 油 漆 生 产 线 ,完成 了 国家 
二 期 “ 双 加 ”真空 设备 生产 工艺 的 改造 任务 。 通 过 以 上 技术 
改造 使 制造 和 开发 能 力 及 产品 质量 都 有 很 大 的 提高 ,产品 
质量 一 直 处 于 行业 之 首 ,学 有 较 高 的 信誉 ,市场 占有 率 也 很 
高 。“ZZ 牌 " 真 空 汞 (包括 各 种 真空 泵 和 真空 机 组 ) 窒 浙江 省 
列 为 名 牌 产 品 ,多 年 来 有 7 种 产品 先后 获 国 优 .部 优 . 省 优 。 
该 公司 还 被 列 入 国家 “CAD" 工 程 试 范 点 ,于 1999 年 通过 省 
级 验收 ,并 被 推荐 为 全 国 优秀 “CAD" 工 程 示 范 企业 。 

(4) 广 东 真 空 设备 厂 股 份 有 限 公 司 是 大 二 型 企业 、 省 先 
进 企业 和 真空 行业 骨干 企业 ,1969 FEF ,厂区 占 地 面积 16 
万 m ,拥有 固定 资产 5 450 万 元 ,固定 资产 (原价 )6 155 万 
元 ,流动 资产 年 平均 余额 4 579 万 元 。 金 属 切 前 机 床 110 
台 ,其 中 数控 机 床 2 台 , 银 压 设备 13 台 。 职 工人 数 310 人 ， 
其 中 工人 与 学 徒 220 人 ,技术 人 员 65 Л. 

2000 年 完成 工业 总 产值 (当年 价 )3 811 万 元 ,销售 收入 
2 985 万 元 ,工业 增加 值 945 万 元 ,出 口交 货 值 290 万 元 ,应 
交 增 值 税 253 万 元 ,利润 42 万 元 。 

主要 产品 真空 获得 设备 : 旋 片 真空 泵 .无 油 真空 条 H 
散 和 泵 及 各 类 机 组 。 真 空 应 用 设备 :各 种 真空 镀膜 机 、 玻 璃 清 
洗 机 .真空 脱水 干燥 设备 RASM & HTE RI, 1А 
站 和 石材 浸 渗 设备 等 。 

该 公司 1993 年 改 为 股份 制 , 通 过 参股 .控股 .联合 、 碰 
并 等 形式 的 优化 组 合 .打破 行业 界限 , 集 科 、 工 . 贸 为 -一体 的 
10 个 企业 组 成 的 股份 公司 。 总 资本 超 亿 元 。 改 革 开 放 以 
来 ,公司 一 贵 坚持 依靠 科技 进步 ,促进 企业 的 发 展 , 厂 内 设 
有 真空 设备 研究 所 和 先进 的 实验 室 对 真空 获得 和 应 用 设备 
进行 研究 开发 。 还 积极 开展 横向 联合 ,与 高 等 院 校 PHF B 
所 及 国外 同行 进行 广泛 合作 。 有 效 的 管理 加 之 相应 的 策 
略 ,使 公司 的 开发 能 力 不 断 增强 ,开发 出 许多 高 附加 值 的 新 
技术 .新 产品 。1994 年 被 广东 省 认定 为 高 新 技术 企业 , 获 广 
东 省 “质量 效益 型 先进 企业 "称号 。 

(5) 上 海 真空 泵 厂 是 中 二 型 企业 ,市 级 先进 企业 ,真空 
行业 骨干 企业 。1934 年 建 广 , 厂 区 占 地 面积 3.3 万 mo ¥ 
有 固定 资产 1 054 万 元 ,固定 资产 (原价 ) 合 计 1574 万 元 , 流 
动 资产 年 平均 余额 3 699 万 元 。 人 金属 切削 机 床 100 f ,锻压 
设备 3 台 。 职工 人 数 331 人 ,其 中 工人 与 学 徒 141 人 ,技术 
Af 33 人 。2000 年 完成 工业 总 产值 (当年 价 )2 640 万 元 , 销 
售 收入 2671 万 元 ,工业 增加 值 911 万 元 ,出 口交 货 值 81 万 
元 ,应 交 增 值 税 162 万 元 。 

主要 产品 有 21 个 品种 ,1 000 余 个 规格 。 真 空 获得 设备 
ЕЛА И? Ж, КОҢ ЛЕ ЗЕ .往复 真空 泵 .回转 式 鼓 风机 真 
TR .涡轮 分 子 泵 .无 油 旋 片 真空 泵 . 冷 阴 极 溅 射 钛 离子 条 、 
AIER .分 子 得 吸附 录 和 各 种 真空 机 组 。 真 空 应 用 设备 
有 各 种 光学 镀膜 和 制 镜 镀膜 机 等 。 

该 厂 是 我 国生 产 真 空 泵 最 早 的 一 家 ,被 誉 为 “中华 真 空 
第 一 家 "。 自 20 世纪 60 年 代 到 90 年 代为 我 国 国防 军工 M 
讯 卫 星 .宇宙 模拟 .核能 研究 和 机 械 、 石 化 .冶金 .制药 等 国 
民 经 济 各 部 门 提供 了 大 量 真空 设备 和 先进 的 真空 技术 ,为 
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国家 作出 了 应 有 的 贡献 。 在 市 场 经 济 中 为 改变 经 济 增长 方 
式 “七 五 "到 * 九 五 "期间 自 筹 和 世界 银行 资助 技 改 基金 近 
3 000 万 元 ,成立 了 真空 技术 研究 所 ,建立 了 震动 .噪声 实验 
室 , 引 进 了 加 工 中 心 ,完善 了 测试 手段 ,使 产品 质量 和 开发 
能 力 有 明显 提高 。 同 时 针对 市 场 需要 ,积极 调整 产品 结构 ， 
扩大 真空 技术 应 用 领域 ,开辟 了 真空 光学 镀膜 和 制 镜 争 膜 
机 和 大 型 罗 茨 泵 机 组 等 一 系列 高 科技 .高 附加 值 产品 ,使 企 
业 走 向 科技 效益 型 发 展 之 路 。 改 革 关 放 以 来 研制 开发 出 的 
众多 新 产品 中 ,有 多 项 获 部 ,市 级 奖励 ,有 的 还 销 往 东 南亚 、 

(6) 上 海 昌 光 机 械 制造 三 是 中 一 型 企业 ,市 先进 企业 ， 
真空 行业 肯 干 企业 。1956 年 建 厂 , 拥 有 固定 资产 2 447 万 
元 ,固定 资产 原价 合计 2 997 万 元 ,流动 资产 年 平均 余额 
2 421 万 元 。 金 属 切 萌 机床 55 台 ,锻压 设备 6 台 。 职 工人 数 
202 人 ,其 中 工人 与 学 徒 81 人 ,工程 技术 人 员 23 人 。 

2000 年 完成 工业 总 产值 (当年 价 )1 904 广元 .销售 收入 
1 991 万 元 ,工业 增加 值 517 万 元 .出 口交 货 信 165 万 元 ,应 交 
增值 税 101 万 元 。 

主要 产品 共 分 5 大 类 ,28 个 系列 ,90 余 种 规格 。 真 空 获 
得 设备 有 扩散 泵 及 扩散 和 泵 机 组 。 检 测 仪器 有 各 种 真空 计 、 
真空 过 程控 制 仪 及 膜 厚 控制 仪 等 。 真空 应 用 设备 有 各 种 光 
学 镀膜 机 .离子 镀膜 机 、 磁 控 镀膜 机 和 和 卷 绕 镀 膜 机 等 。 低 漫 
深 冷 容器 有 各 种 液 氮 . 液 氨 储存 容器 及 生物 容器 等 。 

该 厂 是 生产 各 种 成 套 设备 的 专业 三, 技术 水 平 高 ,开发 
能 力 强 ,每 年 都 有 新 产品 问世 ,多 年 来 研究 出 150 余 种 产 
їй ,用 于 国防 .科研 .电子 ,光学 、 轻 工 和 机 械 等 行业 。 近 年 
来 研制 成 多 种 具有 国际 先进 水 平 的 镀膜 机 ,并 批量 出 口 12 
个 国家 和 和 地区。 改革 开放 以 来 ,进入 市 场 经 济 .充分 发 挥 自 
己 的 技术 优势 和 特点 ,开发 市 场 需要 的 高 附加 值 产品 ,具有 
较 强 的 市 场 竞 争 能 力 。 该 厂 为 属 志 界 500 强 的 美国 著名 里 
国 公司 开发 了 ZZB 一 2500 型 全 自动 机 电 一 体 化 大 卷 径 高 真 
空 卷 绕 镇 膜 机 ,其 整 机 性 能 达到 国际 领先 水 平 。 

(7) 北 京 仪 器 厂 (集团 ) 是 大 二 起 企业 ,市 质量 管理 优秀 企 
业 ,行业 主要 企业 。1954 年 建 三 ,厂区 占 地 面积 10 万 m ,固定 
资产 原价 合计 6481 万 元 ,流动 资产 年 平均 余额 1.1 亿 元 。 金 属 
切削 机 床 249 台 ,其 中 数控 机 床 6 台 ,锻压 设备 24 f. MIA 
Ж 646 人 ,其 中 工人 与 学 徒 283 人 ,技术 人 员 129 Л. 

2000 年 完成 工业 总 产值 (当年 价 )5 326 万 元 ,销售 收入 
为 5 399 万 元 ,工业 增加 值 1 425 万 元 ,出 口交 货 值 12 万 元 ， 
利润 总 额 255 万 元 ,应 交 增 值 税 207 万 元 。 

主要 产品 有 旋 片 真空 穴 、 罗 区 真空 泵 、 油 扩散 真空 倘 、 
分 子 硝 及 各 类 真空 机 组 ;各 种 光学 膜 、 电 子 膜 装饰 膜 和 硬 
化 膜 等 真空 镀膜 设备 及 离子 蚀刻 机 等 ;各 种 真空 仪表 和 腊 
厚 监视 仪 等 四 大 类 ,30 多 个 系列 .130 多 个 品种 。 

该 厂 属 于 高 科技 密集 型 大 中 型 企业 ,技术 力量 雄厚 . 工 
艺 和 测试 手段 齐全 ,拥有 一 大 批 高 级 技术 人 员 ,每 年 开发 新 
产品 十 余 种 以 上 ,先后 有 30 多 种 产品 获 部 .市 科技 奖 。 部 
分 产品 出 口 韩国 .朝鲜 .美国 .意大利 .伊朗 .巴基斯坦 和 新 
加 坡 等 国 和 地 区 。 


改革 开放 以 来 ,瞄准 国际 真空 技术 先进 水 平 ,加 大 了 技 
改 投资 力度 ,“ 九 五 ”期 间 投 资 1 100 万 元 于 “ 双 加 ”工程 项 
目 ,引进 台湾 立 式 加 工 中 心 , 以 发 展 大 型 自动 化 成 套 设 备 为 
龙头 ,带动 基础 产品 及 应 用 软件 技术 的 全 面 发 展 。 为 了 提 
高 设计 质量 和 缩短 新 产品 开发 周期 ,还 建立 了 “CAD” 工 作 
站 ,被 列 入 北京 市 “CAD” 应 用 工程 示范 点 。 通 过 以 上 措施 ， 
使 产品 质量 和 开发 能 力 有 显著 的 提高 ,为 企业 可 持续 发 展 
增强 了 后 劲 。 如 1999 年 开发 的 24 项 新 产品 中 ,其 中 与 香港 
宏 威 公 司 联合 开发 的 ZJPC - 92 型 磁 控 注射 镀膜 生产 线 ,其 
技术 水 平 .产品 档次 可 与 瑞士 巴尔 蔡 斯 公司 的 产品 相 媲 美 。 

(8) 国 投 南光 有 限 公 司 是 大 一 型 企业 ,真空 行业 主要 企 
业 。1877 年 建 厂 , 厂 区 占 地 面积 28 万 m ,拥有 固定 资产 1.9 
亿 元 ,固定 资产 原价 合计 2.4 亿 元 ,流动 资产 年 平均 余额 
1.4 亿 元 。 人 金属 切削 机 床 172 台 ,其 中 数控 机 床 20 f ,锻压 
设备 14 台 。 职 工人 数 1 863 人 ,其 中 工人 与 学 徒 1 199 Л, 
技术 人 员 129 人 。 

2000 年 完成 工业 总 产值 (当年 价 )9 405 万 元 ,销售 收入 
9 033 万 元 ,工业 增加 值 525 万 元 ,出 口交 货 值 144 万 元 ,应 
交 增 殖 税 517 万 元 。 

主要 产品 有 旋 片 真空 泵 、 罗 菊 真 空 泵 、 油 扩散 真空 泵 、 


WAER ,分子 泵 .低温 肥 及 各 类 真空 镀膜 机 等 8 大 类 12 


个 系列 。 

该 公司 是 国内 从 事 电 子 .机 械 工 艺 装备 .研究 生产 骨干 
企业 ,是 真空 设备 研究 制造 的 最 大 企业 。 该 公司 技术 力量 
雄厚 、 设 备 精 良 .产品 种 类 多 ,质量 好 ,在 国内 享有 较 高 的 
声誉 ,受到 广大 用 户 的 信赖 。2X 型 旋 片 泵 处 于 行业 领先 水 
平 ,市 场 占 有 率 为 10% ,2XZ 型 直 联 旋 片 泵 处 于 国际 20 t 
纪 90 年 代 初 水 平 ,市 场 占 有 率 为 10% PKR FRI 
于 行业 先进 水 平 ,市 场 占 有 率 分 别 为 10% ЯП 40%. 

为 了 促进 泵 的 不 断 的 发 展 ,尽快 接近 或 达到 国外 先进 
水 平 , “七 天 "期 间 投入 数 千 万 元 对 真空 泵 进行 改造 ,并 引进 
瑞士 巴尔 蒙 斯 公司 的 20 世纪 90 年 代 直 联系 生产 技术 ,经 过 
吸收 消化 ,设计 了 2Х7—15А ЖИҢЕЛ FR, MH МОЕ 1999 
年 试制 了 2XZ 一 8D 型 2XZ 一 15D 型 直 联 旋 片 泵 ,使 我 国 旋 
片 汞 技术 水 平 跨 上 了 一 个 新 台阶 ,完全 可 以 替代 进口 。 滑 
阀 和 泵 采用 了 三 联 式 滑 阀 自动 平衡 机 构 ,减少 了 震动 ,降低 了 
ШОНГ АЯ, REE FT RFE BRK А Н ВЕ 
力 ; 应 用 了 强制 供 油 系统 ,改善 了 润滑 和 密封 条 件 , 使 泵 的 
极限 压力 得 到 了 相应 提高 。 对 大 型 扩散 泵 采用 PIA 技术 对 
录 温 实现 监控 ,使 泵 的 真空 度 和 抽 气 速率 更 加 稳定 可 靠 , 采 
用 新 一 代 分 子 东 变频 电源 ,将 拖 动 分 子 泵 的 电机 参数 .运行 
程序 写 人 变频 器 中 实现 了 方便 操作 ,运行 可 靠 , 具 有 停车 减 
速 .过 载 能 力 强 等 特点 。 从 中 可 以 看 到 公司 投 人 大 量 资金 
对 各 种 泵 进行 改造 ,取得 了 极 佳 效果 ,使 公司 生产 的 各 种 真 
宝 泉 更 加 先进 ,更 快 接近 国外 水 平 ,不 但 满足 国内 需要 ,又 
为 出 口 创造 了 条 件 。 

(9) 佛 山水 泵 厂 是 大 二 型 企业 、 省 级 先进 企业 ,国家 二 
级 计量 企业 ,行业 主要 企业 。1954 年 建 厂 , 厂 区 占 地 面积 12 
万 m ,建筑 面积 4 万 m ,拥有 固定 资产 1 484 万 元 ,固定 资 


产 原价 合计 6 545 万 元 ,流动 资产 年 平均 余额 1.1 亿 元 。 金 
属 切 削 机 床 115 台 , 其 中 数控 机 床 17 台 , 锻 压 设 备 32 台 。 
职工 人 数 749 人 ,其 中 工人 与 学 徒 452 人 ,技术 人 员 123 А. 

2000 年 完成 工业 总 产值 (当年 价 )1.28 亿 元 ,销售 收入 
1.37 亿 元 ,工业 增加 值 5 378 万 元 ,出 口交 货 值 2 724 万 元 ， 
利润 总 额 868 万 元 ,应 交 增 值 税 878 万 元 。 

主要 产品 有 2BEI 型 系列 .SK 型 系列 .2YK 型 系列 水 环 
真空 汞 ;XA 型 系列 .LS 型 系列 单 级 离心 泵 、D 型 多 级 泵 ; 
XAZ 型 直 联 单 级 离心 泵 ;两 项 流 纸 浆 录 和 耐 腐 录 等 20 个 系 
列 ,100 多 个 品种 ,300 多 个 规格 。2BEI 系列 水 环 真空 泵 获 
国家 优质 产品 金奖 .机械 部 科技 进步 二 等 奖 , 并 取得 德国 西 
门 子 公司 的 生产 许可 证 。 该 系列 的 2BEI705 一 1 ,2BEI605 一 1 
Ж КУЩ ЖЖП SK 一 42 型 水 环 真 空 泵 被 广东 省 评 为 优质 
产品 称号 。 

该 三 管理 规范 ,设备 齐全 ,技术 力量 雄厚 ,具有 较 强 的 
制造 和 开发 能 力 , 厂 内 设 有 水 环 真空 汞 研究 所 .真空泵 分 
Г .理化 中 心 .计量 中 心 .模具 分 厂 等 20 多 个 部 门 ,并 建立 
了 完整 的 生产 .质量 保证 体系 ,产品 在 国内 外 享有 较 高 的 声 
Же, ТЕ 1989 年 就 被 国务 院 批准 为 第 一 批 出 口 扩 权 单 位 ， 
也 是 真空 行业 水 环 真空 泵 主要 生产 厂家 。 

(10) 中 科 院 沈阳 科学 仪器 研制 中 心 是 行业 主要 会 员 单 
位 。1958 年 建立 ,厂区 占 地 面积 4 万 m ,拥有 固定 资产 
4 070 万 元 ,固定 资产 原价 合计 1 492 万 元 ,职工 人 数 318 Л, 
其 中 研究 员 和 高 级 工程 师 占 13.7% 。 

2000 年 完成 工业 总 产值 (当年 价 )2 017 万 元 ,销售 收入 
3 200 万 元 ,利润 总 额 166 万 元 。 

主要 产品 :1 薄膜 制品 设备 :REF/DC 磁 控 注射 镀膜 机 、 
PCVD HERR OL 激光 镀膜 和 蒸发 镀膜 机 等 ;2) 半 导体 工艺 设 
备 :封装 设备 和 排 气 台 等 ;3) 真 空 炉 : 磁 控 电 弧 炉 . 磁 控 熔炼 
烧 铸 炉 .真空 退火 炉 . 单 明 炉 等 ;4) 阀 门 : 超 高 真空 间 , 闸 板 


四 .五 型 激光 分 子 束 外 延 系列 ;6) 纳 米 .微米 制 粉 设备 :直流 
电弧 制 粉 激光 诱导 制 粉 和 等 离子 体制 粉 等 。 

该 中 心 是 研制 ,生产 大 型 薄膜 工艺 设备 ,表面 分 析 仪 
器 ,微米 .纳米 制 粉 设备 和 各 类 科学 仪器 的 基地 。 技 术 力 量 
雄厚 ,形成 了 以 真空 . 微 电 子 .精密 机 械 、 电 子 光学 ,自动 控 
制 .计算 机 的 科技 管理 经 营 管理 为 主 的 技术 开发 队伍 和 技 
术 管 理 队 伍 以 及 一 支 具 有 较 高 水 平 的 技术 工人 队伍 ,能 够 
承担 国家 级 高 水 平 的 科学 研究 和 开发 工作 。40 年 来 ,先后 
研制 开发 了 具有 国际 先进 水 平和 国际 领先 的 各 类 科学 仪器 
和 多 项 成 果 , 填 补 了 国内 空白 ,为 国家 做 出 了 贡献 。 如 “十 
五 和 “从 五 期间, 承担 国家 重点 科技 攻关 项 目 , 金 属 有 栅 
源 分 子 束 外 延 设备 ,PCVD 非 晶 硅 太阳 能 电池 制备 设备 的 研 
制 工 作 ,并 分 别 获 得 机 械 电 子 部 ”七 五 "科技 攻关 重大 成 果 
奖 和 中 科 院 科技 进步 二 等 奖 。 

近年 来 , 随 着 我 国 市 场 经 济 的 发 展 ,中 心 坚持 以 市 场 为 
导向 , 眶 准 新 材料 、 功 能 材料 ,薄膜 技术 和 薄膜 行业 的 发 展 
需求 ,先后 研制 开发 了 各 种 真空 镀膜 工艺 设备 几 百 台 , 并 获 
国家 和 院 里 多 项 奖励 。 
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ШЖ 1 1996 2000 年 机 械 工业 系统 真空 获得 及 应 用 设备 行业 经 济 发 展 状况 
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附 图 1 1996 ~ 2000 年 机 械 工业 系统 真空 获得 及 应 用 设备 产品 销售 收入 情况 
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附 图 2 1996 ~ 2000 年 机 袜 工 业 系 统 真空 获得 及 应 用 设备 行业 工业 产值 情况 
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一 、 分 离 机 械 行业 十 年 概况 

(- 一) 简况 

分 离 机 械 是 将 液体 与 固体 颗粒 的 混合 物 进 行 分 离 的 设 
备 。 分离 机 械 包 括 的 范围 较 多 ,但 主要 分 为 离心 机 、. 过滤 
机 .分 离 机 EDL . 滤 油 器 .过 滤器 等 设备 。 分 离 机 械 的 主 
要 特点 有 三 个 :其 一 ,使 用 范围 广泛 ;其 二 ,对 物料 的 针对 性 
较 强 ;其 三 ,产品 规格 及 型 式 颇 多 。 分 离 机 械 一 般 是 工艺 流 
程 中 的 后 处 理 设备 ,直接 关系 到 用 户 单位 的 产品 最 终 质量 ， 
因此 在 工业 发 达 的 国家 应 用 的 范围 十 分 普遍 。 我 国 的 分 离 
机 械 行 业 在 解放 前 几乎 空白 ,解放 以 来 ,尤其 是 改革 开放 以 
来 ,我国 的 分 离 机 械 到 得 了 长 中 发展 。 据 不 完全 统计 ,目前 
从 事 分 离 机 械 设 计 .研究 .制造 的 单位 约 有 260 多 个 ,它们 分 
布 在 北京 .天津 .上海 等 国内 24 个 省 .市 以 及 机 械 、 化工、 轻 
工 等 27 个 部 门 或 系统 。 在 机 械 部 委 单 位 中 ,主要 分 布 于 石 
化 通用 .矿山 .农机 .仪表 等 行业 。 由 于 企业 分 布 于 不 同 部 
门 及 系统 ,尤其 是 近年 来 出 现 了 许多 集体 .私营 及 民营 企 
Чу ,因而 对 行业 的 基本 情况 作出 精确 的 统计 是 十 分 困难 的 。 

(二 ) 十 年 发 展 概述 

分 离 机 械 行业 10 年 发 展 的 指导 思想 主要 是 依据 国家 的 
产业 政策 ,以 科技 为 第 一 生产 力 , 提 高 企业 和 科研 院 所 的 内 
涵 与 技术 素质 ,特别 是 提高 企业 自主 开发 新 品 能 力 , 形 成 能 
际 担 国家 重点 工程 配套 任务 的 攻关 队伍 ,取得 了 一 定 的 成 

1. 科研 方面 

10 年 来 分 离 机 械 行 业 在 学 术 活 动 方面 比较 活 财 ,1991 
年 .1994 年 和 1996 年 ,由 合肥 通用 所 及 行业 协会 共同 组 办 了 
三 届 中 日 合作 过 滤 与 分 离 国际 学 术 讨论 会 , 除 中 日 双方 外 ， 
法 国 .澳大利亚 .德国 .瑞士 .荷兰 等 国学 者 和 专家 也 出 席 了 
会 议 ; 在 20 世纪 90 年 代 中 ,合肥 通用 所 及 行业 协会 多 次 组 
织 国内 一 些 学 者 和 企业 家 赴 国 外 参加 世界 过 滤 大 会 ,合肥 
通用 所 还 邀请 俄罗斯 专家 到 合肥 进行 过 滤 与 膜 分 离 的 技术 
交流 ;此 外 化 工 部 化 学 非 均 相 分 离 学 组 于 1992 .1994 年 和 
1999 年 三 次 召开 了 全 国 非 均 相 分 离 学 术 会 议 ; 国 家 海洋 局 
杭州 水 处 理 技术 中 心 于 1994 年 举办 膜 技术 学 术 讨 论 会 ,i 
过 这 些 活动 ,对 了 解 国内 外 技术 发 展 动态 和 趋势 ,推动 我 国 
分 离 机 械 科研 工作 起 到 积极 的 推动 作用 。 在 此 期 间 围 绕 新 
产品 开发 ,提高 产品 技术 水 平 ,质量 可 靠 性 .机电 一 体 化 的 
攻关 课题 成 果 亦 比 较 多 ,完成 国家 级 “新 产品 开发 指南 "中 
的 产品 共有 12 类 16 个 规格 ,完善 系列 规格 产品 200 多 项 ， 
每 年 约 在 20 项 左右 。 在 基础 理论 研究 与 应 用 研究 方面 , 开 
谨 了 离心 机 和 分 离 机 减 振 降 品 、 过 滤 介 质 特性 、 膜 材料 、 膜 
结构 . 膜 装 置 及 其 膜 分 离 机 理 .动态 过 滤 等 科研 攻关 和 技术 


研究 。 在 技术 应 用 研究 方面 ,开展 了 计算 机 辅助 设计 、 优 化 
设计 . 整 机 动 平 衡 、 微 电子 控制 技术 研究 ;开展 了 三 足 式 离 
心机 可 靠 性 REX E FE DLE FFE ERR .配方 .螺旋 分 料 离 
心机 机 头 .活塞 推 料 离心 机 复合 油纸 等 零 部 件 可 靠 性 研究 。 
在 材料 方面 , 升 展 了 提高 材料 强度 、 耐 蚀 性 、 耐 磨 性 及 材料 
( 詹 材 用 于 离心 机 转 鼓 ) .喷涂 .电镀 等 新 工艺 研究 ,并 取得 
较 大 进展 和 阶段 性 成 果 。 

2. 产品 发 展 方面 

由 于 改革 开放 ,不 少 企业 与 国外 技术 交往 逐步 增多 , 引 
进 技 术 和 合作 生产 的 厂家 也 逐渐 多 起 来 ,特别 是 对 引进 产 
品 的 测绘 ,研制 的 比例 增 大 ,加 上 装备 水 平 有 所 提高 ,应 用 
新 技术 .新 工艺 及 质量 意识 的 加 强 , 行 业 重 点 产品 如 活塞 推 
料 离心 机 .螺旋 外 料 离心 机 .上 悬 式 离心 机 、 刮 万 外 料 离心 
机 、 碟 式 分 离 机 、 转 鼓 真 空 过 滤 机 、 厅 式 压 滤 机 等 技术 水 平 
与 质量 可 靠 性 比 20 世纪 80 年 代 有 较 大 提高 ,主要 表现 在 这 
些 产 品 的 参数 规格 .功能 .自控 水 平 .运转 性 能 .可靠 性 寿命 
都 比 80 年 代 有 较 大 进步 ”10 年 来 ,行业 完成 科技 计划 达 
90% ~ 95% ,完成 新 产 和 研制 项 目 达 400 多 项 ,其 中 国家 级 
攻关 和 开发 项 目 有 40 多 个 , 获 部 .省 市 科研 成 果 及 优秀 新 产 
品 达 100 多 项 。 在 引进 消化 吸收 国产 化 方面 ,也 取得 了 较 大 
进展 ,吸收 开发 了 HR355 ~ HR800 系列 活塞 推 料 离心 机 、 
LW355 x 860 ~ LW355 x 1460 系 螺 旋 印 料 离心 机 、XJ1320 ~ 
XJZ JXK 型 式 的 上 悬 式 离心 机 .DY1000 ~ DY3000 带 式 压榨 
过 滤 机 ,许多 产品 都 达到 国际 20 世纪 80 年 代 后 期 及 90 年 
代 初 期 水 平 。 通 过 消化 吸收 ,攻关 研制 ,使 我 国 同 类 产品 的 
技术 水 平 都 有 较 大 提高 ,有 些 产品 替代 了 一 部 分 进口 ,节约 
了 外 汇 , 而 县 还 有 35 锡 ~ 10% 产 品 外 销 创汇 。 

在 产品 结构 方面 ,由 于 20% ~ 25% 的 产品 达到 引进 产 
品 的 性 能 ,因此 国内 石化 系统 所 需 的 立 式 EPA DE Т 
心机 基本 上 立足 国内 ;转台 式 、 翻 斗 式 .橡胶 带 式 真 空 过 滤 
ЮЕ, A E E FF o, ЛЕШ FF A ГУЛ, ,活塞 推 料 离心 机 、 虹 
吸 刮 刀 离 心机 , FE xz FE Ê ÛL . 碟 式 分 离 机 、 转 鼓 真 空 过 滤 机 、 
静 油 净 油 机 等 十 几 个 重点 产品 的 系列 已 逐步 完善 ,增加 了 
40 ~ 50 个 规格 ; 膜 分 离 装置 ,特别 是 微 孔 膜 过 滤 及 超 膜 过 滤 
已 有 较 大 发 展 , 陶 资 膜 已 逐步 实现 实用 化 .产品 化 。 具 有 自 
控 水 平 及 微机 操作 的 产品 比例 已 有 明显 提高 ,如 :螺旋 人 卸 料 
离心 机 , FÎZEK ЙЕ ЙЛ, ЕА ЗЕ, FF {РЕ ЧУ E ЕН BL 
电 一 体 化 产品 。 应 用 非 金 属 材料 的 比例 也 提高 较 快 ,如 板 
框 、 厅 式 庄 滤 机 的 材料 大 部 分 已 由 增强 聚 两 烯 所 代替 ,其 强 
度 可 满足 2MPa 过 滤 压 力 。 

3. 企业 科技 发 展 方面 

行业 骨干 .重点 企业 已 逐步 普及 用 电脑 进行 生产 管理 
与 信息 管理 ,并 基本 上 普及 了 计算 机 辅助 设计 ,增强 了 技术 
开发 能 力 和 应 变 能 力 ,缩短 新 品 开 发 周期 ,加 快 产品 更 新 换 
代步 伐 。 关 键 广 品 .关键 零 部 件 加 工 手 段 已 实现 数控 、 数 
显 . 微 电 子 技术 化 ,提高 产品 精度 ,实现 离心 机 转 鼓 离心 洲 
铸 的 突破 , 精 铸 、 模 铸 达 到 40% ; 模 ДИНА 30% 。 对 重点 
技术 ,如 密闭 防爆 . 减 振 降 曲 .基础 件 .过 滤 介 质 .过 滤 特 性 、 
转 鼓 超速 自 增强 ,部 分 排 潭 机理. 超 滤 ` 反 渗透 .各 种 复合 式 
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离心 机 及 分 离 机 的 机 理 研究 有 了 新 的 突破 。95% 的 产品 有 
了 完整 的 生产 标准 。 不 少 企业 已 建立 产品 分 析 、 物 料 试验 
ж ,加 强 了 检验 测试 系统 ,对 开发 新 品 起 了 积极 作用 。 

4. 与 国外 的 差距 

我 国 的 分 离 机 械 产 品 与 国外 先进 国家 比较 ,主要 有 以 
ТЛ: 

(1) 分 离 机 械 的 品种 少 、 规 格 少 .还 不 能 完全 满足 国内 
需要 。 由 于 分 离 机 械 产 品 是 跨 部 门 .多 行业 的 一 种 后 处 理 
设备 ,是 几乎 应 用 于 国民 经 济 每 一 个 部 门 的 通用 机 械 , 所 处 
理 的 物料 种 类 繁多 ,物理 性 能 干 差 万 别 , 处 理 量 义 非常 县 
殊 。 因 此 ,分 离 机 械 必 须 具备 系列 多 规格 多 .上 咒 种 多 的 特 
点 ,才能 满足 国民 经 济 各 部 门 发 展 的 需要 。 然 而 ,和 目前 我 国 
与 欧 3ê ,日 等 先进 工业 国 相 比 , 还 有 较 大 差距 和 空白 ,特别 
是 对 物料 粘度 大 、 精 度 细 的 难 分 离 的 分 离 机 械 、 适 用 于 现代 
化 和 大 型 化 生产 需要 的 分 离 效率 高 .生产 能 力 大 、 自 动 化 程 
度 高 的 分 离 机 械 等 等 ,日 前 绝 大 多 数 依赖 进口 。 

(2) 分 离 机 械 应 用 技术 的 研究 .产品 发 展 速度 还 比较 
慢 。 由 于 我 国 对 分 离 机 械 研 究 的 科研 院 所 相对 较 少 ,而 且 
力量 既 单 簿 又 分 散 ,缺乏 交流 和 集中 ,因此 机 理 的 研究 比较 
落后 ,尤其 在 指导 生产 实践 方面 ,显得 更 为 欠缺 。 由 此 引起 
国内 企业 产品 发 展 还 不 快 ,有 些 企业 人 靠 测绘 ,仿制 来 发 展 产 
品 。 只 知 其 然 ,不 知 其 所 以 然 。 因 此 开发 比较 盲目 ,不 能 自 
主 发 展 。 一 般 而 言 ,国外 发 展 和 完善 一 个 新 系列 产品 ,从 调 
ЫШ .设计 制造. 试验、 鉴定 .定型 .批量 生产 (大 约 10 ~ 30 个 
品种 规格 ), 仪 需 1 ~ 2 年 左右 时 间 , 而 我 国 则 需要 5 年 左右 
时 间 ， 

(3) 分 离 机 械 产 品 技术 参数 .技术 水 平和 自动 化 程度 比 
较 低 。 我 国 的 分 离 机 械 工 业 由 于 起 点 较 低 ,又 受到 试验 设 
备 和 其 他 一 些 因 素 的 影响 ,致使 产品 与 国外 比较 ,就 存在 着 
技术 参数 .技术 水 平和 自动 化 程度 较 低 ,应 用 范围 较 罕 等 差 
中 。 

(4) 制 造 工 艺 及 生产 率 较 低 ,质量 不 稳定 。 分 离 机 械 属 
于 比较 精密 的 机 械 , 特 别 是 碟 式 分 离 机 ,其 结构 复杂 ,加 工 
工艺 严格 ,制造 难度 较 大 ,技术 要 求 高 。 国 外 基本 上 用 数控 
加 工 中 心 进行 制作 ,而 我 国 大 部 分 企业 仍 采 用 通用 机 床 加 
工 方式 进行 ,精度 低 ,质量 差 ,生产 效率 和 经 济 效益 自然 也 
低 。 此 外 ,我 国 的 分 离 机 械 产 品 技术 法 规 及 标准 大 多 数 尚 
未 与 国际 接轨 ,而 且 数 量 也 不 全 ,致使 部 分 产品 质量 低 、 可 
ЖЕТЕ Ж .通用 性 及 互 换 性 差 等 等 。 

总 之 ,我 国 分 离 机 械 工 业 是 一 个 正在 发 展 中 的 年 轻 工 
业 ,虽然 与 国外 存在 着 较 大 差距 ,但 我 国 分 离 机 械 工 业 有 着 
极其 广泛 的 发 展 前 景 ,在 发 展 新 品种 .新 技术 .开拓 新 市 场 、 
提高 产品 质量 等 方面 ,有 许多 工作 要 做 ,只 要 通过 我 们 铬 而 
不 舍 的 努力 ,接近 而 赶 上 世界 水 平 的 日 子 是 不 会 遥远 的 。 

二 .2000 年 分 离 机 械 行业 概况 

2000 年 ,分 离 机 械 行业 在 国家 继续 推进 积极 宏观 调控 
政策 的 影响 下 ,行业 整体 形势 较 1999 年 出 现 民 好 转机 ,经 济 
效益 进一步 回升 ,可 损 面额 下 次 大 幅度 下 降 。 行 业经 济 效 
益 综合 指数 为 52.18%, 比 1999 年 提高 了 24.22 个 百分点 。 
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(一 ) 生 产 发 展 情 况 

1. 行业 企业 整体 情况 

根据 行业 28 个 骨 十 企业 统计 资料 显示 ,2000 年 完成 工 
业 总 产值 (当年 价 ) 约 13.8 亿 元 .工业 增加 值 约 4 亿 元 .工业 
销售 值 约 13 亿 元 .产品 销售 收入 约 11 亿 元 ,总 量 指标 全 线 
D #1, 5] EE 1999 年 增长 22.56% . 18.40%. 22.50%, 
6.96% ,表明 行业 整体 生产 经 营 形势 在 1999 年 实现 恢复 性 
增长 的 基础 上 出 现 和 良好 转机 ,行业 整体 效益 得 到 回升 。 全 
行业 实现 减亏 2 042 万 元 ,亏损 面 由 37.9% 降 低 为 25% ,下 
降 12.9 个 自分 点 。 

2000 年 行业 综合 经 济 效益 指数 为 S2.18% , 比 上 年 同期 
提高 24.22 个 百分点 ,经 济 运行 质量 较 上 年 明显 提高 ,但 整 
体 水 平 离 国 家 标准 还 有 一 年 差距 。 

从 行业 几 项 经 济 效 益 评 价 指标 分 析 : 

(1) 总 资产 贡献 率 2.6% ,同比 增长 0.93% ,但 与 标准 值 
10.7% 还 差 8.03% ,表明 行业 总 资产 获 利 能 力 仍 很 弱 ,资产 
运行 的 水 平 还 不 高 。 

(2) 资 本 保值 增加 率 122.89% ,实现 了 保值 增值 ,为 行业 
的 发 展 提供 了 后 劲 ,同时 增强 了 投资 者 的 信心 。 

(3) 资 产 负 债 率 75.63% ,表明 行业 企业 资产 结构 仍 不 
合理 ,负债 较 大 ,有 一 定 的 经 营 风险 。 

(4) 流 动 资产 周转 率 0.70 次 ,是 标准 值 1.52 次 的 
46.05% ,表明 行业 企业 流动 资金 周转 速度 太 慢 ,给 企业 生 广 : 
经 常 带 来 一 定 的 困难 。 

(5) 成 本 费用 利润 率 -3.42% ,表明 投入 的 成 本 及 其 费 
用 未 获得 很 好 的 收益 ,但 与 上 年 同期 比较 ,回升 了 3.51 个 
百分点 ,亏损 局 面 得 到 有 效 控制 。 

(6) 全 员 劳 动 生产 率 20 781 元 /人 ,同比 增长 35.67 个 百 
分 点 ,表明 行业 企业 劳动 投入 的 经 济 效益 进一步 得 到 提高 ， 

(7) У Е Ж 93.09% ,未 达到 96% H bi HE fE., {H le] К 
增加 了 2.16 AAEE, RAT ЧУ К МУ {ЕТТ o Е КЕЛ! 
MIU F, Kir TAR FE FF” ВЕЛО E RE ЖЕЛ 1П 
由 于 诸多 因素 ,如 :产品 产 出 后 ,用 户 不 及 时 提货 ,其 至 撤销 
订货 等 ,给 产销 衔接 带 来 困难 ,使 产销 率 一 直 在 90% ZF HE 
m, FTA 28 个 骨干 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 见 表 1. 

2. 分 离 机 械 情 况 

在 行业 企业 总 体 效 益 得 到 回升 的 情况 下 .分离 机 械 产 
品 的 生产 .销售 等 指标 也 出 现 较 大 幅度 的 反弹 . 

分 离 机 械 指标 完成 情况 ;产值 (不 变价 ) 同 比 + 24.13% ; 


销售 额 同比 + 26.07%; 
订货 额 同比 + 24.33%; 
销售 收入 同比 +21.28%: 


离心 机 产量 同比 +10.33% ， 
从 分 离 机 械 部 分 的 经 济 指标 完成 情况 看 ,分 离 机 械 产 
品 市 场 需求 已 得 到 有 效 刺 激 生 产 经 营 形势 逐渐 趋 好 。 
(二 ) 市 场 及 销售 
在 行业 总 体 效 益 得 到 回升 的 情况 下 ,分 离 机 械 各 类 产 
品 的 生产 .销售 等 也 出 现 较 大 幅度 的 回升 。 


表 1 2000 年 分 离 机 械 行业 28 个 主要 企业 经 济 指标 


全 部 职工 
平均 人 数 
(А) 














重庆 江北 机 械 厂 1598 
广 重 离心 机 制造 公司 243 
上 海 化 工 机 械 厂 632 
无 锡 通 用 机 械 厂 589 
湘潭 离心 机 厂 475 
泰 恒通 用 机 械 公 司 

辽阳 制药 机 械 股 份 公 司 
徐州 生 力 轻 工 机 械 有 限 公 司 
靖江 赛 德 力 制药 机 械 公 司 
上 海 石化 机 械 制 造 有 限 公司 
浙江 轻 机 实业 有 限 公 司 
陕西 汉中 变压器 有 限 公 司 
高 邮 市 通用 过 滤 机 厂 

四 川 自贡 滤 油 机 厂 
石家庄 新 生机 械 厂 

沪 江 离心 机 制造 有 限 公 司 
连云港 市 化 工 机 械 厂 
杭州 防腐 设备 有 限 公 司 | 2363 
广东 汕头 离心 机 广 89 
杭州 化 工 机 械 厂 3718 
南京 绿洲 机 器 厂 24470 
昨 塌 轻 工 制药 机 械 总 厂 1204 
吉 化 集团 公司 机 械 厂 18686 
金华 铁路 机 械 厂 1020 
上 海 远 东 制 药 机械 总 厂 6735 
杭州 兴 源 过 滤 机 有 限 公司 4590 
浙江 建华 上 床 滤 机 有 限 公 司 4531 
杭州 初 阳 压 滤 机 有 限 公司 一 
安庆 船用 柴油 机 厂 3168 
合计 | 130892 


1. 离心 机 销售 

2000 年 行业 共 销 售 2 236 A ,同比 增长 4.19% 。 其 中 : 
三 足 式 离心 机 工 658 台 ,同比 增长 22% ;上 巧 式 凶 料 离心 机 
113 f ,同比 减少 30.67% ;活塞 推 料 离心 机 80 {т ,同比 减少 
33.9%; >Ш ЖЕ, 35 台 ,同比 减少 35.19% ; AJI FOR 
离心 机 156 台 ,同比 减 少 10.74 允 ;螺旋 卧 螺 离 心机 185 f, 
同比 减少 8.42% ;其 他 离心 机 9 台 , 同 比 减少 87.67%. M 
以 上 数据 分 析 , 除 三 足 式 离心 机 销售 有 所 增长 外 ,其 余 种 类 
的 离心 机 销售 均 有 不 同 程度 的 下 降 。 从 销售 地 区 及 行业 分 
布 来 看 ,主要 集中 在 华东 ,西南 及 华北 等 地 。 用 户主 要 集中 
在 化 工 .医药 .食品 等 行业 。 在 较为 关注 的 环保 行业 , 仪 销 
售 9 台 , 离 预期 目标 相差 甚 远 。 

2. 分 离 机 销售 

2000 年 行业 共 销 售 749 Б, ШЖК 9.34%. Ж: 
式 分 离 机 36 4 ,同比 减少 14.29% ; 室 式 分 离 机 4 台 , 同 比 增 
长 100% KX 01 709 台 ,同比 增长 10.61%。 产 品 销售 
主要 集中 在 华东 地 区 以 及 出 口 ,用 户主 要 集中 在 食品 加 工 
和 交 运 等 行业 。 

3. 压 滤 机 销售 
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113795 


2000 年 行业 共 销 售 2 724 台 ,同比 增长 61.16% 。 其 中 : 
化 工行 业 291 台 ,同比 减少 32.25% ;环保 行业 446 台 , 同 比 
K 25.63% ;冶金 行业 270 f ,同比 增长 50.83% ;食品 行业 
113 台 , 同 比 减少 25.16% ;医药 行业 119 台 , 同 比 减 少 
31.21% ; 轻 纺 行业 62 台 ,同比 增长 8.8% ; 煤 电 行业 239 f, 
同比 增长 523% ;石化 行业 84 f , И 14.28% ; KEIT 
业 10 台 ,同比 增长 11%; 交 通 运 输 行业 4 台 , 同 比 增 长 
300% ;军工 行业 5 台 , 同 比 增长 500% ; 储 运 行业 35 台 ,同比 
增长 52.17% ;机 械 行 业 15 台 , 间 比 减少 34.78% ;出 口 5 台 ， 
同比 减少 360% ;其 他 行业 1 026 台 , 同 比 增 长 824%. FF 
销售 主要 集中 在 华东 .华北 .华南 等 地 区 。 

4. 过 滤 机 销售 

2000 年 行业 区 销售 224 台 , 同 比 增长 107.4%„ Ж: 
化 工行 业 18 台 , 同 比 减 少 10% ; 煤 电 行业 70 台 , 同 比 增长 
700% ;食品 行业 47 f ,同比 增长 25 多 ;石化 行业 20 台 ,同比 
增长 560% ;其 他 行业 69 台 ,同比 增长 137.93%。 

2000 年 分 离 机 械 行业 各 类 主要 产品 产销 情况 见 表 2。 

5. 销售 地 区 分 析 

(1 华东 地 区 (包括 :上 海 、 山 东 . 江 苏 . 安 徽 .浙江 、 江 
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出 . 襟 建 等 ) 是 我 国 分 离 机 械 产 品 销售 最 多 的 地 区 之 一 。 
2000 年 离心 机 销 往 华东 地 区 684 f , ШЕ Е ÛJ 30.59% ; 
分 离 机 销 往 华东 地 区 252 f, ШЕ Н Н 33.64%; 压 滤 机 
642 f , ШН ЕЕ fJ 23.57%; 过 滤 机 44 台 , 占 销售 景 的 
19.64% o 

(2) 西 部 地 区 ;国家 实施 西部 大 开发 战略 一 年 来 ,西部 
地 区 有 关 优 惠 政策 相继 出 台 , 对 西部 地 区 的 经 济 也 起 到 了 
很 好 的 推动 作用 .，2000 年 离心 机 销 往 西部 地 区 451 Б, А 
比 增 长 23.28% ;分 离 届 销 往 西部 地 区 87 台 , 问 比 增长 
29.85% IKIE 447 f ,同比 增长 114.90% ;过 滤 机 59 Е, 
hJ ТЕ K 490.0% . 

表 2 2000 年 分 离 机械 行 业 各 类 主要 产品 产销 情况 













Оф 外 | 比 上 年 增长 | 销 it | 比 上 年 增长 
Кор т Æp 
п % (б) % 
离心 机 | 40.9 
分 岗 机 1296 -78.6 9.3 
ЖЖМ 189 - 88.2 61.2 
过 滤 机 








分 离 机 械 行 业 作 为 遂 用 机 械 行 业 的 分 支 之 一 ,其 产品 
广泛 应 用 于 国民 经 济 众 多 领域 ,行业 的 发 展 与 整个 国民 经 
РАЈА МС. 

从 市 场 分 销售 的 角度 分 析 , 分 离 机 械 行业 日 前 面临 很 
ЖЕБЕ: 

(1)2001 第 是 ”二 五 "第 一 年 ,国民 经 济 将 保持 持续 稳定 
增长 ， 这 一 年 ,全 国 国内 生产 总 值 计 划 增 长 7% ,这 将 为 分 
所 机 械 行业 提供 良好 的 发 展 空间 

(2) 分 离 机 械 主 要 应 用 行业 旭 化 工 .医药 .食品 加 工 等 
行业 相亲 由 出 现 较 好 的 发 展 势 头 ,他 的 发 展 必 将 拉动 分 离 
机 械 行业 的 友 展 ; 

(3) 随 着 西部 大 开发 战略 措施 的 逐步 落实 ,一 些 与 分 离 
机 械 关 上 巾 相 关 的 项 目 将 相继 立项 必然 进一步 促进 分 离 机 械 
ЙЛ"; 

(4) 环 保 行 业 ( 如 污水 处 理 等 项 目 ) ,日 益 受 到 党 和 国家 
的 重视 ,这 也 将 为 分 离 机 械 上 产品 提供 较 大 的 市 场 需求 。 

但 同时 我 们 也 应 看 到 ,行业 的 发 展 仍 存 在 一 些 不 足 并 
而 临 严 峻 挑战 . 

(1) 从 2000 年 行业 经 济 运行 情况 看 到 ,行业 的 经 济 运行 
Hi E R.T RDB BE .流动 资金 的 周转 速度 很 慢 等 因素 
仍 制约 着 行业 的 发 展 ; 

(2) 在 市 场 范 争 日 趋 激烈 的 情况 下 ,行业 企业 市 场 行为 
不 规范 多 有 出 现 , 行 业内 部 管理 有 竺 加强; 

(3) 我 国 已 加 入 WTO ,分 离 机 械 行业 同样 面临 来 自 国外 
A fT MY ВЧ FE P . 

(三 ) 新 技术 及 科研 成 内 

上 海 化 工 机 械 厂 完成 P275/8 一 N 圆 盘 真空 过 滤 机 、 
LWZ320 x 300 一 N 离心 机 .G2/1 一 N 转 鼓 真空 过 滤 机 、LW450 
х 730 一 上 卧 螺 沉降 离心 机 .GD571.85 一 N 转 鼓 真空 过 滤 机 、 
LW355 х 1250 一 N 密闭 型 甲 螺 沉降 离心 机 、GQSS/3.5 + СОЈ 
553.5—G 真空 洗 浆 机 组 7 项 新 产品 的 开发 试制 ,其 中 
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P275/8 一 N 圆 盘 真 空 过 滤 机 属 上 海 市 引进 技术 吸收 与 创新 
ДН ,并 通过 市 级 技术 鉴定 。 

重庆 江北 机 械 厂 完成 新 产品 开发 项 目 11 项 ,完成 样机 
试制 4 项 ,其 中 卧 螺 式 离心 脱水 机 与 污 泥 浓 缩 机 一 体 化 属 
国家 技术 创新 项 目 , 并 已 通过 国家 级 技术 鉴定 。 

无 锡 通用 机 械 厂 完成 了 国家 技术 创新 项 目 一 DNY 型 带 
式 浓缩 与 污 泥 脱水 一 体 化 装置 的 研制 工作 ,经 合肥 下 小 骂 
污水 处 理 厂 的 工业 性 应 用 试验 ,达到 了 设计 的 各 项 指标 ,并 
通过 了 省 级 技术 鉴定 。 另 外 ,BG 雹 周边 传动 乔 泥 机 被 国家 
经 贸 委 石 部委 评 为 内 家 级 新 产品 ，。 

南京 绿洲 机 器 厂 开 发 研制 的 ZYDR215SJ 一 34 分 离 机 首 
次 采用 了 液 力 偶合 右 替 代 做 统 的 摩擦 离合 医 , 并 采用 小 阅 
排 造 结构 新 技术 ,应 用 效果 得 到 了 用 户 的 肯定 ,同时 采用 引 
HBR, HF Е] LWSY420 х 1680 一 ND 全 液 计 传动 卧 式 蛛 
旋 沉 降 离心 机 ,该 机 属国 内 首创 ,在 治 金 行业 应 用 取得 成 

广州 广 重 分 离 机 械 制 造 有 限 公 司 完成 HR500—N , 
XJZ1320 一 N 上 旦 式 全 自动 离心 机 的 试制 和 HR630 一 N MK 
推 料 离心 机 .GKH1250 一 N 虹吸 刮刀 缉 料 离心 机 的 软件 开发 
ТЕ. 

浙江 轻 机 实业 有 限 公 司 与 浙江 大 学 机 械 与 能 源 工 程 学 
院 合 作 ,开展 了 分 离 机 械 零 件 特征 信息 抽取 机 制 及 应 用 的 
项 目 研 究 ,作为 浙江 省 科 委 1999 年 研究 课题 ,在 对 分 离 机 
械 零 件 特征 .工艺 特征 统计 分 析 的 莫 础 上 ,确定 零件 分 类 编 
码 统 计 原 则 。 此 谋 题 的 研究 属国 内 首创 ,2000 年 12 月 通过 
省 级 鉴定 ， 

石家庄 新 生机 械 厂 研制 上 并 发 三 滤 机 新 产品 450mm 系列 
4 个 规格 8 个 品种 ,离心 机 有 SGZ800 一 N、SGZ1000 一 N、 
SGZ1250 一 N 三 种 型 号 ,完成 三 级 验收 鉴定 ,用 户 有 反映 良好 。 

金华 铁路 机 械 厂 完成 开发 LW1250 一 N 离心 机 ,并 通过 
了 和 省 级 技术 鉴定 ,该 机 主 归 技术 参数 为 : 转 鼓 转速 为 1600 
~ 1 800vmin, 分 离 因 素 为 717 ~ 907, KELL 2.5, НЕ 
分 离 5р 以 上 的 细小 甘 粒 ,特别 是 在 测 出 泥 桨 分 离 中 去 除 有 有 
Ж Лут ДВ ЖӘЕ. 

四 川 自贡 滤 油 机 厂 创造 性 地 开发 出 了 ZLSG 一 G 型 双 复 
合 排污 自动 滤 水 器 ,其 技术 水 平 达 到 当今 国际 水 平 。 

杭州 化 工 机 械 厂 完成 PF120 型 翻斗 真空 过 滤 机 的 试 
制 ,该 产品 属国 家 “ 九 五 ”重点 科技 攻关 项 目 。2000 fF 11 J 
通过 由 国家 石化 局 和 中 国 化 工装 备 总 公司 组 成 的 专家 组 项 
目 验 收 。 

蚌埠 轻 工 制药 机 械 广 开发 SD 型 系列 吊 伐 式 离心 机 三 
种 产品 ,SB 系列 全 封闭 离心 机 .SZ 系列 直 连 式 离心 机 .SS 型 
系列 抽 吸 式 沉 隆 离 心机 。 这 些 新 产品 实现 了 当年 开发 、 当 
年 推 向 市 场 .当年 收益 的 良好 效果 。 

吉 化 集团 公司 机 械 厂 完成 LW 一 630 离心 机 、 核 废料 离 
心机 和 1600 离心 机 的 设计 与 试制 。 

HX Hf BF RF SK sl AF BR FI E BR JK HBC ABE FT £ 
功能 过 滤器 的 开发 研制 ,并 通过 省 级 技术 鉴定 ， 

(四 ) 质 量 及 质量 管理 


重庆 江北 机 械 厂 于 2000 年 11 月 通过 1509001 质量 体 
系 认 证 。2000 年 12 月 通过 由 国家 技术 监督 局 对 该 厂 D 型 
系列 离心 机 的 质量 检测 ,结论 为 合格 。 

上 海 化 工 机 械 广 于 2000 年 7 月 通过 1809001 质量 认 
证 ,体系 复 盖 范 围 为 离心 机 和 过 滤 机 的 设计 、 开 发 .生产 、 安 
装 及 服务 的 全 过 程 。 

无 锡 通 用 机 械 厂 于 2000 年 11 月 通过 1509001 质量 认 
证 复审 ,结论 合格 。 当 年 还 通过 了 国家 机 械 工 业 环 保 产 品 
质量 监督 检测 中 心 对 FHL 固 液 分 离 机 的 质量 抽查 。 

南京 绿洲 机 器 厂 通 过 ISO9000 的 2000 年 版 的 转换 工 
作 , 复 审结 论 为 合格 。 由 国家 商标 局 注册 的 绿洲 牌 碟 式 , 包 
蛇 式 离心 机 经 南京 市 质量 监督 局 抽查 ,结论 为 合格 ,并 被 南 
京 市 政府 命名 为 南京 市 名 牌 产品 。 

广州 广 重 分 离 机 械 制造 有 限 公司 于 2000 年 3 月 通过 
1S09000 质量 认证 的 复审 。 

安庆 船用 柴油 机 厂 于 2000 年 9 月 通过 1509000 质量 认 
证 。 

四 川 自贡 滤 油 机 厂 通 过 1509002 质量 体系 第 二 次 监 审 。 
龙头 牌 产品 商标 被 授予 自贡 市 著名 商标 。 

石家庄 新 生机 械 厂 2000 年 离心 机 . 压 滤 机 、 过滤 机 产 
品 主要 零 部 件 项 目 抽查 合格 率 为 98.8% , 厂 ОС 小 组 被 中 国 
质量 管理 协会 评 为 全 国 优秀 QC 小 组 。 

武汉 叫 科 科技 实业 有 限 公司 JK 型 过 滤器 被 湖北 省 制 
冷 学 会 .武汉 市 制冷 学 会 确定 为 推荐 产品 。 

占 化 公司 机 械 厂 通过 1509001 质量 认证 。 

(五 ) 基 本 建设 及 技术 改造 

广州 广 重 分 离 机 械 制 造 有 限 公 司 2000 年 完成 迁 址 改 
造 ,基本 建设 投资 8 000 万 元 ,技术 改造 投资 1 156 万 元 。 

南京 绿洲 机 器 三 投资 374 万 元 ,对 热处理 分 厂 进行 技 
术 改 造 。 

石家庄 新 生机 械 厂 投资 610 万 元 ,用 于 新 建 厂房 。 

重庆 江北 机 械 厂 投 资 338 万 元 ,其 中 基本 建设 投资 140 
万 元 ,技术 更 新 投资 198 万 元 。 

金华 铁路 机 械 厂 投资 60 万 元 ,扩建 卧 螺 离心 机 金 加 
Т. ,并 购置 动 平 衡 机 及 检测 设备 。 

四 川 自贡 市 滤 油 机 厂 投 资 104 万 元 ,其 中 基本 建设 投 
资 94 万 元 ,购置 加 工 设备 投资 10 万 元 。 

吉 化 公司 机 械 厂 投资 144 万 元 ,其 中 70 万 元 是 基本 建 
设 投资 ,设备 更 新 投资 74 万 元 。 

武汉 晶 科 科技 实业 有 限 公司 技术 投资 40 万 元 ,用 于 申 
请 国家 专利 和 技术 开发 。 

无 锡 通 用 机 械 厂 投资 280 万 元 ,用 于 技术 更 新 改造 。 

蚌埠 轻 工 制药 机 械 广 技术 改造 投资 10 万 元 。 

中 核 集 团 南 昌 七 二 〇 三 技术 更 新 改造 投资 2 400 万 元 。 

安庆 船用 柴油 机 厂 技术 更 新 改造 投资 798 万 元 。 

上 海 远 东 制 药 机 械 总 厂 技 术 更 新 改造 投资 57 万 元 。 

(六 ) 管 理 及 改革 

浙江 轻 机 实业 有 限 公 司 于 2000 年 4 月 完成 股份 制 转 
制 。 从 原来 的 国有 企业 转变 为 有 限 责 任 公 司 , 总 股本 为 


1 100 万 元 ,其 中 职工 股 占 90% ,国有 股 占 10% 。 同 时 ,企业 
机 构 实 施 精 简 高 效 , 共 设 立 4 部 一 室 及 一 个 “三 产 " 公 司 。 
转制 后 管理 人 员 同 比 减 少 20.5% , fi YY A HRY 30%. T 
资 制度 实施 后 产 工 人 全 额 计 件 制 。 管 理 及 后 勤 人 员 实 施 岗 
位 工资 制 ,并 根据 企业 效益 实行 普 升 . 普 降 制度 ,由 公司 董 
事 会 每 年 发 布 一 项 升降 百分比 。 

吉 化 公司 机 械 厂 深化 改革 .强化 管理 .探索 企业 发 展 途 
径 ,2000 年 完成 企业 体制 转换 ,实施 职工 人 股 的 股份 制 , 吉 
化 集团 有 限 责任 公司 正式 挂牌 运行 。 

重庆 江北 机 械 厂 加 强 合同 管理 ,被 重庆 市 评 为 “重合 同 
守信 用 "单位 ,2000 年 还 开展 了 企业 “ 债 转 股 " 的 前 期 准备 工 
fe ,并 以 此 为 契机 ,进行 社会 职能 部 门 的 剥离 等 改革 措施 。 

石家庄 新 生机 械 厂 被 河北 省 工商 局 评 为 "重合 同 守信 
用 "单位 ,被 石家庄 国税 局 评 为 纳税 先进 单位 。 

南京 绿洲 机 器 厂 根据 工厂 改革 思路 ,2000 年 下 发 《南京 
绿洲 厂 模拟 法 人 管理 分 权 方 案 》, 涉 及 经 营 、 生 产 、 劳 资 人 
事 .技术 .财务 .采购 等 20 多 个 程序 文件 ,有 力 地 促进 了 各 
分 厂 和 员工 的 经 营 意 识 .市 场 意识 和 风险 意识 。 其 中 在 探 
索 二 级 单位 的 股份 制 改革 中 ,实施 电气 分 三 改制 方案 ,已 得 
到 中 船 工 业 集 团 公 司 的 肯定 。 

蚌埠 轻 工 制药 机 械 广 在 经 营销 售 方面 实施 五 大 策略 : 
(1) 优 质 服务 ;(2) 注 意 质量 ;(3) 价 格 优惠 ;(4) 感 情 投 资 ;(5) 
品牌 形象 . 做 到 了 地 区 到 人 、 指 标 到 人 .责任 到 人 ,逐步 完 
善 了 经 营 承 包 责 任 制 。 该 厂 于 2000 年 12 月 被 蚌埠 市 政府 
授予 "中 小 型 科技 企业 "的 荣誉 称号 。 

安庆 船用 柴油 机 厂 为 了 适应 市 场 需要 ,成 立 分 离 机 械 
分 厂 ,试行 产 、 销 .研一 条 龙 , 使 产品 开发 生产 与 市 场 销售 实 
施 一体 化 。 

苏州 化 工 设备 二 厂 转 制 为 股份 制 企 业 , 改 制 后 的 苏州 
优 耐 特 机 械 制 造 有 限 公 司 已 开始 挂牌 运作 。 

中 国 核 工 业 总 公司 南昌 七 二 加 厂 加 强 技术 管理 ,2000 
年 被 江西 省 评 为 “实施 标准 优秀 企业 ”。 

(EAA: PERAIRE? ARTERA E 
稿 人 :中 国 通用 机 械 分 离 机 械 行业 协会 陆 来 芳 ] 








一 ,干燥 设备 行业 十 年 概况 

我 国 的 干燥 设备 商品 化 生产 起 步 较 晚 。20 世纪 60 年 
代 之 前 ,我国 几 乎 没有 真正 的 干燥 设备 专业 生产 厂 。 国 内 
各 行业 所 使 用 的 干燥 设备 一 部 分 是 来 自 国外 ,一 部 分 由 使 
用 单位 自行 制造 。 因 而 ,我 国 干燥 技术 的 应 用 处 于 相当 落 
后 的 状态 。 

在 国民 经 济 中 的 化 工 .制药 .林业 RK , 轻 工 . 食 品 等 
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领域 都 要 用 到 干燥 技术 和 干燥 设备 ,同时 干燥 作业 又 是 能 
耗 大 ,并 且 直 接 与 环保 ,劳动 环境 和 劳动 强度 有 关 。 据 国外 
一 些 国家 的 统计 ,在 国民 经 济 建设 中 ,干燥 作业 所 消耗 的 能 
量 几 乎 占 国民 经 济 总 消耗 的 10%。 因 此 , 随 着 我 国 国 民 经 
济 建设 的 迅速 发 展 ,新 干燥 技术 和 设备 也 从 20 世纪 70 年代 
起 迅速 发 展 起 来 。 实 际 上 ,我 国 干燥 设备 的 生产 ,作为 一 个 
专业 化 行业 ,是 从 20 世纪 70 年 代 开 始 的 ,80 年 代 发 展 的 ， 
从 90 年 代 开 始 走向 成 熟 。 

近 十 年 来 ,我 国 干 燥 设 备 行 业 取得 了 长 足 的 发 展 。 首 
先 在 专业 生产 企业 的 数量 上 ,20 世纪 70 年 代 前 期 国 肉 从事 
于 燥 设 备 商品 化 生产 的 企业 仅 有 几 十 个 。 为 了 促进 本 行业 
的 发 展 ,在 80 年 代 前 期 由 上 海 华 元 干燥 设备 公司 .铁岭 精 
工 机 器 三 等 14 个 单位 在 上 海 成 立 了 干燥 设备 生产 协作 组 。 
此 后 ,以 江苏 ,浙江 为 中 心 的 干燥 设备 生产 企业 有 如 十 后 春 
敌 般 地 迅速 发 展 起 来 。80 年 代 中 期 ,生产 企业 总 数 已 达到 
300 余 家 ,干燥 设备 行业 的 交流 与 活动 开始 活 贱 。1989 年 由 
铁岭 精工 机 器 三 牵头 组 织 成 立 了 全 国 干 燥 设 备 行业 情报 
网 :开始 了 每 年 一 次 的 行业 信息 活动 ,并 在 铁岭 组 织 召 开 了 
首届 国际 (铁岭 ) 干 燥 技术 交流 会 。 国 际 干 燥 会 议 主 席 , 加 
拿 大 麦 吉水 大 学 教授 件 久 大 应 邀 到 会 并 做 了 学 术 交 流 报 
告 。1993 年 ,经 机 械 工 业 部 批准 正式 成 立 了 中 国 通用 机 械 
干燥 设备 专业 协会 。 首 批 会 员 77 个 ,至 1995 年 会 员 发 展 到 
117 个 ,其 中 有 大 专 院 校 .科研 院 所 14 个 ,形成 了 厂 一 教 一 
研 结 合 的 全 国 性 行业 组 织 ,行业 活动 开始 到 了 有 组 织 .有 领 
导 的 有 秩序 活动 。 

十 余年 来 ,干燥 行业 也 在 调整 中 不 断 充实 ,发 展 ,在 20 
世纪 70 .80 年 代 投 人 干燥 设备 生产 的 企业 中 ,在 调整 中 有 
许多 企业 ( 约 占 30% ) 转 产 或 停产 ,也 有 许多 企业 进入 干燥 
没 备 生 产 行列 。 现 有 企业 稳步 走向 成 熟 ,新 兴 企 业 在 吸收 
各 方面 经 验 的 前 提 下 ,逐步 充实 了 行业 队伍 。 经 过 10 年 的 
历程 ,全 国 从 事 干燥 设备 生 庆 并 各 自已 在 市 场 的 不 同 角 洲 
或 方面 占有 了 一 席 之 地 的 企业 约 在 400 个 以 上 ,并 昌 已 形 
成 了 以 铁岭 精工 机 械 有 限 公司 .常州 市 一 步 干 燥 设 备 厂 、 锡 
IRM TREE! .无 锡 市 昂 易 达 干燥 设备 厂 、 上 海 医用 
分 析 仪 器 厂 .上海 远东 制药 机 械 总 厂 .哈尔滨 东 宇 农业 机 械 
工程 和 有限 公司 .解放 军 三 四 一 九 工 厂 、 漠 博 真 空 设 备 厂 .三 
门 峡 金 巢 集团 化 机 公司 等 30 余 家 骨干 企业 为 龙头 的 行业 
队伍 ,行业 从 业 人 数 由 20 世纪 70 年 代 时 的 不 足 万 人 发 展 到 
现在 的 至 少 超过 5 万 人 。 

在 产品 与 技术 发 展 上 ,10 年 来 ,我 国 在 干燥 技术 与 产品 
开发 上 取得 了 突飞猛进 的 发 展 。 我 国 干燥 设备 商品 化 生产 
切 期 的 20 [Ев 70 年代 之 前 ,主要 产品 品种 是 各 种 类 型 的 烘 
干 箱 ,前 期 以 电热 干燥 箱 为 主 。70 年 代 后 大 量 生 产 热 风 循 
环 烘箱 ,在 效率 和 使 用 成 本 上 均 较 老式 的 电热 烘 干 箱 有 较 
大 优越 性 。 该 产品 在 制药 等 应 用 领域 至 今 还 在 应 用 。80 年 
代 初 铁岭 精工 机 器 厂 借 鉴 国外 较 先 进 的 振动 流 化 床 于 燥 机 
的 优点 ,开发 研制 成 功 我 国 自 己 生 产 的 第 一 代 同 类 产品 
一 一 GZQ 型 系列 振动 流 化 床 干 燥 机 ,为 粉 粒 体 物料 干燥 提 
供 了 理想 的 设备 。 该 产品 经 10 多 年 的 推广 使 用 ,现在 已 发 
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展 成 有 几 十 家 企业 生产 ,投放 市 场 累计 已 达 几 和 王 台 套 , 而 且 
根据 不 同 处 理 物料 要 求 , 扩 大 发 展 了 惰性 载体 流 化 床 .折返 
式 多 层 流 化 床 .粉碎 流 化 床 干 燥 机 .离心 流 化 床 于 燥 机 З. 
式 垂 直 ( 复 合 ) 振 动 流 化 床 干 燥 机 等 多 种 形式 的 同类 变型 广 
їй ,最 大 程度 地 扩大 了 该 设备 的 应 用 范围 ,延长 了 该 产品 的 
寿命 周期 。10 年 来 ,我 国生 产 的 干燥 设备 品种 主要 有 粮食 
HE FHL LR FHL .喷雾 干燥 机 等 十 几 个 品种 ,10 年 来 
由 于 引进 技术 消化 吸收 及 自行 研究 设计 ,现在 我 国生 产 的 
干燥 机 品种 已 达到 24 大 类 44 个 品种 ,其 中 通过 对 引进 技 
术 .设备 消化 吸收 已 完全 国产 化 并 已 成 熟 良 好 地 服务 于 国 
内 外 市 场 , 已 部 分 或 完全 实现 苦 代 进口 的 干燥 设备 产品 有 
旋转 内 蒸 干燥 机 .真空 冷冻 干燥 机 .振动 流 化 床 于 燥 机 E 
RA FEDL .压缩 空气 干燥 机 等 。 近 年 来 , 陋 板 面积 50 ~ 
100m 的 用 于 蔬菜 , 土 特产 品 十 燥 的 大 型 真空 冷冻 干燥 机 已 
经 成 功 地 投放 市 场 , 有 助 于 我 国 蔬菜 .香菇 、 人 参 REFIT 
特产 品 更 好 地 打 人 国际 市 场 ,为 国家 出 口 创汇 提供 了 装备 
保证 ;各 种 类 型 的 转 筹 干燥 机 ,特别 是 蒸发 量 每 小 时 10t 以 
上 的 大 规格 的 离心 式 喷雾 干燥 机 的 投产 ,缩小 了 我 国 对 此 
类 设备 生产 水 平 与 国外 的 差距 ,对 我 国 乳品 .饮料 等 行业 产 
品质 量 的 提高 和 产品 生产 能 力 的 提高 都 起 到 了 关键 性 作 
用 ;近年 来 ,由 于 我 国 干燥 设备 生产 企业 的 努力 ,各 种 型 式 
和 和 各 种 规格 的 粮食 烘 于 机 大 量 投放 市 场 ,产品 质量 也 已 良 
好 地 满足 国内 市 场 的 需求 ,在 近 几 年 世界 银行 为 我 国 投 资 
的 粮食 烘 干 贮备 贷款 项 目 和 国内 各 大 中 型 粮食 贮备 库 建设 
中 所 需 的 烘 干 设备 几乎 全 部 由 国产 设备 短 盖 ,国产 设备 为 
我 国 粮 食 迷 备 发 挥 了 重要 的 作用 。 我 国 干燥 设备 的 技术 发 
展 已 引起 普遍 关注 。 近 年 来 , 除 普 遍 采 用 的 燕 汽 十 燥 外 , 远 
红外 干燥 微波 干燥 技术 及 静电 干燥 技术 的 应 用 已 取得 可 
襄 进 展 和 成 果 , 具 有 对 有 热流 溶剂 财 路 循环 系统 的 喷雾 十 
燥 技 术 已 经 研究 成 功 , 这 对 提高 我 国 石化 工业 的 生产 效益 
将 有 明显 地 作用 和 意义 。 目 前 ,凡是 国际 上 生产 的 干 煤 设 
备 的 主要 产品 品种 ,我 国 已 基本 上 都 能 生产 ,其 产品 质量 和 
功能 也 已 与 国外 产品 相当 或 接近 。 但 在 某 些 方 面 我 们 与 国 
外 发 达 国 家 还 有 一 定 差距 。 主 要 差距 之 一 是 在 买方 市 场 的 
情况 下 ,生产 企业 的 精力 着 重 放 在 近期 市 场 需求 较 多 的 已 
经 成 熟 的 设备 制造 上 ,而 为 远 期 的 技术 贮备 投入 较 少 ;二 是 
在 产品 结构 上 ,重复 生产 一 些 热门 产品 的 企业 多 ,没有 统筹 
合理 地 分 工 , 时 有 盲 自 投 入 、 加 剧 内 部 竞争 。 在 企业 布局 
上 ,没有 形成 规模 经 济 , 全 行业 80% 以 上 的 企业 是 中 小 企 
业 ,缺乏 与 国外 一 些 大 公司 进行 部 争 的 能 力 。 在 地 区 分 布 
上 ,江苏 .浙江 的 干燥 设备 生产 厂 占 全 国生 产 企业 总 数 的 
50% ,而 西北 和 中 南 地 区 相对 很 少 ,甚至 在 江西 等 个 别 省 份 
至 今 尚未 掌握 有 同行 企业 ;其 三 ,在 产品 外 观 质量 .自动 化 
控制 水 平 及 可 靠 性 (特别 是 在 对 腐蚀 性 强 的 物料 干燥 所 需 
设备 ) 方 面 与 国外 产品 还 有 一 定 差距 ;其 四 是 在 产品 规格 
上 ,我 国 的 许多 产品 品种 还 是 从 中 小 型 为 主 ,而 大 规格 的 喷 
FTR .真空 冷冻 干燥 设备 等 产品 我 国 的 产量 仍 很 小 ;其 开 
是 我 国 的 干燥 设备 生产 还 没有 真正 形成 外 向 型 经 济 ,干燥 
设备 出 口 比 例 仅 占 国内 干燥 设备 总 产量 的 3% 左右 ,而 国外 


一 些 国家 (如 欧洲 的 丹麦 ) 干 燥 设 备 产品 主要 是 销 于 国外 。 

在 发 展 趋势 上 ,用 于 化 工 .制药 等 行业 的 干燥 设备 仍 以 
中 小 型 为 主 ,而 轻 工 、 土 特产 品 则 以 大 型 及 经 济 实用 型 为 
主 。 粮 食 干 燥 在 经 过 几 年 重点 装备 国有 大 中 型 粮食 贮备 库 
之 后 ,其 发 展 趋势 应 转向 村 镇 居民 等 需要 的 每 小 时 处 理 量 
St 以 下 的 小 型 粮食 烘 于 机 及 用 于 水 稻 、 大 豆 .种 子 处 理 的 烘 
二 机 。 干 燥 设 备 的 发 展 方 向 是 高 效 . 节 能 、 可 靠 性 好 、 自 控 
强度 高 。 在 市 场 发 展 方面 要 不 断 扩 大 国际 市 场 。 重 点 仍 要 
开拓 东南 亚 及 其 他 发 展 中 国家 ,但 也 要 争取 在 一 些 发 达 国 
家 扩大 我 国产 品 的 市 场 。 总 之 ,在 一 个 相当 长 时 期 内 ,干燥 
设备 将 会 继续 保持 其 良好 的 发 展 势头 ,而 轻 工 .食品 行业 所 
需 的 干燥 设备 会 喜欢 更 好 一 些 。 国 民 经 济 建设 在 不 断 发 
展 ,干燥 设备 的 生产 必然 与 之 相 适 应 地 发 展 。 

二 、2000 年 行业 概况 

(一 ) 生 产 发 展 情况 

2000 年 全 行业 生产 企业 总 数 约 在 400 个 左右 ,其 中 完成 
各 种 形式 改制 的 企业 占 20%。 生 产 企业 中 ,国有 企业 约 占 
10% ,私营 (民营 ) 企 业 占 10% ,其 余 为 股份 制 或 股份 合作 制 
企业 。2000 年 于 燥 设 备 行 业 协会 共有 会 员 单 位 70 个 ,其 中 
企业 64 个 ,大专 院 校 1 个 ,科研 院 所 5 个。 国内 干燥 设备 与 
技术 的 从 业 单 位 总 数 基 本 上 与 1999 年 持平 。 据 会 员 单 位 统 
计 , 年 内 从 业 人 数 为 13 808 人 。 其 中 ,500 人 以 上 的 企业 占 


22.2% ,100 人 以 上 的 企业 占 45% , 少 于 100 人 的 企业 占 33%, 

统计 43 个 会 员 企 业 ,2000 年 工业 总 产值 (当年 价 ) 为 
96 410 万 元 ,同比 增长 11% ,工业 总 产值 (不 变价 ) 为 97 904 万 
元 , 比 上 年 增长 14.48% ,其 中 产值 1 000 万 元 以 上 的 企业 占 
总 企业 数 的 61.1% ,产值 500 万 元 以 上 的 企业 占 68% ,产值 
200 万 元 以 上 的 企业 占 89% ,产值 100 ~ 200 万 元 之 间 的 企业 
Ңң 6% ;出 口交 货 值 2 810.7 万 元 ,同比 增长 56.6% ;工业 销售 
产值 87 946 万 元 ,同比 增长 8.5% ,其 中 销售 产值 1 000 万 元 
以 上 的 企业 占 55.7% ,500 万 元 以 上 的 企业 占 75% ,200 万 元 
以 上 企业 占 91.7% ;销售 收入 88 372 万 元 ,同比 增长 19.9%; 
销售 成 本 65 814 万 元 ,同比 增长 24% ;利润 总 额 为 3 674 万 元 ， 
同比 减少 17.5% ,其 中 利润 大 于 100 万 元 的 企业 占 总 企业 总 
数 的 25% ,利润 大 于 50 万 元 的 企业 占 47.2% ,利润 大 于 10 万 
元 的 企业 占 61.1% ,利润 在 0 ~ 10 万 元 之 间 的 微利 企业 占 
16.7% ,亏损 企业 占 19.4%, E EF FH 9.9% ;全 员 劳 动 生产 
Ж 18 706 元 /人 ,同比 增长 8.24%, 其 中 人 均 劳 动 生 产 率 在 
10 000 元 以 上 的 企业 占 3.4% , 低 于 人 均 劳 动产 率 10 000 元 的 
企业 占 26.5% ;工业 经 济 效益 综合 指数 按 统计 企业 数 平均 为 
78.1% , 比 上 年 下 降 32%. 2000 年 全 行业 工业 总 产值 (当年 
价 ) 约 为 183 000 万 元 ,全 行业 工业 销售 产值 169 800 万 元 。 
2000 年 干燥 设备 行业 部 分 骨干 重点 企业 产值 完成 情况 及 主 
要 经 济 指标 详 见 表 1、 表 2。 


表 1 2000 a 点 骨干 企业 产值 完成 情况 


工业 总 产值 (当年 从 | 
全 年 完成 上 年 完成 . 
(万 元 ) (万 元 ) 


铁岭 精工 机 械 有 限 公司 


т H 


= ]%&% E AYN 
ЖАВ Р 7 

上 海 远东 制药 机 械 厂 

上 海 医用 分 析 仪 器 厂 

蛤 尔 滨 东 字 农业 工程 机 械 公 司 
解放 军 三 四 -一 九 工厂 

江苏 星 轮 高 速 机 电 设 备 制造 公司 
浙江 龙 果 双 益 有 限 公司 

10 | 成 都 望 江 干燥 设备 厂 

11 | 浙江 尔 乐 干燥 设备 三 

12 | 辽宁 省 开源 立 达 集团 公司 

13 | 江苏 东台 食品 机 械 厂 

14 | 山东 天 力 干 燥 设 备 有 限 公 司 
15 | 锡山 市 林 洲 干燥 机 厂 

16 | uli FB HA FRE EY 


س D‏ ها ي м‏ © $ 





销售 产值 (当年 价 ) 
完成 % (PF) йа {万 元 ) 
5387 160.1 13 





表 2 2000 а 


л а ы 7436 
= [1&& З RAALA 4587 
常州 市 一 步 干 燥 设 备 厂 
上 海 远 东 制 药 机 械 厂 
上 海 医 用 分 析 仪 器 厂 





全 成 完成 i 为 上 年 | 全 年 完成 | 上 年 完成 | 为 上 年 | 全 年 完成 | 上 年 完成 | 为 上 年 
(万 元 ) (AL) | 完成 % | (万 元 ) (Лл) | 完成 % | (万 元 ) (Лл) | 完成 % 


105.4 









销售 成 本 利润 总 额 






3828 






97.8 
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哈尔滨 东 罕 农业 工程 机 械 公 司 
解放 军 三 四 -一 九 工厂 

江苏 星 轮 高 速 机 电 设备 制造 公司 
浙江 龙 果 双 益 有 限 公 司 

成 都 望 江 干 煤 没 备 厂 
浙江 尔 乐 干燥 设备 

辽宁 省 开 原 立 达 集 团 公 司 ， 
江苏 东台 食品 机 械 厂 

山东 天 力 于 燥 设 备 有 限 公司 
АКН TER BLI 

Ш RS TREN 


销售 收入 销售 成 本 
全 成 完成 | 上 年 完成 | 为 上 年 
《万 元 ) | (лж) 


101.6 
157.6 
{23.2 
43.2 
82.8 
267.5 
80.9 
124.0 
103.0 
81.2 
195.6 


干燥 设备 行业 部 分 会 员 单 位 2000 年 工业 总 产值 (不 变价 ) 





(8) 














表 3 2000 年 干燥 设备 行业 部 分 企业 工业 总 产值 排序 


企 п Ж 产值 ( 方 元 ) 
承德 输送 集团 公司 

铁岭 精工 机 械 有 限 公司 
БЕЯ h FJ Л ДА) 
ГЗК RAILA s) 
浙江 真空 设备 有 限 公司 
Т.Ж MRS RIT 
锡山 市 林 洲 干燥 机 广 

淄博 真空 设备 三 有 限 公司 
浙江 和 尔 乐 干燥 设备 广 

无 锡 市 昂 易 达 干燥 设备 广 
LRRD TREK E Ê RA Fl 
辽宁 开 原 立 达 集团 公司 
RETA FARE LEL 
东台 市 食品 机 械 凡 

Л Р ET 
ЕАУ ВГ ЯЕ 
НКТ TREN 
江苏 星 轮 高 速 机 电 设备 制造 公司 
成 都 望 江 干燥 器 上 
哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 公司 
阿 城 机 械 工 业 有 限 公司 





(二 ) 市 场 及 销售 

干燥 设备 行业 的 生产 企业 经 过 一 段 时 间 的 改革 E, 
队伍 逐步 趋 于 稳定 ,大 上 大 下 的 局 面 开始 改变 。 在 市 场 经 
济 的 竞争 环境 下 ,适应 市 场 发 展 的 企业 得 到 了 保存 和 发 展 ， 
1/2 以 上 企业 都 各 自 占 有 自己 具有 较 稳 定 份 额 的 市 场 领 域 。 
2000 年 干燥 设备 的 市 场 仍 处 于 稳定 发 展 的 趋势 ,而 且 在 逐 
渐 走 向 成 熟 。 根 据 干 煤 设 备 的 应 用 基本 处 于 技艺 的 状况 这 
一 特点 ,生产 企业 针对 各 自 不 同 的 市 场 领域 发 挥 各 自 的 专 
长 和 优势 ,扩大 市 场 范围 ,从 而 不 断 使 产品 市 场 获 得 巩固 和 
发 展 。 比 如 , 辐 是 喷雾 干燥 机 ,无 锡 市 昂 益 达 于 燥 设 备 厂 善 
眼 于 磁性 材料 干燥 应 用 领域 的 发 展 , 而 浙江 尔 乐 干燥 设备 
厂 却 在 染料 行业 应 用 领域 注重 开发 市 场 , 因 此 ,和 干燥 设备 的 
市 场 虽 也 星 较 强 的 竞争 ,但 市 场 的 潜力 应 是 较 大 的 。 国 内 
市 场 的 销售 额 2000 年 比 上 年 增长 8.5% ,从 全 行业 看 2000 





150 ° 2002 中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 











利润 总 额 

上 年 完成 | 为 上 年 | 全 年 完成 为 上 年 

(万 元 ) FE IR 9% 

72.6 

5.5 

206.0 

205.2 

191.7 

503.0 

79.1 

149.4 

29.7 

72.5 

2002.0 

排序 见 表 3. 

тт екан FROTI 
2 | 重庆 广 厦 寺 燥 设 备 厂 1 150 
解放 军 三 四 一 外 工厂 1 143 
江苏 常州 市 振兴 干燥 设备 厂 1 058 
常州 市 明星 干燥 设备 广 800 
无 锡 海江 干燥 成 套 设 备 有 限 公司 780 
杭州 钱 江 食品 机 械 广 749 
HIL JE ХХ йд Н] 736 
LEM УИА ЮГ 655 
无 锡 华 化 散热 器 三 643 
їз Ж ©; Т.Ч Г 576 
ра JI} E ТТ. Б HL BR # A А] 531 
福州 三 发 干燥 设备 公司 494 
E RMSE RI 426 
LAN RS RHA н] 382 
沈阳 兴 华 干燥 设备 三 380 
四 川 雷鸣 机 械 制 造 公司 300 
苏州 吴县 自立 化 工 设备 公司 300 
ТУЖАТ АЈ 290 
浙江 嘉兴 电热 器 厂 187 
大 连 干燥 设备 厂 160 
佳木斯 北方 供 和 干 设备 制造 厂 58.45 


年 干燥 设备 的 国内 销售 情况 仍 处 于 较 好 状态 。 仅 据 干燥 协 
会 会 员 报表 单位 汇总 的 年 销售 总 额 为 92 091 Б, EL 1: fF 
增长 24.9%. НН. 销售 收入 大 于 1 000 万 元 的 企业 占 
52.7% , 比 上 年 增加 15% ,销售 收入 大 于 500 万 元 的 企业 占 
67% , 比 上 年 增加 2% ,销售 收入 大 于 100 万 元 的 企业 占 
100%. 干燥 设备 行业 2000 年 度 产 品 出 口 额 比 上 年 间 期 增 
长 近 一 倍 。 据 统计 在 册 的 干燥 协会 会 员 单 位 出 口 销售 额 汇 
总 总 额 为 2791 万 元 , 比 上 年 增长 30%. 出口 国家 除 发 展 中 
国家 外 ,开始 向 发 达 国 家 ,如 美国 .日 本 等 国 出 口 。 有 产品 
出 口 企业 已 由 原来 的 几 家 发 展 到 17 家 ( 指 行业 协会 会 员 单 
位 ), 占 生产 企业 总 数 的 28 % , 比 上 年 增加 21% 。 

2000 年 度 于 燥 设 备 行业 销 售 收 入 前 10 名 企业 详 见 表 
4,2000 年 干燥 设备 行业 出 口 前 十 名 企业 详 见 表 5。 


ү! 


表 4 2000 年 干燥 设备 行业 销售 收入 前 10 名 企业 





承德 输送 机 有 限 责 任 公 司 16219 











| 
2 | 铁岭 精工 机 械 有 限 公 司 7436 
3 上 海 远 东 制 药 机 械 总 广 4906 
4 ETT 4 ЖЖ ИНЕ, 2 Н] 4586 
5 | 浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 4236 
6 | 锡山 市 林 洲 干燥 机 三 3600 
7 | 淄博 真空 设备 三 有 限 公 司 3396 
8 | 辽宁 开 原 立 达 ( 集 团 ) 公 司 3246 
9 | 江苏 省 范 群 于 燥 设 备 广 3058 









无 锡 市 昂 益 达 干 燥 设 备 厂 


Ф 





表 5 2000 = FER ТУШ ОВТ 10 名 企业 






出 口 额 


企业 名 Ж 
(万 元 ) 


序号 

















1 常州 市 一 步 干燥 设备 厂 

2 上 哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 公司 265 
3 上 海 远 东 制 药 机 械 总 三 239 
4 浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 200 
5 上 海 医 用 分 析 仪 器 厂 150 
6 东台 食品 机 械 ) 128 
7 重庆 广 厦 干 燥 设 备 工 程 公 司 119 
8 锡山 市 林 洲 于 燥 机 厂 90 
9 江阴 市 干燥 成 套 设 备 厂 82 









常州 市 长 江干 燥 设备 三 





© 





(三 ) 新 产品 

2000 年 干燥 设备 行业 在 新 产品 开发 上 主要 是 对 1999 
年 已 启动 的 项 目的 完成 及 推广 应 用 ,其 中 ,杭州 钱 江 食品 厂 
与 浙江 工业 大 学 合作 实施 的 流 化 床 喷雾 造 粒 干燥 机 进入 完 
善 和 成 熟 推广 阶段 ,对 较 大 颗粒 尿素 的 喷雾 流 化 造 粒 已 获 
成 功 ; 上 海 近 东 制 药 机 械 总 厂 及 上 海 医用 分 析 仪 器 厂 等 在 
真空 冷冻 干燥 机 的 功能 开发 及 产品 水 平 赶 超 国 际 水 平 的 新 
产品 开发 上 已 重点 起 步 ;武汉 化 工学 院 在 撞击 流 干 燥 技 术 
应 用 的 新 产品 研制 ;内 蒙古 大 学 在 静电 干燥 设备 开发 上 已 
有 可 襄 进 展 ; 上 海 交 通 大 学 在 有 机 溶剂 闭 循 环 系 统 开发 上 
已 获得 成 功 并 开始 推广 应 用 。 

(四 ) 质 量 及 质量 管理 

以 质量 求生 存 , 求 发 展 已 愈 来 鳃 得 到 本 行业 生产 企业 
的 重视 。 在 一 些 主要 产品 的 主线 性 能 指标 上 ,我 国 干燥 设 
备 记 品 已 与 国外 同类 产品 接近 ,因此 ,通过 贯彻 1809000 标 
准 , 全 面 加 强 提高 我 国 干燥 设备 行业 生产 企业 的 质量 保证 
体系 水 平 ,力争 尽早 使 我 国 干燥 设备 产品 质量 全 面 达 到 或 
超过 国际 先进 水 平 已 开始 引起 普 凯 重视 ,截止 至 2000 年 
XK , 仅 干 燥 协 会 会 员 单 位 中 已 通过 1509000 认证 验收 或 正在 
进行 验收 的 企业 已 有 14 个 , 比 上 年 增加 一 倍 , 此 项 工作 已 
由 大 中 型 企业 扩展 到 小 型 甚至 民营 企业 。 通 过 对 于 爆 设 备 
行业 协会 推荐 产品 的 复审 可 知 , 本 行业 主要 产品 在 用 户 中 
保持 了 较 好 的 信誉 ,用 户 对 我 国 干燥 设备 产品 的 应 用 质量 
是 予以 认可 的 。 

(五 ) 管 理 及 改革 


干燥 设备 行业 生产 企业 的 改革 改制 步伐 正在 加 快 。 
2000 年 , 仅 干燥 设备 行业 协会 会 员 单 位 实施 完成 改制 的 就 
有 14 个 , 占 企 业 总 数 的 21.9% ,其 中 国有 企业 改制 的 6 个 
(股份 制 2 个 ,公司 制 3 个 ,破产 重组 1 个 ); 原 集体 企业 改制 
为 私有 (民营 ) 的 8 个 。 

现代 化 企业 管理 在 深入 贯彻 。 计 算 机 管理 普遍 得 到 企 
业 关 注 ,2000 年 干燥 设备 行业 协会 的 计算 机 信息 网 站 正式 
建立 并 开始 工作 (网 址 :WWW.CHINADRYING.COM)。 干燥 
设备 行业 不 少 成 员 单 位 已 正式 加 入 该 网 站 ,网 站 已 开始 在 
信息 交流 .开发 干燥 设备 产品 市 场 等 方面 发 挥 积极 作用 。 

[ 扒 稿 人 :中 国 通用 机 械 干 燥 设 备 行业 协会 赵 健 审 
稿 人 :中 国 通 用 机 械 于 燥 设 备 行业 协会 田 振 山 】 





一 \ 减 变速 机 行业 协会 发 展 概况 

1932 年 , 摆 线 减速 机 在 德国 发 明 问 记 ,后 又 转移 到 日 
本 ,由 住友 财团 生产 经 营 。 由 于 这 种 产品 具有 优良 的 性 能 ， 
二 战 以 后 有 了 长 足 的 发 展 ,在 美国 和 前 苏联 也 有 这 类 产品 
EJ EF. REF 20 世纪 60 年 代 由 天 津 减 速 机 总 厂 开 发 
研制 ,随后 上 海 .大 连 、 苏州 等 地 三 家 也 相继 参与 。 这 个 产 
品 同时 也 受到 国家 和 和 机械 部 工业 的 重视 ,在 重庆 . 秦 川 母 机 
厂 的 大 力 文 持 下 ,人 研制 出 生产 摆 线 减速 机 中 摆 线 轮 的 二 种 
关键 设备 。 其 他 零件 的 关键 设备 及 专机 也 由 天 津 减速 机 厂 
等 单位 研制 成 功 。 从 而 具备 了 在 国内 自主 生产 的 条 件 。 在 
20 Ж 60 年 代 和 70 年代 之 间 , 机 械 工 业 部 组 成 了 这 个 产 
品 的 “标准 化 "工作 组 ,使 国内 一 些 广 家 联系 到 一 起 ,成 为 搜 
线 减 速 机 行业 协会 的 基础 积 前 身 ( 同 时 也 开展 了 一 些 行业 
质量 检查 )。 到 了 20 世纪 80 年 代 , 当 国内 出 现 “ 协 会 "这 个 
形式 的 时 候 , 国 内 互相 联系 的 一 些 厂家 以 天 津 减速 机 总 厂 
为 首 ,自发 的 组 织 起 来 ,并 经 原 机 械 电 子 工业 部 .民政 部 .中 
国 通 用 机 械 工业 协会 批准 ,于 1988 年 正式 成 立 了 中 国 通用 
机 械 摆 线 减速 机 行业 协会 。 有 会 员 单 位 37 个。 

1989 年 以 前 在 国内 市 场 上 少量 出 现 了 机 械 无 级 变速 
髓 , 它 又 分 为 转 辟 式 、 齿 链 式 、 白 威 尔 等 形式 。 随 着 生产 三 
的 增加 ,他 们 同 摆 线 减 速 机 行业 协会 联系 ,协会 于 1991 年 
在 佛山 召开 了 机 械 无 级 变速 器 生产 广 家 联谊 会 。 在 与 这 些 
厂家 进行 多 次 交流 及 他 们 提出 申请 入 会 的 同时 ,由 于 市 场 
快速 发 展 ,方方面面 的 需要 ,协会 内 的 会 员 单位 进行 了 产品 
结构 调整 , 除 主 导 产 品 摆 线 减速 机 以 外 又 增加 了 机械 无 级 
变速 器 各 种 齿轮 减速 机 和 深 简 类 产品 。 协 会 外 生产 上 述 产 
品 的 企业 也 对 协会 提出 申请 入 会 的 要 求 。 针 对 这 种 情况 原 
摆 线 减速 机 行业 协会 的 理事 长 召开 了 理事 会 ,决定 请 求 原 
机 械 工 业 部 .中 国 通用 机 械 工业 协会 将 摆 线 减速 机 行业 协 
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会 更 名 为 中 国 通用 机 械 减 变速 机 行业 协会 。1992 年 经 原 机 
械 电子 工业 部 .民政 部 .中国 通用 机 械 工 业 协 会 批准 同意 。 

协会 的 会 员 单位 分 别 来 自 原 机 械 工 业 部 .化 工 部 .建设 
部 .农业 部 .民政 部 .国家 医药 总 局 .轻工业 部 . 治 金 部 .纺织 
部 9 个 国家 部 局 。 分 布 在 黑龙 江 .辽宁 . 河北、 天津、 山东 、 
江苏 、 上 海 .浙江 .福建 .陕西 四川. 江西 .广东 广西 等 14 
个 省 ,市 .自治 区 。 它 是 跨 地 区 . 跨 部 门 .综合 性 的 全 国 减 变 
速 机 行业 组 织 。 

减 变速 机 行业 协会 ,会 员 单位 由 原来 的 37 个 发 展 到 63 
个 ,产品 产量 由 15 万 台 发 展 到 42 万 台 ,销售 收入 由 3.2 亿 
元 发 展 到 14.8 亿 元 ,出 口 发 展 到 1.6 亿 元 。 与 此 同时 非 会 
员 单 位 也 发 展 到 290 多 个 ,外 资 企 业 8 个。 这 说 明 市 场 发 生 
了 深刻 的 变化 ,在 激烈 的 市 场 竞争 中 ,协会 成 员 厂 也 发 生 了 
深刻 的 变化 ,并 得 到 长 足 的 发 展 。 

二 .2000 年 减 变 速 机 行业 概况 

1. 生产 发 展 情况 

2000 年 中 国 减 变速 机 行业 协会 共有 会 员 企 业 63 个 , 生 
产 厂 家 60 个 。 其 中 隶属 机 械 系 统 企业 20 个 ,化 工 .民政 、 轻 
工 .农业 等 系统 和 部 门 的 会 员 企 业 40 个 。 根 据 47 个 会 员 企 


业 统 计 , 现 有 职工 14 379 人 ,其 中 工程 技术 人 员 1 445 Л; 
定 资产 (原价 )72 976 万 元 ,增加 了 近 3 售 ; 净 值 增加 了 4.2 
音 。 到 2000 年 主要 生产 设备 4 521 台 , 其 中 金属 切削 机 床 
4 090 台 ,锻压 设备 195 台 ,数控 机 床 236 台 。 以 天 津 减速 机 
总 厂 为 例 ,技术 装备 有 全 自动 FMS 柔性 制造 系统 顺 条 ;CNC 
自动 强力 成 型 磨 齿 机 和 坐标 磨床 ;数控 外 圆 磨床 ;数控 车 
床 ; 无 氧化 多 用 炉 生 产 线 ; 渗 碳 炉 辉 光 离子 氮 化 炉 ; 高 频 注 
火 以 及 三 坐标 测 最 仪 全 自动 CNC RRR ARARA; E FH 
探伤 仪 ;齿轮 检测 设备 ; 测 长 仪 ;万 能 工具 显微镜 ;齿轮 整体 
误差 测量 仪 ;材料 拉 伸 试验 机 等 。 还 有 德国 CW800 Eak e 
铣 加 工 中 心 ;ZSTZ - 10 磨 齿 机 ;PFSU1600 ЖА RA ERM FE 
仪 等 。 具 有 国际 一 流水 平 的 高 科技 加 工 制造 设备 。 行 业 的 
职工 人 数 .工资 总 额 详 见 表 1。 

2000 年 根据 47 个 企业 统计 ,完成 工业 总 产值 (不 变价 ) 
149 529 万 元 , 比 上 年 增长 9.78%; 完 成 十 业 总 产值 (当年 
价 )152 813 万 元 , 比 上 年 增长 11.5% ;工业 增加 值 37 325.2 
万 元 , 比 上 年 增长 14.4 免 ;利润 总 额 326.4 万 元 , 比 上 年 减 
少 1.8%。 全 行业 企业 基本 情况 见 表 2。 全 行业 工业 总 产值 
前 10 名 的 企业 见 表 3。 


R1 2000 年 减 变速 机 行业 协会 部 分 会 员 企 业 职 工人 数 、 工 资 总 额 












工人 与 学 徙 工程 技术 人 员 
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R2 减 变速 机 行业 企业 2000 年 基本 情况 


工业 总 产值 





产品 销售 利 润 


企业 数 当年 价 不 变价 比 上 年 Ш A 税金 及 附加 4 ой 
(万 元 ) (万 元 ) 增长 % (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 
年 末 固定 资产 流动 资产 流动 负债 н а, 
所 有 者 权益 | еп 
原 价 净 值 合 计 平均 余额 合 计 平均 余 _ _ 
(万 元 ) (元 /人 ) 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 


表 3 2000 年 减 变速 机 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 










江苏 省 泰兴 减速 机 三 (集团 ) 
江苏 省 泰州 市 琼 花 传 动机 械 总 厂 
广东 星光 机 电 有 限 公司 

江苏 省 泰隆 减速 机 集团 公 瑟 

天 津 减速 机 总 厂 


通过 分 析 47 个 企业 的 统计 报表 ,2000 年 减速 机 全 行业 
的 经 济 形势 在 1999 年 回升 的 基础 上 更 有 了 好 转 。 主 要 经 
济 指标 除 利润 总 额 略 有 下 降 外 ,其 余 均 达到 历史 最 高 水 平 。 
据 行业 协会 调查 ,2000 年 60 个 企业 中 有 54 个 企业 利润 总 
额 有 不 同 程度 的 提高 或 持平 ,亏损 企业 有 6 个 。 

亏损 企业 2000 年 虽 有 所 变化 ,但 整个 行业 亏损 面 没有 
减少 ,亏损 总 额 却 有 增加 。1999 年 机 械 系 统 外 有 4 个 企业 
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工业 总 产值 




















(万 元 ) 
广东 江门 电机 股份 有 限 公 司 9047 
山东 淄博 博 机 集团 总 公司 6276 
杭州 减速 机 厂 4161 
浙江 通力 变速 机 械 有 限 公司 3503 


武进 市 牛 塘 特 种 轴承 三 3240 





亏损 ,2000 年 其 中 2 个 企业 已 扭亏 为 鳃 ,亏损 数 减少 50% ; 
而 机 械 系 统 内 1999 年 只 有 2 个 亏损 ,2000 年 增加 到 4 个 ,元 
损 数 增加 50%. 1999 年 行业 6 个 企业 共 亏 损 175.6 万 元 ， 
2000 年 6 个 企业 亏损 320.5 万 元 ,同比 增长 82.5%。 

2. 产品 分 类 及 产量 

(1) 产 品 分 类 。 为 了 适应 市 场 的 需要 ,协会 成 员 厂 加 速 
了 产品 的 开发 ,进行 了 减 变 机 产品 结构 的 调整 。 从 原来 单 


一 产品 发 展 成 五 大 类 产品 。 

1]) 搜 线 减 速 机 类 。 产 品 有 更 新 换代 的 X8000 系列 捆 线 
减速 机 X,B 系列 摆 线 减速 机 、 微 型 摆 线 减速 机 .精密 铸 锁 
微型 摆 线 减速 机 ,. 非 标 摆 线 减速 机 。 摆 线 减 速 机 是 一 种 应 
用 行星 传动 原理 ,采用 摆 线 针 齿 哮 合 ,设计 先进 结构 新 颖 
的 减速 机 构 。 它 可 以 广泛 应 用 于 各 种 传动 机 构 。 它 的 传动 
装置 可 分 三 部 份 :输入 部 份 .减速 部 份 、. 输 出 部 份 。 它 有 优 
ЖЁН ЙҮ да, ,传动 比 大 :一 级 减速 机 传动 比 为 116 ~ 1/87; ZR 
减速 机 传动 比 为 1/99 ~ 1/5 133 :三 级 传动 比 为 115 841 ~ 17 
658 503. 传动 效率 高 :由 于 该 机 路 合 部 位 采用 了 滚动 员 合 ， 
平均 效率 可 达 90% 以 上 。 体 积 小 .重量 轻 : 由 于 设计 采用 行 
星 传 动 原理 ,输入 和 输出 同 在 一 条 轴线 且 与 电机 直 联 ,所 以 
结构 紧凑 ,体积 小 .重量 轻 。 故 障 少 .寿命 长 :由 于 采用 滚动 
路 合 ,路 合 件 的 材质 使 用 轴承 钢 ,传动 过 程 中 采用 多 齿 哮 
合 , 所 以 传动 过 程 中 不 但 运转 平稳 可 靠 而 且 具 有 过 载 能 力 
强 , 耐 冲击 。 由 于 惯性 力矩 小 ,适用 于 起 动 频繁 和 正 反 转 。 
拆 装 简单 便于 维修 。 

摆 线 减速 机 的 技术 规格 分 一 级 减速 ,二 级 减速 ,三 级 减 
速 3 种 型 式 。 在 一 级 中 有 13 种 机 型 , 即 0.1.2.3.4.5.6.7、 
8.9.10.11.12。 二 级 中 有 12 种 机 型 , 即 00 .20 .42 .53 .63 74, 
84 .85 .95 .106 .117 128。 三 级 中 有 8 种 机 型 , 即 420,742, 
842 .853 .953 „1063 .1174 、128$。 传 动 比 为 :一 级 减速 传动 比 
有 6.9、11、17 .21、23 .25.29 .35 .43 .47、.59 .71 .87; 二 级 减速 的 
{ê Zl EE Æ 99.121. 187.289 .319 .385 .473 .493 ‚595 ‚649,731, 
841 .1003 .1225 1505 .1849 .2065 .2537 , 3045 , 3481 .5133 ; 三 级 
减速 的 传动 比 有 5841 ~ 658503 

摆 线 减速 机 输入 功率 0.09 ~ 75kW, 

摆 线 减速 机 的 结构 型 分 卧 式 ZA MK Rh E 、 直 联 型 四 
种 ,其 安装 型 式 有 32 种 。 

更 新 换代 的 X8000 摆 线 减速 机 系列 中 单 级 减速 产品 有 
27 种 机 型 ,18 种 传动 比 ,功率 等 级 0.09 ~ 173kW ,输出 转手 6 
~ 60 000N'm, 是 具有 国际 先进 水 平 的 品种 。 

2) 机 械 无 级 变速 类 。 有 MB、JWB.、YMT 三 个 系列 转 辟 
行星 机 械 无 级 变速 机 ; 齿 链 式 机 械 无 级 变速 机 ;和 白 威 尔 无 级 
变速 机 。 新 开发 出 CV 差 动 封闭 无 级 变速 机 ;MBK 行星 差 
动 巨 级 变速 机 ; 带 数 显 全 自动 调 速 变 减速 机 ;MBN ЖЖ FF FT 
无 级 变速 机 。 

MB 转 臂 行星 无 级 变速 机 结构 简单 紧 竣 ,操作 方便 , 受 力 
均匀 , 调 速 灵敏 度 高 ,传动 平稳 ,承载 能 力 强 。 它 的 性 能 特点 
是 高 强度 。 在 受到 冲击 载荷 或 主机 逆转 时 ,能 精确 传动 ,无 
后 坐 力 ,具有 足够 强度 。 其 输出 扭矩 一 转速 特性 曲线 是 硬 特 
人 性。 变速 范围 大 ,为 1/5。 输 出 速 比 可 在 1:1.45 ~ 1:7.25 之 
间 任 意 变化 。 调 速 精度 高 ,为 0.5 ~1 转 。 和 性 能 稳定 ,接触 和 
润滑 良好 ,运行 平稳 ,噪声 低 , 无 附加 轴 同 力 ,寿命 长 。 组 合 
能 力 强 ,本 机 能 与 摆 线 减速 机 .齿轮 减速 机 、 蜗 轮 蜗杆 减速 机 
联结 实现 低速 无 级 变速 ,因此 有 广泛 的 适应 性 。 

转 辟 行星 机 械 无 级 变速 机 的 基准 型 型 号 有 02 .04 .07、 
15 .22 .40 .55 .75。 输 和 功率 0.18 .0.37 .0.55 .0.75 .1.1、1.5、 
2.234.5.5.7.SkW。 调 速 范围 在 200 ~ 1000r/min 22 [8] o 








除了 基本 型 以 外 ,无 级 变速 如 能 广泛 地 同 多 种 减速 机 组 
合 。 它 可 以 局 了 种 以 上 的 蜗轮 减速 机 型 共 约 70 种 以 上 的 速 
比 组 合成 变速 范围 :2.5 ~ 12.5.3.3 ~ 16.5.4~20.5~25.6~ 
30.8 ~ 40.10 ~ 50.13 ~ 65,20 ~ 100.26 ~ 130r/min。 其 功率 在 
0.18~4kW。 它 还 可 以 同 4 种 以 上 和 斜 齿 一 蜗杆 蜗轮 减速 机 机 
型 共 约 65 种 以 上 速 比 组 合成 0.88 ~4,4 至 22~110 共 90 多 
种 输出 转速 (min)。 输 入 功率 有 0.12.0.18.0.25.0.37.0.55. 
0.75.1.1.1.5.2.23.4.5.$.7.SkW。 它 同一 .二 .三 级 3 种 机 型 
齿轮 减速 机 组 合成 10 种 以 上 速 比 ,其 调 速 范围 为 80 ~ 400 .60 
~ 300 .40 ~ 200 25 ~ 125,18 ~ 90,15 ~ 75,12 ~ 60,10 ~ 50r/mins 
E [FÎ X2 .X3 .X4 XS 、X6 、X8 、X9 .X10 共 8 种 机 型 单 级 摆 线 减速 
机 和 X32、X42、X53 ‚ X63 , X84, X95 Ж 6 种 机 型 双 级 摆 线 减速 
机 组 合 , 达 到 108 种 速 比 以 上 , 调 速 范围 0.133 ~ 0.66 至 18 -~ 
90r/min ZIR] ,也 达 108 种 以 上 。 

3) 齿 轮 类 减速 机 。 有 ZQ ,JZQ 型 圆柱 齿轮 减速 机 ;XJL fT 
星 齿轮 减速 机 ;自动 扶梯 电 引 机 ;汽车 检测 专用 减速 机 ;ZY75 
~ 300 ,ZJ63 ~ 630 型 轴 装 式 硬 齿 面 减速 机 ;TCJ100 ~ 400 Ж 
轮 减 速 机 ;TX25 ~ 160 立 式 行星 齿轮 减速 机 ;JWY SZJ 型 单 螺 
FF . 双 螺 杆 挤 出 专用 齿轮 箱 ;QJ14 ~ 1000 型 .ZQA250 ~ 1000 型 
起 重用 齿轮 减速 机 ;ZD100 ~ 1650 型 圆柱 齿轮 减速 机 ;NAD200 
~2000 .NGW 进行 星 齿 轮 减 速 机 ;DBY .DCY160 ~ 560 型 圆锥 
圆柱 齿轮 减速 机 ;ZDY 、ZLX 、ZSY80 ~ 710 型 硬 齿 面 圆柱 齿轮 
减速 机 ;TK 齿轮 一 伞 齿 减速 电机 ;齿轮 一 蜗轮 减速 电机 
TP80 一 710 多 边 安 装 垂 直 轴 和 硬 肯 面 减速 机 ;TR 齿轮 减速 电 
机 ;TF 轴 装 式 齿轮 减速 电机 ;R 系列 斜 齿 硬 齿 面 减 速 机 ;K Ж 
列 螺旋 锥 齿轮 减速 机 ;上 系列 平行 轴 斜 齿轮 减速 机 。 

为 了 适应 市 场 的 需要 ,在 上 册 轮 类 中 开发 的 产品 品种 十 
分 繁多 , 既 有 通用 性 的 也 有 专业 性 的 。 性 能 ,型 号 以 及 技术 
参数 叙述 更 为 繁杂 , 故 不 作 进 一 步 表 述 。 

4) HA FE ,蜗杆 减速 机 类 。 此 类 减速 机 有 圆 弧 齿 圆 柱 蜗 
杆 减 速 机 .TS 系列 齿轮 蜗轮 减速 机 . 圆 听 齿 蜗杆 减速 机 。 

WP 系列 有 4 种 联接 形式 :S$ 型 为 普通 轴 伸 式 联 接 ;SF 
型 为 轴 伸 法 兰 联接 ;SA 型 为 轴 装 式 联接 ;SAF 为 轴 装 法 兰 式 
联接 。 它 的 安装 形式 :SA 及 SAF 型 有 WI 、W2 W3 、W4 1.12 
六 种 ;SF 型 有 FW、LW2 LW3 .FF2 .L412 13 14 MR. 

其 具体 规格 见 表 4。 

机 型 号 在 S.SF、SA、SAF 四 种 中 分 别 有 32,42,52 62,72, 
82 .92 七 种 。 见 表 5。 

另外 还 有 53 种 型 号 的 WP 系列 蜗轮 减速 机 

5) 滚 简 类 。 有 WD RAE SIR E T 型 油 浸 式 电 
J f .TJ 型 从 动 滚 简 ‚Еа ЖЕ) BJ А, E 3J Е ‚Л, ОЙ IE x 
电动 滚 简 . 重 载 钢轨 输送 滚筒 FI RR XK IRE . 卷 扬 滚 简 、 
双 层 简体 电动 滚筒 .简体 带 V 型 槽 电动 滚 简 . 链 轮 输送 机 滚 
简 .钢管 输送 机 滚 简 、. 锥 形 滚 简 、 板 条 状 滚 简 、 螺旋 输送 滚 
简单 相 电 动机 深 简 .无 级 调 速 电动 滚 简 、TDY75 型 油 冷 式 
电动 滚 简 .DYI 移 动 油 冷 式 电动 深 简 ЙЕ А, BER Î 

和 J 型 电动 滚 简 是 从 丹麦 JOKI 公司 引进 ,具有 国际 先进 
水 平 。WD 型 是 在 到 型 基础 上 开发 的 新 产品 ,IJ 型 从 动 滚 
算是 Т] 型 的 配套 产品 。 
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54 WP 系列 蜗轮 减速 机 规格 






























































































































эсле 
E 

52 13.36 ~ 87.13 36 56 ~ 251 

0.75 62 42.4 ~ 192.7 25 154 ~ 251 
| 72 114.2~241.4 15 358 ~ 972 
205 ~ 277 10 613 ~ 1 187 

Т 7 

7.8 ~ 15.14 13 48 ~ 93 

27.03 ~ 241.4 23 154 ~ 431 
ET 
1-260 

5 机 型 号 S.SF、SA、SAF 规格 
Ме 

зааж [эш 
92 13 207.6 ~ 300 1 330 ~ 2 750 

52 10 8.22 ~ 13.36 99 ~ 160 

62 33 8.68 ~ 44.78 _ | 107 - 459 

90 1746 
TE 

— 652 
82 23 34 ~ 148 535 ~ 1 762 
92 22 55 ~ 182.4 1 167 ~ 3 116 

72 33 7.18 ~ 34.45 224 ~ 904 

5.5 82 26 9.9 52 318 ~ 1 399 
92 24 36.64 ~ 136.8 1 100 ~ 3 374 

E 

5 82 | 6 O O 8.77 ~ 11.9 708 ~ 964 
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TJ 型 电动 滚 简 的 功率 .速度 .直径 . 简 宽 采用 国际 标准 ， 电机 一 般 采用 B 级 绝缘 ,允许 最 高 温度 为 SOC. MEAP F 
均 符 合 ISO 标准 和 ТЕС 标准 。 它 的 结构 先进 ,电机 采用 直接 特殊 需要 ,可 采用 下 级 或 日 级 ,其 允许 温 升 可 达 1009 或 
油 冷 式 ,冷却 .散热 效果 好 。 齿 轮 及 轴 采 用 优质 合金 钢 制 125% 。 凡 功率 大 于 或 等 于 11kW 的 电动 滚 简 ,在 电机 定子 
造 ,前 轴 及 后 轴 和 镀铬 , 防 锈 .防腐 , 可 延长 使 用 寿命 。 传 动 平 ”绕组 中 均 装 有 热 保 护 装 置 ,规格 见 表 6. 
稳 .噪音 低 ,一 般 低 于 75dB。 允 许 温 升 高 ,TJ 型 电动 滚 简 的 


表 6 TI 型 电动 滚 简 规 格 


ЖИА Хх 而 式 功 率 带 速 最 小 简 宽 最 大 简 宽 
直径 (mm) (kW) {m/s} (mm) (mm) 











0.225 0.50 250 750 
0.25 0.20,0.25 950 
135 on 25 |0205 | 
0.37 0.32,0.40,0.50 950 
0.55 0.63 ,0.80, 1.00 950 
0.10,0.13,0.16,0.20 
0.25 400 950 
0.25,0.32,0.40,0.50 
0.13,0.16,0.20,0.25,0.32 
0.37 950 
$160 11TL 0.40,0.50,0.63,0.80,1.00 


0.25,0.32,0.40,0.50 

0.75 400 950 
0.63,0.80,1.00 
0.40,0.50,0.63,0.80 

1.10 400 950 
1.00,1.25,1.60,2.00 


0.13,0.16,0.20,0.25,0.32 

0.25 400 950 
0.40 0.50,0.63 
0.16,0.20,0.25,0.32,0.40 

0.37 400 950 
0.50,0.63,0.80,1.00,1.25 














500 950 


950 


© 
4 
Ф 
с 
сл 
© 
= 
© 
ډیا‎ 
© 
© 
© 





400 
00 


950 


0 . 
ф215 21,22TL os | 1.00,1.25,1.60,2.00,2.50 


‚75 е 

i 0.50,0.63,0.80,1.00 4 
1.25,1.60,2.00,2.50 

1.5 一 一 一 


0.40,0.50,0.63,0.80,1.00 
500 950 
1.25,1.60,2.00,2.50 
0.50,0.63,0.80,1.00 
2.2 950 
1.25,1.60,2.00,2.50 


950 











| 
| 





1.00,1.25,1.60,2.00,2.50 










0.25,0.32,0.40,0.50 


0.63,0.80,1.00,1.25 


= 


1150 

















0.40,0.50,0.63,0.80,1.0 

2.2 500 1150 
1.25,1.60,2.00,2.50 
0.50,0.63,0.80,1.00,1.25 

Ф315 33 МЗЗТ 500 1150 

1.60,2.00,2.50,3.20 
0.80,1.00,1.25,1.60 

. 500 1150 
2.00,2.50,3.20 
1.00,1.25,1.60,2.00,2.50 

- 500 1150 
3.20 


3 


1150 


0.50,0.63,0.80,1.00,1.25,1.60 








= 








5.5 
0.80,1.00,1.25,1.60 
3 0 1.25,1.60,2.00,2.50 1150 


3.20,4.00 


= 


$400 43N 



















1.25,1.60,2.00,2.05 
4.0 5.16 500 1150 
2.00,2.50 
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滚 简 名 义 y R 最 小 简 宽 最 大 简 宽 
直径 (mmy) ИЫ И. (mm) (тт) 
22 | 0.30,0.40,0.50,0.63 س‎ _ 1150 
0-50, 1150 
0.80,1.00 mT 
moo 一 о Сик 
5.5 0.80,1.00,1.25,1.60 6 | 1150 
1.00,1.25,1.6 
25.1.0 1150 
2.00.2. 50,3.20 0 
0.63,0.80,1.00 
2.2 600 1600 
1.25,1.60,2.00 | 
0.80,1.00 № __ 
1600 
1.25.1.60,2.00.2.50 00 
1.00,1.25,1.60 
1600 
2.00,2.50,3.20 
кашы От О, [ш 
Т7 
1600 
1500 2.50,3.20 ص‎ 
0.50,0.63,0.80 0 
一 一 一 
0.63,0.80 | 
7.5 1600 
55T,55N | 
1600 
eana 1600 
_ e heagan wo 
0.63,0.80,1.00 
1600 
1600 
125,1.60,2.00 e 
1600 
1.25,1.60,2.00,2.50,3.20 
1.25,1.60,2.00 750 1600 
2.50,3.20 650 
1.25,1.60,2.00 
1600 
$630 2.50,3.20,4.00 
1.60,2.00,2.50,3.20,4.00 1600 
2.00,2.50,3.20 850 1600 
950 1600 
15 0.80,1.00,1.25 950 1600 
18.5 0.80,1.00,1.25,1.60,2.00 950 1600 
， 1.00,1.25,1.60 
661 22 0 950 1600 
2.00,2.50,3.20 | 
ИШЕ: 1.25,1.60,2.00,2.50,3.20 1600 
37 1.60,2.00,2.50,3.20 1600 
45 2.00,2.50,3.20 1600 
5.5 0.80,1.00,1.25 1600 
1.00,1.25 850 
$800 85T 
СОТ T e0,200,2.50,3.20 1600 
ETE ө 
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ЖА Хх 最 小 简 宽 最 大 简 宽 
直径 {mm) س‎ И (тип) (тт) 
їз |1 
一 一 一 1.00,1.25,1.60 950 1600 
18.5 1.00,1.25,1.60,2.00,2.50 950 1600 
$800 950 1600 
7 
一 0 
TET. 0 E. 
1.25,1.60,2.00,2.50 000 | 
1800 
$800 
1.60,2.00,2.50 
1800 
3.20,4.00,4.25 
一 БЕЛЕ: саа ИСИ гак 
$1000 75 2.00,2.50,3.20,4.00 1800 
1010T 90 2.00,2.50 1400 1800 


(2) 产 品 分 类 产量 。2000 年 全 行业 产品 产量 418 962 

台 , 比 上 年 增长 37.3%。 行业 产品 构成 为 摆 线 减速 机 .无 级 

变速 器 .齿轮 减速 机 ,蜗轮 减速 机 、 电 动 深 简 五 大 类 。 其 中 

摆 线 减速 机 为 主要 产品 。 近 几 年 ,各 种 齿轮 减速 机 ,蜗轮 减 

速 机 发 展 较 快 ,形成 了 较 大 的 生产 能 力 。 
产品 分 类 产量 见 表 7。 

表 7 2000 年 减 变速 机 行业 产品 分 类 产量 情况 


2000 年 , 减 变速 机 







比 上 年 


产品 4 
分 类 名 称 нео 































摆 线 减速 机 214119 184296 

无 级 变速 器 41467 49172 -15.7 
齿轮 减速 机 45947 36993 24.2 
蜗轮 减速 机 19893 15194 30.9 
电动 深 简 9572 7861 21.8 
其 他 87964 11701 651.8 






合计 418962 305217 





从 表 4 中 看 出 ,2000 年 减 变速 机 行业 企业 的 产品 产量 
除 无 级 变速 器 有 所 下 降 外 ,其 他 产品 均 有 不 同 程度 的 增长 。 

3. 市 场 及 销售 

(1) 国 内 市 场 由 于 经 济 体制 改革 的 不 断 深 入 ,全国 经 济 
形势 的 好 转 ,给 减 变速 机 行业 带 来 了 生机 。 减 变速 机 属于 
通用 机 械 配 套 产品 ,广泛 应 用 于 各 行 各 业 。 随 着 各 行 各 业 
的 发 展 , 对 减 变速 机 的 需求 量 也 在 相应 增加 。2000 年 减 变 
速 机 工业 销售 产值 147 529 万 元 , 比 上 年 增长 11.11%. FAR 
产 成 品 库存 为 21 072.7 万 元 , 比 上 年 下 降 15.25% 。 

随 着 市 场 形势 的 好 转 , 国 家 宏观 调控 政策 已 见 成 效 , 国 
有 企业 脱困 任务 基本 完成 ,市 场 需 求 提高 ,使 国内 销售 市 场 
出 现 了 新 的 增长 点 。 产 品 国 内 销售 收入 为 146 017.7 万 元 ， 
比 上 年 增长 13.6% 。 其 中 捍 线 减速 机 比 上 年 增长 17.58%; 
无 级 变速 器 比 上 年 增长 - 15.27% ;齿轮 减速 机 比 上 年 同期 
增长 35.74% ;蜗轮 减速 机 比 上 年 增长 45.17% ;电动 滚 简 比 
上 年 增长 6.81%。 根 据 产品 分 类 统计 ,各 类 主要 产品 市 场 
Ше. 4 8. 


表 8 减 变速 机 市 场 占有 率 





™ hh 名 Ж 市 场 占有 率 (%) 
摆 线 减速 机 64.6 
无 级 变速 器 12.5 
齿轮 减速 机 13.9 
蜗轮 减速 机 6.0 
电动 深 简 3.0 





从 市 场 占有 率 情 况 分 析 , 摆 线 减 速 机 仍 占 主导 地 位 。 
但 齿轮 减速 机 与 蜗轮 减速 机 的 增长 是 一 个 新 的 趋势 。 企 业 
为 了 求 得 发 展 , 不 断 开发 新 产品 ,增加 产品 品种 和 规格 , 拓 
宽 市 场 , 以 扩大 其 市 场 占 有 率 。2000 年 , 减 变 速 机 行业 产品 
销售 收入 前 10 名 的 企业 见 表 9。 

天 津 减 速 机 总 厂 在 注重 开拓 销售 市 场 的 同时 ,引进 人 
Л ,全 面 提 高 销售 队伍 的 知识 层次 。 一 方面 对 原 有 的 销售 
人 员 加 强 接 训 ,为 一 方面 将 大 学 生 充实 到 销售 队伍 中 。 在 
销售 产品 的 同时 ,还 将 用 户 意 见 、 建 议和 需求 ,以 及 市 场 变 
化 的 信息 及 时 反馈 回 厂 ,为 三 领导 及 时 调整 产品 结构 , 当 好 
参谋 。 大 学 生 进 行营 销 普 遍 得 到 用 户 和 厂 领 导 的 好 评 。 

但 由 于 近 几 年 来 国外 企业 看 好 中 国 市 场 ,纷纷 在 中 国 
投资 建 厂 。 他 们 的 产品 进入 中 国 重 点 工程 项 目 , 抢 占 了 一 
部 分 行业 企业 的 市 场 。 另 外 ,国内 减 变速 机 行业 外 许多 乡 
镇 及 民营 企业 也 看 好 减 变速 机 市 场 ,纷纷 上 马 , 由 于 加 工 粗 
糖 及 材质 的 选用 等 方面 的 原因 ,使 得 产品 质量 出 现 问 题 ， 
相互 压价 ， ЖА. ТЕ И A I E PH 不 正当 竞争 手段 
带 来 不 良 的 影响 ,迫使 行业 内 企业 的 整体 价格 下 调 , 虽 然 
2000 年 减 变速 机 产值 .产量 均 有 提高 ,但 利润 反而 下 降 。 

(2) 由 于 减 变速 机 行业 企业 在 不 断 开 拓 国 内 市 场 的 同 
时 ,也 积极 拓展 国际 市 场 ,开发 国外 用 户 ,2000 年 减 变速 机 
对 外 销售 产值 达到 17 345 万 元 。 

减速 机 的 国际 市 场 主要 被 日 本 住友 ,德国 的 SEW KEK 
洲 一 些 企业 所 占领 。 国 内 企业 的 产品 在 国外 市 场 的 份额 很 
小 ,出 口 额 也 较 小 。 但 2000 年 全 行业 出 口 额 仍 创 历史 新 高 ， 
达到 16 813.2 万 元 , 比 上 年 增长 0.03%。 
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表 9 2000 年 减 变速 机 行业 产品 销售 收入 前 10 名 企业 
















江苏 省 泰兴 减速 机 厂 ( 集 团 ) 
江苏 省 泰州 市 琼 花 传动 机 械 总 厂 
广东 星光 机 电 有 限 公 司 

江苏 省 泰隆 减速 机 集团 公司 

天 津 减速 机 总 厂 


л e w ست لحم‎ 


4. 科技 成 果 与 新 产品 

市 场 的 竞争 从 表面 看 是 价格 的 竞争 ,其 实质 是 产品 的 
竞争 ,质量 的 竞争 。 各 个 企业 已 充分 认识 到 提高 产品 的 科 
技 含量 ,采用 新 技术 新 工艺 ,加 大 科技 投入 ,才能 够 保证 产 
品 的 长 期 发 展 , 在 竞争 中 利于 不 败 之 地 。 因 此 许多 企业 都 
对 原 有 的 装备 进行 脱胎 换 肯 的 改造 ,并 加 大 资金 投入 ,购置 
先进 设备 。 行 业 统计 ,1999 年 金 切 设 备 3 859 台 ,其 中 数控 
没 备 90 台 。2000 年 金 切 设备 4 090 台 , 其 中 数控 设备 236 
台 , 比 上 年 增长 161% 。 一 些 企业 近 几 年 为 了 提高 减 变速 机 
关键 件 的 加 工 质 量 , 从 国外 引进 了 世界 最 先进 的 条 性 制造 
系统 (FMS) ,实现 了 自动 化 ,高 效率 .高 质量 高 水 平 。 

控 线 轮 . 针 齿 这 输出 轴 机 座 是 欣 线 减速 机 的 关键 零 部 
件 ,提高 加 工 质量 和 水 平 , 关 键 是 采用 新 技术 。 天 津 减速 机 
总 厂 通 过 从 国外 引进 瑞士 强力 成 型 磨床 ,解决 了 摆 线 轮 具 
形 的 如 工 问 题 。 引 进 具 有 先进 工艺 水 平 的 瑞士 柔性 制造 系 
统 ,系统 的 高 精度 ,高 效率 解决 了 针 齿 壳 的 加 工 问 题 。 输 出 
轴 和 机 座 的 加 工 也 采用 了 国内 先进 的 加 工 中 心 ,进而 保证 
了 产品 质量 。 还 有 一 些 企 业 也 积极 引进 美国 .德国 、 日 本 、 
意大利 等 国 的 先进 设备 ,增加 数控 功能 ,进而 提高 产品 加 下 
质量 。 河 北 北方 减速 机 有 限 公 司 自行 研制 出 JZP - Dj 一 减 
速 机 输出 轴 装 配 机 ,使 传统 的 装配 方法 得 到 上 改进 ,提高 了 装 
配 精 度 和 和 装配 速度 ,降低 了 工人 劳动 强度 ,解决 了 技术 难 
题 ， 

新 产品 的 开发 是 企业 谋求 发 展 ,争取 市 场 空 间 ,增强 竟 
争 实力 的 一 项 重要 工作 , 几 年 来 减 变速 机 行业 之 所 以 能 够 
发 展 壮大 , 靠 的 就 是 不 断 的 开发 新 产品 。 许 多 企业 以 前 只 
是 单一 的 生产 摆 线 减速 机 ,而 现在 逐步 发 展 到 生产 无 级 变 
JÊ RÊ , 齿轮 减速 机 、 蜗 轮 减 速 机 .电动 滚筒 等 ,其 中 有 些 产 
品 填补 了 国内 空白 ,达到 了 国际 先进 水 平 , 列 人 了 国家 级 新 
产品 。 月 前 全 行业 新 产品 的 市 场 占 有 率 已 达到 20 多 左右 。 

天 津 减速 机 总 厂 从 1997 ~ 1998 年 开始 ,瞄准 国际 最 先 
进 水 平 的 日 本 最 新 产品 ,研制 开发 出 X8000 系列 摆 线 减速 
机 。1999 年 列 人 了 国家 经 贸 委 试 产 计划 。 共 有 27 种 机 型 ， 
18 种 传动 比 ,功率 等 级 0.09 ~ 173k 罗 ,允许 用 输出 转 矩 6 ~ 
6 000N'm。 该 系列 产品 不 仅 具 有 体积 小 .重量 轻 .传动 效率 
高 Bê FR .传动 平稳 .应 用 范围 广 等 优点 ,而 且 承 载 能 力 比 
国内 同类 产品 平均 高 两 倍 左 右 , 已 达到 国际 上 同类 产品 的 
先进 水 平 。 从 外 型 安装 尺寸 和 性 能 上 ,可 与 日 本 住友 重 机 
株式 会 社 的 4000 系列 CYCLO 产品 整 机 互 换 。X8000 系列 摆 
线 针 轮 减速 机 的 设计 ,全 部 采用 了 CAD 优化 技术 参数 和 绘 
制 工 作 图 。 关 键 件 的 工艺 加 工 采 用 了 自动 成 型 磨 从 和 柔性 
制造 系统 ,满足 了 新 系列 高 精度 的 设计 要 求 。 该 产品 已 投 





销售 收入 (万 元 ) | 序号 | 





企业 名 称 销售 收入 (万 元 ) 


广东 江门 电机 股份 有 限 公司 







山东 泊 博 博 机 集团 总 公司 5698 
上 海 市 减速 机 械 三 3034 
浙江 通力 变速 机 械 有 限 公 司 2989 






武进 市 牛 塘 特 种 轴承 厂 


放 市 场 。 国 家 重点 工程 ;宝钢 三 .四 期 工程 ;城市 污水 处 理 
环保 工程 ;三 峡 工 程 者 已 使 用 了 该 上 产品 。 

浙江 通力 变速 机 械 有 限 公 司 1990 年 创办 ,从 五 六 个 
人 .十 来 万 资金 , 几 十 万 元 产值 ,经 过 十 几 年 的 努力 , 现 发 展 
到 1 亿 多 万 元 的 固定 资产 ,3 000 多 万 元 的 产值 ,依靠 的 就 是 
不 断 创新 的 科技 产品 。1993 年 以 来 ,先后 开发 了 S 系列 蜗 
轮 蜗杆 减速 机 ,R 系列 斜 齿轮 硬 齿 面 减 速 机 、K 系列 螺旋 伞 
齿轮 减速 机 .F 系列 平行 轴 斜 齿轮 减速 机 。 其 中 CV 差 动 无 
级 变速 机 获 国 家 专利 。2000 年 新 产品 销售 收入 近 2 000 万 
元 。 

温州 三 联 集团 研制 了 PYZ 系列 便 齿 面 轴 装 式 减 速 机 ， 
市 场 销售 良好 。2000 年 产量 达到 2 500 f ,销售 收入 450 万 
元 。 该 集团 针对 摆 线 减速 机 漏 油 这 一 难题 ,开发 研制 了 立 
式 防 漏 油 摆 线 减速 机 。 其 结构 型 式 不 仅 保 证 不 漏 油 ,而 且 
不 增加 制造 成 本 和 工艺 难度 。 上 有 目前 该 集团 还 开发 研制 了 4 
种 专利 产品 :(1) 工 业 机 器 人 零 回 差 摆 线 减速 机 (发 明 专利 
申请 号 :00118213.7);(2)KR 系列 硬 齿 面 减 速 机 {发明 专 利 
申请 号 :99117409.9);(3) 曲 柄 式 平 动 无 级 变速 器 (发 明 专 利 
申请 号 00127222.6);(4)PYZ 系列 硬 齿 面 轴 装 式 减 速 机 (发 
明 专 利 申 请 号 :98116412.9; 实用 新 型 专利 号 : 
ZJ98217379.2)。 目 前 正 处 于 生产 试制 阶段 ,同时 向 市 场 开 
发 用 户 。 上 海 减 速 机 械 厂 近年 来 为 扩大 市 场 , 注 重新 产品 
的 开发 。 他 们 注意 到 工程 机 械 专 用 设备 使 用 的 .种 新 型 减 
速 机 是 出 日 本 加 芯 公 司 制造 的 。 于 是 在 1997 年 他 们 研制 
开发 成 功 QHTLH4000、QLNLM7000 减速 机 ,用 于 挖掘 机 、 液 
压 推 主机 的 减 压 和 徊 转机 构 上 。 目 前 ,已 生产 1 500 多 台 ， 
销售 收入 达 1 000 多 万 元 。 

5. 质量 及 质量 监督 

(1) 产 品质 量 的 提高 与 发 展 。 主 导 产 品质 量 已 经 达到 
国际 先进 水 平 。 行 业 协 会 刚 成 立 ,第 一 件 事 就 是 召开 了 协 
会 检验 科 长 会 ,成 立 了 “行业 产品 质量 监督 检查 委员 会 ”, 制 
定 了 “产品 质量 监督 检查 管理 办 法 "。 通 过 3 次 全 国 性 行 
检 ,在 实践 过 程 中 根据 国家 标准 又 制定 了 “产品 等 件 检 查 方 
法 ”“ 产 品 零 件 检 查 所 用 量具 的 标准 ”"。 并 限期 要 求 各 会 员 
三 建立 产品 性 能 测试 室 , 随 后 不 定期 组 织 全 国 行 检 。1994 
年 和 1997 年 国家 技术 监督 局 先后 发 文 , 由 协会 和 原 机 械 工 
业 部 产品 归口 检测 中 心 对 协会 的 二 大 主导 产品 分 别 进 行 
检测 。 达 到 优良 的 产品 接近 或 达到 国际 先进 水 平 。 在 逐年 
进行 行 检 时 ,协会 对 被 检 厂 的 行业 检查 目的 是 帮助 他 们 担 
олда ЛАШ ,受到 各 三 欢迎 ,也 培育 出 强烈 的 质量 意识 。 许 
多 成 员 厂 都 经 过 了 1509000 国际 质量 体系 认证 。 

协会 内 二 大 类 主导 产品 ,一 类 是 摆 线 减速 机 。 以 天 津 
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减速 机 总 厂 为 例 ,该 三 研制 出 来 的 更 新 换代 产品 X8000 Ж 
列 摆 线 减速 机 ,已 经 达到 国际 上 同类 产品 的 先进 水 平 。 另 
一 类 是 机 械 无 级 变速 器 。 以 浙江 瑞安 通力 变速 机 械 有 限 公 
司 等 企业 为 例 ,其 开发 研制 的 СУ 差 动 封闭 МВК 行星 差 动 
无 级 变速 机 达到 国际 先进 水 平 。 

(2) 减 变速 机 行业 统 检 情况 综述 。1994 年 根据 国家 技 
术 监 督 局 [1994] 技 监 监 计 统 函 字 第 016 号 文 的 计划 安排 及 
机 械 工 业 部 机 械 科 [1994]195 号 文 的 要 求 和 实施 方案 。 摆 
线 针 轮 减 速 机 产品 质量 全 国 统 检 工 作 从 1994 年 5~ 12 A, 
历时 7 个 月 。 进 行 统 检 调 查 的 企业 122 个 , 抽 到 产品 的 企业 
89 个 , 共 4 个 型 号 19 个 规格 89 台 产 品 。 其 中 重点 国有 大 
中 型 企业 12 个 ,定点 企业 24 个 ,乡镇 企业 44 个 ,个 体 企 业 5 
个 ,其 他 类 型 企业 4 个 。 检 测 结果 :77 个 企业 的 4 个 型 号 ， 
19 个 规格 ,77 台 产 品 ,合格 率 为 86.5% 。 其 中 ,优等 品 1 个 ， 
为 天 津 减速 机 总 厂 产 品 。 一 等 品 13 个 ,合格 品 63 个 。 通 过 
对 122 个 企业 的 调查 和 89 个 企业 产品 的 检测 ,基本 了 解 和 
掌握 了 行业 产品 的 质量 状况 。 总 的 来 看 ,大 部 分 国有 企业 
及 部 分 乡镇 企业 产品 质量 比较 稳定 ,保持 了 原 有 质量 等 级 
水 平 。 小 部 分 企业 产品 质量 有 所 下 降 ,甚至 达 不 到 合格 品 
的 要 求 。 从 产品 总 体质 量 水 平 来 看 ,我国 大 部 分 企业 的 产 
品质 量 水 平 相 当 于 日 本 住友 公司 20 世纪 70 年 代 中 期 水 平 。 
只 有 少数 企业 的 产品 达到 或 接近 日 本 20 世纪 80 年 代 中 期 
的 水 平 。 而 且 各 质量 等 级 之 间 也 存在 着 不 同 程度 的 差距 。 
统 检 中 对 发 现 的 主要 质量 问题 分 析 了 原因 ,提出 了 改进 措 
施 。 特 别 对 产品 的 外 观 质量 ; 摆 线 减速 机 的 安装 ;联接 尺寸 
不 统一 ;产品 铭牌 不 规范 ;配套 的 轴承 .油封 .电机 质量 不 
好 ;产品 标准 水 平 偏 低 等 问题 进行 了 分 析 。 为 全 行业 共同 
提高 产品 质量 水 平 起 到 了 积极 的 推动 作用 。1997 年 根据 国 
家 技术 监督 局 技 监 鉴 计 统 哺 字 第 01 号 文 下 达 的 1997 年 产 
品质 量 统 检 工作 计划 及 机 械 工 业 部 机 械 科 [1994]195 号 文 
的 要 求 和 1997 年 机 械 无 级 变速 产品 质量 统 检 实 施 方案 ,机 
械 无 级 变速 器 全 国 统 检 工 作 从 1997 年 3 月 开始 至 10 月 结 


附 表 1 


工业 总 产值 (不 变价 ) 
(万 元 ) 





1996 44 
1997 36 
1998 34 
1999 34 
2000 28 


束 。 进 行 调查 的 企业 为 62 个 ,实际 抽样 的 企业 为 33 个 。 根 
据 实施 方案 一 个 企业 抽 一 台 产 品 , 共 抽 了 7 种 ,16 个 规格 ， 
33 台 产 品 。 其 中 ,国有 大 中 型 企业 7 个 ,集体 企业 8 个 , 乡 
镇 企业 及 股份 制 企 业 18 个 。 检 测 结果 :经 过 对 33 个 企业 的 
33 台 产 品 的 检测 ,达到 合格 品 的 有 25 台 ,合格 率 为 75.8%; 
不 合格 的 有 8 台 ,不 合格 率 为 24.2% 。 因 为 无 级 变速 器 产 
品 没 有 产品 质量 分 等 标准 ,因此 这 次 统 检 中 没有 一 等 品 和 
优等 品 。 机 械 无 级 变速 器 1993 年 以 前 没有 行业 产品 标准 ， 
现行 的 产品 标准 都 是 在 1993 年 以 后 陆续 制订 的 ,行业 至 今 
没有 产品 质量 分 等 标准 。1997 年 以 前 产品 质量 没有 进行 过 
FTE ORRE TF .国家 监督 抽查 ,产品 质量 状况 一 直 没 
有 全 面 的 了 解 。 通 过 这 次 统 检 , 基 本 了 解 和 掌握 了 行业 产 
名 的 质量 状况 ,并 对 全 行业 提出 了 提高 产品 质量 的 8 条 措 
施 和 4 个 目标 。 

6. 管理 及 改革 

为 适应 激烈 的 市 场 竞 争 的 需要 ,求生 存 , 求 发 展 , 减 变 
速 机 行业 许多 企业 经 过 改制 ,盘活 了 资金 ,改变 了 原 有 的 生 
产 用 工 制度 分配 制度 ,劳动 生产 率 大 大 提高 。 生 产 设备 更 
新 换代 , 原 有 的 老 旧 的 普通 机 床 被 先进 的 数控 机 床 代替 , 生 
产 效率 大 幅度 提高 。 全 行业 数控 机 床 由 1999 年 的 90 台 发 
展 到 2000 年 的 236 台 。 仅 泰兴 减速 机 厂 ( 集 团 )2000 年 数控 
机 床 拥 有 量 就 由 1999 年 的 38 台 增 加 到 158 台 。 

2000 年 减 变速 机 行业 有 3 个 合资 企业 ,有 44 个 企业 实 
行 了 股份 制 。 

天 津 减 速 机 总 厂 不 仅 在 生产 第 一 线 引 入 竞争 上 岗 的 机 
制 ,在 技术 部 门 也 实行 竞争 机 制 。 打 破 了 原 有 技术 人 员 等 
领导 分 配 工作 的 作风 ,激发 了 技术 人 员 的 工作 热情 ,积极 找 
项 目 ,开发 新 产品 ,在 很 短 的 时 间 内 就 完成 了 双 轴 减速 机 的 
开发 .设计 试制 工作 。 

根据 2000 年 减 变速 机 行业 运行 情况 分 析 , 预 测 2001 年 
整个 行业 形势 能 够 进一步 好 转 , 主 要 经 济 指标 能 提高 20% 
左右 。 


1996 ~ 2000 年 机 械 工业 系统 减 变速 机 行业 经 济 发 展 状况 





工业 增加 值 产品 销售 收入 利润 总 额 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 
19580 55909 657 
18168 48993 - 132 
14548 44889 – 1403 
15191 44729 435 
17220 48433 883 
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产品 销售 收入 《万 元 ) 





1996 1997 998 1999 2000 年 


附 图 1 1996 ~ 2000 年 减 变速 机 产品 销售 收入 情况 


ЕР 一 他 一 工业 总 产值 (不 变价 ) 一 @ 一 工业 增加 信 


万 元 


单位 : 
2 


1996 1997 1998 1999 2000 年 


附 图 2 1996 ~ 2000 年 减 变速 机 行业 工业 产值 情况 


[ 扎 稿 人 :中 国 通用 机 械 减 变速 机 行业 协会 获 福 元 、 李 春 丽 审 稿 人 :中 国 通用 机 械 减 变速 机 行业 协会 王 远征 ] 
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浙江 上 风 集 团 公司 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 

上 海 压缩 机 有 限 公 司 

沈阳 鼓风机 厂 

陕西 敲 风 机 {和 集团) 有 限 公司 
上 海 大 隆 机 器 厂 
江苏 泰兴 减速 机 厂 

柳州 空 压 机 集团 有 限 责任 会 司 
浙江 丰 球 集 图 公司 

泰州 市 琼 花 传动 机 械 总 三 
山东 潍坊 生 建 集团 

天 津 大 站 集团 公司 

无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 
广东 星光 机 电 有 限 公 司 

山东 双 轮 集团 股份 有 限 公司 
四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
长 沙 通 大 (集团 ) 有 限 公 司 

天 津 泵 业 机 械 集团 有 限 公司 
大 连 耐酸 泵 厂 

EH АЖ АЯ н] 
BUKRI ДӘЛ ДН) 
承德 输送 机 集团 有 限 责 任 会 司 
吉 化 集团 公司 机 械 厂 

南京 绿洲 机 器 厂 
开封 空 分 集团 有 限 公 司 

沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公司 
U BAK REL} A ER al 
ЮЛ ЬШ В н) 
ГЖШЖЕГ ARAR 
AZERA ИЛЕДЕН 
KER TW ИВРИТ КЛИ RA E] 
江苏 泰隆 减速 机 集团 公司 

天 津 减 速 机 总 厂 

山东 省 汇丰 机 械 集 团 总 公司 
南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 
广州 广 一 集团 有 限 公司 
成 都 仪器 厂 

福建 省 三 明 高 中 压 阀 厂 

广东 明珠 球阀 集团 股份 有 限 公 司 
南京 蓝 深 制 穴 集 团 股 份 有 限 公 司 
江苏 大 力 集 团 股 份 有 限 公司 
湖北 洪 城 通用 机 械 股份 有 限 公司 
国 投 南光 有 限 公 司 

山东 亚 龙 泵 业 集 团 总 公司 
浙江 开山 股份 有 限 公司 

无 锡 市 水 泵 厂 

高 邮 市 通用 过 滤 机 厂 


上 海 耐 莱 斯 詹姆斯 伯 雷 阅 们 有 限 公司 





广东 江门 电机 上 股份 有 限 公司 


$ 


2000 年 通用 机 械 行 业 企 业 销 售 100 强 





























工业 增加 值 REA 
(万 元 ) TIAR 
(人 ) 
18058 936 
15853 4488 
8013 2390 
11940 2552 
10080 3755 
7114 2286 
7466 1865 
8850 3854 
4935 483 
2320 1144 
5012 1353 
7720 2380 
4582 820 
4576 1038 
4255 1245 
4612 2261 
5869 1845 
5323 1479 
1049 1609 
6165 1373 
6937 2173 
3673 2585 
5872 2014 
6860 2654 
4288 3555 
5603 2301 
3310 2524 
2749 901 
5378 756 
4920 2782 
3201 788 
3306 1208 
3197 1528 
4010 1224 
4502 1126 
3761 763 
5722 781 
3459 1373 
3037 958 
2950 614 
3183 900 
4067 829 
3525 207 
2300 230 
2052 483 
2324 904 
1969 376 
3200 307 
2545 1005 
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е ЗЕ ЧУ {ЛЖ BRA al 
上 海 石化 机 械 制 造 有 限 公 司 
辽宁 国 能 集团 股份 有 限 公 司 
EHR CAIT 
沈阳 化 工 研究 斤 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 会 司 
浙江 良 精 阅 门 集团 有 限 公司 

海 城市 三 鱼 泵 业 有 限 公司 

ЖЖ ЕЕН Г 

КРЕДО 

ТАЈ 

山东 同 泰 集团 股份 有 限 公司 

重庆 江北 机 械 厂 

宁夏 电机 有 限 责任 会 司 

丹东 克隆 集团 有 限 公 司 

КҖ ТАНА н] 
北京 第 :通用 机 械 厂 

FÎ FF 4É TE E 4R FLA EA п 

四 平 金 丰 股份 有 限 公 司 

江西 气体 压缩 机 有 限 公 司 
ШКЕ В И A FJ 

浙江 五 洲 阀门 有 限 公 司 
苏州 制 氧 机 研究 所 

KRE AMT 

99210 НА. 47 

f Ө TE FRR GPF А FJ 

北京 仪器 三 

天 津 市 阀门 公司 
杭州 液压 设备 有 限 公 司 

成 都 电力 机 械 厂 

Да ЖЮ]! 

四 川 华 凸 通用 机 髓 公司 

LUAR E APAT IRR A BRA E] 

埃 梯 梯 飞 力 (沈阳 ) 泵 业 有 限 公司 

С НАЕ Же АДЕ. К 
上 上 上海 远东 制药 机 械 总 厂 

ТИЧА З 

ЖАК 

EIKAI HL 

Ж Ят Ж Ж ХУ A RA н) 
HERRIN 

三 门 峡 金 烷 集团 化 工 机 械 有 限 公司 
沈阳 潜水 电 泵 股份 有 限 公 司 

辽阳 制药 机 械 股 份 有 限 公 司 

铁 崔 阀门 股份 有 限 公司 

沈阳 空气 庄 缩 机 制造 厂 
石家庄 三 环 阀 门 股份 有 限 公司 

天 津 市 鼓风机 总 三 

上 海 化 工 机 械 厂 
HF Hê E A RET 
吉林 市 鼓风机 厂 


2002 中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 




































































































( 续 ) 





1987 
1065 


1200 
1921 


1587 


1431 


1009 
1598 


427 


1242 


1312 


1193 


1324 
678 





2000 年 通用 机 械 各 分 行业 产品 销售 收入 排序 


RITA 









产品 销售 收入 
(FHF) 





i FÊ KA 
个 Чу 名 称 产品 销售 收 


| (万 元 ) 
广州 广 一 集团 有 限 公司 11735 


























































































































1 И E RR ЖИД р] и | 
2 | 山东 双 轮 集团 股份 有 限 公司 12 | 南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公 司 10335 
3 | 长沙 通 大 集团 长 沙 水 泵 厂 13 | 山东 亚 龙 泵 业 集 团 总 公司 9 000 
4 | КЕЕН RA 14 | 无 锡 市 水 泵 厂 8870 
5 | КЕЈ 15 | 安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公司 8338 
6 | 博 山 水 泵 厂 股份 有 限 公司 海 城 三 鱼 泵 业 有 限 公司 6980 
7 | 沈阳 水 泵 股份 有 限 公司 山东 间 泰 集团 股份 有 限 公 司 6238 
8 | 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公 司 HK BEBE CZ CE EIR NF RAF) 5026 
9 | KEI ARAE EFS — KEN 4915 
10 | 石家庄 泵 业 集 团 有 限 责 任 公司 EKEN Di 4765 
风机 行业 
序号 Ф № ® 业 名 Ж КЕНЕА 
(万 元 ) (Ләл) 
і ТЯГЕ 86006 OD | ХАТА 
2 | ЖЫН ДА) КТ BLY 
з | 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 四 川 鼓 风机 有 限 责任 公司 
4 | 上 海 鼓 风机 厂 有 限 公司 江苏 大 通风 机 股份 有 限 公司 
5 | 山东 省 汇丰 机 械 集团 总 公司 武汉 鼓风机 厂 3223 
6 | 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 济南 风机 厂 2912 
7 КЕР REL 湖北 省 风机 厂 有 限 公 司 2819 
8 | 常熟 市 鼓风机 厂 天 津 市 通风 机 厂 2777 
9 | 四 平 金 丰 股份 有 限 公 司 上 海通 风机 股份 有 限 公司 2620 
10 | 成 都 电力 机 械 厂 山东 省 德州 市 玻璃 钢 制 品 总 厂 2518 
压缩 机 行业 
p y 名 m 产品 销售 收入 序号 个 б z Ж 产品 销售 收入 
(ЛЛ) CHI) 
1 上 海 压 缩 机 有 限 公 司 36555 11 | 江西 气体 压缩 机 有 限 公司 5843 
2 | ЕЛЕ 31068 12 | 华西 通用 机 器 公司 5152 
3 | 柳州 空 压 机 集团 有 限 责任 公司 28862 13 | 重庆 气体 压缩 机 三 4739 
4 无 锡 讨 缩 机 股份 有 限 公司 18262 14 | 沈阳 空气 压缩 机 制造 厂 4432 
5 | 沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公司 15496 15 | 蚌埠 压缩 机 总 厂 4335 
6 | 南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 11987 16 | 上 海 东方 压缩 机 广 3860 
7 | 江苏 人 力 集团 股 分 有 限 公 司 10019 17 | 南京 英 格 索 兰 压缩 机 有 限 公司 3648 
8 | 浙江 开山 股份 有 限 公 司 8886 18 | 守 波 欣 达 螺杆 压缩 机 有 限 公司 2782 
9 | 北京 第 一 通用 机 械 厂 6009 19 | 无 锡 压 缩 机 总 厂 小 型 压缩 机 分 厂 2304 
ЈО | 南京 华 冠 压缩 机 有 限 公 司 5980 20 | 济南 压缩 机 厂 2228 
阀门 行业 
койо л ож 产品 销售 收入 | og коу = ою MR 
(万 元 ) (Лл) 
1 大 津 市 大 站 集团 公司 20100 11 1 浙江 五 洲 阀 门 有 限 公司 5660 
2 | 天 津 塘 沽 瓦特 斯 阀门 有 限 公司 13193 12 | 安徽 省 白 湖 阔 门 厂 | 5547 
з | 福建 省 三 明 高 中 压 阀门 厂 11323 3 | 自贡 高 压 阐 门 股份 有 限 公司 5403 
4 | 广东 明珠 球阀 集团 股份 有 限 公 司 11308 14 | 天 津 市 阅 门 公司 5381 
5 湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 限 公 司 9782 15 | BERTI 5194 
6 | CEN RTI ДЕ] 8746 16 | ШЖ АНТЕ ARAA] 5038 
7 上 海良 工 阀 门 厂 7430 17 | BZR ДТ 4600 
8 | 浙江 良 精 阀门 集团 有 限 公 司 7020 18 1 铁岭 阀门 有 限 公司 | 4455 
9 | КЕТІ 6691 19 | 石家庄 三 环 赔 门 股份 有 限 公 司 4412 
10 | 上 海 开 维 喜 阀门 有 限 公 司 6042 20 | 北京 市 阅 门 总 厂 | 4186 





企业 概况 ° 165 


气体 分 离 及 液化 设备 行业 (4) 























































































MAERA 序号 企 业 名 称 AMERA 
(万 元 ) ( FH 7L) 
1 | 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 45158 8 | 哈尔滨 环保 制 氨 设备 工业 公司 2616 
2 | 四川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 17706 9 1 WARAH 1760 
3 | 开封 空 分 集团 有 限 公 司 16012 10 | 余杭 市 通用 设备 有 限 公 司 1698 
4 | 苏州 制 氧 机 有 限 责 任 公司 5573 11 | 哈尔滨 环保 制 氧 设备 工业 公司 1363 
5 | 杭 氧 液 空 有 限 公司 5288 12 | 自贡 市 机 械 一 三 1010 
6 | 江西 制 氧 机 广 4805 13 | 苏州 竞 立 制 氧 设备 有 限 公 司 343 

7 大 连 林 德 公 司 4185 
真空 获得 及 应 用 设备 行业 

#5 企 业 名 称 НЕГА Ж 业 名 称 站 销售 收入 
_| (万 元 ) (万 元 ) 
1 | 佛 出 水 条 厂 13659 兰州 真空 设备 有 限 责 任 公司 2603 
2 | 成 都 仪器 三 11424 上 海曙 光 机 械 制 造 三 1991 
3 | 北京 仪器 三 5399 中 国 贵 航 集团 贵阳 黔江 机 械 广 1635 
4 | 国 投 南光 有 限 公司 9033 宁波 爱 发 科 真 空 技 术 有 限 公 司 1587 
5 | 浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 4236 衡阳 市 真空 机 电 设 备 有 限 公 司 1247 
6 | 杭州 真空 设备 三 3936 沈阳 真空 设备 三 1006 
7 | 淄博 真空 设备 三 3301 沈阳 市 真空 机 械 一 厂 916 
8 | 广东 真空 设备 广 股 份 有 限 公司 2985 过 宁 创 业 教 学 伐 嚣 有限 公司 876 
9 FART- 2737 南京 真空 稍 广 853 
”10 | БНАА 2671 ЖЭПЕ АЕА КТА а] 513 

分 离 机 械 行 业 

序号 Ф 业 名 Ж ЕЕ Ф 业 名 Ж HEMA 
(万 元 ) (万 元 ) 
] ii U AA АН A 16205 广 重 离心 机 制造 公司 3923 
2 | 南京 绿 州 机 器 三 16102 陕西 汉中 变压器 有 限 公 司 3534 
3 | 高邮 市 通用 过 滤 机 三 8753 浙江 建华 压 滤 机 有 限 公司 3526 
4 上海 石化 机 械 制 造 有 限 公 司 8063 安庆 船用 柴油 机 厂 3412 
5 | 重庆 江北 机 械 厂 6209 杭州 化 工 机 械 厂 3274 
6 Ж ИЛ) 5456 石家庄 新 生机 械 矿 2429 
7 | EEE KI В 4906 HE RCM 2125 
8 | 辽宁 制药 机 械 股 份 公司 4468 杭州 防腐 设备 有 限 公 司 1962 
9 F 海 化 工 机 械 广 4372 浙江 轻 机 实业 有 限 公 司 1887 
10 | 杭州 兴 源 过 滤 机 有 限 公 司 4043 靖江 赛 德 力 制药 机 械 公 司 1718 

干燥 设备 行业 

— 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 

序号 企 业 名 称 ИЕА 序号 E a 名 称 FaR EIKA 
(万 无 ) (万 元 ) 

1 | 承德 输送 机 集团 有 限 责 任 公司 п | 山东 天 力 于 爆 设 备 有 限 公司 2763 
2 | 辽宁 国 能 集团 股份 有 限 公司 12 | 锡山 市 昂 益 达 干燥 设备 广 2566 
з | 沈阳 化 工 研究 院 13 | 东台 市 食品 机 械 厂 2332 
4 | 上海 远东 制药 机 械 总 厂 14 | 常州 市 一 步 干 燥 设 备 厂 218] 
5 | 三 门 峡 金 渠 集团 化 工 机 械 有 限 公 司 15 | 黑龙 江 和 白桦 清 选 机 械 厂 2140 
6 | 浙江 真空 设备 集团 公司 16 | 浙江 尔 乐 干燥 设备 厂 2100 
7 | 锡山 市 林 洲 干燥 机 三 17 | 解放 军 三 四 一 九 工 厂 1516 
8 | 淄博 真空 设备 三 18 | 靖江 星 轮 高 速 机 电 设 备 制 造 公司 1358 
9 | 辽宁 开 原 立 达 ( 集 团 ) 公 司 19 | 上 海 医用 分 析 仪 器 厂 1327 
10 | 江苏 省 范 群 干燥 设备 厂 20 | 哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公司 1246 
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减 变速 机 行业 ( 续 ) 


产品 销售 收入 T 
品 销 售 序号 Ф Чү 名 称 产品 销售 收入 
(万 元 ) 


(万 元 ) 
江苏 省 泰兴 减速 机 厂 ( 集 团 ) 武进 市 牛 塘 特 种 轴承 厂 













































| 
2 | 泰州 市 琼 花 传动 机 械 总 厂 温州 三 联 集 团 有 限 公司 2631 
3 | 广东 星光 机 电 有 限 公司 温州 市 江南 减速 机 三 2147 
4 | 江苏 泰隆 减速 机 集团 公司 宁波 中 意 液压 马达 有 限 公 司 1887 
5 | 天津 减速 机 总 厂 常州 减速 机 总 厂 1510 
6 | 广东 江门 电机 股份 有 限 公 司 秦 川 机 床 集团 有 限 公 司 减速 机 三 1426 
7 | ШЖ ЕЛЕШНДЕ] E FE ТЕ fê ЖИЕ В БЕД FJ 1284 
8 | 杭州 减速 机 厂 宁波 市 摆 线 减速 机 厂 1164 
9 | 上 海 市 减速 机 械 厂 无 锡 中 策 太 湖 化 工 机 械 有 限 公 司 1080 


浙江 通力 变速 机 械 有 限 公司 大 连 橡胶 塑料 机 械 厂 工业 公司 


mk 
о 








工业 增加 值 
(万 元 ) 
2950 
2749 
2543 
2412 




























ЛИЯ ER A BRA А] 
EENE ERA RAE 

海 城 三 鱼 泵 业 有 限 公 司 
安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公 司 


博 山 水 泵 厂 股 份 有 限 公司 
长 沙 通 大 集团 长 沙 水 俏 厂 
佛山 水 泵 厂 有 限 公 司 
КЖ УМЕЙ А FJ 


мю оо М AA a Б ы س‎ 


浙江 丰 球 集团 公司 Хх КЖ) 2324 
石家庄 系 业 集团 有 限 公 司 EKRI 2320 
山东 双 轮 集团 股份 有 限 公司 山东 亚 龙 泵 业 集 团 总 公司 2300 
广州 广 一 集团 有 限 公 司 ùt PE RK E R KE А а] 2240 
山东 同 泰 集团 股份 有 限 公 司 安徽 莱恩 电 训 有限 公 司 1969 


ЇЧ «ЖЮ ДГ 


沈阳 水 泵 股份 有 限 公司 
风机 行业 


©з 








工业 增加 值 
(万 元 ) 




























浙江 上 风 集 团 公 司 江苏 大 通风 机 股份 有 限 公 司 







1 
2 | 沈阳 鼓风机 厂 成 都 电力 机 械 厂 1358 
з | 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 武汉 鼓风机 厂 1264 
4 | ЕЛА ARAR 无 锡 中 策 机 电 设备 有 限 公 司 1215 
5 山东 省 汇丰 机 械 集团 总 公司 济南 风机 三 1168 
6 | KDR DLT 山东 省 文登 风机 厂 1162 
7 KÊ TIS ROLE 天 津 市 通风 机 三 1102 
8 | 常熟 市 鼓风机 厂 上 海通 用 风机 股份 有 限 公 司 1094 
9 | 重庆 通用 工业 (和 集团) 有限 责任 公司 宁波 风机 有 限 公司 1068 





四 平 金 丰 股份 有 限 公司 石家庄 市 风机 厂 


© 





讨 缩 机 行业 








工业 增加 值 
(万 元 ) 









序号 














柳州 空 压 机 集团 有 限 责 任 公司 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 






1 
2 | 上 海 压缩 机 有 限 公 司 南京 压缩 机 股份 有 限 公司 4502 
з | 上 海 大 隆 机 器 厂 江苏 大 力 集 团 股 份 有 限 公 司 3183 
4 | 沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公司 浙江 开山 股份 有 限 公 司 2052 
5 | 山东 潍坊 生 建 集团 蚌埠 压缩 机 总 厂 
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工业 增加 值 
(万 元 ) 











№8. 从 业 名 B 
“I1 | ЛГ ИЛЕ BL 4 BR FJ 





12 | ER LEE AH DUI 

13 i FE fF FE E AR HL FT А FÎ 

14 | 沈阳 空气 压缩 机 有 限 公 司 

15 | 南京 英 格 索 兰 压缩 机 有 限 公司 








| 1854 








安庆 四 八 一 二 工 ) 





青岛 空气 庄 缩 机 三 








气体 分 离 设 备 行业 














一 -一 一 一 -| 一 一 一 































上 海 东 方 压 缩 机 厂 


广州 市 空气 压缩 机 三 
















HIT A FN RED PLR AAS 









fT UL 
س‎ -一 _ 
序号 ® 业 名 称 чн лн ФҸ 
(万 元 ) 
一 天 天 有 天 六 集团 公司 үң ЖЕЗ ДАГ 
2 | 湖北 洪 城 通用 机 械 上 股份 有 限 公 司 12 | KATATA 
3 ЖЕТ АЙ ЫЕ 3 АВ ГЈ 
4 | KEE ЕСТ н] 14 | АЖЕ Г1—Г HRA o] 
5 ОЕ ШЕШЕНИН Дн 15 | 自贡 高 压 阐 门 股份 有 限 公 司 
6 | 广东 其 赎 球 阐 集 团 股 份 有 限 公 司 16 | 长 沙市 阀门 三 
7 | ЭЕ ИГТ ВК А н] 17 | RERA ТИН PIT 4F) 
8 | 新 江 七 洲 阀门 有 限 公司 18 | 铁岭 阐 门 股份 有 限 公司 
9 | ZEARI 19 | 山东 益 都 疯 门 股份 有 限 公 司 
10 | PERTRA 20 | 浙江 正 华 阅 门 厂 






称 





工业 增加 值 
CHI) 
999 

































































CA {Т 
(Л д.) 
1603 
1597 
1586 
1494 
1484 
1466 
1426 
1397 
1297 
1286 











Т" 



























































序号 企 业 名 Кк 企 业 名 称 2. 
(Лл) (HOL) 
1 | 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 : 苏州 制 氧 机 有 限 责 任 公司 — 
2 | PEAS PS f EBDA НЕА н] 大 连 林 德 公 司 
3 ЖЫ Ж EA IR A il 余杭 市 通用 发 备 有 限 公司 
4 | i RR E fi BRA r] 自贡 市 机 械 一 厂 
5 | 江西 制 氧 机 三 _ ШИ ЖОЛ 12 | 
真空 获得 及 应 用 设备 行业 
ا ا ا ا‎ ps 
ý+ 企业 AA R ттин 号 企业 名 Ж Е 
D | — _ | Am) do __ | ‹ JIL) 
1 "ЖУ ЖЕҢ Р KR BH RA FF 7709 П | 杭州 真空 设备 厂 751 
2 ABIX АШ 5722 2 | WHEREIN 697 
3 KEI 5377 13 КЕ ПР 572 
4 国 投 南光 有 限 公 司 3525 14 | КЕЕ КАЛИЙ НЫ) 517 
5 | 新 江 真 空 设 备 集 内 有 限 公 司 2244 15 | 辽宁 创 数 教学 仪器 有 限 公 司 451 
© ERIA 1425 16 | 辽阳 北方 真空 说 备 广 445 
7 MRE EEK FIN 1132 17 | 南京 走 空 汞 厂 408 
8 广东 真空 设备 上 股份 有 限 公司 945 18 | 中 国 贵 航 集团 黔江 机 械 厂 372 
9 HET RI 911 19 | 沈阳 真空 机 械 三 三 344 
10 | 兰州 真空 设备 有 限 责 任 公司 798 20 | 抚顺 真空 设备 广 | 328 
分 离 机 械 行 业 
Т^ T AtS Јур 
序号 企 业 名 ж | TERME | es 企 业 名 Ж ки 
| _ | (FIC) _|_ (уж) 
| АКИН. 6860 安庆 船用 柴油 机 厂 1343 
2 ТЕЖИ АРН 5872 无 锡 通 用 机 械 厂 1330 
3 | 上海 石 化 机 械 和 制造 有 限 公 司 4469 杭州 防腐 设备 有 限 公司 1019 
4 | 重庆 江北 机 械 厂 3004 浙江 轻 机 实业 有 限 公 局 980 
5 АЦА ДА 2841 浙江 建华 压 滤 机 有 限 公 司 954 
6 ia AK if i НАИ 1969 湘潭 离心 机 厂 929 
7 bu JN ЖЕЙ ОЧ ê ÛÛ В КЕД Р] 1801 AREEN 609 
8 | ТЮ 1565 靖江 赛 德 力 制药 机 械 公 司 599 
9 | 陕西 汉中 变压器 有 限 公 司 1526 广 重 离心 机 制造 公司 530 
ЕЕЕ ЧЕН RA F 1372 | 金华 铁路 机 械 厂 | 526 
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мы 


干燥 设备 行业 













承德 输送 机 集团 有 限 责任 会 司 
上 海 远 东 制 药 机 械 总 厂 

浙江 真空 设备 集团 公司 
浙江 尔 乐 干燥 设备 厂 
沈阳 化 工 研究 院 

江苏 省 范 群 干燥 设备 厂 

三 门 峡 金 渠 集团 化 工 机 械 有 限 公司 
锡山 市 林 洲 干 燥 机 厂 

上 海 医用 分 析 仪 器 厂 

靖江 星 轮 高 速 机 电 设 备 制造 公司 


减 变速 机 行业 


оза в | 


江苏 省 泰兴 减速 机 厂 
广东 星光 机 电 有 限 公司 
天 津 市 减 变速 机 总 厂 
江苏 泰隆 减速 机 集团 公司 
广东 江门 电机 股份 有 限 公司 
泰州 市 琼 花 传 动机 械 总 厂 
山东 淄博 撼 机 集团 总 公司 
上 海 市 减 变速 机 械 厂 
浙江 通力 变速 机 械 有 限 公司 
常州 减 变速 机 总 三 


O œ ي لد‎ v A يا‎ N سم‎ 


© 
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截止 到 2001 年 6 月 底 , 深 沪 两 市 通用 机 械 类 上 市 公司 
共 14 家 ,其 中 包括 2001 年 上 市 的 冰山 橡 塑 .广东 明珠 . 特 精 
股份 和 洪 城 股份 4 家 。 目 前 的 14 家 上 市 公司 覆盖 了 对 Fl 
门 . 风 机 .冷冻 设备 、 印 刷机 械 、 橡 塑 机 械 等 6 大 类 产品 。 其 
中 阀门 行业 4 家 有 泵 行业 2 家 ,冷冻 设备 制造 业 5 ЖШТ. 
业 设 备 制造 业 2 家 .印刷 设备 制造 业 1 家 。 由 于 每 个 分 行业 
的 上 市 公司 数量 较 少 ,加 上 有 的 企业 主要 产品 涉及 两 类 或 
两 类 以 上 产品 ,因此 本 文 不 进行 进一步 的 细 分 描述 。 

2000 年 通用 机 械 14 家 上 市 公司 的 总 股本 为 245 687 万 
股 , 占 机 械 工 业 上 市 公司 的 4.44%。 

一 \ 熏 利 能 力 分 析 

1. 单位 收益 呈 下 降 趋 势 

1998 ~ 2000 年 通用 机 械 行业 上 市 公司 和 机 械 行业 上 市 
公司 及 全 部 上 市 公司 收益 对 比 情况 见 表 1。 

2000 年 ,整个 机 械 行 业 上 市 公司 运行 状况 不 佳 ,平均 每 


工业 增加 
вава CEK 
(FF) 
1 












工业 增加 
E EMR 
(万 元 ) 
7466 11 


(8) 


工业 增加 值 
(万 元 ) 



























黑龙 江 白 桦 清 选 机 械 厂 





淄博 真空 设备 厂 

阿 城市 机 械 工业 有 限 责任 公司 700 
山东 天 力 干 燥 设 备 有 限 公司 610 
东台 食品 机 械 广 562 
辽宁 开 原 立 达 ( 集 闭 ) 公 局 552 
锡山 市 昂 益 达 干燥 设备 厂 523 
常州 市 一 步 于 燥 设 备 厂 518 
常州 市 明星 干燥 设备 厂 365 


常州 振兴 干燥 设备 三 





工业 增加 值 
(万 元 ) 







杭州 减速 机 厂 















江阴 市 明 友 减速 机 械 有 限 公 司 727 
宁波 中 意 液压 马达 有 限 公司 716 
武进 市 牛 塘 特 种 轴承 厂 621 
温州 三 联 集团 有 和 限 公司 554 
无 锡 中 策 太 湖 化 工 机 械 有 限 公 司 416 
永嘉 县 飞龙 减速 机 厂 383 
河北 北方 减速 机 有 限 公 司 380 
温州 市 江南 减速 机 广 368 


大 连 橡胶 塑料 机 械 厂 工业 公司 


ч O ч” ЕЧ 
еее 
м, к жок. Se 

к л жү Ж оң 


股 收益 由 1999 年 的 0.196 元 下 降 到 0.126 元 , 净 资 产 收 益 率 
由 1999 年 的 7.76% 下 降 到 4.46% ,单位 收益 大 幅 下 降 , 远 低 
于 沪 深 两 市 上 市 公司 的 总 体 水 平 。2000 年 通用 机 械 行业 平 
均 每 股 收益 0.128 元 ,上 略 高 于 机 械 行 业 平 均 水 平 ,但 低 于 
1 000 多 家 上 市 公司 总 体 水 平 ;每 股 净 资 产 1.964 元 , 比 机 械 
行业 平均 值 低 0.756 个 百分点 , 比 全 部 上 市 公司 总 平均 值 低 
0.608 个 百分点 ;通用 机 械 行 业 上 市 公司 净 资 产 受 益 率 2000 
年 比 1998 年 下 降 7.59 个 百分点 , 比 机 械 行业 的 下 降幅 度 高 
出 4.99 个 百分点 , 比 全 部 上 市 公司 低 8.01 个 百分点 。 这 说 
明 通 用 机 械 上 市 公司 的 单位 收益 虽然 略 高 于 机 械 工业 的 平 
均 水 平 ,但 近年 呈 下 降 的 趋势 ,而 且 下 降 的 速度 高 于 机 械 行 
业 平 均 下 降 的 速度 。 从 表 1 可 以 看 出 ,通用 机 械 行业 上 市 公 
司 近年 的 僵 利 能 力 在 减退 ,尤其 是 净 资 产 收益 率 更 是 大 幅 
下 降 ,这 与 通用 机 械 行业 的 整体 不 太 景气 有 关 。 
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表 1 1998 ~ 2000 年 通用 机 械 行业 上 市 公司 和 机 械 行业 上 市 公司 及 全 部 上 市 公司 收益 对 比 情况 






每 股 收益 (元 ) 














项 H 
全 部 上 市 公司 0.18 0.199 0.203 





0.16 0.196 0.126 
0.18 0.18 0.128 


机 械 行 业 上 市 公司 (176 家 ) 
通用 机 械 行 业 上 市 公司 (4 Ж) 











2. 主 车 业务 集中 度 较 强 
2000 年 ,我 国 通用 机 械 行 业 上 市 公司 主 营业 务 收 人 


336 967 万 元 , 比 上 年 的 336 992 万 元 减少 25 万 元 ,这 与 通 机 
行业 上 市 公司 重 利 能 力 下 降 相 符 。2000 年 14 家 上 市 公司 
的 主 营业 务 占 通用 机 械 行 业 产 品 销 售 收 和 的 8.97 免 , 比 
1999 年 的 9.88% FRE 0.9 个 自分 点 ;2000 年 主 营业 务 利润 


表 2 1998 ~ 2000 年 通用 机 械 行 业 上 市 公司 盈利 情况 





主管 业务 收入 (万 元 ) 


股票 代码 股票 名 称 








000530 大 冷 股份 
000777 中 核 科 技 
000811 烟台 冰 机 
000893 广州 冷 机 
000908 天 一 科技 
000967 上 风 高 科 
600346 КЩ АЗ 
600382 广东 明珠 
600468 特 精 股份 
600566 洪 城 股份 
600605 轻 工 机 械 
600753 ST Kk fi 

600765 力 源 液压 
600860 北 人 股份 


合 计 


从 表 2 可 以 看 出 ,通用 机 械 行 业 上 市 公司 的 主 营业 务 
收入 . 主 营业 人 务 利润 近 3 年 有 一 定 的 增 减 变化 ,其 中 主 营业 
务 收 入 2000 年 比 1998 FH K 5.03% ,但 与 1999 年 相 比 , 略 
有 降低 ; 主 营业 务 利 润 2000 年 比 1998 年 降低 10.88%, Ш 
1999 年 降低 8.20% 。 这 说 明 上 市 公司 的 盈利 能 力 近 年 在 减 
缠 。 另 外 从 主 营 业务 利润 率 看 ,1998 年 为 31.92% ‚1999 年 
为 28.28% .2000 年 为 24.85% ,这 项 指标 近 3 年 每 年 下 降 的 
幅度 都 在 3 个 百分点 以 上 。 从 这 两 方面 可 以 看 出 ,我 国 通 
用 机 械 行业 上 市 公司 近年 的 盘 利 能 力 逐 年 在 下 降 。 但 是 从 
国家 统计 局 和 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 对 12 个 行业 的 统计 来 
看 , 近 3 年 通用 机 械 行 业 的 盈利 能 力 是 在 提高 。 通 用 机 械 
行业 的 盘 利 能 力 昌 然 在 提高 ,但 行业 上 市 公司 的 恒利 能 力 
ДА F EE ,这 与 行业 的 发 展 相 违背 。 

从 具体 上 市 公司 看 , 主 营 业务 收入 近年 增加 的 有 6 家 
企业 ,减少 的 有 4 家 , 略 有 起 伏 的 有 4 家 。 其 中 2000 FER 
业务 收入 比 1998 年 增加 最 快 的 为 广东 明珠 ,增加 21 388 万 
元 ,增长 165.31% ;减少 最 多 的 为 广州 冷 机 , 共 减 少 19 654 万 
л, FRE 58.61%. A FAHRE, 2000 年 上 市 公司 主 营业 务 
收入 比 1998 年 增加 16 139 7776,1 < 5.03%. 2000 年 主 营 





1998 年 


2.48 
2,49 2.53 2.72 7.24 7.76 

















tp YE FF ЕЖ (90) 
2000 年 





每 股 净 资 产 (元 ) 
2.42 
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占 行业 利润 总 额 的 54.64% , 比 上 年 的 90.17% 减 少 35.53 个 
百分点 。 从 中 可 以 看 出 ,14 家 上 市 公司 主 营业 务 利润 近年 
虽然 在 下 降 ,这 与 行业 利润 率 下 降 和 企业 之 间 竞 争 有 关 ,但 
在 行业 中 所 占 的 比重 还 是 比较 高 ,2000 年 也 超过 50% E 
可 以 说 明 这 14 家 公司 在 通用 机 械 行 业 中 的 盘 利 能 力 较 强 ， 
1998 ~ 2000 年 14 家 上 市 公司 型 利 情 况 见 表 2。 


主 营 业务 利润 (万 元 ) 








2000 
13951 

20016 5208 
28962 7542 
13881 362 
18927 5497 
13912 6634 
21091 | 6795 
34326 6270 
15086 4364 
9782 2909 
21975 2093 
10340 1610 
4395 1389 
44206 15507 15838 14675 





336992 336976 88976 86385 79299 


业务 收入 比 1999 年 增加 最 多 的 为 大 冷 股 份 ,增加 8 009 万 
元 ,增长 11.11% ;下 降 最 快 的 为 广州 冷 机 , 共 减 少 11 762 万 
л, КЕЁ 45.87%. A AARE 2000 年 比 1999 年 主 营业 务 
收入 减少 25 пос. P МЮ FEAA KA A 
通 机 行业 上 市 公司 下 降 最 多 的 公司 。 从 主 营业 务 利润 增 减 
情况 看 ,2000 年 主 营 业务 利润 比 1998 年 增加 最 多 的 为 大 冷 
股份 ,增加 2 037 万 元 ,增长 17.10% ;减少 最 多 的 为 广州 冷 
机 ,减少 10 246 万 元 ,下 降 96.59% ;2000 年 与 1999 Ф. 
主 营 业务 利润 增加 最 快 的 为 广东 明珠 ,907 万 元 ,增长 
16.91% ;减少 最 快 的 为 广州 冷 机 ,减少 6 201 万 元 ,下 降 
94.48% RIE ET AF] FE Ê Ny $F FI NE 2000 年 比 1998 年 减 
JZ 9 677 万 元 , 比 1999 FRY 7 086 万 元 。 从 中 可 以 看 出 , 通 
用 机 械 行 业 上 市 公司 近年 发 展 比 较 好 的 企业 为 广东 明珠 、 
冰山 橡 塑 .大 冷 股 份 .烟台 冰 机 、 天 一 科技 ;而 广州 冷 机 、ST 
ЖИЕ, 轻 工 机 械 等 企业 的 收益 则 大 幅 下 降 。 

3. 不 同类 型 产品 鳃 利 能 力 的 界线 依稀 可 抑 

2000 年 通用 机 械 行 业 14 家 上 市 公司 主要 财务 指标 情 
况 见 表 3。 
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表 3 2000 年 通用 机 械 行 业 14 家 上 市 公司 主要 财务 指标 情况 






ы. 主 营 业务 利 | 净 资产 收益 | 存货 周转 率 | 总 资产 周转 | 流动 比率 


大 冷 股份 
中 核 科 技 
烟台 冰 机 
广州 冷 机 
天 一 科技 
上 风 高 科 
冰山 橡 塑 
广东 明珠 


特 精 股份 
洪 城 股 份 
轻 工 机 械 
ST К 
力 源 液压 
北 人 股份 


4. 费用 控制 不 力 ,净利 润 增长 缓慢 


1998 ~ 2000 年 上 市 公司 净利 润 情况 见 表 4。 
表 4 1998 ~ 2000 年 上 市 公司 净利 润 情 况 








通用 机 械 行业 的 产品 类 型 众多 ,不 同类 型 产品 的 便利 能 
力 存 在 比较 清晰 的 界线 。2000 年 通用 机 械 行 业 的 主 车 业务 
利润 率 为 24.85% ,行业 的 青 利 能 力 比 较 理想 ,其 中 主 营 冷冻 
设备 制造 业 的 上 风 高 科 的 获 利 能 力 最 强 , 主 营 业务 利润 率 高 
达 47.69% ,高 出 行业 平均 水 平 22.84 个 百分点 ; 主 营 印 刷机 
械 的 北 人 股份 , 主 营 橡 胶 工业 设备 的 冰山 橡 塑 和 主 营 泵 的 力 
源 液压 紧 随 其 后 , 主 车 业务 利润 率 分 别 为 33.2% .32.22% 和 
31.64% ,分 别 高 出 行业 平均 水 平 的 8.35.7.37.6.79 个 百分点 ; 
主 营 冷冻 设备 的 广州 冷 机 的 经 营 状 况 较 差 , 主 车 业务 利润 率 
Jy 2.61 % , 低 于 同样 经 营 冷冻 设备 的 上 风 高 科 45.08 个 百 分 
点 ,也 低 于 行业 平均 水 平 22.24 个 百分点 。 

上 市 公司 净利 润 2000 年 比 1999 年 下 降 44.38% , 1999 
年 比 1998 年 下 降 4.72% ,净利 润 增长 速度 近年 大 幅度 减少 ， 
远 低 于 主 营业 务 收 人 和 主 营业 务 利润 的 增长 。 主 要 是 由 于 
上 市 公司 的 各 种 费用 快速 增加 所 致 。 部 分 公司 由 于 费用 的 
高 速 增长 ,经 营 效 益 大 幅 下 滑 , 如 天 一 科技 主 营业 务 收入 
2000 年 比 1999 年 增长 39.18%, 主 营业 务 利润 增长 3.4%, 
但 由 于 费用 增长 的 原因 ,使 得 公司 净利 润 增长 率 为 








– 18.577% ,增长 速度 低 于 主 营 业务 利润 增长 速度 22.01 个 
百分点 ,中核 科技 、 轻 工 机 械 也 都 由 于 费用 的 大 幅 增 长 ,使 
得 净利 润 出 现 负 增长 。 从 中 可 以 发 现 ,尽管 该 行业 的 平均 
主 营业 务 收入 、 主 营业 务 利润 和 净利 润 都 有 不 同 程 度 的 增 
长 ,但 平均 每 股 收益 、 净 资产 收益 率 却 出 现 了 负增长 。 

5. 业务 经 营 多 元 化 

由 表 2 可见, 通用 机 械 行 业 上 市 公司 的 主 营 业务 经 营 
状况 尚 可 ,14 家 上 市 公司 中 , 主 车 业务 收入 2000 年 比 1999 
年 增长 的 公司 有 10 家 ,增长 率 超 过 10% 的 有 4 家 ,分 别 为 天 
一 科技 . 洪 城 股份 . 力 源 液压 和 大 冷 股 份 ; 主 营业 务 收 入 出 
现 负 增长 的 也 有 4 家 ,分 别 为 广州 冷 机 、 轻 工 机 械 、 北 人 般 
份 .中 核 科 技 。 其 中 特 精 股份 .冰山 橡 塑 洪 城 股份 和 广东 
明珠 均 为 新 上 市 公司 ,可 见 新 上 市 公司 的 主 业经 营 状 况 并 
不 都 是 乐观 的 。 主 营业 务 利润 2000 年 比 1999 年 增长 的 公 
司 有 7 家 ,负增长 的 7 家 ,增长 率 在 10% 以 上 的 公司 有 2 Ж. 
分 别 为 力 源 液 压 和 广东 明珠 ;增长 率 在 - 10% 以 下 有 3 家 ， 
分 别 为 广州 冷 机 .ST 冰 能 和 中 核 科 技 ,其 中 广州 冷 机 更 是 高 
达 --94.48%。 由 此 可 见 , 行 业内 主 业 经 营 两 极 分 化 日 趋 严 
重 。 净 利润 增长 的 公司 有 8 家 ,在 这 些 公 司 中 , 仅 有 广东 明 
珠 、 大 冷 股份 是 实 实在 在 的 依靠 主 业 增 长 实现 的 ,其 他 几 家 
如 特 精 股 份 净利 润 增长 率 高 达 31.6% ,但 其 主 营业 务 利润 
增长 率 仅 为 3.93% ,净利 润 的 大 幅 增长 主要 依靠 非 经 常 性 
收益 和 其 他 业务 受益 , 北 人 股份 和 上 风 高 科 兆 利润 增长 率 
虽然 分 别 高 达 5.26% 和 5.61% ,但 两 家 公司 的 主 营业 务 利 
润 均 为 负增长 ,净利 润 的 增长 主要 得 益 于 非 经 常 性 收益 增 
加 ,以 及 实际 所 得 税率 的 下 降 , 而 增长 幅度 则 由 于 1999 年 兆 
利润 基数 较 小 取得 了 放大 效应 。 

洪 城 公司 的 利润 总 额 在 1999 年 度 及 2000 年 度 分 别 比 
上 年 增加 747 万 元 和 180 万 元 ,分 别 增长 59.45% 和 9% 
1999 年 利润 总 额 增长 主要 是 主 车 业务 利润 比 上 年 增加 837 
万 元 ,增幅 40% 所 致 。2000 年 度 利 润 总 额 增幅 比 1999 年 下 
降 ,一 方面 是 公司 快速 发 展 .前 期 业绩 基数 加 大 , 另 一 方面 
与 公司 规范 管理 .增加 相应 投入 有 关 。 但 9 多 的 利润 增幅 仍 
说 明 公 司 具有 较 强 的 一 利 能 力 。 洪 城 股份 主 营 业务 利润 虽 


然 在 整个 公司 的 利润 总 额 中 占有 重要 的 地 位 ,但 其 他 业务 
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利润 对 公司 的 贡献 也 较 大 ‚ 1998 ~ 2000 年 度 其 他 业务 利润 分 
别 是 464 万 元 .528 万 元 .525 万 元 , 占 当 年 公司 利润 总 额 的 
37% .26.4 ‚24% ,比重 较 大 且 相 对 稳定 。 

二 、 财 务 状况 分 析 

由 表 3 可 见 , 通 用 机 械 行业 总 体 财务 状况 良好 ,资产 结 
构 有 所 改善 ;行业 平均 流动 比率 由 1999 年 的 2.35 次 下 降 到 
2000 年 的 2.30 次 ,平均 速 动 比率 由 1999 # 1.55 K EJF 
1.59 次 ,表明 短期 偿 债 能 力 有 较 大 幅度 的 提高 。2000 年 通 
用 机 械 行业 上 市 公司 存货 周转 率 为 1.70 次 ,总 资产 周转 率 
为 6.66 次 , 比 上 年 都 有 一 定 程度 的 增加 ,这 说 明 通 用 机 械 行 
业 上 市 公司 的 经 营 状 况 尚 可 。 行业 上 市 公司 能 有 这 样 较 好 
的 经 营 状况 ,一 方面 与 各 土 市 公司 纷纷 加 大 销售 力量 .不断 
开拓 市 场 有 关 , 另 一 方面 与 各 上 市 公司 加 大 产品 升 发 力度 、 
缩短 产品 生产 周期 有 关 。 如 天 一 科技 2000 年 主 营 业务 收入 
为 18927.21 万 元 , 比 上 年 增加 5328.32 万 元 ,增幅 39.18% ， 
这 主要 是 公司 大 力 开拓 市 场所 致 ;利润 为 5411.39 万 元 , 比 
上 年 减少 1123.45 万 元 , 减 幅 17.19%, 公 司 净 利润 为 
4624.94 万 元 , 较 上 年 减少 1054.70 万 元 ,主要 因为 :(1) 公 司 
为 提高 市 场 占 有 率 ,降低 了 部 分 产品 肯 价 ;(2) 公 司 扩大 了 
生产 经 营 规模 ,导致 期 间 费 用 有 所 增加 。 

从 中 可 以 看 出 ,虽然 目前 通用 机 械 行业 大 部 分 上 市 公司 
的 财务 状况 尚好 ,但 也 不 排除 个 别 公 司 财务 状况 欠 佳 ,如 广 
州 冷 机 2000 年 主 营 业务 利润 率 为 2.61% , 比 1999 年 减少 
22.99 个 百分点 , 比 1998 年 减少 29.02 个 百分点 ;流动 比率 、 速 
动 比率 2000 年 为 1.24 倍 .0.82 倍 , 比 上 年 都 有 所 降低 ;2000 年 
主 营业 务 收 人 和 主 营业 务 利润 更 是 较 上 年 大 幅 下 降 ,2000 年 
主 营 业务 利润 增长 率 高 达 - 94.48%。 很 显然 公司 经 营 已 经 
陷入 困境 。 另 外 , 特 精 股份 每 股 经 营 活动 产生 的 现金 流 2000 
年 为 0.57 元 ,2001 年 上 半年 为 0.21 元 。 资 产 负 债 连续 3 年 都 
在 60% VA E ,2000 年 为 62.98% ,这 说 明 特 精 股份 的 资金 回 先 
情况 不 是 很 理想 。 特 精 股 份 是 2001 年 新 上 市 公司 ,资金 上 和 暂 
时 不 会 出 现 危机 ,但 如 果 长 期 以 往 , 公 司 经 营 有 可 能 出 现 困 
HE ,所 以 特 精 股份 应 该 加 强 市 场 营销 力度 ,尽量 减少 库存 , 同 
时 如 快 应 收 帐 款 的 回 第 。 

三 、 重 点 公司 分 析 

综合 通用 机 械 行业 各 上 市 公司 的 主要 经 营 指标 和 财务 
指标 ,可 以 发 现在 该 行业 内 ,拥有 核心 技术 .竞争 优势 明显 
的 企业 以 及 能 提供 大 型 . 特 型 通用 机 械 的 企业 ,在 近 两 年 均 
持 快 速 增长 态势 ,相信 和 随 着 “十 五 ”发 展 战 略 的 逐步 实施 ,这 
部 分 企业 在 未 来 几 年 仍 将 得 到 长 趾 的 发 展 ,具有 和 较 好 的 投 
资 机 会 。 但 部 分 公司 却 由 于 产品 技术 相对 落后 、 产 品 结 构 
不 佳 .机 制 不 够 灵活 等 原因 ,处 于 微利 其 至 亏损 的 状态 。 如 
主 营 冷 冻 设备 制造 业 的 广州 冷 机 ,1999 年 县 利 ,2000 年 则 出 
HEMS lo ШЕ FK J КШ 1999 年 比 1998 年 亏损 
1 350 万 元 ,而 2000 年 则 扭亏 为 鳃 ,实现 净利 润 41 万 元 。 这 
说 明 通 用 机 械 行 业 市 场 竞 争 较 为 激烈 ,企业 奉 不 加 强 市 场 
开拓 和 管理 水 平 , 则 有 可 能 陷入 亏损 境地 ; 若 企 业 在 经 营 管 
理 .新 产品 开发 等 方面 加 大 力量 , 则 企业 必 大 有 可 为 。 

1. 广东 明珠 (600382) 
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广东 明珠 的 主导 产品 球阀 广 沁 应 用 于 石油 .化 工 、 轻 
T. .食品 .制药 .纺织 ,冶金 .机 械 、 航 天 等 多 个 行业 。2000 年 
广东 明珠 通过 强化 内 部 管理 ,调整 企业 经 营 策略 ,全 力 井 拓 
国内 外 两 个 市 场 , 并 通过 技术 创新 ,不 断 推 出 新 产品 ,加 大 
产品 的 技术 含量 ,增强 了 产品 竞争 力 。2001 年 上 半年 完成 
主音 业务 收入 18 002.89 万 元 ,同比 增长 27.25%; 兆 利润 
1 457.18 万 元 ,利润 总 额 2 416.57 万 元 ,同比 增长 16.29%. 

广东 明珠 2000 年 虽然 圆满 完成 生产 经 营 目标 ,取得 了 
И ОАК, К,АРА ТИМА KRA 
а .应 用 范围 等 方面 与 发 达 国 家 之 间 还 存在 一 定 的 差距 . 
因此 如 何 尽 快 拉 近 与 发 达 国 家 行业 上 的 技术 距离 ,加 快 技 
术 改 造 步伐 ,促使 新 产品 开发 成 果 的 迅速 转化 仍 是 公司 当 
前 面临 的 主要 问题 。 广 东明 珠 应 在 努力 提高 管理 水 平 的 前 
提 下 ,及 时 调整 经 营 策略 ,强化 营销 管理 ,为 公司 在 新 世纪 
的 发 展 葛 定 坚实 基础 ,取得 较 好 经 济 效益 。 

2. 洪 城 股份 (600566) 

洪 城 股份 主要 从 事 中 低压 隅 门 及 水 工 环保 设备 的 着 
发 .生产 和 销售 ,已 获 国家 科技 部 认定 的 国家 火炬 计划 重点 
高 新 技术 企业 。1999 年 ,通过 中 国 科 学 院 和 国家 科技 部 组 
织 的 高 新 技术 企业 认定 一 一 “ 双 高 认证 ”。 

目前 我 国 阀门 行业 上 市 公司 共有 3 家 , 即 中 核 科 技 J 
东明 珠 和 洪 城 股份 ,其 中 洪 城 股份 与 中 核 科技 在 曾 阅 和 蝶 
阀 生 产 方面 处 于 相对 垄断 的 地 位 ,其 中 中 核 股 份 以 中 高 庄 、 
小 口径 为 主 , 而 洪 城 股份 的 中 低压 .大 口径 产品 的 技术 则 处 
于 行业 领先 水 平 。 洪 城 股份 的 产品 主要 用 于 水 利 . 电 力 , 属 
单 件 小 批量 生产 ,产品 单价 太 利 润 均 高 出 同行 业 其 他 产品 
的 平均 水 平 。 

潜 城 公司 成 立 $ 年 来 ,开发 具有 主导 性 质 的 新 产品 35 
项 ,并 在 冶金. 电力 .建材 .石油 化 工 . 水 利 , 农 田 排灌 .城市 
给 排水 等 领域 得 到 广泛 的 推广 和 应 用 , 共 取 得 22 项 专利 ,其 
中 仍 在 保护 期 以 内 的 有 11 项 实用 新 型 专利 。 经 过 各 方面 的 
努力 ,2001 年 上 半年 洪 城 股 份 实现 主 营业 务 收入 6 428.91 
万 元 ,净利 润 1 103.1 万 元 ,利润 总 额 达 1 099.16 万 元 , 比 上 
年 增长 8.99%。 

3. 大 冷 股份 (000530) 

大 冷 股 份 是 国内 最 大 的 制冷 设备 生产 企业 ,在 国内 市 
场 有 一 定 的 优势 。 其 主要 产品 有 用 于 国防 、 科研. 石油 .化 
工 .纺织 .医药 .发 电 、 农 牧 渔 和 饮食 服务 等 行业 的 活塞 式 、 
螺杆 式 .离心 式 制冷 压缩 机 以 及 压力 容器 .组 合 库 . 气 调 保 
鲜 库 等 ,共计 5 个 系列 6 ЖАЙ & o 

2001 年 上 半年 ,大 冷 股份 围绕 市 场 开 拓 、 调 整 与 改造 、 
管理 与 效益 .十 部 与 人 才 等 4 个 方面 进行 了 积极 的 创新 。 加 
快 了 “走出 去 "战略 的 推进 速度 ,首次 到 海外 投资 建 三 ;采用 
新 的 承包 机 制 和 售后 服务 机 制 ,更 好 地 调动 了 销售 人 员 的 
积极 性 ,切实 将 售后 服务 工作 融入 了 市 场 ;以 合资 合作 为 首 
选 ,同时 注重 利用 高 新 技术 改造 传统 产品 ;成 立 物 资 采购 招 
标 委 员 会 ,首次 以 公开 招标 方式 采购 物资 ,通过 公开 招标 ， 
较 好 地 确保 采购 过 程 中 的 集体 决策 和 透明 化 ,有 效 控制 采 
购 成 本 ,从 而 提高 公司 效益 。 面 对 加 和 人 WTO 后 全 球 竞 争 的 


压力 ,公司 早已 开办 合资 公司 发行 B 股 .扩大 海外 市 场 等 
方式 准备 好 了 应 对 之 策 。1998 年 该 公司 成 功 地 发 行 了 B 
股 , 并 引入 日 本 三 洋 电机 株式 会 社 作为 战略 投资 者 ,率先 实 
现 了 资本 市 场 上 与 国际 接轨 ,为 参与 国际 竞争 打下 了 良好 
基础 。2000 年 上 半年 ,合资 企业 市 场 开 拓 有 了 突破 性 进展 。 
KRE .三洋 家 电 销 售 收入 同比 增长 在 90% 以 上 ,三 洋 空 调 
机 、 明 华电 子 、 大 洋 汽 车 空调 同比 增长 40 旬 以上。 通过 努 
力 ,2001 年 上 半年 ,公司 实现 主 车 业务 收入 45 046 万 元 , 同 
比 增长 9.15% ;实现 净利 润 4 142 万 元 ,同比 增长 10.95%. 

4. 力 源 液压 (600765) 

力 源 液压 主 营 工 程 机 械 配 套用 高 压 柱 塞 泵 马达、 轿车 
配套 球 笼 式 等 速 万 向 节 的 生产 销售 。 由 于 该 公司 主导 产品 
液压 条 .马达 是 与 工程 机 械 配 套 , 并 为 之 提供 动力 源泉 ,其 
市 场 销量 的 大 小 一 定 程度 受到 主机 销售 情况 的 影响 。2001 
年 上 半年 , 随 着 主机 市 场 销售 的 逐步 转 好 ,该 公司 产品 销量 
有 所 增加 ,部 分 新 品 市 场 需求 量 较 大 ;经 过 近 几 年 的 开发 ， 
外 贸 市 场 逐 步 扩大 ,外 贸 出 口 增 势 迅 猛 。 此 外 ,公司 加 大 了 
有 市 场 销路 的 球 笼 式 等 速 万 向 节 和 生产 研制 ,保证 了 球 算式 
等 速 万 向 节 在 市 场 竞争 十 分 激烈 的 形势 下 ,产销 量 与 上 年 
同期 基本 持平 。2001 年 上 半年 ,公司 完成 工业 产值 2 291 万 
元 , 比 上 年 同期 增长 了 3.67% ;完成 销售 收 人 2 537 万 元 , 比 
上 年 同期 增长 了 24%。 其 中 :国内 液压 件 增 长 21.5% ,外 贸 
出 口 增长 588.5% , 球 笼 式 等 速 万 向 节 下 降 10.3%。 

力 源 液 讨 投 资 的 高 压 柱 塞 泵 、 马 达 “ 双 加 ” 技 改 等 项 目 仍 
未 能 产生 效益 。 人 世 后 ,该 公司 生产 并 与 之 配套 的 轿车 球 笼 
式 等 速 万 向 节 产 品 面临 再 次 降价 的 局 面 , 如 不 能 尽快 调整 产 
品 结构 ,消化 各 种 减 利 因素 ,其 发 展 将 受到 较 大 制约 。 

5. 天 一 科技 (000908) | 

KAR EBRI MR ARAR СМИ 05268. 
系列 潜水 电 泵 、 系 列 高 低压 成 套 开 关 设 备 、 高 压 真 空 断 路 
器 .六 氟 化 硫 断 路 器 的 制造 和 销售 及 自 营 机 电 进 出 口 业务 
等 。 其 中 小 型 潜水 电 泵 的 产销 量 在 国内 为 前 三 名 ,并 出 口 
东南 亚 地 区 ;油泵 系列 产品 成 功 进 入 国内 各 主要 油田 ,并 出 
口中 东 ,东南亚 和 南非 等 地 。 占 公司 主 营业 务 收 入 10% 以 
上 的 业务 主要 来 自 笛 油泵、 螺杆 混 输 和 泵 、 潜 水 电 泵 及 电机 、 
电器 开关 设备 等 。 

面 对 行 业 竞争 的 日 益 加 剧 和 世界 著名 公司 强 有 力 的 竟 
争 ,天 一 科技 将 依托 资本 市 场 和 国防 科技 大 学 计算 机 学 院 雄 
厚 的 科研 实力 ,大 力 发 展 新 的 产业 ,开拓 新 的 经 济 增长 点 。 
2000 年 10 月 天 一 科技 与 国防 科技 大 学 计算 机 学 院 签 署 合 作 
协议 ,在 长 沙市 高 新 技术 开发 区 注册 成 立 了 湖南 天 一 银河 信 
息 产业 有 限 公 司 ,开始 进入 IT 产业 。 湖 南天 一 银河 信息 产业 
有 限 公司 主 营 计算 机 软 、 硬 件 及 其 他 计算 机 网 络 产品 的 研 
究 、 开 发 .设计 .生产 与 销售 ,注册 资本 10 000 万 元 ,本 公司 占 
99% 的 股份 ,2000 年 度 实现 销售 收入 951 万 元 。 

6. 冰山 橡 塑 (600346 ) 

冰山 橡 塑 主 营 橡 胶 机 械 专 用 设备 .塑料 机 械 专 用 设备 
及 其 零 部 件 的 开发 .研制 和 销售 。 该 公司 是 国内 最 早 从 事 
橡胶 塑料 机 械 生 产 的 专业 厂家 之 一 ,被 列 为 国家 大 型 橡胶 


塑料 机 械 产品 的 出 口 基地 。 

该 公司 经 过 多 年 的 开发 与 技术 进步 ,坚持 高 起 点 的 扩 
充 写 改造 ,目前 产品 主要 有 橡胶 、 塑 料 密 炼 生产 线 等 22 个 系 
列 ,上 百 个 品种 , 近 300 个 规格 。 通 过 多 年 的 发 展 壮 大 , 现 该 
公司 的 主导 产品 如 大 型 开 炼 机 ,万 吨 级 以 上 双 螺 杆 挤 出 机 、 
压延 机 等 市 场 占 有 率 均 在 50% 以 上 。 该 公司 拥有 一 批 专业 
科研 队伍 和 新 产品 的 研发 能 力 ,在 国内 建立 了 比较 完善 的 
销售 网 络 系统 ,并 在 国外 设 有 销售 办 事 处 和 代理 商 , 产 品 远 
销 世界 60 多 个 国家 和 地 区 。 

过 去 三 年 ,冰山 橡 塑 的 大 型 产品 如 2m 宽 以 上 的 压延 生 
产 线 .160L 以 上 的 密 炼 机 、10m 以 上 的 复合 膜 吹 塑 机 组 等 产 
后 的 市 场 份额 稳 中 有 升 ,小 型 产品 的 市 场 份额 有 所 下 降 , 下 
降 的 主要 原因 是 从 事 小 型 橡 塑 机 械 产品 生产 经 营 的 企业 数 
目 众 多 ,竞争 激烈 。 随 着 该 公司 管理 体制 改革 的 不 断 深 和 
以 及 各 种 产品 结构 的 不 断 调 整 ,冰山 橡 塑 在 高 科技 含量 高 
附加 值 产品 方面 的 市 场 份额 将 会 越 来 越 大 。 

7. 北 人 股份 (600860 ) 

北 人 股份 是 国内 印刷 机 械 行业 的 龙头 企业 ,2000 年 完成 
销售 收入 4.4 亿 元 , 比 列 第 二 位 的 上 海 高 斯 印刷 设备 有 限 公 
司 多 出 一 倍 。2001 年 上 半年 北 人 股份 随 着 国家 对 进口 印刷 
机 人 免税 政策 的 取消 , 主 营业 务 收入 获得 大 幅 提 升 , 达 3 520 万 
元 , 比 上 年 同期 增长 66.87% ,净利 润 达 3 235.5 万 元 ,同比 增 
长 54.27% 。 北 人 股份 取得 如 此 业绩 ,主要 因为 :(1) 产 品 结构 
调整 见 成 效 , 收 购 资产 和 造 币 机 将 成 为 公司 新 的 利润 增长 点 。 
2000 年 北 人 股份 从 母 公司 购 入 的 优质 资产 卷 简 纸 印刷 机 在 
2001 年 已 开始 贡献 利润 ,2001 年 中 报 显 示 卷 简 纸 印刷 机 的 销 
售 收入 占 主 营 业务 收入 的 25.2% , 占 主 营业 务 利润 的 23%; 
(2) 建 立 独 立 的 销售 网 络 ,与 当前 国内 印 机 行业 的 现实 情况 一 
致 , 北 人 股份 的 主攻 市 场 是 国内 市 场 , 其 内 销 产 品 占 全 部 产品 
的 99 锡 以上。 在 激烈 的 市 场 竞争 中 , 北 人 股份 逐步 建立 了 自 
己 的 覆盖 全 国 8 大 区 域 的 销售 网 络 ,近日 ,股份 公司 与 北 人 集 
团 终止 了 长 达 8 年 中 国产 品 的 独家 销售 代理 协议 ,销售 费用 
的 下 降 有 助 于 降低 产品 成 本 ,提高 僵 利 水 平 ,同时 也 减少 了 与 
母 公 司 关联 交易 的 数量 。 

北 人 上 股份 2001 年 上 半年 整体 指标 较 好 ,经 济 运行 质量 得 到 
改善 , 鳃 利 水 平 回 升 ,有 些 指 标 已 摆脱 近年 来 徘徊 不 前 的 状态 ， 
出 现 了 大 幅 增 长 的 良好 趋势 。 实 现 主 营业 务 收 入 35 03 万 元 ， 
比 上 年 同期 增长 66.87% ,这 些 业 绩 的 取得 主要 来 自 上 年 收购 优 
质 资产 的 结果 ,是 公司 竞争 力 得 到 加 强 的 结果 。 

今后 通用 机 械 行业 随 着 我 国 机 械 工 业 的 整体 发 展会 有 
一 个 较 大 的 发 展 , 而 行业 内 竞争 力 较 强 的 上 市 公司 也 会 有 
所 发 展 ,但 其 发 展会 受到 来 自 国内 同行 之 间 的 激烈 竞争 干 
扰 ,同时 还 得 面 对 来 自 世 界 公 司 的 挑战 。 竞 争 的 结果 必然 
出 现 一 批 机 制 健全 .技术 先进 .管理 合理 .经 营 有 特点 的 各 
种 不 同性 质 的 公司 ,这 些 公 司 不 论 从 新 产品 研制 .市 场 开 
拓 .售后 服务 ,还 是 企业 经 营 管理 .产品 质量 等 方面 都 有 竟 
FF ,而且 产品 也 更 加 适合 消费 需求 ,企业 组 利 能 力 加 强 ， 
投资 机 会 增多 。 

[ 撰 稿 人 :机 械 工 业 信 息 研究 院 产 业 与 市 场 研究 所 名 因 年 ] 
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艰苦 创业 ”熔铸 辉煌 
-一 一 中 国 通用 机 械 工程 总 公司 


中 国 通用 机 械 工程 总 公司 (简称 中 遂 公 司 ) 是 1979 年 由 
国家 投资 10 万 元 ,以 原 一 机 部 通用 机 械 研 究 所 部 分 人 员 为 
基础 创立 ,并 于 1990 年 与 中 国 石油 化 工 设 备 成 套 公 司 合并 
起 来 的 工程 公司 ,是 我 国 较 早 由 科研 事业 单位 改制 为 企业 
的 单位 之 一 。 

经 过 二 十 多 年 的 艰 兽 创业 ,中 通 公 司 已 发 展 成 为 总 资 
产 规模 3,5 亿 元 ,年 经 营 额 3 亿 元 以 上 ,办 公用 房 1 万 多 mi， 
并 以 科技 实力 强 和 管理 水 平 高 而 闻名 的 国字 号 公司 。 公 司 
现 有 在 职 职工 329 人 ,专业 技术 人 员 比 例 达 80%: 4% FE 
国内 外 建 有 5 个 全 资 企 业 ,2 个 控股 企业 和 6 个 参股 企业 ， 
在 泰国 曼谷 .伊朗 德黑兰 等 地 设 有 办 事 机 构 , 还 与 美国 .日 
本 德国 等 10 多 个 国家 和 地 区 以 及 国内 一 批 著名 公司 .设计 
院 建 立 了 了 长 期 稳定 的 关系 并 开展 了 广泛 的 合作 。 

中 通 公 司 具有 经 国家 级 认证 的 甲 级 工程 设计 、 甲 级 工 
穆 总 承包 . 甲 级 机 电 设 备 成 套 . 申 级 工程 咨询 . 甲 级 工程 设 
备 招标 等 资质 ,具有 一 .二 .三 类 压力 容器 设计 和 环保 专项 
设计 资格 ,是 中 国 机 电 产 品 进出 口 商 会 和 国际 商会 中 国 国 
家 委员 会 会 员 ,享有 对 外 经 济 合作 经 营 权 。 公 司 控 般 的 北 
京 任 德 建设 监理 有 限 责 任 公司 已 获得 甲 级 建设 工程 监理 资 
质 。 公 司 主要 从 事 工 程 设 计 . 设 备 成 套 .安装 调试 .人 员 培 
训 .技术 咨询 .[ 程 设备 招标 及 进出 口 贸 易 .销售 代理 等 业 
5. 公司 集 技工 、 贸 为 一 体 , 自 创 立 以 来 , 共 完 成 各 类 工程 
项 目 和 科研 开发 项 唱 近 3 000 项 ,其 中 国家 重点 工程 850 多 
项 ,成 套 和 系统 成 套 出 口 100 多 项 ,累计 出 口 创汇 达 2 亿 多 
美元 。 荣 获 国 家 .部 .省 级 科技 进步 奖 .科技 成 果 奖 和 重大 
技术 装备 奖 等 60 多 项 。 为 保证 国家 重点 工程 项 目 和 重大 技 
术 装 备 国 产 化 项 目的 完成 ,为 成 套 设 备 出 口 和 企业 技术 改 
造 以 及 为 行业 的 技术 进步 和 产品 更 新 换代 作出 了 自己 的 贡 
献 。 公 司 已 连续 六 年 获得 了 “首都 文明 单位 ”的 光荣 称号 ， 

回顾 二 十 多 年 来 的 创业 历程 和 取得 的 成 绩 ,不 禁 使 人 
想起 中 通 公 司 所 走 过 的 发 展 之 路 。 

公司 组 建 初始 , 正 值 文革 之 后 改革 之 初 , 百 业 待 兴 , 国 
家 的 经 济 还 禁 狗 在 计划 经 济 体制 运行 的 轨道 中 。 如 何 生 存 
和 发 展 , 走 什么 样 的 道路 , 靠 什么 开拓 业务 ,是 公司 所 面临 
的 一 个 重大 问题 。 通 过 广 证 发 动 群众 ,动脑 筋 想 办 法 ,全体 
职工 集思广益 ,提出 “要 自力 更 生 , 靠 全 体 科 技 人 员 手 中 掌 
握 的 专业 技术 ,自己 创 出 一 条 路 来 "。 由 于 当时 国内 的 建设 
项 目 都 是 靠 计 划 主 管 部 门 按 计划 分 配给 各 执行 单位 的 ,而 
公司 作为 一 个 刚 成 立 的 企业 ,还 无 法 从 国家 计划 中 拿 到 任 
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务 ,为 此 公司 首先 把 目光 转向 了 国际 市 场 , 盯 住 国外 工程 承 
包 项 目 ,确立 了 参与 国外 竞争 , 先 国外 后 国内 发 展 的 思路 ， 
为 公司 日 后 的 不 断 发 展 奠定 了 坚实 的 基础 。 

工程 总 承包 是 国际 上 通行 的 一 种 基本 建设 项 目 管理 模 
式 , 在 国外 的 工程 项 目 中 被 广泛 采用 ,但 对 科研 人 员 占 80% 
的 中 通 公 司 来 说 ,在 学 术 上 虽然 是 学 有 专长 ,可 是 缺乏 的 是 
项 目 管 理 人 才 和 管理 经 验 ,要 涉足 国外 工程 承包 市 场 并 不 
容易 ,而 当初 国内 又 没有 现成 的 总 承包 经 验 可 供 参 考 , 只 
是 硬 着 头皮 上 阵 , 从 干 中 学 ,在 学 中 增长 才干 ,自己 培育 人 
才 ,积累 经 验 。 泰 国泰 美 纶 纺织 厂 冷冻 空调 项 目 是 公司 在 
国外 接手 的 第 一 个 大 项 目 ,要 求 公司 从 设计 .设备 选 型 , 设 
备 供 货 及 监制 到 指导 安装 调试 与 售后 服务 以 总 承包 的 管理 
模式 进行 工作 ,过 去 从 来 没有 搞 过 ,在 执行 项 目的 过 程 中 ， 
公司 在 工程 的 各 个 环节 都 选派 了 中 青年 技术 人 员 参 与 项 目 
管理 工作 ,协助 有 关 方 面 解 决 工程 出 现 的 问题 。 通 过 该 项 
Н ,在 工程 设计 方面 ,公司 掌握 了 纺织 厂 空 调 于 程 和 冷冻 站 
的 设计 ,为 独立 承揽 纺织 厂 空 调 系统 的 初步 设计 .设备 选 
型 .施工 没 计 打下 了 基础 ,使 设计 人 才 队 伍 的 设计 水 平 得 到 
提高 ;在 工程 实践 方面 ,锻炼 和 培养 了 一 批 指导 安装 调试 的 
力量 ;在 出 口 业 务 方面 ,商定 了 公司 外 贸 管 理 人 才 队 伍 的 基 
础 。 也 正 是 因为 这 种 顶 着 困难 上 的 精神 ,造就 了 中 通 公司 
既 有 科技 知识 又 懂 工 程 项 目 管 理 的 专业 人 才 群 体 ,使 公司 
在 技术 优势 的 基础 上 又 增加 了 工程 项 目 管 理 的 优势 ,为 公 
司 闻 出 了 一 条 工程 总 承包 的 新 路 。 

公司 开展 总 承包 工程 项 目的 经 验 得 到 了 政府 有 关 部 门 
和 领导 同志 的 重视 ,时 任国 务 院 副 总 理 的 薄 一 波 同志 在 介 
绍 公司 开展 总 承包 工程 项 目的 《情况 反映 》 上 批示 :这 个 组 
织 方式 好 ”。 并 指出 :“ 看 了 这 个 材料 , 令 人 鼓舞 ,说 明 我 们 的 
技术 基础 不 错 , 只 要 组 织 好 ,坚持 提高 技术 ,质量 第 一 ,建议 
好 好 总 结 经 验 ,把 这 种 工作 方针 坚持 下 去 。” 

基于 良好 的 信誉 和 优质 的 服务 ,公司 在 东南 亚 工 程 建 
设 市 场 上 创 出 了 牌子 。 此 后 ,相继 承接 并 完成 了 泰国 旺 巧 
MERA TELE, REIER TE, RABIN 
厂 .印尼 塔 塔 纺织 厂 、 和 孟加拉 纺织 厂 的 空调 工程 ,印尼 钢 厂 
高 压 水 除 鳞 项 目 , 马 尔 代 夫 海水 淡化 工程 ,泰国 聚合 硫酸 
铁 、 焦 亚硫酸钠 工程 ,香港 沙田 冷库 和 招商 局 低温 粮 库 冷 冻 
空调 工程 以 及 成 套 设备 出 口 等 一 批 对 外 项 目 。 近 年 来 , 公 
司 还 承担 了 建国 以 来 机 电 设备 成 套 出 口 的 最 大 项 目 伊朗 德 
黑 兰 地 铁 工 程 中 地 下 段 全 部 通风 空调 系统 的 设备 成 套 , 马 











达 控 制 中 心 系 统 设 计 和 设备 成 套 以 及 现场 技术 咨询 和 设备 
安装 技术 指导 。 目 前 该 工程 一 .二 期 已 成 功 开通 ,公司 所 承 
担 部 分 均一 次 通过 验收 ,设备 运行 安全 可 靠 。 

由 于 公司 不 断 在 国外 进行 承包 工程 的 工作 , 当 国 内 建 
设 项 目 于 80 年 代 开 始 实行 招标 制 ,逐步 形成 工程 总 承包 市 
场 时 ,公司 正 是 凭借 参与 国际 市 场 竞争 所 积累 的 进行 工程 
总 承包 的 经 验 和 灵活 的 经 营 理念 ,很 快 便 在 国内 基本 建设 
项 目的 招标 中 大 显 身 手 , 为 诸多 工程 项 目 提 供 了 设备 成 套 
与 技术 服务 。20 多 年 来 ,公司 在 一 大 批 国 家 重点 工程 中 ， 
如 :宝钢 .北京 乙烯 .海上 石油 平台 国产 化 、 毛 主席 纪念 堂 设 
备 更 新 改造 .北京 第 九 水 厂 .高 碑 店 污水 厂 、 上 海 合流 污 水 
预 处 理 厂 .SB ЖУ .绍兴 30 万 t 工 业 污 水 处 理 厂 .廊坊 城市 
污水 处 理 设备 国产 化 示范 工程 .重庆 电网 改造 .兰州 和 哈 尔 
滨 城 市 煤气 ,大亚湾 和 上 岭 澳 核 电站 、“ 大 化 工 和 大 化 肥 ” 国 产 
化 以 及 城市 环保 项 目 KRM ,污水 治理 等 ,也 有 出 色 的 表现 ， 
取得 了 不 俗 的 业绩 。 

为 了 适应 不 断 发 展 变化 的 国际 国内 市 场 ,公司 始终 坚 
持 不 懈 地 进行 科技 开发 和 技术 创新 ,研制 工程 和 市 场所 需 
要 的 产品 和 技术 。 

公司 自行 开发 的 100 ~ З 500kg/h 二 氧化 磋 净化 回收 技术 
和 成 套 设 备 , 已 在 150 多 个 啤酒 厂 ,酒精 厂 . 烟 厂 得 到 应 用 ,对 
提高 产品 质量 ,有 效 地 利用 副 产 物 ,具有 显 敬 的 经 济 效益 , 国 
内 市 场 占有 率 已 达 70%。 根 据 国内 医疗 装备 市 场 的 需求 ,全 
制 出 OM 型 变 压 吸 附 式 医用 氧气 发 生 装 置 ,并 通过 了 国家 药 
品 监督 管理 局 的 鉴定 。 该 装置 非常 适合 国内 外 各 种 医疗 单 
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沈阳 鼓风机 厂 系 国有 大 型 一 类 企业 ,是 我 国 目 前 规模 最 大 
的 开发 .设计 与 制造 透 平 压缩 机 . 透 平 鼓风机 和 大 型 通风 机 的 
专业 厂 ,其 产品 主要 用 于 石油 化工、 电站 ,冶金 .矿山 和 环保 工 
业 等 国民 经 济 的 各 个 领域 。 目 前 已 生产 各 种 风机 13.6 万 台 ,其 
中 透 平 压缩 机 600 多 台 , 占 国内 产量 的 8% 以 上 。 

多 年 来 ,在 激烈 的 市 场 竟 争 中 , 沈 鼓 厂 始 终 保持 良好 的 
发 展 势头 ,先后 有 44 种 新 产品 和 14 种 科研 成 果 获 市 级 以 上 
科技 进步 奖 95 次 ,有 11 种 产品 被 认定 为 国家 级 新 产品 , 主 
导 产 品 被 评 为 省 .市 和 国家 机 械 工 业 名 牌 产 品 ,1998 ~ 2000 
年 连续 三 年 获得 沈阳 市 科技 振兴 奖 。 企 业 获 得 了 上 级 授 子 
的 很 高 荣誉 。 如 在 1990 年 被 确认 为 国家 “863 高 科技 自动 
化 领域 CIMS 工程 重点 示范 工厂 ;1994 年 被 确认 为 沈阳 市 高 
新 技术 企业 ;1998 年 被 确认 为 省 级 企业 技术 中 心 ;1999 年 被 
确认 为 博士 后 科研 工作 站 ,同年 被 沈阳 市 确认 为 首 批 “ 双 创 
新 "示范 企业 ;2000 年 被 确认 为 国家 级 企业 技术 中 心 。 

这 些 成 绩 的 取得 ,与 企业 坚持 不 懈 地 开展 技术 创新 工 
作 有 着 直接 关系 。 企 业 的 生存 和 发 展 , 创 新 是 关键 ,人 才 是 
根本 。 该 厂 通过 建立 和 完善 适应 市 场 经 济 发 展 的 科技 创新 
体制 和 机 制 ,激发 了 全 厂 科 技 人 员 的 积极 性 和 创造 性 ,不断 


位 自行 制 取 所 需 的 医用 氧气 ,其 氧气 质量 完全 符合 国家 药品 
监督 管理 局 颁布 标准 所 规定 的 指标 。 目 前 已 在 北京 .山东 . 山 
西 .河北 .河南 等 地 区 多 家 医院 实际 应 用 ,效果 显著 。 公 司 是 
国内 同类 装置 中 惟一 通过 国家 级 鉴定 .并 获得 生产 许可 证 的 
企业 。 公 司 自 行 开 发 研制 的 TB 型 钛 泵 ,被 广泛 地 用 于 制 碱 、 
制 酸 制药、 造纸 、 化 纤 、 食 品 等 行业 ,有 效 地 解决 了 有 泵 的 腐蚀 
和 泄漏 问题 ,显著 地 改善 了 生产 条 件 , 在 煤 码 涉 酒水 除尘 的 
技术 开发 和 成 套 工 程 方 面具 有 独特 的 优势 和 技术 。 经 过 多 
年 的 研究 和 实践 ,公司 在 该 项 技术 上 有 了 重大 的 创新 和 突 
破 ,已 达到 90 年 代 国 际 先 进 水 平 。 这 些 技 术 和 产品 又 为 公司 
的 发 展 注 人 了 新 的 生机 。 

质量 是 一 个 企业 的 生命 线 , 公 司 从 成 立 之 始 就 非常 重 
视 质 量 工 作 。 实 行 “ 以 质量 求生 存 ,以 技术 求 发 展 , 守 合同 
重信 誉 ,让 用 户 满意 "和 "为 用 户 提供 先进 .可靠 .安全 .适用 
的 产品 和 服务 ,100 色 满足 合同 规定 的 要 求 ,产品 质保 期 ( 合 
同 规定 ) 内 质量 事故 为 零 。 的 质量 方针 和 目标 。1994 FA 
司 获得 核电 站 通用 辅 机 设备 总 承包 资质 ,1998 年 通过 了 中 
国 船 级 社 的 1509001 质量 体系 认证 ,并 于 2001 年 完成 了 
1509001 质量 体系 2000 版 换 版 复评 工作 ,使 公司 的 质量 管理 
迈 上 了 一 个 新 台阶 ,为 公司 参加 国际 国内 的 竞争 提供 了 有 
力 的 保证 。 

商品 大 潮 ,起 伏 跌 罕 MAR PF REK. ER HA. 
求实 . 减 信 、 创 新 "的 精神 ,在 未 来 的 发 展 中 ,中 通 公 司 将 一 
如 了 既往, 发挥“ 工程 设计 ,科研 开发 ,设备 成 套 , 进 出 口 贸易 ” 
四 位 一 体 的 优势 ,确保 公司 持续 .稳定 ,健康 地 回 前 发 展 。 


激发 企业 创新 活力 


沈阳 鼓风机 三 


开发 出 满足 市 场 需要 的 新 产品 ,提高 了 企业 的 竞争 能 力 ,从 
而 确定 了 沈 鼓 厂 在 国内 风机 行业 领先 的 地 位 。 

下 面 就 结合 企业 近 几 年 的 工作 , 谈 谈 沈 鼓 厂 在 建立 科 
技 创 新 体制 .机制 ,吸引 人 人 才 、 留 住人 才 ,调动 科技 人 员 积 极 
性 方面 的 一 些 主要 做 法 。 

一 、 加 快 体制 改革 ,建立 创新 体系 

1. 建立 以 技术 中 心 为 主体 的 自主 开发 体系 

1997 年 , 沈 鼓 厂 对 原 有 的 技术 部 门 进行 了 重组 ,抽出 各 
专业 具有 创新 能 力 的 优秀 技术 人 员 组 建 了 技术 中 心 ,设立 
了 企业 自己 的 研发 机 构 , 专 职 负责 新 产品 的 开发 和 重大 技 
术 难 题 的 攻关 。 技 术 中 心 实行 以 项 目 为 单位 的 运行 机 制 ， 
人 员 实 行动 态 管 理 。 由 于 技术 中 心 制度 完善 ,运行 良好 ， 
1997 年 被 确认 为 市 级 企业 技术 中 心 ,1998 年 被 确认 为 省 级 
企业 技术 中 心 ,2000 年 被 确认 为 国家 级 企业 技术 中 心 。 技 
术 中 心 成 立 后 ,企业 技术 创新 能 力 不 断 提高 ,新 产品 开发 速 
度 明 显 加 快 。 

企业 技术 中 心 承担 了 企业 较为 长 远 的 ,具有 市 场 前 景 
的 新 产品 .新 工艺 .新 技术 的 研究 ;参与 企业 引进 国外 技术 
和 装备 的 可 行 性 论证 ;重大 技术 改造 项 目的 审定 及 企业 技 
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术 进 步 规 划 的 制定 ;企业 重大 产品 .关键 技术 的 研究 开发 和 
引进 技术 的 消化 吸收 及 进行 二 次 开发 ;负责 科研 成 果 的 转 
化 .应 用 以 及 产 学 研 联合 开发 和 对 外 技术 交流 合作 等 工作 。 

沈 鼓 厂 除 设 有 压缩 机 主导 产品 开发 的 企业 技术 中 心 
外 ,还 设 有 相对 独立 的 .有 具有 高 新 技术 产品 开发 能 力 的 北方 
电脑 公司 和 自控 公司 ,分 别 进行 计算 机 软件 和 压缩 机 控制 
系统 的 开发 研究 。 由 于 机 制 灵 活 , 近 年 来 取得 了 喜人 成 绩 。 
北方 电脑 公司 开发 的 ERP 等 一 批 软件 已 走向 市 场 , 目 控 公 
司 开发 了 数 百 套 计算 机 控制 系统 ,赢得 了 几 千 万 元 的 产值 。 

2. 加 强 产 学 研 合作 ,提高 企业 创新 活力 

多 年 来 ,该 三 与 中 科 院 ,西安 交大 、 东 北大 学 等 院 所 建 
立 了 长 期 稳定 的 合作 关系 ,利用 大 专 院 校 和 科研 院 所 在 理 
论 和 人 才 上 的 优势 ,弥补 该 厂 人 力 上 的 不 足 , 借 助 院 、 校 的 
技术 力量 对 该 厂 急 需 的 课题 和 风机 前 沿 课题 组 织 攻关 , 解 
决 风 机 设计 和 制造 上 的 关键 。 目 前 已 取得 了 几 十 项 重大 科 
研 课题 ,如 :与 西安 交大 合作 开发 的 “LKZX" 四 参数 方程 热力 
参数 计算 软件 ,超过 了 当代 国外 风机 生产 厂家 应 用 的 软件 
技术 ;与 中 科 院 合作 开发 的 三 元 叶轮 流 场 分 析 和 设计 程序 ， 
达到 了 当代 国际 先进 水 平 。 这 些 成 果 已 用 于 新 产品 的 开发 
研制 ,更 新 了 引进 技术 ,使 沈 鼓 广 透 平 压缩 机 的 技术 始终 在 
国内 处 于 领先 水 平 ,而 且 某 些 产品 已 达到 了 国际 先进 水 平 。 

为 了 使 离心 压缩 机 气动 设计 方法 有 重大 突破 , 沈 鼓 三 
利用 企业 博士 后 科研 工作 站 ,对 “三 维 粘 性 气体 动力 软件 开 
发 及 应 用 "等 风机 前 沿 课题 进行 开发 研究 ,以 提高 该 厂 乃 至 
我 国 风机 行业 的 设计 水 平 。 

3. 坚持 自主 开发 与 引进 技术 相 结 合 ,从 再 创新 上 下 功夫 

二 十 多 年 来 沈 鼓 厂 根据 技 术 发 展 和 市 场 的 需求 , 共 引 
进 了 6 个 国家 的 11 项 先进 风机 设计 .制造 技术 ,如何 消 化 和 
保持 引进 技术 的 先进 性 ,是 沈 鼓 技术 工作 的 重点 之 一 。 因 
此 ,在 请 化 吸收 引进 技术 的 基础 上 , 沈 鼓 厂 每 年 投资 上 于 万 
元 致力 于 技术 更 新 和 开发 新 技术 ,在 压缩 机 气体 动力 学 . 转 
子 动力 学 . 传 热 学 等 方面 都 取得 了 重大 突破 ,关键 技术 得 到 
了 及 时 更 新 ,使 该 厂 主 导 产 品 的 技术 水 平 始终 保持 国际 先 
进 水 平 。 目 前 ,该 厂 已 具备 了 设计 .制造 年 产 120 AWA 
裂化 .30 万 t 合 成 氮 及 52 万 1 尿素 .5300 万 :催化 裂化 以 及 48 
万 乙烯 等 装置 配套 用 大 型 离心 压缩 机 的 能 力 。 通 过 引进 
GM 型 曝 气 鼓风机 ,该 三 已 打开 了 污水 处 理 用 曝 气 喜 风 机 的 
市 场 ,2000 年 创 产 值 2 500 万 元 ,有 望 发 展 成 为 该 厂 又 一 个 
新 的 经 济 增长 点 ;组 装 式 离心 庄 缩 机 国内 市 场 过 去 全 部 被 
国外 厂家 占有 ,通过 引进 德国 德 马 格 公司 VK 型 离心 压缩 机 
技术 ,该 厂 在 国内 市 场 已 占有 一 定 份额 ,2000 年 生产 了 VK 
型 离心 压缩 机 11 台 , 产 值 达 2 700 万 元 。 

沈 鼓 厂 还 通过 合作 生产 方式 提高 了 企业 的 技术 水 平和 
创新 能 力 。1998 年 工厂 为 大 庆 石 化 总 厂 年 产 48 万 + 乙烯 装 
置 研制 的 裂解 气压 缩 机 和 丙烯 压缩 机 ,其 中 ,丙烯 压缩 机 是 
与 德 马 格 公司 合作 生产 的 ,通过 合作 生产 ,使 沈 鼓 掌握 了 两 
烯 压缩 机 的 设计 制造 技术 ;近年 该 厂 又 与 德 马 格 公司 合作 
在 扬子 年 产 70 万 t 乙 烯 改造 用 二 元 制冷 压缩 机 中 标 , 合 作 
生产 使 沈 鼓 的 产品 达到 了 当代 国际 同类 产品 的 先进 水 平 。 
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与 此 同时 , 沈 鼓 通过 引进 国外 智力 ,加 速 了 引进 技术 的 
消化 .吸收 ,同时 也 使 沈 鼓 厂 跟 踪 、 了 解 到 国外 技术 的 发 展 
趋势 。 如 1997 年 引进 美国 北方 研究 及 工程 公司 JANSON 博 
士 来 厂 讲 课 ,完成 了 NREC 软件 的 培训 ,使 我 们 掌握 了 世界 
上 最 先进 的 压缩 机 设计 软件 ,解决 了 产品 设计 中 存在 的 技 
术 关 键 ,提高 了 新 产品 开发 能 力 。 目 前 ,用 该 软件 开发 的 高 
效 半 开 式 三 元 叶轮 用 于 组 装 式 压缩 机 ,为 该 厂 争 取 到 产品 
订货 价值 几 于 万 元 。 

几 年 来 , 沈 鼓 厂 逐 步 建立 了 以 技术 中 心 为 核心 的 企业 
技术 开发 体系 ,完善 了 技术 中 心 的 组 织 机 构 和 制度 ,形成 了 
市 场 .营销 生产、 科研 相 互 协调 的 运行 机 制 ,提高 了 企业 技 
术 开 发 能 力 和 高 新 技术 成 果 转 化 能 力 , 科 研 开 发 速度 明显 
加 人 快 。“ 九 五 "期 间 , 共 开发 了 15 个 系列 257 种 规格 258 f 
新 产品 ,新 产品 产值 达 10.7 亿 元 , 占 工 业 总 产值 的 60% 以 
上 ,对 促进 企业 和 国民 经 济 的 发 展 起 到 了 举足轻重 的 作用 。 
1998 年 为 大 庆 石 化 总 厂 研制 的 48 万 t/a 乙烯 改造 装置 用 裂 
解 气压 缩 机 和 丙烯 压缩 机 ,是 该 三 新 产品 开发 的 重要 里 笠 
碑 ,结束 了 该 国 不 能 生产 大 型 乙烯 装置 用 离心 压缩 机 的 历 
史 ,大 大 提高 了 该 三 新 产品 自主 开发 的 能 力 和 水 平 。 为 格 
尔 林 化 工厂 研制 的 国内 第 一 套 国产 化 10 万 va 甲醇 装置 用 
合成 气 一 循环 气压 缩 机 ,为 镇 海 炼油 化 工 股份 有 限 公 司 研 
制 的 国内 第 一 套 国产 化 300 万 va 催化 裂化 装置 用 大 型 富 
气压 缩 机 等 ,挡住 了 进口 ,实现 了 重大 技术 装备 的 国产 化 。 

二 .建立 激励 机 制 ,激发 创新 活力 

近年 来 ,该 厂 先后 出 台 了 20 多 项 科技 政策 ,完善 了 企业 
自身 的 聘任 机 制 。 紧 紧 以 “尊重 知识 .尊重 人 才 " 为 核心 ,为 
知识 分 子 创造 良好 的 企业 环境 ,创造 人 尽 其 才 ,. 才 尽 其 用 的 
良好 环境 ,以 求 那些 有 所 作为 才华横溢 的 人 来 企业 了 工作。 

1. 尊重 知识 .笨重 人 才 ,为 科技 人 员 创造 让 好 的 环境 

-是 改善 科技 人 员 的 住房 条 件 。 目 前 ,该 厂 具 有 高 级 
专业 职称 工程 技术 人 员 基 本 上 都 住 进 子 双 室 ,并 有 3/4 {E 
了 三 居室 ;家 住 外 地 的 院 校 毕 业 生 ,登记 结婚 就 能 分 配 到 住 
房 或 享受 住房 补贴 。 

二 是 工资 晋升 向 扁 科 技 领域 倾斜 ,加 大 晋升 比例 和 覆 
盖 面 。 该 厂 还 出 台 了 新 的 工资 奖励 分 配方 案 , 在 工资 改革 
分 配方 案 上 ,充分 体现 了 向 科技 人 员 倾 斜 , 如 :在 与 工资 改 
革 密 切 相 关 的 行政 职务 聘任 上 ,科技 人 员 被 聘任 比例 高 于 
其 他 部 门 的 2 倍 ; 实 行 学 位 津贴 ,学 十 学 位 每 月 补助 200 元 ， 
硕士 学 位 补助 400 元 ,博士 学 位 补助 1 000 20. 

三 是 为 科技 人 员 职 称 晋升 创造 条 件 。 沈 鼓 厂 根据 技术 
人 员 的 科技 成 果 的 技术 水 平 .应 用 价值 .创造 的 经 济 效 益 
等 ,由 企业 积极 为 他 们 申报 科技 进步 奖 等 成 果 奖 励 。 目 前 ， 
该 三 科技 人 员 已 获得 市 级 以 上 科技 进步 奖 95 项 ,由 于 成 果 
多 ,贡献 大 ,全 厂 已 有 26 人 享受 国务 院 政府 特 贴 ,有 23 人 被 
聘 为 教授 级 高 工 。 

2. 建立 竟 争 激励 机 制 ,激发 科技 人 员 创 新 能 力 

一 是 评选 有 突出 贡献 科技 人 员 制 。 在 企业 科技 人 员 中 
评选 有 突出 贡献 人 员 并 享受 企业 特 贴 ,对 有 特殊 贡献 的 科 
技 专家 ,每 月 享受 特 贴 100 元 ,住房 和 公 出 可 享受 正 处 级 待 


再; 有 显著 贡献 的 专业 带头 人 和 中 青年 科技 肯 于 ,每 月 享受 
特 贴 70 元 ;优秀 青年 科技 工作 者 ,每 月 享受 特 贴 50 元 。 

二 是 实行 科研 承包 和 成 果 转 化 应 用 奖励 。 以 此 激发 知 
识 分 子 的 创新 活力 。 该 三 围绕 新 产品 中 的 技术 关键 JER, 
采取 公开 招标 的 形式 , 选 定 项 目 负 责 人 并 签订 承包 合同 , 企 
业 拨 出 专款 作为 奖金 。“ 九 五 "期 间 ,技术 开发 费 投 人 4 000 
多 万 元 ,取得 53 项 重大 科研 成 果 , 其 中 有 42 项 成 果 应 用 到 
新 产品 设计 .制造 中 去 ,为 企业 创造 经 济 效益 每 年 数 亿 元 。 
同时 ,该 厂 在 成 果 的 转化 .应 用 方面 也 取得 喜人 的 成 绩 ,如 : 
“高 效 内 齿 片 管 换 热 器 "不 但 成 功 地 用 于 该 厂 产 品 ,而 且 还 
用 于 兰州 炼油 厂 英 格 索 兰 机 组 的 改造 ;“ 四 级 改 三 级 模型 
R” AFTE SYK 一 23 组 装 式 压缩 机 设计 ,使 该 厂 终 于 研制 
成 功 四 级 改 三 级 组 装 式 压缩 机 ,并 增加 产值 260 万 元 ;“6 一 
49 型 通风 机 改 避 型 叶片 "使 我 厂 在 大 连 粮 仓 风 机 招标 中 ,以 
其 高 效率 性 能 一 举 中 标 ,为 企业 争取 订货 400 多 万 元 。 

з. 开展 继续 教育 工程 ,提高 科技 人 员 素 质 

近 五 年 ,该 厂 在 国内 共 培 训 各 类 人 员 1 500 余人 次 ,出 
国 专门 从 事 技术 培训 120 余人 次 。 对 在 职 的 工程 技术 人 员 ， 
我 们 采取 请 进来 .送出 去 等 方式 培养 ,如 1998 年 在 厂 内 开设 
了 上 庄 缩 机 设计 班 ,请 大 学 的 教授 和 厂 内 有 丰富 实践 经 验 的 
专家 给 予 授 课 ,进一步 提高 了 工程 技术 人 员 的 业务 水 平和 
实践 能 力 。 同时 , 工 广 结合 企业 的 技术 发 展 需要 ,每 年 选送 
2~3 和 名 年 轻 的 优秀 技术 人 员 , 带 课 题 到 大 学 深造 ,学 成 归来 
后 于 以 重用 。 通 过 开展 继续 工程 教育 ,不 仅 提高 了 科技 人 
员 的 茶 质 ,也 为 提高 技术 创新 能 力 芮 定 了 坚实 基础 。 

4. 认真 贯彻 科技 奖励 政策 ,稳定 科技 人 员 队 伍 。 

人 才 是 企业 科技 进步 的 关键 因素 ,稳定 科技 人 员 的 队 
伍 ,建设 一 支 跨 世纪 的 人 才 队 伍 已 连 在 眉 捷 , 沈 鼓 三 和 干 方 百 
计 的 留 住 重要 岗位 的 关键 科技 人 员 , 在 科研 和 和 产品 设计 中 
做 出 突出 贡献 的 科技 人 员 给 予 重奖 ,并 在 住房 ,津贴 等 方面 
进行 优先 ,如 :对 开发 SVK 一 23 组 装 式 压缩 机 做 出 贡献 的 一 
位 技术 人 员 奖 励 128m 居室 一 套 , 为 他 们 提供 了 良好 的 工作 
和 学 习 环 境 。 

总 结 过 去 , 沈 鼓 厂 在 科技 体制 改革 ,落实 知识 分 子 政 
策 ,吸引 人 才 、. 留 住人 才 .调动 科技 人 员 积 极 性 等 方面 都 做 
了 一 些 工作 ,也 取得 了 明显 的 效果 ,为 沈 鼓 厂 的 发 展 起 到 了 
巨大 的 推动 作用 。 辣 时 该 三 也 感觉 到 存在 许多 不 足 , 有 待 
于 在 今后 的 工作 中 改进 。 





三 、 加 大 科技 体制 改革 力度 ,促进 企业 技术 创新 快速 发 展 

1. 创建 科技 特区 ,完善 创新 机 制 

进一步 完善 企业 技术 中 心 的 体制 和 机 制 ,在 西安 交大 
设立 技术 中 心 分 部 ,密切 合作 关系 ,提高 技术 创新 能 力 ; 在 
技术 中 心 建立 科技 特区 ,制定 科技 特区 管理 办 法 ;深化 用 
人 .分 配制 度 改革 ,使 每 个 人 的 收入 、 荣 誉 都 与 岗位 挂 起 多 
来 ;借助 企业 博士 后 科研 工作 站 ,完成 重大 课题 的 研究 。 在 
工资 改革 分 配方 案 上 ,加 大 对 知识 .学 位 .技能 方面 的 分 配 
倾斜 力度 ,实行 创新 津贴 ;建立 竟 争 机 制 ,实行 末 位 淘汰 制 ， 
使 人 才 流 动 正 常 化 ,证 每 个 人 都 有 危机 感 ,在 本 职工 作 中 既 
有 压力 ,又 有 动力 。 

2. 制订 奖励 政策 ,激发 创新 活力 

建立 一 套 有 效 的 科技 奖励 政策 和 激励 机 制 ,使 之 规范 
化 .制度 化 ,调动 全 厂 员 工 的 创新 意识 ,推进 企业 技术 创新 
工作 。 如 :为 吸引 和 留 住 企业 的 高 级 技术 人 才 和 骨干 ,在 股 
份 制 规范 运作 基础 上 ,用 资产 评估 确认 的 企业 无 形 资产 的 
一 部 分 折 成 股份 ,设立 技术 和 股 , 量 化 分 配给 有 罕 出 贡献 和 重 
要 岗位 的 专业 人 员 ,并 根据 持 股 人 的 贡献 ,定期 考核 调整 持 
股 人 和 持 股 数额 ,保证 技术 股 的 公平 性 和 激励 效应 ;技术 人 
员 参 加 市 场 营销 可 根据 订货 和 咨询 服务 收入 总 额 , 按 一 定 
比例 提取 奖励 ;继续 实行 新 产品 开发 和 科研 攻关 承包 制 并 
加 大 奖励 力度 ; 按 成 果 正 式 投 产 平均 实现 净利 润 的 一 定 比 
例 折算 成 股份 奖励 项 目 完成 人 ;重大 技术 创新 项 目 实 行 风 
Ee HEHE H %F 

3. 加 速 人 才 培 养 ,提高 创新 能 力 

“十 五 "期 间 ,该 三 计划 每 年 吸收 1~2 名 博士 后 进 站 从 
事 研 究 工 作 ; 招 收 20 ~ 30 名 高 素质 的 本 科 生 及 硕士 生 ; 选 送 
2~3 名 有 一 定 工 作 经 验 的 技术 人 员 到 高 等 院 校 继续 深造 ; 
推荐 20 ~ 30 名 优秀 技术 人 员 和 管理 人 员 到 国外 学 习 、 考 察 。 
到 “十 五 ” 末 ,全 三 科技 人 员 占 员工 的 比例 要 达到 30% 以 上 。 
通过 人 才 吸 收 、 培 养 , 提 高 企业 工程 技术 人 员 的 素质 ,提高 
企业 自主 开发 能 力 。 

俗话 说 :“ 裁 下 梧桐 树 ” 引 来 金 凤 凰 ”"。 今 后 该 厂 将 继 
续 努 力 ,为 广大 科技 人 员 提 供 显露 自己 才华 的 机 会 ,进一步 
营造 企业 技术 创新 的 良好 氛围 ,使 他 们 把 自己 的 事业 与 企 
业 的 命运 紧密 的 联系 在 一 起 ,激励 科技 人 员工 作 的 积极 性 、 
主动 性 和 创造 性 ,以 人 才 和 技术 的 优势 创造 市 场 ,使 企业 得 
到 不 断 的 发 展 。 


在 市 场 经 济 条 件 下 攀登 管理 进步 新 高 峰 
-一 -上 海 鼓风机 厂 


上 海 鼓 风机 三 有 限 公 司 始 终 把 规范 和 提高 企业 的 科学 
管理 水 平 ,作为 企业 发 展 的 迫切 需要 。 面 对 机 械 工 业 低 分 
徘徊 的 局 面 ,公司 加 大 座 化 内 部 改革 和 开拓 市 场 的 力度 , 连 
续 三 年 工业 总 产值 利税 总 额 均 比 上 年 有 2 位 数 增长 ,出 口 
创汇 创造 历史 最 好 水 平 的 新 成 绩 。 

一 ,以 改革 为 动力 ,积极 拓展 市 场 


在 残酷 的 市 场 形 势 面 前 ,上 鼓 公司 加 大 改革 力度 ,实行 
销售 大 承包 ,将 销售 人 员 的 收 人 和 差旅费 .业务 活动 费 等 都 
与 销售 人 员 承 接 的 任务 量 . 回笼 的 货款 量 挂钩 , 按 比 例 提 
成 。 这 项 措施 实行 后 ,明显 调动 了 销售 人 员 的 积极 性 ,收入 
明显 提高 , 既 稳 定 了 销售 队伍 ,也 吸引 了 一 些 技术 人 员 要 求 
加 入 销售 队伍 。 
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同时 ,根据 市 场 形势 变化 特点 ,适时 调整 营销 市 场 区 域 
重点 。 针 对 电站 项 目 明显 减少 的 情况 ,公司 改变 过 去 以 电 
站 项 目 为 主 ,其 他 项 目 为 辅 的 营销 框 架 ,调整 为 抓 住 电站 不 
放 ,突破 石化 , 猪 攻 冶金 ,推动 地 铁 、 隧 道 . 矿 井 、 水 泥 、 化 肥 
等 全 面 出 击 齐头并进 ,一 个 项 目 一 个 项 目 跟 ,一 个 重点 一 个 
重点 攻 , 取 得 了 一 定 的 效果 。 在 火电 项 目 上 ,连续 中 标 长 兴 
电厂 . 托 克 托 电厂 .石嘴山 电厂 .株洲 电厂 、. 莱 城 电 厂 . 吁 和 
浩特 电厂 .德州 电厂 .伊朗 电厂 等 ,市 场 占有 率 达 65% Ж 
石化 项 目 上 , 技 开 部 .销售 部 共同 努力 ,实现 了 战略 性 突破 。 
大 乙烯 方面 ,有 北京 燕山 石化 丙烯 离心 压缩 机 、 上 海 金 出 石 
化 不 烯 庄 缩 机 .扬子 石化 乙烯 压缩 机 ;中 乙烯 方面 ,有 天 津 
右 化 改造 用 全 部 3 种 离心 压缩 机 “丙烯 压缩 机 ”、“ 乙 烯 压缩 
BL” “裂解 气压 缩 机 "; 还 有 金山. 燕山. 川 天 化 . 泸 天 化 、 独 
山子 等 石化 公司 的 裂解 炉 风 机 。 在 冶金 项 目 上 ,经 过 拼搏 
猛攻 ,实现 了 烧结 风机 突破 ,一 举 拿 到 了 6 台大 型 烧结 风 
机 ,分别 是 鞍钢 BE A FO HEN! o 

在 实施 西部 大 开发 战略 中 ,国家 电力 公司 决定 在 统一 
规划 的 基础 上 , 除 水 电 外 ,在 火电 上 将 兴建 一 批 起 点 高 、 效 
花 好 的 电力 设施 ,来 促进 西部 地 区 的 发 展 。 同 时 实施 “ 西 电 
东 送 "战略 ,从 根本 上 优化 我 国 能 源 资源 的 合理 配置 。 这 为 
公司 拓展 产品 市 场 提 供 了 又 一 个 发 展 机 遇 。 内 蒙古 准 锡 尔 
发 电厂 二 期 扩建 工程 共计 2 台 33 万 kW 机 组 火电 项 目 , 上 
鼓 公 司 一 举 中 标 : 

二 .坚持 技术 创新 促进 新 品 开发 

企业 发 展 的 基本 动力 是 技术 创新 和 新 品 开 发 ,公司 对 
列 人 计划 的 各 个 新 产品 开发 项 目 抓紧 实施 ,通过 努力 , 均 按 
期 完成 科技 创新 和 新 产品 开发 项 目 。 其 中 试制 完成 国家 
“863” 计 划 高 新 技术 项 目 新 型 核电 站 关键 设备 高 温 气 冷 堆 氧 
气 风 机 已 成 功 运 行 在 高 温 气 冷 推 氮气 发 电 设备 中 。 该 产品 
填补 了 国内 空白 ,为 国家 节约 外 汇 350 万 美元 。 

在 开发 压缩 机 方面 , 继 完 成 金山 100 万 t/a 延迟 焦化 压 
缩 机 和 燕山 大 乙烯 、 天 津 中 乙烯 压缩 机 技术 准备 后 ,又 有 声 
子 石化 乙烯 计 缩 机 .金山 石化 内 烯 压缩 机 的 天 发 任务 。 

为 配合 上 海 市 重点 工程 吴泾 60 万 kW 电厂 创 优 工程 ， 
ЕНК . 引 风 机 和 离心 一 次 风机 。 为 电厂 环保 工程 
的 启动 ,公司 先后 开发 提供 了 5 个 电厂 的 转速 高 .压力 高 循 
环 人 硫化 床 锅炉 配套 风机 。 

为 适应 市 场 需 费 , 还 开发 了 子午 加 速 轴 流 风机 G168 Ж 
列 ,用 于 大 型 火电 厂 ;为 配合 地 铁 工 程 , 开 发 了 地 铁 射 流风 机 ; 
为 配合 汽车 工业 发 展 ,开发 了 大 型 气 收 风 洞 装 置 ;为 配合 解 
决 边远 地 区 缺 电 问题 ,引进 开发 了 5SkW 风力 发 电机 组 。 

此 外 ,国家 经 贸 委 为 保护 环境 ,已 印发 了 《火电 厂 烟 气 
脱硫 关键 技术 与 设备 国产 化 规划 要 点 》, 明确 提出 :2001 年 
未 ,初步 掌握 火电 厂 湿 法 脱硫 技术 ,启动 火电 三 烟 气 晓 硫 国 
产 化 示范 工程 ,设备 国产 化 率 达 到 80%。 为 此 公司 在 过 去 
已 制造 过 干 法 脱硫 风机 的 基础 上 ,对 湿 法 脱硫 风机 又 进行 
了 充分 的 技术 储备 和 市 场 前 期 工作 ,并 于 2001 年 年 底 完成 
了 恒 运 电厂 湿式 脱硫 风机 ,成 为 国产 化 第 一 台 。 

三 、 提 高 质量 , 降 供 成 杰 是 企业 加 强 管 理 的 永恒 主题 


依靠 产品 开拓 市 场 的 根本 目的 是 获得 效益 ,这 是 企业 
在 市 场 经 济 条 件 下 求 得 生存 和 发 展 的 第 一 需求 。 在 激烈 的 
市 场 竞争 中 ,我 们 深刻 地 认识 到 ,提高 质量 和 降低 成 本 是 永 
不 满足 的 追求 。 

Н 1995 年 11 月 通过 IS09001 认证 ,取得 贵 标 证 书后 ,使 
企业 的 质保 体系 出 现 崭 新 的 面 狐 。 而 后 又 连续 三 次 通过 复 
证 ,使 体系 更 趋 完善 。2000 F E HE BK ALT A RA Ө 
量 管理 工作 在 原 有 基础 上 ,开展 了 有 针对 性 的 质量 培训 及 
质量 月 活动 ,结合 “ 塑 精 品 , 创 名 牌 " 工 程 ,进行 用 户 走访 。 
召开 质量 工作 大 型 座谈 会 ,针对 设计 .工艺 .采购 .加工 等 各 
个 环节 的 质量 问题 ,提出 改进 意见 和 措施 。 组 建 了 在 质保 
部 领导 下 的 过 程控 制 用 户 监 造 办 公 室 ,严格 控制 关键 工序 ， 
满足 用 户 监 造 要 求 ,从 材料 进 厂 直到 风机 出 厂 检 验 KA. 
发 运 整 个 过 程 的 监 造 。 通 过 严格 质量 管理 ,加 大 质量 考核 
力度 ,使 “三 包 ? 费 用 比 上 年 下 降 10%。 电 站 轴 流 和 离心 风 
机 组 第 四 次 荣获 “上 海 名 牌 " 称 号 。 

与 此 同时 ,公司 每 年 制订 降 本 增 效 项 目的 实施 方案 ,并 
展 从 设计 .工艺 .采购 .生产 .节能 节 材 .资金 控制 等 各 环节 
的 降 本 活动 。1999 年 降 本 增 效 项 目 20 项 ,实现 降 本 增 效 
949.6 万 元 ;2000 年 降 本 项 目 14 项 ,实现 降 本 增 效 560 万 元 。 
我 们 总 结 的 降 本 管理 经 验 获得 上 海 电 气 ( 集 财 ) 总 公司 管理 
成 果 二 等 奖 。 

在 降 本 增 效 中 ,公司 把 “优化 设计 采用 先进 工艺 "作为 
降低 成 本 的 突破 口 。 其 实施 步骤 简 述 如 下 : 

1. 确立 项 目 

(1) 在 立项 前 , 走 专 家 与 群众 相 结 合 ,以 专家 为 主 的 工 
程 ,其 路 线 ,采用 专家 会 议和 开展 合理 化 建议 活动 等 形式 ， 
提出 一 批 技术 攻关 ,价值 工程 .国产 化 .新 工艺 等 方面 的 项 
В. 

(2) 由 专家 立项 ,并 确定 项 日 负责 人 。 所 立项 目 , 应 有 
可 行 性 和 显著 的 效益 性 。 

(3) 由 总 经 理 签署 项 日 任务 书 ， 

2. 制定 项 目 实施 计划 时 ,依次 考虑 的 因素 

а. 效益 性 。 高 效益 的 优先 安排 。 

b. 衔接 性 。 确 保 与 生产 计划 的 接口 ,以 适应 投产 要 求 。 

c. 复杂 性 。 项 目 本 身 难度 大 ,协作 部 门 多 , 则 准备 要 充分 。 

(2) 项 目的 实施 计划 纳入 技术 准备 计划 范畴 。 技 术 准 
备 计 划 是 企业 的 正式 计划 之 --, 纳 人 其 范畴 后 ,各 上 蓝 素 均 可 
得 到 平衡 。 

(3) 不 能 (或 不 需 ) 纳 入 技术 准备 计划 的 项 目 , 应 作为 本 
部 门 工 作 计 划 ,正常 进行 。 

(4) 个 别 复杂 的 项 目 ,特殊 安排 ,由 三 工作 小 组 专门 协调 。 

3. 加 强 检查 和 协调 А 

(1) 纳 入 技术 准备 计划 的 ,出 计划 部 门 检 查 和 协调 。 

(2) 部 门 领导 加 强 内 部 的 检查 和 协调 。 

(3) 工 作 小 组 负责 总 的 检查 和 协调 。 

(4) 定 期 召开 会 议 ,听取 进展 情况 的 汇报 ,并 作出 协调 。 

(5) 检 查 的 结果 均 纳 和 经济 责任 制 和 岗位 责任 的 考核 。 

4. 成 果 评 审 
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(1) 项 目 完 成 后 ,由 项 目 负责 人 作 总 结 , 内 容 包括 : 

а. 概述 jb, 效益 测定 ;c. 人 工 和 费用 的 投入 ;d. 技术 资 
料 的 归 集 。 

(2) 工 作 小 组 邀请 有 关 专 家 组 织 评审 。 

а. 评审 成 果 等 级 ;b. 确定 奖励 额 ;e. 审核 .批准 

四 、 高 度 重视 现代 化 的 管理 方法 ,开展 和 应 用 SBW 一 
CIMS 工程 

上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 计算 机 集成 制造 系统 (简称 : 
SBW 一 CIMS) 应 用 工程 是 国家 863/CIMS 专家 组 和 上 海 市 
CIMS 推广 应 用 专家 组 两 家 CIMS 推广 应 用 的 企业 试点 工程 ， 
被 列 为 上 海 市 科学 技术 发 展 基金 项 目 。 

SBW 一 CIMS 系统 是 通过 一 个 平台 二 条 线 达 到 信息 集 
成 。 一 条 线 是 以 MFo 一 外 系统 为 核心 ,把 生产 计划 .物料 管 
理 和 采购 . 零 部 件 加 二 可 人 销售、 财务 成 本 控制 等 信息 串 成 一 
个 整体 ,达到 全 广 物流 .资金 流 集 成 。 另 一 条 线 就 是 采用 
CAD/CAPP/CAM 技术 (简称 :“3C" 系 统 ) 达 到 工程 技术 设计 数 

SBW 一 CIMS 系统 二 期 工程 设想 :进一步 完善 CAD/CAPP 
工程 图 档 系统 ,研究 产品 结构 频谱 ;加 速 MRP 一 下 系统 的 二 
次 开发 ,实现 本 地 化 和 实用 化 。 

SBW— CMS 工程 项 目 有 以 下 创新 点 : 

(1) 作 为 上 海 市 首 批 两 家 CMS 示范 工程 之 一 的 SBW 一 
CIMS 为 传统 企业 特别 是 国有 单 件 制造 企业 的 技术 集约 化 探 
索 出 了 一 条 多 ,. 快 .好 .省 的 技术 路 线 (“3C 5 MRP 一 正 ) ,一 
个 集成 平台 (PDM 系统 ) 的 技术 方案 和 产 、 学 . 研 联 系 的 协作 
方式 . 

(2) 工 作 站 与 微机 混合 集成 的 CAD/CAPP/CAM 应 用 与 
开发 系统 环境 。 该 环境 中 既 有 完全 复杂 主 关 件 的 三 维 CAD 
系统 又 有 可 以 并 行 共用 的 二 维 CAD/CAPP 应 用 系统 ,同时 又 
具有 采用 产品 数据 管理 (PDM) 产 品 IMAN 的 应 用 器 。 这 是 
一 个 实用 .先进 且 有 望 获得 高 产 出 比 的 高 技术 工程 设计 自 
动 化 系统 , 堪 称 国内 领先 和 国际 先进 水 平 。 

该 项 目 已 于 2000 年 获 上 海 市 管理 创新 成 果 二 等 奖 。 

(1) 工 程 选 型 从 工 天 缩短 为 1h, 不 仅 工 效 提高 8 倍 , 而 且 
选 型 更 为 准确 ,提高 获得 订单 的 机 会 。 

(2) 轴 流风 机 三 维 CAD 应 用 系统 ,通过 动态 分 析 .相干 检 
查 ,提高 设计 准确 性 ,防止 图 纸 的 错误 ,并 使 新 产品 图 纸 设计 
周期 从 原来 的 四 个 月 缩短 为 一 个 半月 ,而 用 户 急 需 的 三 张 总 
图 等 提供 周期 从 一 个 月 缩短 为 2n0( 以 上 不 包括 邮寄 时 间 ) ,使 
用 户 方 的 设计 院 对 图 纸 提供 速度 的 满意 率 达 100%. 

(3) 离 心 风机 二 维 CAD 应 用 系统 ,使 新 产品 设计 周期 从 
原来 3 个 月 缩短 为 1 个 月 ,大 大 加 快 了 产品 的 开发 速度 。 

(4)“3C" 集 成 为 工厂 材料 利用 率 从 66.7% 提 高 到 72%, 
降低 广 料 消 耗 提 供 了 有 利 条 件 , 知 按 全 三 平均 年 耗 钢 材 
5 000t 计 ,可 节约 材料 消耗 75 万 元 。 

(5)“3C" 和 集成 以 及 与 MRP 一 [的 集成 使 工厂 形成 了 快 
速 反 应 机 制 。 如 工厂 参与 来 宾 电 厂 30 万 kW 火电 机 组 风机 
投标 中 ,法 国 GEC 一 ALSTHOM 公司 只 给 三 天 的 报价 时 间 , 工 


三 实施 了 CMS 工程 ,三 天 之 内 备 齐 了 全 部 资料 。 由 于 工厂 
提供 图 纸 全 部 是 计算 机 (CAD) 绘 制 ,给 外 商 以 良好 的 印象 ， 
他 们 称赞 工厂 “提供 资料 图 纸 质 量 好 ,水 平 高 ", 虽 然 有 的 厂 
家 价格 只 是 工厂 的 一 半 , 但 最 终 还 是 把 定单 交 给 工厂 ,创汇 
115 万 元 余 美 元 。 在 伊朗 水 泥 厂 高 温 风 机 项 目 及 美国 摩根 
公司 宝钢 提供 的 线材 装置 中 也 有 同样 的 情况 。“3C" 集 成 
MRP 一 开 应 用 使 工作 节奏 大 大 加 快 ,初步 统计 一 年 增加 5 
000 万 元 销售 收入 ,企业 尝 到 了 实施 CMS 技术 的 甜头 。 

(6) 叶 轮 叶 片 的 模具 CAD/CAM ,使 该 部 件 的 生产 周期 缩 
短 一 半 ,节约 一 半 工 时 ,同时 质量 大 大 提高 。 

(7) 生 产 技术 准备 周期 从 8 个 月 缩短 为 3 个 月 ,产品 生 
产 周 期 从 18 个 月 缩短 到 10 个 月 ,过 去 大 型 风机 当年 定货 交 
货 几 乎 难以 想象 ,现在 已 是 屡见不鲜 。 

(8)“3C" 系 统 使 新 产品 的 设计 ,工艺 路 线 的 规划 实现 了 
计算 机 化 ,设计 计算 .绘制 图 纸 、 编 订 工 艺 及 NC 程序 均 由 计 
算 机 完成 ,将 设计 人 员 和 工艺 技术 人 员 从 目前 花费 50% ~ 
70 旬 的 时 间 用 于 手工 绘制 和 制定 文件 的 繁琐 中 解脱 出 来 ,从 
而 将 更 多 的 精力 转向 进行 创造 性 的 开发 。 

(9)MRP 一 上 有效 提 高 了 企业 物资 管理 工作 效率 ,实现 
了 全 厂 七 大 仓库 集中 管理 ,减少 仓库 管理 人 员 11 AC ЕИ 
总 数 的 1/3) ,压缩 采购 人 员 1/5, 同 时 有 效 地 压缩 库存 ,减少 
资金 占用 。 

总 之 ,SBW 一 CIMS 技术 应 用 工程 的 集成 框架 已 搭 好 , 软 
件 还 在 不 断 完善 ,成 果 的 覆盖 面 还 将 进一步 扩大 ,效果 将 不 
断 被 开发 。 

五 ,不断 完善 管理 基础 工作 ,以 适应 市 场 经 济 的 需要 

1. 近 两 年 在 管理 实践 中 相继 编制 的 管理 程序 

1) 重 大 合同 管理 程序 ;2) 采 购 管 理 程序 ;3) 资 金管 理 程 
序 ;4) 工 时 管理 程序 ;5$) 质 保 体 系 的 全 面 修 改 .完善 的 若干 程 
序 文件 。 

这 些 程 序 文 件 ,对 于 在 适应 市 场 的 新 形势 下 ,使 管理 机 
制 更 趋 完 善 起 了 极 大 的 作用 。 主 要 表现 在 : 

(1) 完 成 合同 任务 ,从 合同 评审 抓 起 ,使 得 技术 质量 = 
品 成 本 .生产 周期 从 源头 得 到 了 保证 。 

(2) 物 资 采 购 按 五 大 类 进行 归口 ,分 别 对 常规 物资 E 
用 物资 .零星 物资 .固定 资产 .外 扩 协 作 件 和 办 公事 务 用 品 
的 采购 环节 作 了 详尽 的 规定 ,达到 了 控制 和 规范 的 要 求 。 

(3) 资 金 的 预算 和 控制 达到 了 预期 的 目标 。 

(4) 工 时 的 管理 ,利用 计算 机 把 技术 环节 和 生产 环节 联 
系 在 一 起 ,有 效 地 起 到 控制 作用 和 结算 规范 的 作用 。 

2. 近 两 年 又 加 强 了 现场 管理 ,使 现场 的 物流 和 信息 流 
处 于 良好 的 协调 状态 。 

3. 安全 性 评价 于 2000 年 通过 了 总 公司 的 复评 ,再 次 获 
得 安全 级 企业 的 资格 。 

4.2000 年 对 企业 员工 的 素质 提出 了 更 高 的 要 求 ,公司 
加 强 了 培训 工作 ,其 中 技能 等 级 升级 考试 190 人 ,管理 和 职 
称 培 训 29 人 ,工种 和 和 技师 培训 42 人 。 

5. 班级 建设 已 形成 规范 的 管理 体系 。 

本 公司 有 一 套 完 整 的 班组 管理 规范 .文明 班组 标准 、 创 
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红旗 班组 和 文明 职工 标准 。 在 班组 建设 领导 小 组 领导 下 ， 
每 年 有 计划 地 实施 班组 两 个 文明 建设 。 

在 班组 精神 文明 建设 方面 ,一 抓 每 周 政 治学 习 , 二 抓 
“窗口 "建设 ,三 抓 遵 章守纪 ,四 抓 民 主管 理 。 数 年 来 ,公司 
领导 坚持 每 月 下 班组 一 次 参加 讨论 ,沟通 思想 ;文明 班组 - 


评比 已 持续 二 年 ;红旗 班组 每 季 评 比 一 次 ;合理 化 建议 活动 
年 年 开展 , 近 两 年 共 收 到 1 008 条 建议 ,采纳 300 Ж. 

在 物质 文明 建设 方面 , 近 两 年 着 重 抓 重点 任务 和 合同 完成 
率 , 确 保 每 年 任务 的 完成 。 与 此 同时 , 抓 质量 、 抓 降低 成 本 ,使 
效益 更 上 一 层 楼 。 在 管理 上 ,还 开展 了 安全 达标 班组 活动 。 


深化 改革 、 务 实 创 新 .促进 企业 持续 稳定 发 展 
2001 年 管理 上 水 平 的 几 项 举措 





沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公 司 , 是 压缩 机 行业 大 型 一 
类 骨干 企业 ,是 中 国 通用 机 械 压 缩 机 行业 协会 的 理事 长 单 
位 。90 年 代 未 他 们 在 生产 经 营 上 也 曾 一 度 出 现下 滑 ,2000 
年 开始 好 转 ,2001 年 在 市 场 亮 争 加 剧 , 客 观 条 件 十 分 不 利 的 
情况 下 ,公司 上 下 迎 难 而 上 ,奋力 拼 争 ,转机 建制 ,务实 创 
新 ,把 企业 管理 又 提高 到 一 个 新 的 水 平 , 各 项 工作 都 取得 了 
新 的 成 果 。 全 年 完成 工业 总 产值 23 190 万 元 ,为 年 计划 的 
100.8% , 比 上 年 间 期 增长 12.6% ;实现 销售 收入 17 500 万 
元 ,为 年 计划 的 106.1%, 比 上 年 间 期 增长 12.9% ;实现 产销 
ж 97.59 ,为 年 计划 的 100.5%, 比 上 年 同期 增长 1.1% ;全 
年 累计 回 款 22 003 万 元 ,为 年 计划 的 100%, 比 上 年 同期 增 
K 18.3%., 

一 年 来 他 们 所 以 能 取得 这 样 好 的 成 绩 , 主 要 是 抓 了 以 
下 几 项 工作 ; 

一 .不 断 深化 改革 ,建立 现代 企业 制度 

深化 改革 ,转换 机 制 , 是 企业 开拓 创新 的 必由之路 ,也 
是 建立 现代 企业 制度 的 推动 力 。2001 和 牛 , 沈 气 公司 在 深化 
企业 改革 方面 着 重 抓 了 四 件 事 :一 是 加 快 主 辅 分 离 的 步伐 。 
房 庆 处 到 消 建 制 ,职工 答 全 全 部 划 转 给 市 房 记 局 管理 ;运输 
处 实行 独立 核算 ,自负 钱 末 ,自行 开 广 ; 卫 生 院 降格 为 卫生 
所 ,公司 员工 全 部 实行 医疗 保险 。 二 是 完成 了 集体 企业 的 
转 属 工作 。 按 市 政府 的 要 求 , 原 公司 所 属 11 个 集体 企业 , 除 
[个 由 个 人 买 断 而 外 , 甚 余 全 部 划 转 给 所 在 区 管理 , 同 公 司 
完全 有 脱色。 三 是 进一步 改革 了 分 配制 度 。 一 线 工 人 都 根据 
不 同 岗位 ,不同 工种 和 付出 的 不 同 劳动 量 以 及 技术 含量 , 实 
行 多 样 .灵活 的 分 配方 式 , 在 有 条 件 的 单位 和 岗位 实行 了 计 
件 .计时 工资 制 ,改变 了 和 于 与 不 干 和 干 多 .和 干 少 都 一 样 的 不 
合理 状况 。 管 理 人 员 都 按 责 任 大 小 拿 岗 位 工资 ,销售 人 员 
实行 风险 抵押 承包 ,技术 人 员 的 工资 收入 实行 全 额 动态 管 
FE ,进一步 调动 了 全 体 员 工 工 作 积 生产 的 积极 性 。 四 是 加 
大 了 减 人 增 效 的 力度 。 利 用 国家 优惠 政策 ,解决 下 岗 职 工 
滞留 企业 和 在 岗 人 员 过 多 的 问题 。 先 后 利用 再 就 业 中 心 ， 
使 128 名 职工 与 企业 解除 了 关系 ;利用 劳动 法 规 , 使 160 名 
职工 解除 了 劳动 关系 ;利用 国家 政策 参加 并 轨 , 使 544 名 职 
工 与 企业 解除 了 劳动 关系 ;利用 国家 政策 ,使 443 名 职工 办 
理 了 病 退 手续 。 公 司 全 年 投入 减员 并 轨 资 金 300 多 万 元 , 减 
员 总 数 达 到 1 300 多 人 ,突破 了 一 年 之 内 分 离 人 员 过 于 人 的 
历史 记录 。 既 为 实现 “产权 清晰 , 权 责 明确 , 政 企 分 开 , 管 理 
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科学 " ,建立 现代 企业 制度 打下 了 良好 基础 ,又 为 中 国 入 世 
后 , 同 外 商 开 展 合资 .合作 创造 了 有 利 条 件 。 

二 、 改 革 营 销 体 制 , 拼 力 开 扫 市 场 

为 了 以 市 场 为 导向 ,以 销售 为 “龙头 ", 搞 好 企业 的 生产 
经 营 工作 , 沈 气 公司 在 2001" 年 一 开始 ,就 专门 召开 营销 工作 
会 议 , 分 析 市 场 形势 ,制定 销售 策略 ,组 织 精兵 强 将 抓 订 货 ,做 
HAET MEPE. ЖАЛ ЖАП ОИ ЗЕК НЕШИ, 
的 四 个 销售 处 合并 重组 ,在 全 国 按 地 区 设立 了 15 个 销售 处 ， 
形成 了 比较 完善 的 销售 网 络 ,并 把 订货 总 额 同 经 销 人 员 的 切 
身 利 益 挂 勾 ,完成 任务 有 奖 ,超额 重奖 , 完 不 成 任务 受罚 。 这 
样 做 的 好 处 是 :有 利于 把 市 场 竟 争 推 向 最 前 沿 ,把 等 信息 、 等 
业务 , 变 为 抢 信息 . 抢 业务 ;有 利于 把 销售 人 员 的 切身 利益 同 
企业 利益 紧密 地 结合 起 来 ,做 到 风险 共 担 ,利益 共 吕 ;有 利于 
把 销售 上 上 作 同 为 用 户 服务 连接 在 一 起 ,及 时 为 用 户 解 决 难题 ; 
有 利于 减 化 管理 层次 ,降低 差旅费 用 ;有 利于 调动 销售 入 员 的 
积极 性 。2001 年 ,由 于 各 地 多 处 信息 抓 的 准 , 项 目 盯 的 紧 ,. 工 
作 落 的 实 ,都 较 好 地 完成 了 订货 回 款 目标 。 全 年 共 签 订 主 机 
订货 合同 25 485 万 元 ,同比 增长 112.3% ;配件 订货 合同 2 163 
万 元 ,同比 增长 15.9%, 

为 了 开拓 军品 市 场 ,他 们 还 于 上 半年 专门 召开 了 为 海 
军 配 套 的 66 一 10 压缩 机 鉴定 会 ,请 各 方 代表 参加 ,宣传 产 
bh , 征 求 用 户 ,进一步 加 强 合作 ,开拓 市 场 。 先 后 拿 下 了 近 
400 万 元 的 水 面 舰 用 压缩 机 的 订货 合同 ,获得 了 054 护卫 舰 
用 压缩 机 的 总 承包 权 ,实现 了 和 军品 市 场 开 发 的 新 突破 。 

三 .加 强 质 量 管 理 ,保持 和 提高 企业 信誉 

沈 气 公司 在 生产 经 营 中 始终 把 “精心 设计 、 精 确 制 造 、 
精诚 服务 "做 为 企业 的 宗旨 ,坚持 “质量 第 一 、 用 户 至 上 ”, 创 
名 牌 产品 , 树 企业 形象 。 从 材料 进 厂 到 产品 出 三 ,都 采用 
1509000 标准 ,建立 健全 了 生产 全 过 程 的 质量 保证 体系 。 
1997 年 取得 了 挪威 船 级 社 颁发 的 ISO9001 质保 体系 认证 合 
格 证 书 ,2000 年 1509000 质保 体系 换 证 复审 义 -次 性 通过 。 
2001 年 ,为 了 提高 全 员 质 量 意识 ,他们 又 在 职工 中 深入 开展 
了 质量 是 责任 .质量 是 效益 .质量 是 道德 .质量 是 生命 的 教 
育 ,继续 加 强 了 设计 .铸造 .装配 .包装 等 重要 环节 的 质量 控 
制 ,同时 研究 制定 了 各 级 领导 于 部 质量 责任 的 追究 和 处 别 
办 法 ,进一步 促进 质量 管理 工作 的 制度 化 .法制 化 和 规范 
化 。 在 职工 中 广泛 开展 了 群众 性 的 质量 管理 活动 ,对 影响 
产品 质量 的 难题 ,都 组 织 有 关 专 业 人 员 开 展 技术 攻关 ,努力 


减少 故障 损失 。 如 喷漆 采用 垂 纹 漆 技 术 后 ,产品 外 观 质量 
明显 改善 ,全 年 产品 不 合格 品 项 与 上 年 同比 下 降 了 21.9%, 
外 赔 损 失 下 降 了 27.6%。 同 时 ,开展 “用 户 满意 工程 ”, 进 一 
步 加 强 了 为 用 户 服 务 的 工作 ,利用 销售 网 络 , 经 常 走访 用 
户 ,征求 用 户 意见 ,满足 用 户 需 求 , 及 时 帮助 用 户 解 决 难题 ， 
进一步 树立 和 提高 企业 信誉 。 

四 、 狠 抓 技术 创新 ,不断 开 发 适销 对 路 的 新 产品 

“技术 是 第 一 生产 力 ” “创新 是 企业 的 灵魂 ”, 这 是 沈 气 
公司 领导 班子 的 共识 。 他 们 对 技术 开发 工作 十 分 重视 ,两 
年 前 就 以 行业 压缩 机 研究 所 为 基础 ,组 建 了 技术 中 心 ,并 通 
过 了 省 级 认定 。 每 年 按 销售 收入 2.2% 的 比例 提供 科研 经 
费 ,坚持 采用 引进 技术 ,改造 老 产品 ,研制 新 产品 , 按 机 电 一 
体 化 的 方向 ,促进 产品 的 更 新 换代 。 自 80 年 代 引 进 德国 博 
尔 齐 格 公司 压缩 机 整 机 制造 技术 以 来 ,先后 开发 研制 出 一 
大 批 毛 气压 缩 机 产品 ,满足 了 用 户 需 求 ,填补 了 国内 空白 。 
近 两 年 他 们 继续 坚持 采用 引进 技术 干 大 的 、 攻 难 的 、 创 新 
的 ,努力 攀登 行业 技术 “制高点 ”"。 为 广东 茂名 石化 公司 200 
万 t 漆 油 加 毛 裂 化 装置 配套 生产 的 4M80 新 氢 压 缩 机 ,就 是 
采用 引进 技术 ,克服 了 许多 技术 难点 设计 制造 成 功 的 。 经 
中 石化 总 公司 组 织 国 内 专家 和 重点 用 户 对 该 产品 进行 鉴 
E .评议 ,结论 是 "设计 合理 ,结构 先进 ,填补 了 国内 空白 ,与 
国际 同类 产品 相当 ,可 以 替代 进口 ”。2001 年 ,他 们 又 组 织 
科技 人 员 ,对 开发 项 目 实行 专项 承包 ,对 技术 难题 开展 技术 
攻关 ,先后 投入 200 多 万 元 ,完成 了 压缩 机 管 路 布置 “三 维 设 
计 ” .设计 平面 俯视 图 改 为 主体 图 .400kg 压力 水 面 舰 用 压缩 
机 的 研究 设计 .计算 机 信息 化 硬件 平台 系统 的 构建 等 项 目 。 
为 了 提高 科学 技术 管理 水 平 , 近 两 年 公司 还 先后 投资 135 万 
元 ,购买 了 140 多 台 计 算 机 ,在 研究 所 .生产 处 .工艺 处 MÊ 
处 和 信息 中 心 ,建立 了 5 个 中 心机 房 ,形成 计算 机 管理 网 络 
系统 。 生 产 .工艺 .材料 定额 .工装 管理 都 实行 了 计算 机 管 
理 。 技 术 中 心 的 设计 人 员 一 人 一 机 ,设计 制图 全 部 实现 了 
微机 化 ,计算 机 出 图 率 达 到 了 96% 以 上 。 

摘 好 技术 创新 , 离 不 开 人 才 支 撑 。 为 了 搞 好 育 人 工程 ， 
提高 职工 队伍 素质 ,该 公司 于 2001 年 投资 50 多 万 元 ,采取 
“派出 去 "和 "请 进来 "的 办 法 ,选送 13 名 中 青年 技术 骨干 到 
西安 交大 进修 学 习 , 组 织 30 名 科技 人 员 参 加 工程 硕士 班 的 
辅导 和 考试 ,并 培养 出 工人 技师 22 人 ,高 级 工程 技术 管理 人 
员 9 人。 同时 ,在 人 事 用 工 和 分 配制 度 上 实行 倾斜 ,形成 了 
尊重 人 才 . 留 住 人 才 .激励 人 才 的 良好 氛围 。 

五 .坚持 降 本 增 效 ,提高 企业 经 济 运 行 质量 

在 市 场 经 济 条 件 下 ,企业 间 争 夺 用 户 的 情况 十 分 激烈 。 
为 了 争夺 订货 合同 , 竟 不 惜 降价 ,压价 竞争 情况 屡见不鲜 ,使 


企业 的 产品 利润 率 逐 年 降低 , 苏 至 出 现 严 重 亏损 。 为 了 适应 
市 场 经 济 规律 ,赢得 市 场 竞争 ,就 要 扩大 企业 内 涵 ,增强 且 我 
调节 和 自我 消化 能 力 ,以 平抑 各 种 增 支 因素 ,增加 企业 的 经 
济 效益 。 为 此 , 沈 气 公司 采取 了 以 下 三 项 措施 : 

一 是 推行 目标 成 本 管理 。 年 初 责成 财务 部 门 ,根据 全 年 
的 生产 计划 ,用 倒 推 成 本 法 ,模拟 市 场 价 格 , 测 算出 全 年 生产 
销售 和 各 项 费用 支出 的 成 本 定额 ,下 达 给 各 有 关 单 位 。 各 车 
间 .分 厂 按 公 司 下 达 的 成 本 指标 ,再 分 解 落 实 到 工段 、 班 组 和 
个 人 ,并 由 财务 、 价 格 .审计 等 有 关 部 门 组 成 评审 小 组 ,对 各 单 
位 成 本 指标 的 完成 情况 进行 考核 与 评价 ,完成 指标 的 给 予 奖 
励 , 完 不 成 指标 的 给 予 处 罚 。 推 行 目 标 成 本 管理 的 关键 ,是 要 
严格 控制 设计 目标 成 本 ,因为 每 个 产品 的 结构 .材质 .配套 件 
的 选择 对 整 机 成 本 的 形成 至 关 重 要 ,一 定 要 采用 价值 工程 , 测 
算出 最 低 成 本 限额 , 达 不 到 目标 成 本 的 要 重新 设计 。 由 于 他 
们 加 强 了 设计 目标 成 本 的 控制 ,基本 达到 了 目标 成 本 的 要 求 ， 
并 使 一 些 亏 损 产品 , 变 成 了 微利 产品 。 全 年 每 百 元 产值 成 本 
下 降 2.88 元 ,下 降 总 额 为 573 万 元 。 

二 是 强化 对 物资 采购 环节 的 控制 。 这 就 是 责成 供应 部 
门 ,在 采购 原材料 和 配套 件 时 ,必须 坚持 货 比 三 家 ,择优 选 
购 。 采 购 各 种 物资 ,都 要 由 价格 处 根据 市 场 价 格 ,确定 最 低 
限 价 ;大 宗 物资 采购 ,都 要 实行 公开 招标 , 比 质 比 价 乍 货 , 并 
由 供应 .价格 .审计 和 纪委 等 部 门 联合 组 成 招标 小 组 ,共同 
评议 ,互相 监督 ,以 保证 限 价 目标 的 完成 。 公 司 同 供应 部 门 
每 年 都 要 签署 经 济 责任 状 ,把 限 价 计划 下 达 给 采购 部 门 。 
采购 部 门 经 过 二 次 分 解 ,再 把 限 价 指标 落实 到 采购 人 员 头 
上 ,明确 责任 和 工作 任务 ,并 在 实际 工作 中 加 以 考核 ,完成 
RE . 限 价 任 务 的 给 予 奖 励 , 完 不 成 任务 的 给 予 处 罚 , 或 调 
离 岗 位 。2001 年 ,通过 比 质 比价 采购 ,在 上 一 年 采购 价格 不 
浮 15% 的 基础 上 ,又 降低 采购 成 本 498.7 万 元 。 

三 是 加 强 物资 管理 。 过 去 沈 气 公司 的 物资 管理 和 物资 
采购 是 连 在 一 起 的 ,物流 管理 粗放 ,损失 浪费 比较 严重 。 为 
了 加 强 物资 管理 ,实行 供 管 分 开 , 他 们 于 2000 FKR Y T H 
资 管理 处 ,从 2001 年 开始 运作 ,把 供应 部 门 .设备 部 门 .生产 
部 门 的 库房 全 部 划 归 物 管 处 统一 管理 ,对 各 类 物资 都 分 门 
别 类 ,全 面 盘点 ,登记 造 册 , 作 到 帐 物 相符 ,同时 建立 了 各 类 
物资 保管 .领取 和 发 放手 续 ,建立 健全 了 管理 制度 ,形成 了 
“采购 一 个 口 ,发 放 一 个 库 ,管理 一 个 处 ,监督 一 条 线 " 的 管 
理 模 式 。 

一 年 来 , 沈 气 公司 在 企业 管理 升级 方面 做 了 大 晤 工作 ， 
也 取得 了 显著 的 成 效 。 目 前 他 们 正 以 中 国 加 入 世贸 组 织 为 
契机 ,进一步 深化 改革 ,转换 机 制 ,务实 创新 , 练 好 内 功 , 抓 
{E PLS ,迎接 挑战 ,以 新 的 姿态 跨 和 人 新 的 世纪 。 


实施 优化 人 才 战 略 ,建设 一 支 高 技能 人 才 队 伍 
一 一 沈阳 水 泵 股份 有 限 公司 


沈阳 水 和 泵 股份 有 限 公 司 是 国有 大 型 企业 , 现 有 在 岗 职 
工 2 165 人 ,其 中 技术 工人 1253 人 。 目 前 ,公司 经 营 的 产品 


有 火电 机 组 用 录 、 石 油 及 石油 化 工 用 泵 、 国 防 用 有 汞 、 一 般 离 
OR FRR \ 液 力 偶合 器 及 核电 用 泰 等 八 个 方面 42 个 系列 
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497 种 产品 ,在 生产 过 程 中 有 91 种 达到 或 接近 90 年 代 国 际 
同类 产品 水 平 , 占 全 部 产品 的 18.3%; 142 种 达到 或 接近 
80 年代 国际 同类 产品 水 平 , 占 全 部 产品 的 53.1%。 由 于 产 
品 过 硬 ,在 正常 的 产品 中 市 场 占 有 率 平 均 为 40% ,2000 年 完 
成 工业 总 产值 2.07 亿 元 。 

该 厂 的 高 技能 人 才 培 养 和 队伍 建设 工作 在 上 级 主管 部 
门 的 关怀 和 指导 下 ,坚持 实施 优化 人 才 战 略 ,尊重 人 才 , 重 
视 职 工 队伍 中 卢 技 能 人 才 的 培养 ,建立 吸收 . 留 住 高 技能 人 
才 的 环境 和 政策 。 尤 其 近 几 年 ,以 培养 高 技能 人 才 为 重点 ， 
开展 多 层次 多 形式 的 高 级 技师 ,技师 考评 .考核 .跟踪 考查 
等 技师 队伍 的 建设 工作 ,直接 有 效 地 为 企业 提高 产品 质量 ， 
提高 经 济 效益 服务 ,有 了 明显 的 收效 ,取得 了 一 定 成 果 , 下 
面 介绍 一 下 我 们 的 岂 点 作法 。 

一 .提高 认识 ,加 强 领导 ,建立 高 技能 人 才 管 理 新 机 制 

技师 .高 级 技师 等 高 技能 人 才 队 伍 , 是 机 械 工 业 一 支 重 
要 的 技术 力量 ,也 是 现代 企业 人 才 资 源 中 的 宝贵 财富 ,建立 
一 支 具 有 一 定数 量 .高 素质 .年 富力 强 的 高 技能 人 才 队 伍 ， 
以 适应 机 械 工 业 技 术 创 新 和 实现 技术 进步 的 需要 ,是 振兴 
机 械 工 业 的 战略 措施 ,因此 ,高 技能 人 才 的 培养 是 造就 企业 
高 素质 队伍 的 关键 ,人 才 队 伍 的 管理 更 是 重 中 之 重 。 

多 年 来 ,该 厂 领 导 班 子 对 建设 高 技能 人 才 队 伍 和 人 才 
管理 高 度 重视 ,把 人 力 资源 开发 和 利用 作为 企业 可 持续 发 
Ж .参与 国际 国内 竞争 的 一 项 战略 任务 ,把 人 才 培 养 . 结 构 
优化 作为 企业 一 项 重要 工作 ,使 之 形成 了 有 序 化 .规范 化 、 
制度 化 。 

从 1986 年 起 ,该 厂 在 技术 工人 中 开展 技师 评 聘 工作 ,多 
年 来 ,为 建立 一 支 既 能 解决 生产 关键 ,又 能 带领 一 大 批 技术 
工人 创 优质 . 夺 高 产 的 技师 队伍 ,我 们 从 培训 管理 人 手 , 加 


І. 建立 完整 的 考评 制度 ,规范 技师 评 聘 工作 

在 每 年 进行 一 次 的 技师 评 聘 工作 中 ,首先 由 厂 ( 公 司 ) 
技师 考评 领导 小 组 制定 考评 条 件 ,规定 凡是 参加 评 聘 技师 
必须 具备 如 下 考评 条 件 。 

(1) 思 想 进 步 , 认 真 学 习 理论 ,热爱 本 职工 作 , 具 有 爱 岗 
敬业 无私 奉献 精神 的 高 级 技术 工人 。( 专 业 工 作 年 限 12 年 
以 上 ) 

(2) 钻 研 技术 ,掌握 较 高 的 技术 理论 ,有 业绩 ,能 解决 生 
产 技 术 关 键 ,组 织 攻关 ,主动 向 青年 工人 传授 技术 ,做 到 传 、 

(3) 对 企业 有 贡献 ,取得 了 一 定 经 济 成 果 。 

(4) 理 论 和 实际 操作 技能 达到 国家 规定 的 职业 (技能 ) 
标准 。 

2. 健全 基层 考核 组 织 ,加 强 技师 评 聘 的 日 常 考核 工作 

对 有 技术 工种 的 基层 单位 ,要 求 成 立 技 师 考核 领导 小 
组 ,将 评 聘 技师 和 已 聘 技师 的 日 常 表现 记录 在 案 , 定 期 间 厂 
技师 考评 领导 小 组 汇报 ,做 为 营 握 全 上 技师 状况 的 重要 依 
据 。 尤 其 在 评 聘 技师 过 程 中 ,坚持 “ 层 层 选 拔 , 优 中 选 优 ,上 
下 结合 ,群众 评议 ,集中 考核 "的 办 法 ,将 技师 管理 与 群众 监 
督 相 互 结合 ,这 样 ,更 加 体现 基层 考核 的 基础 作用 。 


182，2002 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


3. 坚持 跟踪 考查 ,促进 技师 队伍 的 管理 和 自身 建设 

儿 年 来 ,该 三 始 终 坚 持 对 技师 队伍 的 跟踪 考查 十 作 , 不 
断 提 高 适应 生产 需要 的 操作 技能 ,对 技师 本 人 提出 三 个 坚 
持 。 

一 是 考查 是 否 常 年 坚持 在 一 线 从 事实 际 操作 ,根据 表 
现 决定 本 身 是 否 被 继续 聘任 。 

二 是 每 年 坚持 集中 考核 一 次 ,根据 厂 规 定 的 考评 条 件 ， 
重新 对 本 人 进行 考查 , 达 不 到 考评 条 件 的 ,取消 技师 资格 。 

三 是 坚持 技师 待遇 一 线 和 二 线 不 同 ,重点 向 一 线 倾斜 
的 奖励 政策 。 

由 于 该 厂 在 技师 队伍 的 管理 工作 中 ,有 章 可 循 , 有 据 可 
依 ,形成 了 规范 化 的 管理 。 

I BEHT, ЕЛЕ ЖЕ”, Л НК ЖЕ ОШ ЕЛЕЕ 
际 ,造就 一 批 理 论 .技能 全 面 发 展 的 高 技能 人 才 队 伍 

该 厂 在 高 技能 人 才 的 培养 方面 ,采取 了 一 系列 有 力 措 
施 ,开辟 了 一 条 新 的 途径 。 

1. 重视 培训 

每 年 三 都 将 高 技能 人 才 的 培训 工作 纳 人 重要 议事 日 
程 , 列 人 职工 培训 工作 计划 中 ,制定 技师 、 高 级 技师 评 聘 工 
作 实 施 方案 ,以 文件 的 形式 下 发 各 单位 .认真 地 贯彻 执行 高 
技能 人 才 培 训 计 划 。 

2. 编写 实用 教材 

结合 企业 生产 实际 ,组 织 编 写 技 师 、 高 级 技师 培训 教 
材 ,结合 产品 讲 标 准 , 结 合 岗 位 练 技能 ,聘请 厂 专 业 水 平 高 
的 专 兼 职 教师 授课 。 几 年 来 ,先后 编写 "车工 操 作 方 法 ”、 
“机 械 加 工 口 庄 "、“ 行 业 国 内 外 新 材料 、 新 标准 对 照 " 等 教 
材 ,受到 了 学 员 的 欢迎 。 

3. 坚持 理论 培训 和 技能 训练 同步 进行 

技术 理论 培训 采取 和 集中 授课 ,辅导 和 自学 相 结 合 的 方 
法 ,经 过 培训 ,使 学 员 掌 握 近 几 年 的 新 技术 .新 材料 .新 标 
准 .新 设备 等 四 新 方面 的 相关 知识 和 专业 知识 。 实 际 操作 
训练 采取 岗位 自 练 ,指导 老师 分 别 指 导 的 方法 ,通过 操作 技 
能 训练 的 三 个 阶段 , 即 :达标 训 练 阶 段 ,适应 能 力 训练 阶段 ， 
应 变 能 力 训 练 阶段 ,使 学 员 达 到 技师 岗位 规定 的 实际 操作 
技能 水 平 。 同 时 在 撰写 论文 时 ,结合 个 人 技术 革新 项 目 上 
升 理论 的 写作 方法 ,比较 准确 地 表达 个 人 创新 成 果 ,通过 理 
论 提 高 ,达到 技师 水 平 。 

十 几 年 来 ,该 厂 在 培养 高 技能 人 才 方 面 下 真 功 夫 , 在 技 
术 工 人 中 先后 有 29 人 被 评 聘 为 高 级 技师 ,有 241 人 被 评 聘 
为 技师 。 

三 .充分 发 挥 高 技能 人 才 的 技术 骨干 作用 ,促进 企业 的 
发 展 

十 几 年 来 ,该 厂 的 技术 改造 ,产品 更 新 换代 ,开发 新 产 
品 的 任务 十 分 繁重 ,特别 是 从 国外 引进 的 新 技术 ,新 标准 不 
断 增加 , 龙 其 近 几 年 来 ,美国 ASME 标准 . 核 泵 制造 技术 的 引 
进 、 欧 共 体 EN287 一 ] 标准 的 执行 , 东 深 工程 及 09 且 工程 的 
制造 技术 都 需要 在 实际 生产 中 消化 .应 用 ,因此 在 人 才 需 求 
方面 ,技师 队伍 显示 出 强大 的 优势 ,发 挥 着 高 技能 人 才 的 技 
RF THE Ho 
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多 年 来 ,该 三 技师 队伍 的 培养 ,是 以 振奋 企业 精神 ,提高 
适应 能 力 为 中 心 ,以 达到 有 较 强 的 分 析 SEE .解决 生产 技术 
问题 的 智能 型 的 技术 人 才 为 目标 ,培养 高 技能 人 才 , 被 评 聘 
的 技师 个 个 都 是 技术 拔尖 人 才 ,成 为 生产 上 的 主力 军 。 

1. 技师 在 生产 中 挑大梁 ,解决 生产 关键 问题 

(1) 国 家 重点 产品 液 力 偶合 器 油箱 攻 丝 工序 工艺 规定 
在 铀 床上 加 工 , 但 是 加 工 中 螺纹 精度 总 是 有 偏差 ,为 解决 这 
一 难题 ,高 级 技师 高 廷 权 途 着 旷 熟 的 技艺 , 试 着 把 这 道 工 序 
拿 到 车 床 干 ,不 但 解决 了 螺纹 精度 问题 ,还 提高 效率 2 倍 
多 。 

(2) 为 巴基斯坦 生产 的 核 和 汞 用 主 螺栓 、 密 封 体 螺栓 ,由 
于 选择 标准 有 误差 ,造成 数控 机 床 加 工 后 螺纹 中 径 比 工程 
要 求 大 0,24mm。 为 保 工期 ,避免 重大 经 济 损失 ,高 级 技师 王 
旋 刚 承 担 很 大 风险 ,在 普通 车 床上 ,依靠 自己 高 超 技艺 修复 
了 80 多 根 即将 报废 的 螺栓 ,为 企业 挽回 了 700 万 元 的 经 济 
损失 ,受到 了 外 国 专家 的 高 度 称赞 。 

2. 技师 参与 工时 定额 的 修订 工作 ,为 降低 成 本 做 贡献 

为 了 使 三 制定 的 工时 定额 准确 、 合 理 、 先 进 , 厂 有 关 部 
门 根据 生产 实际 ,明确 规定 技师 参与 工时 定额 的 编制 工作 。 
他 们 懂 技 术 ,高 技能 ,在 修 于 工时 定额 中 ,发 挥 着 重要 作用 ， 
实践 证 明 :由 于 技师 参与 工时 定额 的 修订 很 切合 实际 ,减少 
了 工人 们 的 抵触 情绪 ,同时 技师 在 提高 工时 利用 率 上 做 表 
率 ,在 工时 少 . 难 加 工 工件 上 千方百计 找 效益 ,使 工时 定额 
更 具 科 学 性 工时 定额 水 平 达到 了 平均 先进 ,促进 了 企业 劳 
动 生产 率 的 提高 。 

3. ЛЛ RR т # 

近 几 年 ,该 三 产品 较 多 ,新 材料 .新 技术 ,新 工艺 、 新 设 
备 应 用 的 较为 广泛 。 为 了 适应 生产 的 需要 ,提高 产品 质量 ， 
发 挥 高 技能 的 优势 ,技师 们 在 工艺 改进 ,自制 胎 卡 具 , 改 操 
作 方 法 下 功夫 ,成 为 不 可 缺少 的 技术 人 才 。 

在 浇注 09 上 工程 冷却 剂 录 导 贺 生产 试制 过 程 中 ,由 于 
工艺 不 成 熟 ,试制 的 铸件 存在 气孔 .裂纹 . 缩 根 等 质量 缺陷 ， 
严重 地 影响 军工 产品 按期 出 三 。 工 人 技师 焦 玉 福 赁 着 多 年 
的 丰富 经 验 和 高 超 技 艺 ,大 胆 地 进行 了 工艺 修 定 ,在 对 原 工 
艺 进 行 分 析 的 基础 上 ,提出 了 两 项 改变 北 注 系统 的 新 方法 ， 
改变 造型 材料 ,采取 底 注 式 浇注 ,解决 产品 铸件 生产 过 程 的 
关键 问题 。 

工人 技师 郭 万 军 在 加 工 09 且 核潜艇 主 和 友和 泵 体 过 程 中 ， 
对 关键 部 件 大 胆 地 提出 刀具 改进 措施 。 泵 体 吐 出 口 形状 特 
殊 , 外 形 复 如 ,该 同志 对 工序 潜心 研究 ,反复 实践 ,最 后 采用 
玉米 铣 万 粗 吉 工 , 球 铣 刀 精 加 工 , 不 仅 提 高 工件 质量 ,节约 
刀具 ,而 且 提 高 了 工作 效率 。 

根据 生产 经 营 形势 的 需要 ,高 技能 人 才 队 伍 的 不 断 壮 
大 ,给 该 三 带 来 了 可 观 的 经 济 效益 。1986 年 以 来 .实现 小 改 
小 革 1 200 余 项 ,解决 技术 关键 200 多 项 ,消化 .引进 先进 技 
R ,节约 材料 .节约 工时 创造 价值 2 250 多 万 元 ,为 企业 降低 
了 成 本 ,提高 了 劳动 生产 率 , 促 进 了 企业 的 振兴 和 发 展 。 

由 、 重 视 青 年 技术 工人 的 培养 ,发 挥 传 . 帮 、 带 的 作用 

该 三 十 分 重视 发 挥 高 技能 人 才 在 培养 中 青年 技工 方 


Ei fê AE 带 作 用 、 取 得 了 一 定 的 成 效 。 

1. 建立 技能 传授 队伍 

该 厂 为 了 把 许多 高 技能 人 才 的 绝招 ,绝技 一 代 一 代 传 
下 去 ,于 90 年 代 初 就 以 各 车 间 为 单位 成 立 了 技能 传授 队 ,有 
针对 性 地 开展 技能 传授 活动 ,及 时 解决 青年 技术 工人 在 工 
作 中 机 到 的 技术 难题 和 生产 关键 问题 。 每 年 年 初 ,组 织 和 车 
间 的 能 工 巧 匠 和 青年 工人 签订 技能 传授 合同 ,技能 传授 合 
同 实 现 后 ,经 审核 . 厂 给 予 一 定 的 奖励 ,由 于 传授 合同 针对 
性 强 ,能 及 时 解决 生产 中 出 现 的 难题 ,提高 了 青 工 的 技术 水 
平 ,很 受 欢 迎 。 

2. 常年 坚持 实行 聘请 技师 担任 指导 教师 制度 

在 开展 岗位 培训 和 职业 资格 培训 中 ,为 了 达到 国家 规 
定 职 业 ( 撤 能) 标准 要 求 ,该 厂 专 门 聘请 技师 殷 任 指导 教师 。 
多 年 来 ,已 经 形成 制度 化 ,由 于 技师 本 人 技术 水 平 高 ,语言 
贴近 青年 工人 ,通过 言传 身 教 ,真正 地 提高 了 青年 工人 的 技 
术 水 平 ,达到 了 本 人 岗位 的 要 求 和 技能 标准 ,为 提高 青年 技 
术 工 人 的 实际 操作 水 平 开辟 了 一 条 新 的 途径 。 

五 、 贯 彻 国家 劳动 和 社会 保障 部 第 六 号 令 , 全 方位 提高 
职工 技能 素质 

为 了 不 断 壮大 高 技能 人 才 队 伍 ,继续 增强 企业 在 市 场 
上 的 苑 争 力 ,全 面 贯彻 落实 国家 劳动 和 社会 保障 部 第 六 号 
令 ,全 厂 掀起 职业 资格 培训 的 热潮 ,大 力 推 行 职业 资格 证 书 
制度 ,从 提高 领导 干部 的 认识 人 手 ,全 面 做 好 宣传 工作 , 激 
发 技术 工人 掌握 高 技能 的 积极 性 。 由 于 各 级 领导 的 重视 ， 
措施 得 当 ,各 个 部 门 紧密 配合 ,注重 实施 优化 人 才 战 略 , 取 
得 了 明显 成 效 。 共 开办 了 30 个 中 高 级 技术 理论 培训 班 ,1 
个 技师 培训 班 ,培训 815 人 ,其 中 499 人 达到 了 高 级 工 水 平 ， 
27 人 达到 了 技师 水 平 ,为 厂 培养 和 储备 高 技能 人 才 做 出 应 
有 的 贡献 。 

六 、 把 学 技术 引入 竞争 机 制 , 开 展 技能 大 赛 活动 

技术 大 赛 是 提高 青年 工人 技术 水 平 的 有 效 形式 ,是 发 
现 高 技能 人 才 , 调 动 青年 工人 学 习 技 术 提 高 操作 水 平 的 好 
方法 。 

该 三 重视 职工 技能 的 提高 ,多 次 组 织 了 三 内 技术 表演 
赛 .项 目 攻关 赛 .技术 尖子 选拔 赛 等 形式 的 技术 大 赛 活 动 ， 
先后 潭 现 出 一 大 批 技术 尖 子 ,技术 能 手 。 选 派 他 们 参加 省 、 
市 .局 组 织 的 技术 大 赛 , 曾 获 得 沈阳 市 技术 大 赛 优秀 组 织 单 
位 优秀 组 织 奖 .团体 冠军 .技术 大 王 和 技术 状元 及 技术 能 手 
称号 。 大 赛 使 职工 技能 有 了 明显 的 提高 。 

总 之 ,该 厂 (公司 ) 在 培养 建设 高 技能 人 才 队 伍 方面 进 
行 了 不 懈 的 努力 ,造就 了 一 大 批 高 技能 人 才 , 在 企业 解决 生 
产 技术 难关 、 开 发 新 技术 、 开 发 新 产品 中 发 挥 着 重要 的 作 
用 。 实 践 证 明 要 振兴 企业 ,高 技能 人 才 是 一 支 不 可 缺少 的 
技术 力量 。 

在 “十 五 ?期间 的 既 进 之 年 ,该 广 在 举 步 迈 向 国民 经 济 
建设 第 三 步 战 略 目 标的 进程 中 ,以 江泽民 同志 提出 的 三 个 
代表 "重要 思想 为 指导 ,继续 坚持 高 技能 人 才 队 伍 的 建设 ， 
为 企业 的 腾飞 和 发 展 作出 更 大 的 贡献 。 





企业 概况 ， 183 


中 核 苏 阀 不 断 追 求 卓 越 


一 一 中 核 苏 州 阀门 三 


中 核 苏 州 阀门 厂 始 建 于 1952 年 ,1962 = ЮНЕ Т 
业 部 ,成 为 部 属 军 工 企 业 , 厂 名 为 国营 五 二 六 上 三 ,主要 为 核 
工业 系统 提供 核 设 备 和 核 用 阀门 。 在 20 世纪 的 60 ~ 70 年 
代 , 苏 闪 不 仅 生 产 很 多 过 使 的 军工 产品 ,并 在 贯彻 军工 生产 
条 例 的 基础 上 ,建立 了 一 整套 完善 的 质量 控制 的 体系 ,造就 
了 一 支 高 素质 的 科技 队伍 。 

苏 阀 在 不 同 的 历史 阶段 都 有 一 部 光辉 的 业绩 ,这 个 三 
б 为 我 国 原 子弹 ,氢弹 的 爆炸 成 功 作 出 了 一 份 有 益 贡 献 ,在 
1980 年 5 月 国防 工业 系统 总 结 表 彰 时 ,受到 中 共 中 央 .国务 
院 .中 央 军 委 以 及 国防 科 委 的 嘉奖 发 来 沉 电 ,以 表彰 办 阀 为 
我 国 核 事业 作出 的 努力 和 贡献 。 

改革 开放 的 春风 ,给 正在 军 转 民 的 苏 闪 带 来 了 契机 和 
新 的 挑战 。 经 过 对 市 场 趋 势 的 分 析 , 苏 阀 扬长 避 短 ,没有 育 
日 地 去 从 事 生 产 当 时 热门 的 摩托 ,空调 等 轻 工 产品 ,也 没有 
去 角逐 市 场面 较 大 的 普通 阀门 市 场 , 而 是 根据 苏 闪 三 Н+} 
在 设备 ,人才 ,管理 上 的 优势 ,将 产品 定位 在 特种 阅 门 的 开 
发 和 研制 上 。 在 厂 长 邵 渭 敏 的 领导 下 , 苏 阀 进行 战略 调整 ， 
针对 当时 主要 来 引 日 本 和 法 国 等 的 好 几 套 石化 装置 成 套 设 
& ,率先 在 国内 阀门 行业 中 采用 国际 先进 标准 ,对 材质 新 
型 ,结构 特殊 的 阀门 进行 技术 攻关 ,反复 测试 ,开发 成 功 各 
种 规格 的 替代 进口 的 阀门 ,将 产品 陆续 打 人 上 瘤 金 山 . 北 素 
半山 .南京 扬子 等 大 型 石化 企业 。 

1984 年 ,苏州 阀门 三 获悉 在 中 日 台 作 建设 的 扬子 石化 
罕 再 烯 , 乙 二 醇 这 二 个 工程 项 目 中 共 需 要 800 多 个 品种 计 
10 000 £ A (£) Г, 80% 从 日 本 进口 ,20% 由 国内 
来 配套 的 消息 ,后 主动 到 北京 和 南京 向 有 关 部 委 请 战 ,经 过 
努力 , 苏 立 终于 争取 到 80 多 的 阀门 生产 任务 。 当 时 ,日 方 昌 
求 所 有 阀门 设计 制造 ,验收 规范 都 按 美国 API 标准 执行 , 苏 
阀 全 厂 上 下 掀起 了 为 国 争 光 , 创 名 有 牌 的 热潮 ,并 把 这 一 年 定 
Ж “АР!” fF ‚1986 年 10 000 多 台 ( 套 ) 阀 门 如 期 安装 运行 , 通 
过 中 日 双方 的 验收 ,并 一 次 试车 成 功 , 从 此 苏 闹 名 声 大 振 。 

一 \ 闪 光 的 证 书 ,严格 的 质保 

为 严格 保证 产品 质量 , 苏 国 产品 打 人 国际 市 场 和 满足 
国内 引进 石化 设备 配套 国外 标准 的 阀门 成 套 供 货 ,必须 拥 
有 国际 权威 认证 机 构 的 认证 。1982 年 ,苏州 阀门 三 在 国内 
阀门 行业 首 家 获得 美国 石油 学 会 API 标准 使 用 许可 证 。 
1992 年 又 率先 取得 国际 著名 挪威 船 级 社 CDNV ) 1509002 和 
1509001 质量 体系 认证 。1995 年 通过 了 国家 核 安全 局 压 水 


堆 核 电站 阀门 设计 和 制造 的 资格 审查 ,并 颁发 了 证 书 。1997 
年 被 国家 电力 公司 规划 设计 院 , 电 力 成 套 设备 局 推荐 为 高 
温 高 压 火 电站 阀门 主要 生产 三 家 之 一 ,为 我 国 的 核电 火电 
发 展 提供 国产 化 闹 门 产品 。2001 年 6 月 苏 由 在 国内 赋 门 制 
造 业 第 一 家 取得 欧洲 联盟 CE 高 级 别 的 “H" 模 式 认 证 ,从 而 
为 产品 准 人 欧洲 市 场 获取 闪光 的 通行 证 。 

中 核 苏 阀 为 拓展 国际 市 场 ,从 1988 年 开始 向 美国 出 1] 
阀门 产品 ,实现 外 贸 出 口 零 的 突破 ,目前 产品 已 远 销 北美 、 
中 东 .西欧 等 50 多 个 国家 和 地 区 。 在 阿联酋 的 迪拜 开设 了 
苏 润 有限 公司 ,成 为 中 国 在 当地 最 大 的 中 资 机 构 和 中 东 地 
区 重要 的 阀门 销售 基地 ,1998 年 ,国务 院 副 总 理 吴 邦 国 在 中 
东 访 问 期 间 , 了 解 到 此 事 , 特 地 视察 了 中 东 苏 阅 有 限 公 司 . 
受到 中 央 领 导 的 肯定 和 赞 沉 。 

苏 疼 的 产品 之 所 以 能 从 军工 转向 石化 开业 领域 ,又 扩大 
到 核电 .火电 高 标准 的 阁 门 制造 行业 ,成 为 我 国 机 电 产 品 出 口 
基地 供 货 商 ,依靠 的 是 苏 阀 严 格 的 质量 保证 体系 和 权威 认证 
机 构 的 一 系列 证 书 。 在 市 场 经 济 的 大 潮 中 ,依靠 敏锐 的 眼光 
利 雄 厚 的 技术 力量 ,在 软件 和 硬件 的 投入 上 相当 注重 ,发 展 热 
头 日 益 强 劲 的 苏 阀 成 为 我 国 闹 门 行业 的 排头 兵 ， 

二 、 引 进 先进 技术 、 开 发 阀门 新 品 

中 核 苏 阐 在 市 场 经 济 的 大 潮 中 ,善于 抓 住 机 遇 , 利 用 有 自 
身 优势 引进 国外 先进 技术 和 设备 及 管理 。1995 年 与 美国 瓦 
特 斯 工业 公司 进行 强 强 联合 ,组 建 了 中 美 合资 苏州 刻 孕 阐 
门 有 限 公司 ,专门 生产 美国 ANSI 和 API 以 及 其 他 国际 标准 
高 品质 球 立 ,球阀 生产 能 力 达 到 了 先进 水 平 ,产品 广泛 应 用 
于 国内 外 化 工 及 右 化 .石油 及 天 然 气管 道 输送 ,电力 .化 纤 、 
制药 等 工业 领域 。 

1999 年 苏 阀 与 德国 DA 阀门 公司 合作 ,在 苏州 新 区 兴建 
了 一 座 占 地 35 100т 的 现代 化 厂房 ,成 立 了 中 德 合作 苏 竟 
达尔 阅 门 有 限 公司 。 专 门 研 究 .设计 、 制 造 和 销售 与 德国 同 
一 挡 次 的 防 污 染 .清洁 型 环保 阔 门 。 这 种 水 工程 软 密封 阔 
门 的 表面 涂 装 环 氧 树脂 和 内 件 橡胶 包罗 符 合 国 内 .国际 卫 
生 检 测 要 求 。 公 司 还 将 核 工业 技术 制造 用 于 高 温 高 压 的 合 
RRR REF ове А К В, B I A ВЈ SRP 
品 在 国内 外 销售 前 景 广阔 。 

中 核 苏 阀 与 美国 .德国 两 家 阀门 制造 商 的 合作 成 功 , 有 
利于 扩大 生产 规模 ,提高 市 场 占有 率 、 形 成 了 新 的 整体 优 
势 。 种 种 举措 ,都 必 将 使 中 核 苏 阀 的 发 展 充满 了 劲 勃 生机， 


走 产 学 研 结合 之 路 ,做 世界 最 好 的 泵 
一 一 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公司 


广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公 司 位 于 广东 省 珠江 三 角 洲 中 
心 ,中国 改革 开放 的 前 沿 一 一 广东 省 佛山 市 ,是 广东 省 高 新 
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技术 企业 ,是 国家 通用 机 械 泵 行业 的 重点 骨 于 企业 ,综合 效 
益 指 数 在 全 国 泵 行业 25 家 重点 骨干 企业 中 连续 五 年 位 后 第 


一 。 公 司 上 自 2000 年 转制 组 建成 立 以 来 ,当年 就 实现 销售 收 
入 .利润 .员工 人 均 收 入 比 1999 年 增长 13.18% 、51.48% 和 
32.96% ,进入 高 速 发 展 的 快车 道 。2001 年 , 佛 泵 公司 再 传 佳 
音 ,销售 收入 .利润 .实现 利税 比 2000 年 同期 分 别 增 长 7%、 
0.23% 和 14.12% , 均 创 历史 最 好 水 平 。 

佛 泵 公司 自转 制 以 来 一 路 高 歌 ,一 年 一 个 台阶 。 公 司 
上 下 都 有 一 个 深刻 的 体会 , 那 就 是 走 产 学 研 结合 ,不断 进 行 
技术 创新 这 条 路 走 对 了 。 

佛 泵 公司 有 着 开展 产 学 研 工 作 的 传统 ,先后 与 多 所 高 
校 科研 院 所 在 产品 开发 .技术 改造 方面 进行 了 一 系列 合 
作 , 如 1972 年 , 佛 泵 与 中 山大 学 .西安 重型 机 器 研究 所 共同 
研制 并 设计 出 配套 水 环 真空 泵 SKP 大 气 喷射 器 ,填补 了 中 
国 大 气 喷 射 器 在 水 环 真 空 条 上 应 用 的 空白 。 虽 然 这 些 项 目 
为 企业 带 来 了 较 好 的 效益 ,但 都 是 些小 规模 的 合作 , 没 能 转 
化 为 更 加 可 观 的 生产 力 。 

公司 转制 伊始 , 面 对 激烈 的 市 场 竞 争 ,是 积极 进取 ,与 
高 校 或 科研 院 所 强 强 联合 ,把 企业 做 大 做 强 , 还 是 采取 原 有 
的 经 营 策略 ,进行 一 些小 规模 合作 ,摄取 眼前 利益 ? 为 此 ， 
公司 领导 曾 认 真 分 析 世 界 泵 业 市 场 及 自己 的 长 处 和 不 足 ， 
制订 了 企业 长 期 发 展 计划 ,决心 利用 体制 创新 带动 技术 创 
新 ,用 高 科技 改 侦 传 统 产业 ,与 高 校 . 权 威 科研 院 所 进行 强 
强 联合 ,决心 把 佛 泵 打造 成 世界 最 好 的 泵 业 制 造 公司 ,做 世 
界 最 好 的 泵 。 

任何 形式 的 合作 计划 都 要 切合 企业 自身 实际 , 佛 泵 在 
技术 上 有 和 较 好 的 基础 ,拥有 为 数 众 多 的 博士 .高 级 工程 师 等 
专业 技术 人 才 ,其 中 3 位 是 享有 国家 特殊 津贴 的 “有 突出 贡 
献 的 专家 ”。 早 在 1967 年 佛 泵 就 途 自 身 的 实力 试制 成 功 第 
一 台 水 环 真 空 泵 ,填补 了 我 国 大 型 水 环 真空 泵 的 空白 。 在 
设计 手段 上 ,1996 年 引入 CAD 三 维 设 计 软 件 ,在 2000 年 就 
发 展 成 为 “全 国 САР 应 用 示范 企业 ”。 在 新 一 轮 产 学 研 合 作 
中 ,为 缩短 产品 开发 周期 ,降低 产品 开发 费用 ,以 及 为 研究 
录 的 过 流 部 件 设 计 对 产品 全 工 况 范围 性 能 的 影响 , 佛 泵 利 
用 自身 技术 .设备 等 特长 ,与 清华 大 学 合作 ,形成 基于 对 全 
工 况 流体 流动 机 理 充 分 掌握 之 上 的 全 新 设计 方法 ,突破 了 
以 往 通 过 单纯 买卖 关系 实现 成 果 转 让 的 模式 , 转 而 共 建 科 
技 成 果 转 化 利益 共同 体 , 将 CAD 与 CFD( 叶 轮机 械 流 场 设计 
技术 ) 相 结合 ,应 用 在 泵 的 开发 上 ,开发 出 按 国际 1502858 标 
准 研 制 的 29 个 规格 的 KCP 系列 离心 泵 产品 , 现 已 推 向 市 


借 船 出 海 


场 ,从 而 使 CFD 技术 这 项 原 用 于 国防 工业 的 技术 在 国内 泵 
产品 设计 上 取得 突破 性 进展 。 

随 着 技术 的 发 展 ,市 场 对 一 些 特殊 材料 的 应 用 要 求 越 
来 越 高 ,对 不 锈 钢材 质 的 泵 需求 越 来 越 多 。 佛 泵 瞄准 市 场 ， 
积极 应 用 新 材料 和 开发 耐 腐蚀 泵 产品 。 与 中 科 院 国家 金属 
腐蚀 控制 工程 技术 研究 中 心 合作 ,突破 了 以 往 单纯 聘请 专 
家 教授 当 顾 问 的 模式 , 转 而 共 建 科研 开发 联合 体 ,不 再 像 以 
往 那 样 搞 “ 短 FE . 快 "的 项 目 和 成 果 , 而 是 更 多 关注 涉及 企 
业 长 远 发 展 的 新 产品 及 新 技术 储备 、 新 市 场 拓展 等 方面 的 
研究 开发 和 成 果 转 让 。 双 方 在 华南 地 区 建立 惟一 一 个 SEBF 
工业 防腐 蚀 技 术 研 究 开发 应 用 基地 ,将 该 技术 应 用 于 各 种 
流体 输送 设备 包括 泵 上 ,以 增强 其 耐 腐蚀 、 磨 刨 的 能 力 , 从 
而 使 这 项 用 于 国防 工业 .国家 重点 工程 的 技术 在 国内 第 一 
次 大 规模 推广 ,实现 了 产业 化 ,已 取得 实际 效果 ,直接 与 间 
接 效益 明显 ,2001 年 销售 值 达 到 700 多 万 元 。 

耐 腐蚀 泵 的 生产 过 程 技术 复杂 ,特别 是 不 锈 钢 铸 件 的 
e SC FORE E BR BE FE PU E E BKK, EEF FE FHKE FR 
积极 解决 的 问题 。 为 能 减少 这 类 缺陷 , 佛 泵 积极 组 织 攻 关 ， 
并 与 华中 科技 大 学 携手 合作 ,共同 研究 ,进行 了 大 量 的 试验 
和 工艺 改进 ,将 低 碳 不 锈 钢 的 铸 态 延伸 率 提高 了 39% ~8% ， 
降低 了 双 相 不 锈 钢 的 裂纹 缺陷 ,取得 了 较 好 的 效果 ,为 客户 
提供 大 量 优质 不 锈 钢 铸件 。XA 系列 耐 腐蚀 单 级 离心 泵 近 
年 来 创利 300 多 万 元 ,产品 质量 稳定 ,被 评 为 广东 省 优质 产 
品 和 名 牌 产 品 称号 , 获 佛 山 市 科技 进步 三 等 奖 , 成 为 佛 泵 公 
司 一 个 新 的 经 济 增长 点 。 

佛 泵 近 五 十 年 的 发 展 说 明 , 公 司 的 持续 发 展 必 须 有 持 
续 技 术 创 新 ,必须 充分 发 挥 自 己 的 优势 ,借助 高 等 院 所 的 力 
量 ,互利 发 展 ,不 断 探索 新 的 合作 方式 和 加 大 合作 深度 , 才 
能 在 加 入 WTO 以 后 立 于 不 败 之 地 。 为 此 ,公司 每 年 投入 
1 000 万 元 以 上 , 搞 产 学 研 .新 产品 开发 及 技术 改造 ,保证 各 
项 科技 工作 的 开展 ,也 推动 公司 持续 有 效 发 展 。 

今天 , 产 学 研 结 合 结 出 累累 硕果 。 做 世界 最 好 的 菏 , 佛 
条 人 不 断 的 追求 与 努力 ,正在 逐步 变 成 现实 。20 Hir 80 年 代 
还 需 购买 外 国 技术 的 佛 泵 公司 ,现在 已 完全 可 以 赁 着 自身 的 
实力 开发 新 产品 ,并 做 到 当年 开发 ,当年 出 效益 ,取得 了 可 喜 
的 成 绩 。 自 2000 年 以 来 ,每 年 的 新 产品 销售 额 占 销售 总 额 
50% 以 上 ,其 中 真空 稍 在 产销 方面 与 德国 和 美国 形成 三 足 鼎 
立 之 势 ,为 佛 泵 抢占 市 场 , 创 国际 品牌 打下 坚实 的 基础 。 


首 力 登 高 


以 国家 产业 政策 为 导向 加 快 产品 结构 调整 步伐 
一 一 重庆 江北 机 械 厂 


重庆 江北 机 械 厂 是 一 家 以 生产 分 离 机 械 产 品 为 主 的 企 
ike A 1965 年 定点 生产 分 离 机 械 以 来 ,经 过 多 年 的 发 展 ,在 
产品 结构 上 已 形成 了 离心 机 、 夺 滤 机 、 过 滤 机 、 成 套 设 备 四 
大 类 近 100 种 规格 的 产品 。 这 些 产品 在 化 工 .制药 .食品 . 环 
保 等 行业 得 到 了 广泛 应 用 。 其 中 ,近年 来 开发 的 中 高 档 产 


mı ,HR 双 级 活塞 离心 机 ,D 型 螺旋 离心 机 、GKH 虹吸 离心 机 
和 SGZ 三 足 式 目 动 离心 机 等 在 该 广 销售 收入 中 所 击 比 重 逐 
年 上 升 , 达 70% 以 上 。 而 近 几 年 新 产品 在 销售 收入 中 所 占 
比例 亦 同 步 增加 ,由 1995 年 的 9.8%, E Ft Fj 2000 年 的 
45% 。 产 品 结构 调整 取得 了 明显 的 成 效 。 
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为 加 强 产 品 结构 调整 ,该 厂 提 出 了 “一 业 为 主 ,专业 化 
发 展 " 的 产品 发 展 战 略 和 以 分 离 机 械 及 成 套 为 重点 ,大 力 开 
发 功能 相近 和 工艺 相近 的 产品 开发 策略 。 明 确 了 以 建立 技 
术 创 新 体系 为 载体 ,以 国家 产业 政策 和 市 场 需要 为 导向 , 遍 
起 点 引进 产 学 研 结合 进行 产品 结构 调整 的 指导 上 忠 想 。 

一 、 建 立 技术 创新 体系 ,搭建 两 个 平台 ,为 产品 结构 调 
整 提供 机 制 保障 

进行 产品 结构 调整 ,必须 以 建立 完善 的 技术 创新 体系 
和 有 效 的 激励 机 制 为 基础 。 观 念 决 定 思路 ,思路 决定 行动 ， 
行动 决定 出 路 。 该 厂 把 建立 适应 市 场 竞争 要 求 的 技术 创新 
体系 ,作为 实现 该 厂 产 品 发 展 战略 各 策略 的 重 中 之 重 。 

首先 ,构建 了 新 的 技术 创新 体系 。 该 三 对 企业 技术 创 
新 历来 是 非常 重视 的 。 早 在 1976 年 就 建立 起 了 我 国 分 离 机 
械 行业 第 一 家 厂 级 研究 所 一 一 江北 离心 机 研究 所 。“ 六 五 ” 
期 间 建 成 了 总 面积 达 3 200m 的 研究 所 大 楼 和 1 400m 的 试 
验 车 间 ,配备 了 各 类 先进 的 测试 仪器 和 试验 设备 ,使 研究 所 
成 为 我 国 重要 的 离心 机 测试 试验 研究 基地 之 一 。 二 十 多 年 
K ,江北 离心 机 研究 所 开发 的 新 产品 就 达 60 余 种 ,其 中 有 
20 多 项 产品 获 部 省 市 科技 进步 成 果 奖 ,可 以 说 取得 了 很 好 
成 绩 。 

1998 年 初 ,该 厂 根 据 机 电 部 《机 械 工 业 技术 中 心 建 设 指 
南 》 和 重庆 市 市 级 技术 中 心 建设 规划 的 某 本 精神 ,在 原 江北 
离心 机 研究 所 的 基础 上 成 立 了 技术 中 心 ,构建 了 以 市 场 处 
一 产品 开发 处 一 工艺 处 一 技术 中 心 办 公 室 为 主体 的 新 的 技 
术 创 新 体系 。 

其 次 ,搭建 了 产品 创新 平台 。 新 的 技术 创新 体系 建立 
后 ,为 了 确保 技术 创新 工作 的 有 效 开 展 , 该 厂 构建 了 二 个 产 
品 创新 平台 : 

一 是 措 建 了 与 新 产品 
AFS, 

从 1998 年 起 ,该 三 在 技术 中 心 实行 相对 高 薪 为 主体 的 
激励 机 制 。 所 谓 相 对 高 薪 指 的 是 技术 中 心 产 品 开 发 人 员 
(设计 .工艺 ,试验 .管理 等 人 员 ) 在 承担 项 目 期 间 不 论 职 称 
高 低 .年 龄 大 小 均 可 以 按 责任 大 小 、 ии 
"мн 重点 项 目 可 以 参照 人 才 市 场 价格 。 这 一 机 制 对 

发 该 厂 专业 撤 术 人 员 ТКАН АКЕН КЕШУ Т 
EHR FEHR MARIEH, 

为 进一步 激发 科技 人 员 的 创新 精神 ,该 三 还 采取 了 按 
新 产品 实现 销售 收 人 的 一 定 比 例 对 项 目 成 员 进 行 提 成 奖励 
的 措施 ,引导 科技 和信 员 关注 产品 ,关注 市 场 ,积极 进行 产品 
的 更 新 设计 和 改进 , 收 到 了 很 好 的 效果 。 

二 是 搭建 了 技术 中 心 开发 设计 运作 平台 。 

1) 应 用 CAD 技术 ,为 产品 开发 设计 提供 先进 的 创新 手 
Ві. 1998 年 该 三 在 技术 中 心 建立 了 CAD/CAPP 局 域 网 ,配置 
了 适合 该 厂 技术 人 员 现状 的 CAD 软件 和 CAPP 软件 。 在 不 
到 一 个 月 的 时 间 里 ,技术 中 心计 算 机 出 图 率 就 达 100% ‚К 
到 了 “ 甩 图 板 工程 "的 要 求 ,提高 了 工作 效率 和 设计 质量 。 
在 近 几 年 ,该 厂 进 一 步 增加 投入 ,使 CAD/CAPP 局 域 网 的 作 
用 得 到 了 更 好 的 发 挥 。 


销售 收入 关联 的 技术 开发 费用 投 
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2) 推 广 * 小 组 工作 法 ” ,进行 产品 开发 项 目的 组 织 方 式 
和 管理 模式 的 创新 。 在 技术 中 心 , 所 有 产品 开发 项 目 均 采 

用 “小 组 工作 法 "进行 落实 。 项 目 组 工作 采用 并 行 工 作 方 
式 , 工 艺 与 设计 基本 上 可 同步 进行 ,改变 了 以 往 必 须 设计 完 
成 后 才能 开展 工艺 编制 的 固有 程序 , 极 大 地 缩短 了 新 产品 
开发 周期 。 仅 1999 ~ 2001 年 共 完 成 了 30 多 个 新 产品 的 并 
发 任务 ,这 在 该 厂 的 历史 上 是 没有 过 的 。 

为 鼓励 该 厂 存 推广 CAD/CAPP 技术 方面 取得 的 成 绩 , 国 
家 科技 部 2000 ER TAT “2 El CAD 应 用 工程 示范 企业 " 称 
号 、2000 年 该 三 技术 中 心 通过 重庆 市 市 级 技术 中 心 认 定 。 

二 .瞄准 目标 市 场 ,以 产业 政策 为 导向 , 借 船 出 海 ,进行 
产品 结构 调整 

通过 对 国家 产业 政策 的 认真 研究 和 对 离心 机 应 用 市 场 
的 重新 定位 ,该 厂 把 重点 放 在 了 三 大 化 工 ( 煤 . 石 油 . 天 然 气 )、 
环保 工程 .生物 工程 .食品 深加工 四 大 市 场 ,并 把 国家 支持 的 
环保 和 牛 物 工程 作为 重 中 之 重 , 并 取得 了 显著 的 成 果 。 

一 是 ,该 三 承担 的 国家 级 产 学 人 研 项 目 一 一 GKH1250 一 N 
虹吸 刊 刀 印 料 离心 机 ,1998 年 在 山东 通过 国家 级 技术 鉴定 . 
这 个 产品 填补 了 国内 空白 , 它 的 成 功 研 制 , 使 该 三 产品 在 食 
品 深加工 行业 取得 突破 。 近 几 年 ,该 产品 实现 的 年 销售 收 
A fî Rt A ff 20% 以 上 ,市 场 占 有 沸 达 到 80% 以 上 ,成 为 该 
广 新 的 经 济 增长 点 ,创造 了 很 好 的 经 济 效益 。 

二 是 ,1999 年 该 三 承担 了 国家 级 重大 技术 创新 项 日 
一 一 污 泥 离 心 浓 缩 机 与 脱水 机 一 体 化 装置 的 人 研制 任务 ,该 
项 目 于 2001 年 2 月 在 深圳 南山 污水 处 理 厂 通过 国家 级 技术 
鉴定 和 项 目 验 收 ,填补 了 国内 空 口 , 使 该 三 产品 看 市 政 污水 
处 理 行业 的 应 用 取得 突破 ,展示 出 极其 美好 的 前 景 。 

三 是 ,2001 年 ,该 厂 义 承担 了 国家 级 重大 技术 创新 项 目 
钻 采 废水 处 理 成 食 装 置 的 研制 任务 。 这 个 项 目的 研制 成 
功 , 必 将 为 该 三 升 折 出 钻 采 废水 处 理 市 场 的 一 片 广阔 新 天 地 . 

三 .利用 社会 资源 ,外 引 内 联 ,实施 产 学 研 结 合 和 高 起 
点 引进 两 大 措施 , 借 力 登高 ,提高 技术 创新 能 力 

一 是 ,高 起 点 引进 国外 先进 技术 。1993 年 ， E 
判 ,该 厂 与 世界 离心 机 制造 排名 第 三 位 的 法 国 坚 纳 公 
тойма» 
技术 资料 ,该 厂 消 化 吸收 后 制造 产品 ,由 坚 纳 公司 贴 牌 销售 
的 合作 协议 ,这 种 方式 实现 了 市 场 优势 和 加 本 优势 的 有 效 
结合 。 通 过 合作 使 该 三 的 螺旋 离心 机 技术 水 于 已 达到 了 国 
外 当期 先进 水 平 ,并 保持 同步 发 展 。 目前 止 , 该 广 通 过 法 国 
坚 纳 公司 销 往 志 界 各 地 的 DD 系列 离心 机 近 500 f , И: ЖЕҢЕ 





收入 4 000 多 万 元 。 可 以 说 ,该 厂 与 坚 纳 公 司 的 合作 实现 了 
双赢 的 目的 。 
近年 来 ,该 厂 除 网 间 和 发 展 子 与 坚 纳 公司 的 合作 外 ,还 


与 美 地 利安 德 丽 茨 公司 达成 协议 引进 带 式 压 滤 机 制造 拉 
术 ;与 以 色 列 “ 普 菜 玛 " 公 司 达 成 合作 制造 小 规模 污水 处 理 
成 套装 置 的 协议 。 

二 是 , 产 学 研 结 合 开 发 新 产品 。 以 企业 为 主体 , 产 学 人 研 
合作 开发 新 产品 ,实现 了 校 企 之 间 的 优势 互补 ,是 企业 加 快 
产品 结构 调整 步伐 ,提高 六 发 能 力 和 技术 水 平 的 有 效 途 径 。 


该 厂 在 与 四 川 大 学 合作 的 20 多 年 中 ,双方 在 WL 一 600 
卧 式 螺旋 卸 料 离心 机 、. 密 闵 防 爆 卧 螺 离 心机 、GKH800 一 N、 
GKH1250—N 虹吸 刮刀 外 料 离心 机 、 磁 性 卧 螺 离 心机 、YZA 
ЖЕ ЖОЕ ЛЕ ÛL .高 浓度 有 机 废水 处 理 成 套装 置 等 10 余 种 产品 
的 开发 中 进行 了 良好 的 合作 。 

双方 合作 开发 的 具有 国际 先进 水 平 的 国家 级 产 学 研 项 
В GKH1250 一 N #1 A 7 EE 2500 07, ‚1998 年 7 月 通过 国家 
鉴定 ,1999 年 荣获 国家 科技 进步 二 等 奖 .重庆 市 优秀 新 产品 
二 等 奖 。 该 产品 自 投放 市 场 以 来 , 深 受 用 户 欢 迎 。 在 淀粉 、 
气 化 钾 、 谷 龙 酸 等 行业 广泛 应 用 ,并 成 为 我 国 10 万 t 以 上 级 
泻 粉 项 目的 首选 设备 。 该 产品 不 仪 在 国内 占据 极 大 市 场 份 
额 ,而 且 达 出 口 到 韩国 等 发 达 国 家 。 

该 厂 与 合肥 通用 机 械 研 究 所 从 60 年 代 中 期 起 就 建立 了 
良好 的 合作 关系 ,先后 合作 开发 了 WH 一 800 活塞 推 料 离心 
机 .HR400 一 N .HR800 一 N 双 级 活塞 推 料 离心 机 等 多 种 产品 。 
其 中 ,WH 一 800 离心 机 市 场 占 有 率 在 70% 以 上 ,为 我 国 小 氮 
肥 行 业 的 发 展 作出 了 巨大 的 贡献 ;HR400 一 N 离心 机 以 其 优 
良 的 性 能 成 为 我 国 30 万 吨 乙 烯 工程 项 目的 首选 设备 ,并 出 
口 到 印度 尼 西 亚 等 国家 。 该 产品 1991 年 获 国 务 院 重 大 技术 


装备 成 果 二 等 奖 。 该 厂 生 产 的 HR400 一 N 离心 机 和 在 其 基 
础 上 开发 的 HR500 一 N、HR630 一 N 双 级 离心 机 在 化 工行 业 
创下 了 骄 人 的 业绩 ,成 为 该 厂 四 大 系列 主导 产品 之 一 。 

高 起 点 引进 和 产 学 研 结合 发 挥 了 两 个 优势 ,实现 了 1 
加 1 大 于 2 的 倍增 效 应 。 不 仅 提 高 了 该 厂 产 品 的 技术 含量 ， 
扩大 了 产品 储备 ,创造 了 良好 的 经 济 效 益 。 更 为 重要 的 是 ， 
该 厂 的 工程 技术 人 员 在 与 国外 公司 和 高 校 .研究 院 所 的 专 
家 学 者 们 的 共同 设计 中 ,了 解 了 他 们 的 设计 思路 和 开发 理 
念 ,学 到 了 开发 设计 知识 。 近 几 年 ,由 于 该 厂 自主 开发 能 力 
的 提高 ,该 厂 先 后 自主 开发 生产 了 污 泥 脱 水 成 套 设 备 、LZM 
系列 针 形 冲 击 磨 等 多 种 新 产品 。 在 深圳 南山 污水 处 理 厂 运 
行 的 污 泥 脱水 成 套 设备 就 是 该 厂 在 坚 纳 公 司 D 系列 离心 机 
基础 上 自主 设计 开发 的 典范 。 

品 结构 调整 对 于 企业 是 一 个 永恒 的 课题 ,只 有 创新 

的 产品 ,没有 不 变 的 产品 和 不 变 的 市 场 。 该 厂 将 继续 坚持 
围绕 目标 市 场 , 以 产业 政策 为 民 向 ,以 重点 工程 为 依托 推进 
产品 结构 调整 为 指导 ,积极 应 对 WTO, 努 力 实现 钻井 上 废水 、 
造纸 废水 .生物 制药 三 大 市 场 的 突破 和 市 政 污水 .淀粉 加 工 
两 大 市 场 的 做 大 升级 。 


创新 思路 癌 多 领域 发 展 
一 一 瑞 气 空 分 设备 有 限 公司 


瑞 气 空 分 设备 有 限 公司 (简称 瑞 气 ) 是 一 家 专业 从 事 气 
体 分 离 和 提纯 技术 的 研究 .开发 及 应 用 的 企业 。 企 业 于 70 
年 代 就 开始 从 事 对 变 压 吸 附 气 体 分 离 技 术 的 研制 ,至 今 已 
为 市 场 提 供 设 备 750 余 套 ,它们 分 别 应 用 于 全 国 化 工 .石化 、 
煤炭 .医药 .机 械 .食品 等 二 十 几 个 行业 ,不 仅 设 备 数量 稳 居 
国内 第 一 ,而 且 设 备 的 稳定 性 深 受 客户 好 评 。 瑞 气 之 所 以 
能 从 一 家 庭 作 坊 发 展 到 今天 拥有 四 家 专业 子 公 司 和 一 个 技 
术 研 发 中 心 ,不 仅 是 因为 瑞 气 有 一 个 敢于 探索 .勇于 创新 的 
领导 层 , 而 且 还 在 于 企业 技术 开发 .市 场 策略 、 人 力 资源 组 
织 .资本 与 市 场 的 整体 系统 的 创新 。 

一 .企业 创新 的 新 思路 

1. 技术 的 创新 ,创造 面向 市 场 的 技术 策略 

瑞 气 企业 的 技术 始 于 1979 年 企业 董事 长 陈 孝 通 参 与 了 
中 国 第 一 台 可 投入 工业 运行 的 真空 脱 附 变 压 吸附 制 氮 机 的 
ВЕ, A F 1982 年 通过 上 海 市 经 委 鉴 定 。1989 年 , 瑞 气 
第 一 台 常 讨 脱 附 碳 分 子 筛 制 拓 机 研制 成 功 ;1992 年 通过 浙 
江 省 科 委 鉴定 ,荣获 国家 级 新 产品 ;1996 年 第 一 台 专 用 于 煤 
矿井 下 防 灭 火 变 压 吸 附 制 氮 装 置 研制 成 功 ;同年 ,第 一 台地 
面 移动 式 制 氮 车 在 瑞 气 诞生 ;1997 年 ,第 一 台 全 自动 PSA h 
氮 机 及 氮气 净化 设备 在 瑞 气 人 的 手下 产生 ;1999 年 ,第 一 台 
节能 型 碳 分 第 制 氮 机 在 瑞 气 出 世 , 并 通过 浙江 省 科 委 鉴定 。 
迄今 为 止 , 瑞 气 已 获得 11 项 国家 专利 (发 明 、 实 用 新 型 ),5 
项 科技 成 果 通 过 省 (部 ) 级 鉴定 ,$ 项 获 省 .市 科技 进步 奖 ,3 
项 产品 获 省 优秀 高 新 技术 产品 称号 。 

2. 质量 的 保证 


在 质量 的 控制 上 ,企业 将 产品 和 服务 的 质量 作为 企业 
的 生命 .发展 的 基础 。 企 业 于 1999 年 通过 1509001 的 认证 ， 
将 IS09001 质量 管理 体系 作为 持续 改进 质量 的 依据 ,将 产品 
零 缺 陷 作 为 企业 追求 的 目标 。 在 服务 质量 上 , 瑞 气 所 有 业 
界 最 优秀 的 售后 服务 队伍 ,该 队伍 不 仅 技 术 过 硬 ,70% 均 为 
技术 工程 师 ,而 且 个 个 能 够 吃苦 耐劳 。 瑞 气 对 客户 的 服务 
承诺 是 :24 小 时 待命 ,72 小 时 到 达 现 场 解决 问题 。 

3. 团队 精神 

在 瑞 气 企业 里 ,每 个 人 都 深 知 从 一 个 零 部 件 的 创造 到 
产品 的 批量 生产 ,需要 的 是 每 个 人 的 协同 工作 。 企 业 崇 尚 
团队 力量 ,反对 个 人 英雄 。 瑞 气 企业 的 制造 部 最 能 突出 这 
点 ,制造 部 是 由 生产 .技术 .品质 .采购 集 为 一 体 的 部 门 ,从 
接 到 销售 部 的 订单 开始 ,技术 部 的 方案 设计 到 生产 部 的 制 
造 以 及 最 终 品 质 部 门 的 质量 把 关 , 团 队 的 协作 意识 始终 贯 
穿 在 企业 运行 的 过 程 之 中 。 

4. 人 力 资 源 管理 

瑞 气 企业 拥有 一 支 高 素质 的 技术 开发 .生产 .销售 和 售 
后 服务 的 队伍 。 大 专 以 上 学 历 的 员工 占 总 人 数 的 70%, Ф 
高 级 以 上 的 工程 技术 人 员 近 30 人。 企业 领 导 非常 重视 对 人 
才 的 培养 ,根据 员工 的 需求 设立 多 种 培训 ,鼓励 员工 多 方面 
发 展 , 并 为 企业 中 、 高 层 管理 人 员 提 供 МВА 的 培训 机 会 。 

5. 信誉 

瑞 气 是 温州 市 102 家 重点 骨干 企业 ,又 荣获 市 级 信用 优 
良 企 业 ,并 连续 数 年 被 中 国 工 商 银行 评 为 AAA 级 企业 。 企 
业 作 为 浙江 省 高 新 技术 企业 ,于 2000 年 通过 1509001 认证 。 
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瑞 气 企业 研制 的 节能 型 碳 分 子 筛 制 氮 机 被 列 人 国家 火炬 计 
划 .国家 重点 新 产品 计划 项 目 。 

二 .向 多 领域 发 展 的 产品 

[ЕЛ A WTO 后 ,不同 所 有 制 的 企业 都 站 在 同一 平台 
上 参与 国际 和 国内 竞争 ,这 是 我 们 发 展 的 契机 ;二 十 年 来 对 
变 压 吸 附 技术 的 基础 研究 .工程 配套 和 技术 储备 ,这 是 我 们 
发 展 的 基础 ;公司 资本 积累 的 完成 .专业 人 员 的 引进 、 各 级 
政府 的 支持 .决策 层 的 信心 是 我 们 发 展 的 保证 。 可 以 说 ,我 
们 义不容辞 地 发 展 变 压 吸 附 气体 分 离 技术 的 多 领域 和 装置 
的 大 型 化 。 最 近 几 年 , 瑞 气 企业 向 专业 化 .系统 化 .多 元 化 
方向 发 展 ,由 原先 的 专业 从 事 设备 生产 的 企业 向 变 压 吸 附 
工业 装置 开发 .设计 成套 ,技术 服务 等 服务 型 企业 发 展 。 
开展 医用 变 压 吸 附 制 氧 机 、. 变 压 吸 附 制 富 氧 . 变 讨 吸附 制 
A . 变 压 吸 附 制 二 氧化 碳 . 变 不 吸附 法 从 煤矿 殉 斯 气 中 浓缩 
甲烷 等 方面 的 研究 及 工业 开发 ,取得 了 良好 地 社会 效益 。 

1. ЕКИ I A 

Bi A ЖЕ EK ЕЛ RT BK REY RMR RE HEF JHE 
MK. HPI Җ ВЕ FF FR ЕШ. Е АУЛ E E Lo. B&F 
少 .二 艺 简 单 . 易 操作 的 变 压 吸 附 氮气 设备 , 深 受 用 户 的 欢 
迎 ,市 场 需求 年 年 增长 。90 年 代 后 期 环保 节能 型 的 绿色 产 
品 成 为 世界 工业 的 主流 。 经 过 多 年 的 开发 ,节能 型 碳 分 子 
制 氮 机 成 为 瑞 气 企业 的 主力 军 。 它 有 以 下 特点 : 

(1) 单 位 氮气 能 耗 低 。 以 99.9% 氮 气 纯度 为 例 , 单 位 氮 
ВЕЕ ВК JY О. ЗКУ + Н/М? 比 老 产品 节能 35% 左 右 。 由 普 
氨 到 高 纯 氮 , 随 着 氮气 纯度 上 升 , 其 单位 能 耗 方面 的 优越 性 
表现 得 更 加 明显 。 如 果 按 年 产 纯 度 99.9% ,每 小 时 100m , 
110 人 台 套 计算 ,每 台 制 所 机 运行 300 天 ,可 年 节约 电力 约 
1 108.8 万 kW'h。 

(2) 氨 气 回收 率 高 。 可 不 用 纯化 装置 即 可 直接 制 取 
99.9995% 的 高 纯 氮气 ,解决 了 用 户 没 有 氧气 源 .或 对 氧 指标 
非常 敏感 时 用 气 问 题 ,具有 十 分 重要 的 意义 ， 

2. 变 压 吸 附 法 从 含 氧 湛 合 气 中 提取 纯 氨 的 技术 及 成 套 
装置 

随 着 石油 炼 制 工业 的 飞速 发 展 , 氨 气 消费 量 也 在 迅速 
增加 ,很 多 有 机 合成 工业 冶金 工业 .电子 工业 都 需要 大 量 
纯 气 。 和 氧气 来 源 的 一 条 重要 途径 就 是 从 许多 含 毛 工业 废气 
中 国 收 氢气 ,这些 工业 废气 包括 氨 厂 弛 放 气 .甲醇 尾气 E 
化 裂化 干 气 . 焦 炉 煤气 、 炼 厂 气 等 。 这 些 气 体 中 , 除 氨 以 外 
的 杂质 是 Аг, №, .CH, .CO СО, .Н,О, МН, .Н,5 以 及 少量 烃 
类 ,这些 杂质 通过 变 压 吸 附 制 氢 装 置 一 次 同时 除去 ,达到 回 
收 和 纯化 氨 的 目的 。 其 主要 技术 指标 如 下 : | 

处 理 原 料 量 :50 ~ 100 000Nm mh; 吸附 压力 :0.6 ~ 
2.4MPa; 产 品 氢 纯度 :99.5 ~ 99.999% ;产品 氧 露点 : - 60°С; 
氢气 提 和 氢 率 :75% ~ 96%( 视 原料 条 件 和 产品 要 求 而 定 )。 

在 无 含 氧 工业 废气 的 地 方 , 也 可 以 用 含 氢 产 品 气 和 中 
间 气 提取 纯 氢 ,这 些 气体 包括 城市 煤气 .变换 气 .精炼 气 等 ， 
其 工艺 与 上 述 工艺 相同 ,无 非 在 某 些 特殊 情况 下 需要 增加 
预 处 理 或 精制 工序 ,以 确保 装置 的 运行 寿命 和 运行 指标 。 

在 无 含 氨 工 业 废 气 也 没有 含 氨 产 章 气 和 中 间 气 的 地 
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方 , 可 以 采用 煤气 化 . 烃 类 转化 . 氨 裂 解 . 甲 醉 裂解 制 得 不 同 
组 分 的 含 毛 气体 ,在 经 过 变 压 吸 附 装 置 进一步 分 离 得 到 纯 
êlo HE Bi , FR Н] Б ДЕ ТЕ ЕН К? ЭЧ ДЕ ЛЕ ГЕ ЛЕ Б] ЧИ Ў ЖЕ E 
及 氨 烈 解 变 庄 吸 附 制 所 成 套装 置 ,主要 技术 指标 如 下 : 
АЕ :50 ~ 2 000Nm /h 

纯度 .99.5 ~ 99.99% 

ПИЕ JJ :0.8 ~ 1.0MPa 

露点 ; — 60% 

氧气 提取 率 :>80% 

甲醇 消耗 :<<58kg( 每 100Nm 99.8%Н,) 

Н ВЕ: < 150 (86 100Nm 99.8%H,) 

3. TEREA E RZ ШКЕТ TP ЖЕЛЕ С ИЕК 

随 着 Cl 化 学 的 发 展 ,二 氧化 碳 作为 一 种 潜在 的 碳 资 源 ， 
越 来 越 受 到 人 们 的 重视 ,直接 用 量 也 在 不 断 增 加 ,主要 应 用 
领域 包括 化 学 工业 BUR TY .食品 .医药 卫生 .烟丝 膨化 、 
二 氧化 碳 保护 焊接 等 。 另 一 方面 ,由 于 含 碳 物 资 的 燃烧 , 产 
生 大 量 二 氧化 碳 的 排放 ,构成 了 对 环境 的 污染 ,内 此 ,经 济 
有 效 地 回收 二 氧化 碳 , 既 能 解决 工业 用 气 又 保护 了 环境 。 

富 含 二 氧化 碳 的 废气 有 : 烟 道 气 .油田 件 牛 气 . 粮 食 发 
酵 气 .石灰 窗 气 等 ,由 于 杂质 售 最 不同 ,所 采用 的 工艺 方案 
也 不 同 。 一 些 气体 中 含有 大 量 地 硫化 物 ,它们 和 二 氧化 磋 
一 样 在 吸附 剂 上 有 强烈 地 吸附 性 能 ,所 以 必须 在 变 斥 吸附 
装置 之 前 进行 预 处理 ,也 就 是 粗 脱 硫 和 精 脱硫 ,使 从 吸附 相 
得 到 的 一 氧化 碳 达 到 杂质 要 求 。 而 对 于 粮食 发 醇 气 和 肛 全 
废气 ,其 二 氧化 磋 含 量 已 达 95% 以 上 ,只 需 加 压 .液化 .分 饮 
即 可 得 到 纯 二 氧化 碳 产品 。 

瑞 气 目前 开发 的 二 氧化 碳 装 置 主要 技术 指标 如 下 : 

产量 :5 ~ 30a/d (液体 СО, ) ;纯度 : >99,5% (FAFE 
品 ,符合 国际 食品 级 СО, 标准 ) 

4. 气体 纯化 装置 

高 纯 氮 气 是 工业 生产 工艺 及 优质 产品 生产 过 程 中 不 可 
缺少 的 。 它 广泛 应 用 于 石油 .化 工 . 电 子 、 治 金 .建材 .电光 
їй .航空 航天 .医药 及 食品 等 领域 。 多 年 以 来 , 瑞 气 企业 致 
力 于 高 纯 氨 气 纯化 设备 的 研究 开发 。 瑞 气 企业 第 二 代 氮 气 
纯化 设备 已 开发 成 功 并 投入 批量 生产 。 它 完全 着 上 腿 于 用 
P ,克服 了 以 往 设 备 及 国内 风行 的 不 足 之 处 。 

其 主要 特点 如 下 : 

(1) 无 需 冷 却 水 :取消 了 原 有 的 水 冷却 器 ,为 用 户 免 去 
配备 冷却 水 的 不 便 。 

(2) 操 作 简 单 :安装 调试 后 ,只 需 通 过 儿 个 简单 的 按钮 
便 可 实现 对 设备 的 运行 操作 ,由 系统 来 完成 繁 锁 的 手动 调 

(3) 先 进 的 流程 :应 用 最 新 开发 成 功 的 流程 , 它 综合 了 
节能 ,高效 ,控制 自动 化 程度 高 .出口 高 纯 气体 工艺 参数 高 
于 其 他 同类 设备 及 性 能 稳定 等 特点 。 

(4) 自 动 控 制 :基于 SIMATIC S7 一 200、S7 一 300 系列 的 可 
编程 序 控制 器 ,提供 了 完美 经 济 的 控制 方案 。 

(5) 友 好 的 人 机 界面 。 

由 SIMATIC TD 一 200 快速 而 正确 地 提供 设备 的 运行 状 


DU ,精密 地 读 取 更 多 的 设备 信息 。 并 可 根据 不 同 的 权限 等 
级 对 控制 参数 进行 修改 设 定 。 

(6) 遍 效 催化 剂 :采用 新 型 JHDO 及 SODH 调 变 催化 剂 。 

(07) 节能 : 赔 氨 .脱氧 、 王 燥 塔 采用 独特 的 结构 设计 ,再 
生 时 能 耗 比 常规 设备 低 1/2, 能 耗 低 且 效 果 好 。 

(8) 自 动 保护 : 设 有 原料 气体 进 气 压力 过 低 、 换 热 器 出 
口气 体温 度 过 高 时 ,系统 自动 警报 .停机 功能 。 

针对 各 行业 使 用 高 纯 氮气 的 指标 要 求 不 同 以 及 用 户 自 
身 条 件 的 限制 , 瑞 气 开发 了 DCZa、DCZb、DCZec、DCZd 四 种 型 
号 的 氮气 纯化 工艺 。 

5. 医用 变 压 吸 附 制 所 

在 医疗 领域 , 纯 氧 在 多 种 气体 中 处 于 特殊 的 位 置 ,这 是 
因为 氧气 是 人 类 维持 身体 健康 所 必 不 可 少 生命 元 素 , 有 着 
十 分 广泛 的 应 用 领域 。 一 般 情 况 下 ,90% 以 上 纯度 的 氧气 就 
可 满足 医院 临床 使 用 需要 。 

瑞 气 的 医用 变 压 吸 附 制 氧 装置 ,具有 损 作 简便 , 制 氧 时 
[н] Ж ,运行 安全 可 靠 , 占 地 面积 少 ,不 需 另行 提供 水 和 气 等 
公用 工程 用 量 ,设备 经 济 性 能 先进 ,使 用 寿命 长 ,维护 费用 
少 ,售后 服务 周到 等 优点 。 

(1) 操 作 简便 ; 瑞 气 医用 变 压 吸 附 制 氧 装 置 ,只 需 按 操 
作 面 板 上 的 启动 按钮 就 可 实现 开车 ,此 时 只 需 让 系统 建 压 ， 
装置 会 自行 达到 供 氧 要 求 。 同 样 ,如 果 要 求 停车 , 则 只 需 按 
操作 面板 上 的 停车 按钮 即 可 。 

(2) 制 氧 时 间 短 :医用 变 压 吸 附 制 氧 装置 在 开车 20 ~ 30 
分 钟 后 便 可 达到 要 求 的 产量 和 纯度 ,不 象 深 冷 空 分 制 氧 那 
样 ,需要 至 少 一 天 以 上 的 时 间 才 能 获取 氧气 。 氧 气 的 产量 
和 纯度 可 随意 调节 ,其 产量 和 纯度 之 间 的 关系 是 : 当 氧 气 产 
量 提 高 时 ,氧气 纯度 下 降 ; 反 之 , 当 氧 气 产量 降低 时 , 则 氧气 
纯度 提高 。 | 

(3) 运 行 安全 可 靠 : 瑞 气 所 提供 的 医用 变 压 吸 附 制 氧 装 
置 ,充分 体现 “健康 环保 "理念 。 首 先 , 在 制 氧 装置 成 套 上 优 
选 进口 国外 产品 ,空气 净化 彻底 ,经 纯化 后 的 空气 质量 达 
到 :粉尘 颗粒 小 于 0.0lum, 每 立方 米 空气 油 含 量 小 于 
0.0003mg, 含 水 量 小 于 4g, 确 保 进 到 吸附 塔 内 的 气 源 清 洁 干 
燥 , 避 人 饮 了 分 子 得 污染 ,确保 分 子 第 使 用 寿命 在 十 年 以 上 ; 
其 次 ,在 加 工 制造 工艺 方面 严格 ,对 所 有 压力 容器 和 工艺 管 
道内 表面 喷 砂 处 理 后 ,再 经 过 去 油 脱 脂 处 理 , 最 后 涂 以 专用 
的 适 于 氧气 介质 的 防护 涂 层 ,确保 了 整个 工艺 系统 对 于 氧 
气 安全 的 要 求 ; 再 则 就 是 切换 阀 采 用 适 于 氧气 介质 的 带 先 
学 式 电磁 阀 的 进口 气动 阀 , 配 有 行程 开关 ,方便 检查 ,寿命 
长 。 仪 表 系 统 采用 PLC 控制 ,对 氧气 产量 和 纯度 自动 在 线 
跟踪 监测 , 当 装 置 控制 参数 低 于 或 超出 安全 的 设 定 值 范围 








时 ,控制 系统 会 及 时 报警 通知 操作 员 或 联 锁 停机 。 操 作 人 
员 便 可 及 时 和 采取 措施 ,确保 装置 始终 处 于 稳定 运行 状态 。 
而 当 用 户 不 用 氧气 或 用 气量 很 少 情况 下 , 制 氧 装置 将 通过 
控制 系统 使 其 处 于 “静态 运行 "状态 ,此 时 空 压 机 处 于 空 载 
工 帝 ,以 达到 节能 目的 。 一 旦 用 户 需 要 供 气 , 则 装置 自行 开 
始 “ 热 启动 ” ,避免 了 重新 开机 需 时 长 的 缺点 。 瑞 气 医用 和 氧 
装置 可 确保 年 开工 率 98%, 投 表率 100%。 此 外 , 当 装 置 现 
场 附近 出 现 火 灾 、 地 震 等 意外 情况 时 ,系统 将 自动 停车 , 且 
及 时 将 系统 压力 通过 销 音 器 港 压 放空 。 

(4) 皇 地 空间 小 : 瑞 气 所 提供 的 医用 氧 装置 , 均 采 用 模 
块 化 设计 和 援 块 组 装 。 空 压 机 采用 全 性 能 机 组 ,全 套装 置 
可 整体 安放 在 一 个 公用 底盘 上 。 现 场 无 安装 工作 量 , 只 要 
将 装置 安放 在 平整 水 泥 地 面 上 即 可 。 安 装 现场 空间 高 度 不 
超过 3m。 对 应 的 装置 产 氧 量 0.5 ~ 40m Ah 标准 状态 ) 的 场 
地 面积 为 5 ~ 35m 。 

(5) 无 公用 工程 用 量 :装置 所 配套 的 空 压 机 和 冷冻 干燥 
器 均 采 用 空冷 方式 ,不 需要 冷却 水 ,仪表 用 空气 可 从 制 氧 装 
置 自给 自足 。 用 户 现 场 只 需 提供 380V 或 220V 电源 就 可 以 。 

(6) 经 济 性 能 先进 : 瑞 气 公司 所 提供 的 医用 变 庄 吸附 制 
ARA, ,所 有 配套 的 空 讨 机 , 冷 干 机 均 采 用 进口 , 制 氧 系统 
核心 部 件 一 一 分 子 香 采用 国外 原装 进口 。 根 据 瑞 气 公司 现 
有 的 装置 水 平 ,医用 制 氧 装置 操作 压 比 可 以 低 到 5.5, 达到 
或 超过 国外 的 同类 医用 氧 装置 性 能 水 平 。 由 于 操作 压力 
低 , 空 压 机 轴 功 率 减 小 ,单位 产品 氧 能 耗 低 。 

瑞 气 医用 氧 装置 的 氧气 纯度 可 在 90% ~ 95.4% 范围 内 
任意 调节 ,并 且 , 可 根据 用 户 需 要 , 单 套 装置 可 则 时 提供 
90% ‚93% ,95% 两 种 以 上 纯度 的 氧气 要 求 。 这 也 主要 得 益 
于 瑞 气 所 及 用 的 高 性 能 分 子 第 及 独特 的 工艺 流程 。 当 然 ， 
制 取 95% 以 上 纯度 的 氧气 比 制 取 90% 纯 度 的 氧气 ,投资 成 
本 要 高 约 15%。 

(7) 维 护 工作 量 及 维护 费用 少 ; 瑞 气 产品 配套 , 均 是 经 过 
反复 第 选 后 最 终 确定 的 。 螺 杆 空 压 机 和 冷冻 干燥 器 都 是 进 
口 产 品 ,吸附 器 专利 结构 设计 严格 杜绝 了 吸附 剂 的 磨损 ,不 需 
吸附 剂 的 定期 添加 。 切 换 阀 连续 启 闭 次 数 可 确保 达到 100 万 
次 以 上 无 泄露 。 用 户 只 需 按照 过 滤器 上 的 阻力 指示 仪 及 空 
压 机 运行 状态 菜单 确认 是 否 需 要 更 换 过 滤器 的 滤芯 。 

瑞 气 经 过 二 十 几 年 积累 与 探索 ,已 发 展 成 为 技术 全 面 、 
产品 成 熟 .管理 规范 ,具有 很 大 竞争 潜力 的 企业 。 不 管 从 技 
术 上 ,还 是 从 管理 上 瑞 气 企业 都 已 走向 成 熟 , 瑞 气 企业 正 以 
独特 方式 回 世 人 展示 温州 新 一 代 民 营 企 业 的 风采 。 进 入 21 
世纪 , 随 着 瑞 气 企业 在 技术 .管理 等 方面 的 不 断 创新 , 瑞 气 
企业 将 像 瑞 气 商 标 所 列 意 的 一 样 走向 辉煌 ,走向 斩 飞 。 





腾飞 中 的 无 锡 市 林 洲 干燥 机 厂 
一 一 无 锡 市 林 洲 干燥 机 厂 


无 锡 市 林 洲 干燥 机 厂 是 在 引进 丹麦 尼 罗 公 司 先进 干燥 


技术 基础 上 我 国 首 家 研制、 生产 喷 描 干 燥 机 和 造纸 黑 液 处 


理 成 套 设 备 的 专业 化 工厂 。 工 三 下 设 无 锡 市 林 洲 干燥 技术 
研究 所 ,专门 从 事 喷 筋 干 燥 技 术 的 基础 研究 ,应 用 开发 新 产 
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口试 制 工作 。 工 厂 1995 年 同 中 国 林 科 院 合资 开发 新 厂区 ， 
占 地 面积 55 000m ,建筑 占 地 面积 21 000m ,拥有 固定 资 广 
2 320 万 元 ,职工 282 人 。 其 中 各 类 专业 技术 人 员 103 人 ,从 
事 高 新 技术 研究 开发 的 科技 人 员 56 人 。 年 开发 新 产品 3 ~ 
5 个 ,年 产值 6 000 万 元 ,年 销售 额 5 500 万 元 。2001 年 通过 
了 英国 摩 迪 公司 180—9000 质量 体系 认证 。 

其 主导 产品 唐 灵 牌 喷雾 干燥 机 广泛 应 用 于 轻 工 R m, 
医药 ,化工 .电子 .陶瓷 等 行业 ,用 广 遍 及 国内 各 省 市 、 自 治 
区 ,并 出 口 东 南亚 .欧美 等 10 多 个 国家 和 地 区 。1996 年 高 
速 离心 喷雾 干燥 被 认定 为 江苏 省 高 新 技术 产品 ,同年 工厂 
被 认定 为 江苏 省 高 新 技术 企业 ,中 国 通用 机 械 干 燥 设 备 行 
业 协 会 副 理事 长 单位 。1998 年 被 列 为 江苏 省 产 .学 AKE 
示范 企业 ;2000 年 被 评定 为 江苏 省 先进 民营 科技 企业 ;2001 
年 被 评定 为 无 锡 市 质量 信得过 企业 及 国防 科 工 委 粉 状 乳化 
炸药 生产 设备 定点 企业 。 连 续 10 年 被 评 为 省 .市 “重合 同 、 
守信 用 ”企业 和 “AAA 级 资信 企业 ” ,产品 获 多 项 科技 奖 。 该 
厂 走 科研 与 牛 产 相 结合 的 道路 . 结 出 了 让 硕 的 成 果 , 实 现 了 
Ж КЕК. 

一 . 走 产 、. 学 . 研 结 合 道路 ,把 科技 转化 为 生产 力 

围绕 这 一 目标 ,该 厂 首 先 同 大 连理 工大 学 建立 了 联合 
开发 喷雾 干燥 技术 项 目的 合作 关系 ,继而 又 同 中 国 林 科 院 
南京 林 化 所 建立 了 紧密 型 技术 协作 关系 。 南 京 林 化 所 专门 
抽调 多 名 技术 骨干 组 成 喷雾 干燥 研究 课题 组 ,并 派出 高 级 
技术 人 员 会 同 该 厂 技 术 骨 于 ,成 立 了 厂 属 研究 所 。 课 题 组 
的 任务 是 及 时 了 解 掌握 国际 先进 的 喷雾 于 燥 技 术 和 该 技术 
的 应 用 开发 , 据 此 来 确定 白 己 的 开发 方向 和 任务 ,解决 了 难 
度 技术 问题 。 研 究 所 则 从 事 新 产品 开发 .技术 服务 ,技术 咨 
询 .满足 客户 特殊 技术 要 求 等 工作 。 由 于 起 点 高 .专业 性 
强 , 开 发 的 喷雾 干燥 机 新 产品 一 举 占领 国内 市 场 ,结束 了 过 
去 单一 依赖 进口 的 局 面 , 并 成 功 打 人 国际 市 场 。 同 林 化 所 
共同 承 扣 的 能 源 部 重点 攻关 项 目 “ 大 容量 高 速 离心 筋 化 机 
研制 "在 白马 电厂 一 举 成 功 ,各 项 性 能 指标 达到 设计 要 求 ， 
呈 与 丹 安 尼 风 公司 同类 产品 相 媲 美 。 

“肝素 "是 一 种 需 用 量 大 .创汇 值 高 的 科技 产品 ,历来 肝 
素 于 燥 采 用 真空 于 燥 或 冷冻 干燥 法 。 该 厂 和 南京 健 友和 后 化 
三 合作 ,试制 成 功 我 国 第 一 僚 专 用 于 肝素 生产 的 喷 私 干 燥 奖 
E ,经 试验 证 明 采 用 喷雾 干燥 法 与 冷冻 干燥 法 和 真空 十 燥 法 
没 备 投资 比例 为 1:6 ,操作 周期 节省 6 倍 , 效 价 (活性 ) 还 有 所 
提高 。 肝 素 喷 雾 干 燥 的 成 功 预示 着 有 一 大 批 生物 性 药品 将 
从 传统 的 冷冻 干燥 和 真空 干燥 转向 新 型 的 喷雾 干燥 法 。 

通过 产 ,学 . 研 结合 相继 开发 出 了 以 硝 答 为 基质 的 粉 状 
乳化 炸药 喷雾 干燥 装置 . 乳 粉 三 级 大 型 干燥 成 套装 置 , 椰 奶 
пе Т ЖОМЕ н. .粉末 油脂 喷雾 干燥 装置 .螺旋 藻类 喷雾 
于 糙 芍 置 等 一 大 批 新 型 干燥 装置 ,喷雾 于 燥 设 备 产 品 发 展 成 
三 大 系列 一 百 多 个 品种 。 高 速 离心 喷雾 干燥 被 定 为 江苏 省 
高 新 技术 产品 ,有 7 只 产品 通过 省 级 鉴定 ,填补 国内 空白 ,2 
个 科研 项 目 列 入 国家 星火 计划 ,5 只 产品 获 部 级 科技 奖 。 

针对 近年 来 国家 对 坏 保 要 求 的 提高 , 治 污 力度 的 加 强 ， 
环保 产业 应 运 而 生 。 该 厂 抓 住 这 一 机 遇 ,联合 东南 大 学 Ak 
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业 大 学 .南京 理工 大 学 .南京 林 化 所 等 大 学 .科研 单位 开发 
成 功 造 纸 黑 液 处 理 成 套 设 备 ,取代 了 进口 ,产品 已 在 多 家 造 
纸 厂 使 用 ,效果 良好 ,使 因 排污 不 达标 而 面临 关闭 的 造纸 上) 
起 死 回 生 。 同 时 开发 的 粉 状 乳 化 炸药 喷雾 干燥 设备 也 闫 得 
成 功 ,这 一 具有 国际 先进 水 平 的 乳化 炸药 喷雾 干燥 技术 得 
到 了 国防 科 工 委 的 认可 ,被 国防 科 工 委 指定 为 粉 状 乳 化 炸 
药 专用 设备 定点 生产 企业 。 通 过 产 、 学 、 研 结合 ,新 产品 不 
断 涌现 ,产品 科技 含量 不 断 提 高 ,企业 经 济 效 益 不 断 增加 。 

二 、 加 强 科学 管理 和 技术 培训 ,提高 企业 综合 素质 

“科学 管理 "是 现代 企业 制度 所 楼 求 的 四 个 显著 特征 之 
一 。 管 理 也 是 生产 力 , 是 企业 由 传统 粗放 经 营 转 向 集约 经 
营 、 由 外 延伸 扩大 再 牛 产 转向 内 误 扩 大 再 生产 的 重要 手段 。 
在 坚持 面向 市 场 的 同时 ,加强 科学 管理 ,以 现代 企业 制度 来 
规范 企业 行为 ,使 产品 开发 .生产 经营、 销售 等 活动 纳入 科 
学 管理 的 轨道 。 同 时 加 强 对 职工 的 技术 培训 ,全 面 提高 企 
业 的 综合 素质 ,塑造 全 新 的 企业 文化 和 企业 形象 。 

人 是 生产 力 中 最 活 牙 的 因素 ,没有 人 的 素质 提高 ,企业 
是 办 不 好 的 。 只 有 不 断 提 闹 职工 的 科学 文化 素质 ,才能 最 
大 限度 的 提高 职工 群众 的 积极 性 和 创造 性 。 因 此 ,我 们 把 
加 强 职 工 的 培训 作为 一 件 大 事 来 抓 ,每 年 制定 培训 计划 , 针 
对 职工 所 处 的 不 同 岗位 ,不同 要 求 ,分门别类 加 强 培训 和 考 
核 。 主 要 的 做 法 :一 是 规定 新 进 厂 的 职工 必须 进行 基本 操 
作 知识 .岗位 技术 以 及 职工 条 例 等 岗 前 培训 。 考 试 合格 后 
JT ERM ,对 不 合格 者 延长 转正 期 ;二 是 每 年 在 三 内 举办 短 
期 培训 班 ,聘请 各 类 专家 来 厂 授 课 。 林 化 所 在 厂 蹲 点 的 科 
技 人 员 ,前 要 抽出 一 定 的 时 间 对 干部 和 和 工人 进行 讲课 ,特别 
是 进行 高 新 技术 方面 的 知识 传授 ,使 全 厂 职 I. 普 遍 受 到 教 
育 , 受 教育 面 达 95% 以 上 ;三 是 注重 倡导 建立 共有 自身 企业 
特点 和 浓郁 生活 气息 的 企业 文化 ,培养 职工 的 道德 情操 和 
文化 素质 ;四 是 送出 去 进行 对 口 培训 。 分 期 分 批 选派 职工 
去 大 专 院 校 成 教 中 心 参加 专业 培训 ,培训 入 员 占 职工 总 数 
的 88% ,培训 合格 率 达 95% ;五 是 引进 人 才 。 建 三 以 来 先后 
引进 20 多 名 专业 技术 人 员 和 高 级 技术 工人 ,在 工 广 的 主要 
岗位 上 都 有 技术 大 员 把 关 , 使 出 三 产品 合格 率 达 到 100% 。 
通过 培训 ,企业 提高 了 综合 索 质 ,多 次 被 评 为 市 先进 集体 、 
文明 单位 和 科技 进步 型 企业 。 

三 .确立 行业 先导 地 位 ,全 力 抢 占 制高点 

喷雾 干燥 行业 在 我 国 尚 属 新 兴 产 业 , 科 技 含量 高 应 用 
范围 广 .发 展 潜力 巨大 。 该 厂 在 发 展 本 产业 方面 取得 一 定 
的 成 绩 , 主 要 有 : 

1. 组 织 承 办 了 第 六 届 全 国 于 燥 技 术 交 流 会 ,该 会 受到 
了 国家 科 委 .机 械 工 业 部 和 中 国 化 工学 会 等 领导 部 门 的 重 
视 , 国 际 干燥 学 会 主席 A.S.mvjumdar 教授 专门 发 来 了 贺电 ， 
来 自 波 兰 ,加拿大 .香港 等 地 的 代表 在 大 会 上 作 了 专题 报 
告 ,大 会 取得 了 圆满 成 功 。 

2. 应 机 械 工业 部 的 要 求 ,起 草 六 离心 喷雾 干燥 机 "的 
行业 标准 从 而 确立 了 该 厂 在 国内 对 于 离心 式 喷 雾 干 燥 机 的 
指导 地 位 。 

3. 参与 干燥 界 的 巨著 《现代 和 干燥 技术 》 一 书 编写 ,其 中 
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面临 市 场 化 .现代 化 .国际 化 的 挑战 ,该 厂 以 党 的 十 五 
大 精神 为 指导 ,加 大 改革 开放 力度 ,加 快 经 济 发 展 步伐 , 按 
照 “ 三 个 有 利于 "的 标准 ,建立 现代 企业 制度 ,进一步 焕发 企 





铸 精 品 


业 的 生机 。 赶 超 国际 科技 发 展 潮 头 ,高 起 点 推进 科技 进步 ， 
继续 走 产 、 学 、 研 结合 的 道路 ,瞄准 国内 一 流 、 国 际 先 进 水 
平 ,以 市 场 为 导向 ,为 把 我 国 的 喷雾 干燥 产业 发 展 成 为 具有 
国际 水 平 的 新 兴 产 业 而 努力 。 
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一 一 中 国人 民 解 放 军 第 四 八 一 二 工厂 


“中 牌 全 无 油 润 滑 空 压 届 自 投 产 至 今 ,历经 十 几 年 的 
发 展 , 以 先进 的 军工 技术 可靠 的 产品 质量 和 完善 的 售后 服 
务 ,万 得 了 市 场 的 信誉 ,是 国内 较 有 影响 的 全 无 油 润滑 空 压 
机 生产 厂家, 中国 通用 机 械 压 缩 机 行业 协会 副 理事 长 单位 。 

中 国人 民 解 放 军 第 四 八 一 二 工厂 是 海军 装备 部 直属 舰 
船 配件 专业 制造 三 。 工 厂 占 地 面积 约 27 万 er, 员工 1 100 
人 ,专业 技术 人 员 120 RA. 企业 拥有 完整 的 产品 开发 、 生 
产 制造 ,销售 服务 系统 ,下 设 铸 造 、 船 舶 配件 .橡胶 制品 .不 
锈 钢 制 品 和 全 无 油 空 压 机 五 个 分 厂 。 总 资产 近 亿 元 。 自 
1964 年 列 编 海 军 ,一 直 为 舰 船 维修 提供 了 多 种 船用 中 .高压 
及 特 击 空 压 机 整 机 ,各 型 柴油 机 配件 , 泵 、 轴 系列 船用 配件 ， 
高 性 能 橡胶 减 振 器 和 橡胶 密封 件 等 。 工 广 有 着 近 四 十 年 生 
产 船用 空 讨 机 及 柴油 机 配件 的 丰富 经 验 , 多 年 舰 船 行驶 验 
HE ,产品 的 技术 性 能 和 质量 稳定 可 靠 。 

厂 所 结合 创 “ 中 " 牌 ,军工 技术 助 发 展 。 

按照 “ 保 军 转 民 ,军民 结合 "的 发 展 方针 ,企业 利用 生产 
ЕКЕ .技术 优势 ,发 挥 专业 所 长 ,根据 产品 的 市 场 发 
展 前 景 , 工 三 选 定 列 “ 六 五 "科技 攻关 项 目 之 一 及 “ 八 五 " 国 
家 机 械 部 工业 发 展 基 金 项 目 一 一 全 无 油 润 滑 空 压 机 ,由 机 
械 部 通用 机 械 研究 所 设计 ,工厂 作为 主要 协作 厂家 研制 生 
产 ,1985 年 正式 投产 。 产 品 符合 ZBJ72014 一 88 £ 22 m 0 W 
空气 压缩 机 基本 参数 及 ZBJ72016 一 88 全 无 油 润滑 往复 空气 
压缩 机 技术 条 件 的 要 求 ( 现 为 JB/T8933 一 1999《 全 无 油 润滑 
往复 空气 压缩 机 》)。1988 年 全 无 油 润滑 空 压 机 及 配件 “中 ” 
牌 商标 通过 注册 。 全 无 油 润 请 空 压 机 在 20 Hé 80 年 代 是 
压缩 机 行业 中 新 开发 的 技术 含量 较 高 的 品种 之 一 ,也 是 国 
内 外 压缩 机 技术 的 重要 发 展 趋势 ,是 有 油 空 压 机 的 升级 换 
代 产 品 。 

通用 机 械 人 钱 究 所 与 工厂 合作 开发 无 油 机 ,使 研究 课题 
很 快 得 到 应 用 ,加 快 了 成 果 转 化 ;同时 ,企业 借助 研究 所 的 
科技 力量 ,得 到 最 新 的 研制 成 果 , 不 断 推出 新 产品 ,加 快 产 
品 更 新 步伐 。 借 助 工 厂 多 年 生产 军品 的 质量 技术 实力 , 产 
品 很 快 就 打 入 了 市 场 ,销售 收入 稳步 提高 。 

企业 的 技术 改造 ,为 全 无 油 润滑 空 压 机 的 发 展 注 入 活 
力 。 

多 年 来 ,工厂 共 投 入 1 500 万 元 进行 技术 改造 ,并 通过 
转换 企业 的 经 营 模 式 , 带 来 了 产品 的 发 展 , 市 场 的 扩张 。 工 





厂 先 后 购置 了 多 台 生 产 空 压 机 专用 设备 ,对 总 装配 车 间 进 
行 了 技术 改造 。 与 技 改 投 入 间 步 ,工厂 加 强 了 销售 服务 工 
作 , 对 外 招聘 大 专 院 校 毕 业 生 加 入 销售 队伍 ,强化 规范 销售 
服务 管理 ,并 继续 保持 与 通 机 所 的 合作 开发 ,以 新 产品 开发 
促进 经 济 增长 。 作 为 工厂 民用 产品 支柱 的 全 无 油 润滑 空 压 
机 ,由 原来 的 1 个 系列 2 个 品种 发 展 到 目前 的 8 大 系列 20 
多 个 品种 , 排 气量 从 最 小 的 0.27m /min 发展 到 Эт /min, E 
力 从 0.7МРа 发 展 到 3.0MPa , 气 种 从 单一 的 空气 发 展 到 可 用 
于 特种 气体 ,产品 的 使 用 范围 由 原来 的 单机 使 用 发 展 到 配 
套 参 与 国家 项 目 招标 ,作为 附属 设备 随 整 机 出 只 国外 。 以 
客户 为 中 心 的 经 营 理念 ,在 强调 保障 质量 .售后 服务 的 同 
时 , 既 着 眼前 瞻 性 的 设计 开发 ,又 及 时 满足 客户 个 性 化 的 需 
求 ,赢得 了 良好 的 商业 信誉 和 广大 客户 朋友 的 信任 ,提高 了 
市 场 占 有 率 。 产 品 荣获 军队 科技 进步 三 等 奖 、 国 家 推荐 优 
秀 节 能 环保 科技 产品 , WW—0.45/7—-Q 型 WW 一 0.6/10 一 0 
型 WW 一 0.85/10 一 Q 型 荣获 省 级 及 军队 优质 产品 ,WW 一 
2.5710—Q 机 型 被 授予 国家 级 新 产品 。 

信息 化 建设 带动 传统 产业 的 提升 ,为 “中 ” 牌 空 压 机 发 
展开 拓 更 广阔 的 空间 。 

“和 军队 一 级 企业 "“ 和 军队 先进 企业 ”安徽 省 “重合 同 守 
信用 先进 单位 ”等 荣誉 只 是 作为 企业 新 的 起 点 。 全 球 经 济 
一 体 化 趋势 .中国 加 入 世界 贸易 组 织 ,海军 装备 的 发 展 ,对 
工厂 提出 了 更 高 的 要 求 , 同 时 也 带 来 了 难得 的 发 展 机 遇 。 
为 解决 军队 急需 ,工厂 研制 完成 了 两 项 达到 世界 一 流水 平 
的 高 技术 含量 产品 ,并 先后 引进 了 日 本 卧 式 加 工 中 心 .瑞士 
直 读 光谱 仪 和 意大利 三 座 标 测 量 仪 ,实现 了 三 维 测量 与 加 
工 中 心 的 网 络 衔接 。 此 次 安徽 省 “十 五 "重大 科技 专项 一 一 
企业 信息 化 工程 ,工厂 被 确定 为 当地 惟一 应 用 示范 企业 , 必 
将 加 快 工厂 信息 化 建设 步伐 。 质量 体系 通过 1509000 标准 
认证 ,并 同时 获得 军 . 民 品质 量 保证 体系 证 书 。 工 厂 形 成 高 
效 的 管理 .敏捷 的 市 场 反应 和 快速 研制 能 力 , 为 领先 市 场 葛 
定 了 基础 。 三 年 来 中”" 牌 空 压 机 实现 产值 年 增长 A 
售 收入 年 增长 15% 以 上 。 面 对 激烈 的 市 场 竞 争 , 工 厂 既 积 
极 打造 好 目 己 的 品牌 ,又 作 好 吸纳 先进 技术 的 准备 。 工 厂 
将 通过 体制 改革 和 技术 创新 ,依托 技术 进步 ,逐步 实现 企业 
发 展 由 单一 的 规模 扩张 向 高 新 技术 发 展 的 质 的 飞 牙 。 
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依靠 科技 进步 ”做 强 主 业 拓展 新 业 
一 一 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 


一 .企业 简介 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 ( 以 下 简称 杭 氧 ) 是 在 1993 年 
以 杭州 制 氧 机 厂 为 核心 组 建 而 成 的 ,具有 50 多 年 生产 空 分 
设备 的 历史 ,是 我 国 空 分 设备 的 研究 开发 和 制造 基地 ,国家 
经 贸 委 认定 的 中 国 520 家 重点 企业 之 一 ,国家 21 家 重大 装 
备 国 产 化 基地 之 一 ,1999 年 经 国家 经 贸 委 批准 同意 杭 氧 集 
团 技术 中 心 成 为 国家 级 企业 技术 中 心 ,享有 国家 外 贸 自 营 
权 。 拥 有 员工 近 4 000 人 ,工程 技术 人 员 近 700 Л. 

杭 氧 至 今 已 设计 制造 了 3 800 多 套 成 套 空 分 设备 ,1993 
年 杭 气 10 000m Am 大 型 空 分 设备 出 口 印度 ,1998 年 德国 梅 
塞 尔 公 司 和 英国 ВОС 公司 分 别 向 杭 氧 订购 了 10 000m /h 空 
ике в, 并 均 已 开车 成 功 。 杭 氧 承接 了 宝钢 
30 000m /h 空 分 设备 ,属国 内 自行 设计 ,制造 的 最 大 空 分 设 
备 ,填补 了 国内 容 白 ,这 充分 展示 了 杭 氧 强大 的 设计 开发 能 
力 ,也 证 明 杭 氧 的 大 型 空 分 设备 已 具有 了 参与 国际 市 场 竞 
争 的 能 力 , 为 企业 参与 国际 性 竞争 打开 了 通途 。 至 今 杭 氧 
已 与 德国 林 德 公司 ,法 国 液 空 公 司 以 合作 生产 方式 为 我 国 
生产 配套 了 10 多 套 30 000 等 级 的 空 分 设备 。 产 品行 销 意 大 
利 .印度 等 30 几 个 国家 。 

HAE 50 年 的 历史 进程 中 曾经 创造 许多 令 国 人 注目 的 
业绩 。20 世纪 70 年 代 杭 氧 设计 制造 了 国内 第 一 台 全 低压 
全 板式 空 分 设备 ,达到 了 70 年 代 初 世界 先进 水 平 。1986 年 
杭 氧 开发 成 功 国 内 第 一 套 采 用 常温 分 子 得 吸附 带 增 压 透 平 
膨胀 机 流程 的 第 无 代 空 分 设备 ,达到 了 80 年 代 中 期 世界 先 
进 水 平 。1993 年 杭 氧 开发 了 国内 第 一 套 全 精 馆 制 氮 空 分 设 
备 。1996 年 杭 氧 开发 了 国内 第 一 套 同时 采用 规整 填料 上 塔 
和 全 精 馏 制 氨 二 项 技术 的 第 六 代 空 分 设备 ,由 此 订单 纷 至 
踏 来 ,已 承接 56 套 该 项 技术 空 分 设备 。2000 年 又 一 举 攻克 
了 代表 当今 国际 空 分 水 平 的 内 压缩 流程 技术 ,至 此 表明 杭 
氧 空 分 技术 已 与 国际 接轨 。 而 杭 氧 为 镇 海 成 功 改造 的 
“28000” 及 为 宝钢 改造 的 “30000?" 空 分 设备 无 疑 是 我 国 自行 
设计 、 制 造 大 等 级 空 分 设备 走向 成 熟 的 “敲门砖 " ,也 为 杭 氧 
从 “七 五 "就 承担 的 国家 30000 等 级 攻关 项 目 , 即 将 划 上 一 个 
圆满 的 句号 。 

全 世界 上 最 早 的 空 分 设备 生产 厂家 最 大 的 气体 公司 
之 一 的 英国 ВОС 公司 向 杭 氧 订购 了 10000 等 级 第 六 代 空 分 
设备 1 & ,投资 在 其 独资 兴建 的 南京 BOC 气体 有 限 公 司 ; 

@ 另 一 世界 上 最 大 的 气体 公司 德国 MG 上 海 公司 
分 别 为 上 钢 三 厂 梅 塞 尔 和 云南 昆 钢 梅 塞 尔 向 杭 氧 订购 了 
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10000 等 级 第 六 代 空 分 设备 2 套 。 

ONE MG 公司 向 杭 氧 订购 了 12000 等 级 的 采用 液 氧 / 
液 氮 双 和 内 压缩 机 流程 的 新 型 成 套 空 分 设备 工友 。 

Фі Е 51 2000 年 12 月 31 日 ,第 六 代 空 分 设备 杭 氧 已 
订货 场 36 套 ;其 中 14 套 已 一 次 投 和 运 成 功 。 

1500 ~ 3000 等 级 液体 设备 已 订货 2 套 ;3200 ~ 5000 等 级 
空 分 已 订货 4 套 ,1 套 已 调试 出 氧 ;6000 ~ 6500 等 级 空 分 已 
订货 16 套 ,7 套 已 调试 出 氧 ;10000 等 级 空 分 已 订货 6 Ж,4 
套 已 调试 出 氧 ;12000 ~ 16000 等 级 空 分 已 订 贷 7 套 ,2 套 已 调 
bk Hi # ; 18000 ~ 20000 等 级 空 分 已 订货 1 Ж 

二 ,技术 发 展 

进入 20 世纪 90 年 代 , 国 外 几 家 知名 气体 大 公司 凭借 自 
身 强 大 的 资本 和 先进 的 技术 竞相 参与 中 国 市 场 的 币 逐 。 国 
内 间 行 业 之 间 的 竟 争 也 愈演愈烈 ， 杭 氧 " 领 导 层 清楚 地 认 
识 到 :只 有 依靠 科技 进步 ,做 强 主 业 ,拓展 新 业 ， 

1. 工艺 流程 技术 的 不 断 创 新 

杭 氧 根据 市 场 往 求情 况 和 空 分 技术 发 展 的 动向 ,近年 
来 杭 氧 主要 作 了 以 下 方面 的 技术 创新 :在 1995 年 开发 成 功 
了 规整 填料 精 馏 塔 ` 全 精 馆 无 氢 制 氮 技 术 , 邢 台 钢 铁 公 司 
“6500” F 1998 年 10 月 18 日 开车 出 氧 ,随后 ,上 钢 五 三 
“12000” KIRIA “6500” “BU I “6500” НЕЕ “16000”. В 
京 ВОС“10000”, Z M MESSER“10000" 的 空 分 设备 均一 次 开 
车 成 功 ,获得 用 户 好 评 。 并 于 2000 年 6 月 通过 了 鉴定 ,与 会 
专家 一 致 认为 新 一 代 空 分 设备 的 主要 性 能 指标 已 达到 国际 
同类 流程 的 先进 水 平 。 第 六 代 空 分 的 开发 ,使 空 分 设备 性 
能 得 到 了 进一步 改善 ,能 耗 下 降 了 6% ~ 8% ,其 主要 人 包括 了 

(1) 分 馏 塔 上 塔 采用 规整 填料 塔 ,大 大 降低 了 塔 的 阻 
H ,降低 了 能 耗 ,提高 了 精 馏 效率 。 

(2) 采 用 全 精 馏 制 所 技术 ,和 既 节 约 了 能 源 , 又 提高 了 所 
的 提取 率 ,取消 了 加 氢 除 氧 成 套装 置 ,简化 了 流程 。 

(3) 采 用 了 新 型 的 冷凝 蒸发 髓 ,大 大 提高 了 传 热 效 果 ， 
并 缩小 了 体积 。 

(4) 采 用 了 新 型 的 空冷 系统 ,取消 了 冷冻 机 ,降低 能 耗 ， 
提高 了 运行 可 靠 性 。 

(5) 采 用 高 效 节 能 的 分 子 第 纯化 再 生 系 统 。 

(6) 引 进 美国 NREC 软件 ,开发 新 型 高 效 二 元 流 透 平 压 
缩 机 . 透 平 膨胀 机 技术 ,实现 三 元 流 叶 轮 CAD 一 CAPP 一 CAM 
一 体 化 。 


(7) 开 发 了 高 效 双 轴 透 平 压缩 机 组 。 

(8) 与 兄弟 单位 合作 研制 成 功 多 种 型 号 规格 的 小 流量 、 
高 扬程 .高 可 靠 性 操作 简单 和 变频 调 速 的 低温 液体 泵 。 

(9) 采 用 目前 最 先进 的 DCS 计算 机 控制 技术 。 

2. 在 国内 率先 生产 标志 国际 技术 的 内 压缩 流程 

2000 年 10 A , 杭 氧 一 举 赢得 德国 在 印度 的 合资 企业 梅 塞 
尔 公司 12 000m /h 大 型 空 分 的 设计 制造 项 目 。 全 新 内 压缩 流 
程 技术 在 出 口 空 分 设备 上 的 应 用 ,是 我 国 在 大 中 型 空 分 设备 
设计 制造 技术 上 的 重大 宽 破 ,标志 我 国 空 分 技术 已 跻身 世界 
BIRTH. 11416000", = “16000” 铜陵 “6500” 等 合同 都 
在 合同 执行 之 中 。 

内 压缩 流程 技术 是 当今 世界 先进 的 空 分 技术 ,具有 能 
耗 低 .液体 产量 高 .产品 压力 高 .安全 性 能 好 等 诸多 优点 , 代 
表 了 新 一 代 空 分 技术 的 发 展 方向 ,普遍 受到 石化 及 化 工行 
业 流 程 所 需 高 氧气 讨 力 (> 4.0MPa) 用 户 的 欢迎 ,也 受到 治 
金 行 业 的 关注 。 

开发 满足 客户 要 求 的 不 同 气 / 液 产品 的 空 分 设备 。 为 适 
应 客户 要 求 ,灵活 地 组 织 工艺 流程 :如 采用 中 压 流程 ,或 低 
压 流 程 ; 内 部 循环 制冷 ,或 外 部 循环 制冷 。 对 此 , 杭 氧 采用 
多 个 方案 的 比较 ,因地制宜 ,优化 组 合 , 以 达到 节省 投资 . 降 
低能 耗 .操作 方便 .安全 可 靠 的 目的 。 早 在 50 年 代 杭 氧 还 被 
国家 列 为 航空 航天 工业 的 定点 生产 基地 。 在 1999 年 “ 杭 氧 ” 
已 成 功 向 "神舟 "号 提供 液 氧 液 所 设备 ,随后 又 成 功 实现 制 
氧 制 氮 军 车 的 更 新 换代 ,为 我 国航 天 工程 做 出 贡献 。 

三 、 制 造 及 装备 水 平 的 提高 

杭 氧 在 不 断 引进 新 技术 .开发 新 产品 的 同时 ,还 十 分 注 
重 技术 改造 ,增加 技 改 投 入 , 共 投 入 1.2 亿 进 行 技术 改造 , 完 
成 的 项 目 有 : 

(1) 从 美国 SW 公司 引进 大 型 真空 针 接 炉 及 其 设计 、 针 
接 软件 ,使 采用 真空 钙 焊 制造 的 板 翅 式 换 热 器 最 大 尺寸 可 
达 6.0m x 1.2m x 1.2m; 最 高 工作 压力 达 7.8MPa。 

(2) 引 进 德国 Waldrich Coburg 公司 的 大 型 数控 龙门 铣 ， 
使 该 公司 透 平 压缩 机 机 壳 加 工 能 力 达 到 国外 先进 水 平 。 

(3) 从 瑞典 引进 800 х 800 的 五 轴 联 动 臣 式 加 工 中 心 ,以 
及 从 德国 引进 1000 х 1000 .800 х 800 .500 х 500 等 加 工 中心 ， 
$160 锐 床 等 一 批 数控 机 床 。 加 工 透 平 机 械 的 三 元 叶轮 , 切 
换 阐 阀 体 整体 加 工 等 。 

(4) 建 立 24mx8mx 10m 大 型 喷 抛 九 室 。 使 压力 容器 的 
喷 砂 提高 到 新 的 水 平 ,保证 产品 质量 。 

(5) 建 成 德国 引进 的 全 套 树 脂 砂 铸 生 产 线 。 

(6) 装 备 了 大 型 数控 水 下 等 离子 切割 设备 和 多 台 自 动 
化 焊接 设备 。 

(7) 装 备 了 透 平 机 械 叶轮 超速 试验 研究 室 和 C 扫描 设备 。 

目前 已 订购 和 引进 了 下 列 设备 : 

(1) 从 瑞士 引进 五 轴 联 动 铣床 ;(2) 从 德国 引进 三 坐标 测 
量 仪 ;(3) 加 大 计算 机 装备 的 投入 。 

四 、 计 算 机 技术 的 推广 应 用 

近年 来 , 杭 氧 在 计算 机 应 用 推广 方面 有 了 长 足 的 发 展 ， 
引进 了 美国 惠普 HP3000/955 和 HP9000/H50 两 台 超 级 小 型 





机 ,同时 引进 了 DEC 公司 VAX 系列 工作 站 10 台 和 采用 SGI 
高 档 工作 站 6 台 ,建成 了 以 计算 机 大 楼 为 中 心 向 全 公司 各 
专业 厂 ,办 公 楼 辐射 的 大 型 光纤 网 络 系统 。 在 计算 机 应 用 
方面 取得 了 较 好 成 绩 , 其 具体 表现 为 : 

1. 计算 机 辅助 设计 (CAD) 

工作 站 配 有 CV 公司 的 MEDUSA 绘图 软件 .EUCLID 
CAD/CAM/CAE 软件 ,MSC 公司 的 NASTRN 有 限 元 分 析 软 件 、 
NREC 公司 的 透 平 叶轮 设计 .机 工 一 体 化 软件 , 配 有 AUTO 
CAD .PI 一 CAD Ж ZDDS Solid Works Mircostation 二 维和 三 维 
软件 。 其 主要 应 用 成 果 为 : 

(1) 建 立 CAD 图 形 库 , 包 括 成 套 工 艺 流 程 图 .各 类 产 部 
总 装 图 ,部 机 图 及 零件 图 。 

(2) 开 发 绘图 程序 。 对 那些 每 套 产品 须 重新 设计 且 技 
术 要 求 又 很 高 的 复杂 图 纸 ,采用 编程 设计 ,不 侈 提高 设计 效 
Жж ,也 保证 了 图 纸 的 准确 度 。 

(3) 利 用 参数 化 设计 ,模块 设计 同类 产品 。 

(4) 复 杂 部 机 以 及 单元 体 进行 三 维 造型 。 

(5) 开 发 了 冷 箱 内 管道 设计 和 应 力 分 析 软 件 。 

(6) 建 立 了 空 分 设备 报价 系统 。 

(7)CAPP 的 应 用 ,开发 了 计算 机 辅助 工艺 管理 软件 ,并 
广泛 应 用 于 与 德国 林 德 公司 合作 的 “三 万 "等 级 空 分 设备 生 
产 中 。 

2. 计算 机 辅助 加 工 , 实 现 了 关键 .复杂 .高 精度 零件 
CAD 一 CAM 一 体 化 。 

3. 开展 CIMS 工程 é> 

杭 氧 在 1990 年 完成 的 HY 一 MIS 系统 分 析 成 果 的 基础 
上 ,建立 了 经 营 管理 系统 ,主要 包括 :销售 合同 管理 .生产 指 
标 计 划 . 主 生 产 计 划 、 物 料 库存 .财务 管理 等 子 系统 和 生产 
管理 系统 ,包括 : 阅 门 .机 器 制造 .板式 换 热 器 生产 等 子 系 
统 。 目 前 ,正在 全 力 实 施 CIMS 工程 ,此 项 目 己 列 人 浙江 省 
CIMS 工程 试点 单位 和 机 械 部 CAD1550 工程 示范 企业 。 所 有 
热力 动力 学 计算 全 部 电 算 化 ,设计 .工艺 .图 文 资 料 100% Ж 
现 计 算 机 化 。 这 将 极 大 的 提高 杭 氧 的 技术 开发 能 力 , 设 计 
能 力 可 达 年 设计 大 型 空 分 设备 20 套 左右 。 

五 .技术 中 心 建设 和 科技 投入 

多 年 来 , 杭 氧 一 直 重 视 技 术 开 发 队伍 建设 ,通过 引进 、 
培养 等 办 法 ,造就 了 一 支 雄厚 的 技术 力量 ,一 大 批 技 术 人 员 
在 空 分 设备 ,压力 容 莫 设计 制造 和 爆 接 技术 等 方面 上 共有 较 
高 的 知名 度 ,成 为 上 述 学 科 的 带头 人 ,并 在 年 轻 的 工程 技术 
大 员 中 涌现 出 一 批 跨 世 纪 技 术 骨 干 和 人 才 。 

1996 年 末 ,根据 国家 经 贸 委 建立 企业 技术 中 心 的 要 求 
及 该 公司 技术 发 展 管理 工作 的 现状 和 需求 ,建立 了 公司 的 
技术 中 心 ,负责 技术 开发 论证 .规划 .管理 工作 。 下 设 技术 
开发 机 构 为 :石化 部 .杭州 制 氧 机 研究 所 、 空 分 设计 院 .环保 
设备 研究 所 、 各 子 公 司 的 技术 开发 部 门 。 这 样 的 技术 组 织 
机 构 , 既 可 考虑 长 远 及 发 展 远景 项 目 ,又 能 开发 近期 项 目 ， 
既 有 利于 系统 地 开发 高 新 技术 产品 ,又 有 利于 市 场 的 开拓 
和 响应 复杂 多 变 的 市 场 环境 ,更 好 地 满足 用 户 的 需要 。 

通过 二 十 几 年 技术 的 不 断 引 进 和 德国 林 德 公司 .法 国 
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空气 液化 公司 长 期 合作 生产 ,积累 了 大 量 宝贵 的 实践 和 理 
论 经 验 ,并 在 消化 吸收 的 基础 上 进行 自主 开发 .技术 创新 。 

1. 在 流程 设计 计算 方面 杭 氧 拥有 美国 ASPEN 热力 计算 
软件 ,该 软件 可 对 空 分 流程 进行 集成 计算 ,同时 自行 开发 了 
内 上 压缩 流程 热力 计算 软件 。 

2. 在 精 馏 计算 方面 杭 氧 曙 有 林 德 精 包 计算 软件 ,同时 
针对 有 目前 采用 规整 填料 塔 及 全 精 饮 制 氟 流程 的 特点 ,我 们 
自行 开发 了 适用 于 该 流程 的 精 馏 计算 模块 , 它 可 以 实现 主 
塔 与 氢 塔 的 集成 计算 。 此 外 还 自行 开发 了 精 馏 塔 水 力学 计 

3. 在 空冷 系统 和 分 子 筛 纯化 系统 方面 , 杭 氧 拥有 法 空 
气 液 代 公 司 专 用 的 性 能 和 结构 计算 软件 。 

4. 在 换 热 器 计算 方面 , 杭 氧 拥有 美国 5—0 公司 板式 换 
热 器 性 能 及 结构 计算 程序 ,同时 自行 开发 了 多 个 专用 程序 。 

5. 在 透 平 机 械 设 计 方面 , 杭 氧 拥有 NREC 软件 ,用 于 离 

Я, . 透 平 膨胀 机 的 叶轮 设计 ,同时 该 软件 可 自动 生成 
нт ШОР. 

6. 在 强化 计算 方面 , 杭 氧 拥有 MSC/NASTRAN 应 力 分 
析 .计算 软件 : 

六 、 质 量 管理 和 产品 质量 

一 直 以 来 , 杭 氧 始终 把 “今天 的 质量 , 明 大 的 市 场 这 一 

理 思 想 作 为 企业 的 指导 思想 。 以 质量 求生 存 ,积极 推广 
合用 先进 的 质量 管理 体系 .加强 生产 现 场 的 质量 控制 和 管 
理 ,积极 与 国际 上 先进 的 质量 管理 相 接轨 。 其 主要 表现 在 : 

(1)1988 年 在 国内 空 分 行业 效 先 通过 美国 ASME 认证 : 
i “U” “U, "钢印 ,每 年 有 按 ASME 要 求生 产 的 产品 出 口 

(2)1986 年 通过 了 国家 一 级 计量 验收 ,1989 年 取得 国家 
商检 实验 室 证 Br 

(3)1995 年 在 国内 空 分 行业 率先 通过 巾 挪威 DNV 船 级 
社 和 浙江 质量 体系 审核 中 心 ZQAC 认证 机 构 的 1309001 一 
1994 国际 质量 管理 体系 认证 ,通过 了 ISO100012 计量 确认 体 
Ж АЛЕ 

在 加 大 产品 设计 及 制造 的 质量 管理 的 同时 ,为 了 适应 
市 场 的 需求 , 杭 氧 还 努力 提高 服务 质量 ,加 强 内 .外 部 信息 
反馈 ,确保 以 优良 的 产品 .优质 的 服务 ,达到 让 每 一 个 用 户 
都 满意 的 程度 ,以 赢得 用 户 对 杭 氧 的 信任 和 满意 。 

七 .做 强 主 业 ,拓展 新 业 

在 做 大 做 强 主 业 的 同时 , 杭 氧 决策 层 按照 “人 无 我 有 ,人 
有 我 新 ,人 新 我 变 " 的 方针 ,利用 技术 和 人 才 优 势 ,积极 寻找 
并 投入 其 他 高 新 产业 ,于 是 环保 .乙烯 冷 箱 ,艺术 铸造 等 具有 
良好 市 场 前 景 的 产业 应 运 而 生 。 

杭 氧 不 仅仅 是 我 国 空气 分 离 设 备 的 开发 中 心 和 制造 基 
地 ,也 是 我 国 首 批 向 用 户 做 出 质量 承诺 的 城市 污水 处 理 设备 
重点 制造 企业 之 一 ,我 国 环保 产业 的 骨 于 企业 ,浙江 省 环保 
产业 生产 基地 。 作 为 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 的 一 个 子 公 
司 杭州 杭 氧 环保 成 套 设 备 有 限 公司 , 现 有 一 个 环保 设计 研究 
所 ,二 个 设备 制造 基地 。 

Hl ТЕ 20 世纪 80 年 代 初 , 杭 氧 就 成 功 地 开发 了 我 国 第 一 


194 ° 2002 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


台 城 市 污水 处 理 曝 气 用 的 单 级 高 速 鼓风机 ,第 一 台 城 市 污水 
处 理 涪 气 回 收 用 的 沼气 压缩 机 。2000 年 开发 的 旋转 式 潍 水 
器 成 为 公司 的 主导 产品 , 当年 ,就 销售 了 各 种 规格 的 泣 水 兢 
90 多 套 , 同 时 ,开发 的 城市 污水 处 理 成 套 设备 通过 了 省 级 新 
产品 整定 ,成套 设备 达到 了 国内 上 先进 水 平 ,部 分 关键 设备 达 
到 了 领先 水 平 。 

1. 能 提供 一 十 多 种 环保 产品 

几 年 来 , 杭 氧 已 先后 开发 了 上 曝 气 转 刷 装置 . 污 泥 脱 水 用 
带 式 奈 滤 机 、 中 心 传动 刊 泥 机 .周边 传动 吸 泥 机 .大 起 螺旋 提 
HE .SBR 工艺 用 的 涪 水 器 .回转 式 格 栅 .浓缩 脱水 一 体 机 等 
-- 批 污水 处 理 设 备 , 使 杭 氧 污水 处 理 设备 的 产品 日 录 由 原来 
只 有 单 级 高 速 鼓风机 和 沼气 压缩 机 二 种 产品 ,迅速 增加 到 三 
+ ЖЖ" їн o 

2. 能 提供 污水 处 理 成 套 设备 ,实现 工程 总 包 服 务 

1997 年 公司 承接 的 浙江 慈溪 污水 处 理 广 一 期 扩建 设备 
总 成 套 工 程 是 杭 氧 向 成 套 努 力 的 第 AIRA, LA Ja АКК 
接 了 湖州 污水 处 理 ) 仪 电 控 设 备 总 成 套 项 目 . 备 阳 市 污水 处 
HIF RE Kê JÎ EÊ .慈溪 市 污水 处 理 厂 二 期 工程 设备 总 成 套 
等 项 目 ， 公 司 已 形成 了 有 其 有 间 用 户 提供 大 型 河水 处 更 三 成 
套 设 备 的 能 力 。 此 外 ,还 向 用 户 提 供 环保 治理 上 得 避 包 服 
务 。 如 余杭 临 平 自强 链 传 动 有 限 公 司 的 碱 性 废水 及 乳化 液 
处 理工 程 ,萧山 杭州 万 龙 机 械 有 限 公 司 的 磷 化 液 废水 处 理工 
FE , 杭 氧 电热 厂 的 综合 电镀 废水 处 理工 程 等 。 

3. 杭 氢 环保 产品 的 技术 水 平 

(1) 瑟 个 系列 产品 通过 了 省 级 新 产量 鉴 定 

杭 氧 已 有 五 个 系 州 产品 遂 过 了 省 级 新 产品 鉴定 , 虐 诈 罗 
式 洪水 器 . 带 式 压榨 过 滤 机 . 转 刷 曝 气 机 FE HR Bê HL . 单 级 
高 速 鼓风机 开发 的 SHB 型 旋转 式 洪水 器 ,将 自动 控制 技术 引 
人 到 机 电 设 备 中 ,精确 地 控制 出 水 量 , 采 用 专 有 技术 解决 了 
水 下 动 密封 的 难度 ,产品 达到 了 国内 领先 水 平 , 国 内 最 大 的 
日 处 理 1 500t 的 洪水 器 在 杭 氧 诞生 ，DY ЖЯ ЖЖ у д ЕЙ x 
滤 机 ,采取 了 特殊 的 辊 系 排列 方式 ,电气 滤 带 自动 纠偏 ,特殊 
防 堵 塞 的 喷嘴 用 于 滤 带 的 反 冲 洗 ,使 脱水 效率 柯达 769%, 7" 
品 达 到 了 国内 先进 水 平 。BQ 雹 转 刷 上 曝 气 机 ,支承 采用 特殊 
的 无 磨损 密封 ,叶片 在 轴 ГЕНИЯ, 使 充 氧 能 力 达 
30kg0,/h ,动力 效率 4kg0,/kW'h, 达 到 了 国内 先进 水 平 ,国内 
最 大 的 单 负 长 10m 的 转 蝶 曝 气 机 。RB 型 转 蝶 曝 气 机 ,BID 型 
单 级 高 速 离心 鼓风机 等 产品 ,其 技术 均 达 到 了 国内 的 先进 水 
平 。 

(2) 两 种 产品 通过 了 国家 环保 总 局 的 认定 ,五 种 设备 被 
国家 机 械 工业 总 局 .建设 部 列 为 推荐 产品 

DY 型 系列 带 式 压榨 过 滤 机 和 ВО 型 转 刷 曝 气 机 通过 了 
国家 环保 总 局 的 认定 。 旋 转 式 汐 水 器 被 环保 产业 协会 列 为 
推荐 产品 。 

已 有 五 种 设备 被 国家 机 械 工 业 总 局 .建设 部 列 为 推荐 产 
品 , 即 中 心 传动 刮 泥 机 .浓缩 池 悬 挂 式 中 心 传 动 浓缩 机 .周边 
传动 吸 刮 泥 机 ,行车 式 泵 吸 除 砂 机 .周边 传动 半 桥 式 刮 泥 机 、 
周边 传动 全 桥 式 刮 泥 机 . 单 级 高 速 离心 鼓风机 ,行车 式 拾 丰 
Ж UE (СЕ ) ЖЛ, o 

(3) 城 市 污水 处 理 成 套 设备 通过 了 省 级 新 产品 鉴定 


开发 的 城市 污水 处 理 成 套 设 备 通过 了 省 级 新 产品 鉴定 ， 
成 套 设 备 达 到 了 国内 先进 水 平 ,部 分 关键 设备 达到 了 国内 领 
先 水 平 。 

利用 自身 优势 开发 新 技术 的 替代 进口 产品 ,是 杭 所 未 来 
定位 的 一 个 原则 。 杭 氧 为 了 寻找 空 分 以 外 的 高 新 产品 ,在 综 
合 分 析 后 ,选择 了 乙烯 冷 箱 作为 主攻 方向 。 由 于 大 型 乙烯 冷 
箱 在 国内 还 没有 生产 的 历史 , 杭 氧 根据 工艺 相近 ,结构 相似 
的 原则 ,调节 了 内 部 各 路 专家 ,悉心 攻关 ,最终 获 得 国家 的 认 
可 ,并 被 确定 为 大 型 乙烯 冷 箱 国 产 化 基地 。 

乙烯 冷 箱 是 乙烯 装置 中 的 关键 设备 ,日 前 正 值 国内 乙烯 
装置 第 二 轮 改造 的 前 期 准备 工作 ,为 了 实现 乙烯 冷 箱 的 国产 
化 生产 ,满足 国内 乙烯 冷 箱 的 需求 ,深入 参与 国际 市 场 的 竞 
争 , 杭 氧 采 用 引进 技术 与 自主 开发 相 结 合 的 方法 ,使 乙烯 冷 
箱 的 技术 水 平 达 到 国外 专业 厂 的 先进 水 平 。 

杭 氧 是 国内 成 熟 的 和 最 大 的 板 翅 式 换 热 器 生产 制造 专 
业 厂 ,从 “七 五 "以 来 一 直 致 为 于 铝 制 板 怒 式 换 热能 及 乙烯 冷 
箱 的 研究 开发 ,具有 设计 和 制造 大 型 成 套 乙 烯 冷 箱 的 良好 基 
础 ,至 今 已 为 我 国 一 些 乙 燃 和 天 然 气 回收 等 装置 制造 了 部 分 
冷 箱 和 冷 箱 备 件 。 

和 引进 真空 钙 焊 技术 以 来 , 杭 氧 集团 公司 采用 引进 与 自 
主 开 发 相 结 合 的 方法 ,生产 能 力 向 高 压力 ,大 尺寸 方向 发 展 ， 
目前 已 经 制造 的 产品 最 大 尺寸 为 6m x 1.2m x 1.2m, 最 高 压 
力 等 级 为 7.58MPa, 大 大 超过 了 大 型 乙烯 冷 箱 中 板 翅 式 换 热 
蛤 的 要 求 。1991 年 11 月 和 1995 年 3 月 杭 毛 成 功 为 扬子 石化 
提供 了 位 号 为 EA 一 324 乙烯 冷 箱 两 台 ,乙烯 装置 改 扩建 为 40 
万 ya 后 ,继续 使 用 ,情况 良好 。 近 年 为 齐鲁 石化 .抚顺 乙烯 、 
兰 化 公司 等 提供 了 不 同位 号 的 单 台 冷 箱 , 并 有 十 多 台 冷 箱 产 
唱 出 口 美国 .加拿大 等 地 。 





为 实现 乙烯 冷 箱 国 产 化 ,通过 引进 技术 、 装 备 和 消化 吸 
收 , 现 已 具备 提供 大 中 型 乙烯 装置 成 套 冷 箱 和 冷 箱 备件 的 能 
力 。“ 八 五 "“ 九 五 ”期间 , 杭 氧 集团 公司 在 以 乙烯 冷 箱 为 代 
表 的 化 工 用 板 怒 式 换 热 器 设计 计算 和 制造 技术 上 都 取得 了 
较 大 突破 ,在 S 一 W 公司 计算 化 工 用 换 热 器 程序 基础 上 ,经 
与 有 关 院 校 的 协作 ,解决 了 乙烯 冷 箱 设 计 难 点 “多 股 流 换 热 
并 在 换 热 过 程 中 有 相 变 ”的 传 热 计 算 方 法 和 裂解 气体 等 较 复 
杂 混 使 介质 的 设计 计算 。 

依托 扬子 石化 .上 海 金山 石化 乙烯 改 扩建 工程 所 需 冷 箱 
完成 本 项 目 研制 ,技术 水 平 达 到 国际 间 行 业 水 平 。 依 托 燕山 
石化 40 万 Wa 乙烯 装置 改 扩 建 为 71 万 Wa, 该 合同 已 于 1999 
年 11 月 初 签 定 。 如 今 顺利 试制 成 功 ,各 项 技术 指标 达到 设 
计 要 求 ,标志 着 我 国 乙 烯 冷 箱 国产 化 道路 取得 成 功 , 为 今后 
60 万 t 以 上 设备 开 发 打下 了 扎实 的 基础 。 

九 五 期 间 , 国 家 新 上 60 万 Va.10 万 Wa 和 30 万 Va 2, Ж 
BAKT ETE, tk 30 万 Wa 乙烯 扩建 工程 冷 箱 报 价 300 万 
美元 比价 计算 ,“ 九 五 ”乙烯 冷 箱 市 场 额 将 达 上 亿 元 人 民 币 ， 
以 * 九 五 "规模 为 例 , 一 个 五 年 计划 可 节约 国家 投资 5 000 ~ 
8 000 万 元 ,本 项 目 研制 完成 后 可 满足 国内 乙烯 装置 用 冷 箱 的 
需求 量 ,同时 ,由 于 我 国 的 制造 成 本 较 低 , 极 大 地 提高 板 翅 式 
换 热 器 及 冷 箱 在 国际 市 场 的 地 位 ,产品 出 口 前 景 良好 ,可 为 
国家 创造 大 量 外 汇 。 

Di RK HP HE , 减 信 为 本 ,创新 为 上 ,精益 求 精 ”的 
一 贯 宗 红 ,坚持 以 IS09001 .ASME .军品 .压力 容器 四 大 质保 体 
系 为 标准 .以 市 场 规则 和 国际 通用 惯例 为 行为 准则 ,面向 用 
户 面向 社会 .面向 世界 。 杭 氧 期 待 您 的 到 来 ,期 待 为 您 服 
务 ,期 待 与 您 精诚 合作 , 共 创 辉煌 的 事业 ! 


科技 进步 开创 新 局 面 
一 一 开封 空 分 集团 公司 


开封 空 分 集团 有 限 公司 是 我 国 自行 设计 ,制造 大 .中 型 气 
体 分 离 设 备 的 重点 骨干 企业 ,是 国家 二 级 企业 .河南 省 高 新 技 
术 企 业 ,1993 年 进入 “中 国 500 家 最 大 机 械 工业 企业 "之 列 。 

该 公司 具有 国家 一 .二 .三 类 压力 容器 (包括 高 压 ) 设 计 
制造 许可 证 ;具有 美国 机 械 工 程 师 协 会 (ASME) 压 力 容 器 设 
计 、 制 造 授权 证 书 和 “U" 钢 印 ; 通 过 了 GB/T19001 一 94、GB/ 
T19002.1 一 94 质量 保证 体系 认证 ,为 国家 一 级 计量 单位 。 

该 公司 自 1965 年 建成 投产 以 来 ,一 直 紧 跟 国 际 空 分 技 
术 发 展 潮流 ,不 渐 推 出 新 技术 、 新 产品 。 主 导 产 品 大 、 中 型 
空 分 设备 .气体 液化 设备 .金属 组 装 式 冷 库 及 成 套 污水 处 理 
设备 ,已 为 国家 四 个 现代 化 建设 做 出 了 重大 贡献 。 迄 今 为 
止 ,该 公司 已 为 我 国治 金 石化. 化肥、 建材 .能 源 等 工业 部 
门 提供 大 .中 型 空 分 设备 和 气体 液化 设备 400 EE, 1р 2 
国 各 地 。 近 年 来 ,为 适应 国民 经 济 发 展 的 要 求 ,该 公司 进 一 
步 加 大 科技 投入 力度 ,利用 先进 的 计算 机 技术 ,使 新 技术 、 
新 产品 的 开发 能 力 得 到 了 不 断 提高 ,为 成 套 设 计 、 制 造 4 万 


等 级 空 分 设备 打下 了 坚实 的 基础 。 

一 ,为 企业 插 上 信息 化 的 翅膀 

该 公司 为 了 增强 技术 开发 与 技术 创新 的 能 力 , 先 后 投 
巨 资 配置 了 大 量 软 .硬件 资源 ,用 以 从 事 САР 技术 的 推广 与 
应 用 工作 。 同 时 引进 了 美国 Aspen 公司 的 Aspenplus 流程 计 
算 软 件 和 NREC 透 平 机 械 设计 制造 软件 系统 。 经 过 消化 . 吸 
收 ,先后 开发 了 流程 、 仪 控 . 电 控 的 CAD 设计 系统 , 透 平 机 械 
的 三 维 参 数 化 设计 .包装 箱 二 维 自 动 化 、 管 壳 式 换 热 器 的 三 
维 自动 化 设计 、 板 式 换 热 器 的 二 维 自动 化 设计 等 系统 。 不 
仅 加 快 了 设计 进度 ,提高 了 设计 质量 ,而且 实现 了 技术 资源 
共享 ,进行 优化 设计 。1996 年 底 , 获 得 了 国家 科 委 .国家 “全 
国电 子 信息 办 公 室 "和 国家 技术 监督 局 授予 的 “CAD 应 用 工 
程 先进 单位 "称号 ,获得 了 美国 SDRC 公司 颁发 的 “软件 技术 
应 用 奖 "。 在 此 基础 上 ,该 公司 还 进行 了 空 分 冷 箱 的 真 三 维 
配 管 设计 、 三 元 叶轮 的 设计 及 模拟 加 工 、 空 压 机 转子 轴 有 限 
元 分 析 ,低温 管 道 变 力 分 析 等 更 为 深入 的 工作 ,从 而 使 CAD 
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САМ/САЕ 的 应 用 达到 了 一 个 新 的 阶段 。 该 公司 开发 实施 的 
KF—CIMS 应 用 工程 被 列 人 国家 “863”CIMS 应 用 示范 工程 ， 
2000 年 通过 了 国家 :“863”CIMS 专家 组 的 审核 验收 ,企业 荣 
获 了 “全 国 CIMS 应 用 工程 先进 集体 "称号 。 目 前 ,该 公司 已 
从 产品 开发 设计 ,生产 制造 ,经 营销 售 实现 了 计算 机 应 用 集 
成 ,产生 了 良好 的 经 济 效 益 和 社会 效益 。 

二 ,全 精 馏 制 氨 技 术 国内 领先 

该 公司 日 光 紧 盯 国 际 先进 水 准 , 力 争 将 最 新 科研 成 果 尽 
快 地 运用 到 新 产品 中 。1997 年 11 月 ,该 公司 为 鄂 钢 设计 生产 
的 采用 全 精 饮 制 气 技术 的 “6000" 空 分 设备 一 次 开车 成 功 。 专 
家 鉴定 认为 :“ 整 机 性 能 优良 ,各 项 技术 指标 都 达到 或 超过 了 
设计 要 求 " ,被 评 为 1999 年 度 国家 级 新 产品 。 随 后 ,该 公司 为 
山东 和 鲁 南 化 肥 厂 设计 制造 的 国内 最 大 等 级 的 采用 规整 填料 
上 塔 和 全 精 饮 制 氮 技 术 的 “16000" 空 分 设备 ,各 项 指标 都 达到 
没 计 要 求 ,通过 了 技术 考核 。 该 设备 工 况 稳定 ,操作 性 好 , 释 
工 况 范围 大 ,受到 好 评 。 特 别 是 1999 年 9 月 ,该 公司 为 上 海 
焦化 进口 法 液 空 “17000" 空 分 设备 增设 的 无 氢 制 气 装 置 获 得 
RH. 氨 的 提取 率 达 到 89.8% ,已 经 达到 了 当今 世界 同类 产 
品 的 先进 水 平 。 目 前 ,该 公司 已 经 向 东南 亚 . 中 东西 欧 出 口 
大 .中 型 空 分 设备 25 套 ,特别 是 向 西欧 的 欧盟 国家 出 口 更 是 
开创 了 我 国 成 套 机 电 产 品 出 口 的 细 新 局 面 。 迄 今 为 止 ,该 公 
司 已 为 国家 创 沪 达 5 000 多 万 美元 ， 

三 .开创 国内 液 氧 内 压缩 流程 先河 

“九天 "期 间 ,该 公司 针对 国际 空 分 技术 采用 液 氧 内 压 
缩 流 程 的 发 展 趋势 ,积极 开始 了 这 项 新 工艺 流程 的 研究 开 
发 工作 。1997 年 底 ,该 公司 独立 自主 设计 制造 了 我 国 第 一 
套 采 用 液 氧 内 压缩 流程 的 "15000” 大 型 空 分 设备 ,用 于 天 津 
ЖГ. 沪 没 备 各 项 指标 的 达到 或 超过 了 合同 要 求 , 帘 破 了 
国外 在 液 氧 内 上 标 缩 流 程 上 的 技术 垄断 。 该 公司 义 为 鄂 城 钢 
广 和 青岛 钢 厂 各 提供 - 套 “10000" 大 型 空 分 设备 ,其 虚 力 等 
级 为 2.SMPa， 这 些 新 产品 采用 液 氧 内 压缩 流程 技术 的 成 
功 ,形成 了 该 公司 在 国内 同行 业 中 采用 该 项 世界 先进 技术 
最 早 .业绩 最 时 鞭 的 地 位 ,开创 了 国内 先河 。 该 公司 为 大 化 


依靠 技术 创新 


肥 所 需 的 大 型 .特大 型 液 氧 内 压缩 流程 空 分 设备 的 开发 做 
了 大 量 的 流程 模拟 计算 ,计算 结果 与 目前 运行 的 进口 设备 
吻合 。 先 进 的 工艺 流程 加 上 性 能 优良 的 单 体 设备 ,使 该 公 
司 成 套 设 备 的 性 能 产生 了 质 的 飞跃 ,一 是 产品 纯度 高 ,一 二 
上 产品 的 提取 率 高 。 在 提高 空 分 设备 整体 技术 水 平 的 同时 ， 
该 公司 还 十 分 重视 对 用 户 原 有 设备 采用 新 技术 进行 改造 ， 
使 原 有 的 老 设 备 焕发 青春 ,产量 大 幅度 提高 ,能 耗 指标 接近 
国外 同类 产品 的 水 平 。 

四 、 高 压 绕 管 换 热 器 填补 国内 空白 

为 了 结束 我 国 高 压 绕 管 式 换 热 髓 依赖 巨 资 进口 的 田 
中 ,该 公司 在 研制 过 程 中 ,与 西安 交大 . 兰 石 设计 院 等 组 成 
了 "多 股 流 高 压 绕 管 式 换 热 器 工业 应 用 "课题 组 。 经 过 探索 
攻关 ,成 功 地 为 宁 丰 化 工厂 提供 了 用 于 30 万 Va 合成 氮 大 化 
肥 的 E7 绕 管 式 换 热 器 。 经 过 3 年 的 稳定 运行 ,各 项 技术 指 
标 达 到 设计 要 求 ,于 1999 年 底 通 过 了 中 石化 技术 中 心 组 织 
的 专家 鉴定 。 这 一 成 果 填 补 了 国内 一 项 空白 。 此 石 亦 1997 
年 出 口 菲 律 宾 的 “300” 空 分 设备 上 采用 了 高 床 绕 管 式 换 热 
器 ,又 将 这 一 新 技术 首次 应 用 于 出 口 产 品 。1999 年, 该 公司 
为 国外 某 空 分 公司 提供 了 用 于 ”4 万 " 空 分 设备 的 王 股 流 高 
压 绕 管 式 换 热 器 ,直径 1.2m, 长 22m, 重 达 7t, 6 J FRN 
11.45MPa , 属 志 界 上 最 大 等 级 范围 。 

该 公司 在 高 压 绕 管 式 换 热 器 研制 过 程 中 ,不 断 加 大 技 
REAR TEP KE LE .检测 手段 ,已 具备 成 批 生产 
此 类 系列 产品 的 能 力 , 已 经 成 为 我 国 高 压 绕 管 式 换 据 器 的 
生产 基地 。 

面 对 WTO 的 挑战 和 机 过 ,该 公司 广大 干部 和 员工 充满 
了 必 胜 的 信心 。 尽 管 面 对 全 球 经 济 一 体 化 ,国内 外 市 场 竞 
争 更 加 激烈 ,但 与 “ 狼 " 共 和 舞 强 者 胜 , 该 公司 决心 任 借 多 年 来 
科技 进步 所 取得 的 成 果 ， 软 "“ 硬 " 件 的 积累 , 空 分 技术 的 
不 断 创 新 ,一 定 要 在 市 场 上 占有 一 席 之 地 。 特 别 是 该 公司 
已 经 具备 了 成 套 没 计 、 制造 “4 万 "大 型 空 分 设 笛 的 能 力 , 随 
着 当前 冶金 .石化 .化 肥 工 业 所 需 大 型 空 分 设备 市 场 的 不 断 
PAK HARREN o 


改造 传统 产业 


一 一 无 锡 压 综 机 股份 有 限 公 司 


无 锡 讨 缩 机 股份 有 限 公 司 是 首 批 国 家 重点 高 新 技术 企 
业 ,“ 十 五 "期间 公 司 将 承担 国家 重点 火炬 项 目 一 一 “机 电 和 一 
体 化 螺杆 压缩 机 产品 "的 开发 研制 ,这 是 国内 压缩 机 行业 中 
首 家 获 此 殊荣 的 单位 。 从 1955 年 建 厂 初期 一 个 名 不 见 经 传 
以 生产 农机 用 具 为 主 的 公私 合营 小 厂 ,到 今天 的 一 家 拥有 资 
产 总 额 3 亿 多 元 ,员工 近 900 余人 的 国家 大 一 型 企业 , 锡 压 公 
可 近 二 十 年 的 历史 ,也 是 一 部 压缩 机 技术 的 发 展 史 , 多 年 来 ， 
锡 讨 公司 正 是 通过 不 断 追 踪 世 输 先 进 技 术 和 培育 自身 核心 
技术 来 改造 传统 的 机 械 制 造 业 ,不 断 发 展 自己 的 核心 技术 ， 
核心 产品 ,在 激烈 的 市 场 竞 争 中 构筑 持续 竞争 优势 ,使 国有 
老 企业 焕发 出 生机 和 活力 ,促进 了 企业 经 济 建设 的 可 持续 发 
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展 。 公 司 连续 多 年 综合 经 济 效益 在 全 国 同 行 排名 第 一 ,2001 
年 预计 公司 实现 销售 收入 1.7 亿 元 ,利润 1700 лос. 

锡 压 公司 这 些 成 绩 的 取得 主要 有 赖 以 下 几 亡 面 。 

一 ,技术 引进 与 技术 改造 使 企业 脱 闫 而 出 

早 在 80 年 代 初 ,国内 压缩 机 行业 还 基本 是 活塞 式 压缩 
机 一 统 天 下 的 时 候 , 公 司 居安思危 ,把 目光 瞄准 国外 最 先进 
的 螺杆 压缩 机 制造 技术 ,并 抢先 一 步 进行 技术 改造 .“ 六 
五 "后 期 "七 五 "初期 ,我 们 引进 了 瑞典 阿 特 拉 斯 公司 喷 油 
螺杆 压缩 机 专 有 技术 ,通过 消化 和 吸收 ,率先 生产 出 螺杆 式 
压 绾 机。 并且 不 断 拓展 产品 品种 ,提高 产品 质量 ,开发 出 的 
系列 螺杆 压缩 机 国内 市 场 点 有 率 曾 一 度 扁 达 65% ,取得 了 


可 观 的 经 济 效益 。 

螺杆 压缩 机 的 不 断 发 展 , 使 该 公司 成 为 全 国 行业 中 的 
一 枝 独 秀 ,同时 也 成 为 同行 的 主要 竞争 对 手 。 国 内 其 他 企 
业 不 甘 落 后 ,纷纷 上 马 生 产 螺 杆 压 缩 机 ,国外 大 公司 也 大 举 
抢占 我 国 市 场 ,形成 了 更 严峻 的 市 场 竞争 形势 。 面 临 新 的 
形势 ,为 进一步 扩大 优势 ,该 公司 乘势 而 上 ,又 把 目光 瞄准 
世界 最 先进 的 无 油 螺杆 压缩 机 。“ 八 五 "期间, 公司 投 资 一 
亿 多 元 进行 大 规模 的 技术 改造 ,特别 是 为 了 改变 我 国 纺织 
行业 每 年 需要 花 大 量 外 汇 从 国外 进口 与 喷气 织 机 配套 使 用 
的 无 油 螺 杆 压 缩 机 的 历史 ,公司 承担 了 总 投资 为 3 249 万 元 
的 国家 “ 八 五 "重点 引进 技术 及 技术 开发 项 目 无 油 螺杆 压缩 
机 子 项 目 , 引 进 了 日 本 神户 制 钢 无 油 螺杆 压缩 机 制造 技术 ， 
公司 生产 的 无 油 螺杆 压缩 机 国内 市 场 占 有 率 达 100% ,其 
中 ,100m 无 油 螺 杆 压 缩 机 填补 国内 空白 ,各 项 指标 与 世界 
发 达 国 家 的 产品 相 媲 美 ,荣获 国家 科技 部 "1998 年 国家 级 新 
产品 "“1999 年 国家 级 重点 新 产品 "称号 等 ,打破 了 国内 企 
业 长 期 依赖 进口 的 局 面 ,形成 了 公司 新 的 技术 优势 。“ 九 
五 "期 间 公 司 又 投资 3 000 万 元 进行 “ 九 五 双 加 ?技术 改造 ， 
显著 提高 了 大 中 型 压缩 机 的 生产 能 力 。 

在 进行 技术 引进 的 同时 ,公司 清楚 地 认识 到 随 着 现代 
工业 和 科学 技术 水 平 的 迅猛 发 展 , 国 有 老 企 业 传 统 的 机 械 
加 工 技术 已 不 能 适应 生产 高 新 技术 产品 的 要 求 ,高 新 技术 
产品 需要 有 高 精 尖 设备 来 保障 。 因 而 近 10 年 中 ,先后 投资 
1.5 亿 元 从 日 W K & $K TIE 100 台 高 效 专 业 加 
工 设备 。 新 组 建 改造 了 现代 化 的 压缩 机 加 工 中 心 车 间 、 装 
配 车 间 ,全 性 能 产品 测试 站 等 。 另 一 方面 ,公司 加 快 对 现 有 
老 设备 的 技术 改造 和 布局 调整 ,通过 对 普通 车 床 进行 数控 
化 的 技术 改造 ,对 传统 设备 的 优化 组 合 和 重新 布局 ,形成 产 
品 生产 的 大 件 .小 件 两 大 区 域 , 从 而 最 大 限度 地 发 挥 了 传统 
设备 的 利用 率 ,显著 提高 了 大 中 型 压缩 机 的 效率 ,企业 具备 
了 研制 各 种 复杂 高 难度 压缩 机 的 能 力 和 面向 市 场 快速 组 织 
生产 的 能 力 。 

二 ,技术 引进 与 自主 创新 相 结 合 ,企业 综合 实力 大 增 

在 企业 发 展 过 程 中 ,公司 不 仅 抓 好 引进 技术 .设备 等 硬 
件 方面 建设 ,更 主要 的 是 通过 抓 技 术 创 新 .制度 创新 来 提升 
自己 的 研发 能 力 , 软 .硬件 建设 相 结合 ,产生 了 巨大 的 合力 。 

首先 ,公司 把 科技 创新 提高 到 与 企业 生死 信 关 的 战略 
地 位 来 看 竺 ,把 技术 创新 作为 进入 新 世纪 的 “一 号 工程 ”。 
组 建 了 技术 中 心 , 集 产品 开发 .工艺 .新 产品 样机 试制 .零件 
试验 .压缩 机 性 能 测试 及 控制 技术 试验 研究 等 于 一 体 , 并 具 
有 省 级 技术 中 心 的 研发 能 力 。 目 前 ,技术 中 心 拥 有 各 类 工 
程 技 术 人 员 4 和 0 余 名 ,其 中 70% 以 上 具有 高 中 级 职称 。 中 心 
成 立 以 来 已 投入 资金 2 000 万 元 ,建立 了 САР” 局域网 ,全 面 
推行 计算 机 技术 (CAD CAPP, PDM 等 ) 的 应 用 ,公司 是 诛 机 
械 部 和 江苏 省 信息 工程 试点 企业 之 一 ,部 技术 进步 示范 企 
业 。 

在 产品 的 开发 方向 上 ,坚持 以 市 场 为 导向 ,以 开发 生产 
高 效 优质 产品 为 重点 ,长 ,短线 产品 相 结 合 , 不 断 更 新 、 提 高 
了 栈 油 螺杆 压缩 机 品种 .性 能 ,扩大 移动 螺杆 压缩 机 批量 品 





种 ;加 大 工艺 流程 压缩 机 投入 ;对 无 儿 螺 杆 压 缩 机 进行 重点 
开发 ;特别 是 抓 住 开发 大 西北 对 压缩 机 有 较 大 需求 的 历史 
ЛЮ ,加 快 了 天 然 气 和 液化 石油 气压 缩 机 研究 和 开发 。 与 
此 同时 ,公司 以 压缩 机 和 机 械 制 造 技术 为 核心 ,积极 开发 离 
心 式 压缩 机 等 新 门类 产品 。 同 时 ,展开 新 品 开发 攻坚 战 , 增 
强 企 业 对 市 场 需求 的 应 变 能 力 , 通 过 不 断 地 推陈出新 来 构 
筑 市 场 竞争 的 新 优势 ,创造 新 的 业绩 。 这 几 年 ,每 年 都 有 30 
多 只 新 品 投 放 市 场 ,其 中 高 新 技术 产品 近 70%。 原 先 一 些 
主导 产品 通过 升级 换代 ,在 市 场 上 雄风 不 减 。 不 断 地 技术 
创新 ,在 瞬息 万 变 的 市 场 竞争 中 显示 出 多 元 化 产品 的 巨大 
优势 ,公司 在 许多 大 行业 大 工程 的 招 投标 中 屡屡 中 标 , 赢 得 
了 用 户 的 青睐 。 

三 技术 创新 与 制度 创新 相 结 合 ,进一步 向 高 新 技术 企 
业 转 型 

机 制 健全 是 加 快 实现 技术 商品 化 .产业 化 的 保证 ,从 健 
全 完善 科技 创新 机 制 人 手 , 极 大 地 激发 科技 创新 活力 。 自 
2000 年 以 来 ,公司 对 直接 从 事 产 品 开 发 设计 工艺 .试验 , 标 
审 及 计算 机 网 络 管理 人 员 实 行 了 “岗位 月 薪 制 ", 闪 分 五 个 
工资 等 级 ,实行 动态 考核 ,对 不 符合 相应 级 别 的 任职 者 ,每 
年 按 5% ~ 15 色 的 比例 进行 末 位 淘汰 。 “BA nA i” BE 
施 进 一 步 提高 科技 人 员 的 积极 性 ,缩短 了 产品 开发 周期 ,有 
的 新 品 开发 仅 用 了 平常 1/3 的 时 间 。 

公司 十 分 注重 对 青年 人 才 的 培养 ,通过 开展 一 年 一 度 
的 “至 工 大 武 " “四 高 一 优 " 跨 世纪 人 才 工 程 建 设 等 ,大 胆 起 
用 年 青 科 技 人 员 ,对 技术 中 心 的 室 主 任 .项 目 负 责 人 等 岗位 
都 实行 招聘 上 岗 ,为 科技 人 员 施 谨 才 干 提供 了 广 笠 的 舞台 ， 
促使 了 一 批 年轻 有 为 的 科技 人 员 脱 蜂 而 出 ,目前 技术 中 心 
室 主任 和 项 目 负 责 人 中 90% 以 上 由 青年 科技 人 员 担 任 。 同 
时 ,进一步 建立 了 员工 再 培 训 再 教育 机 制 , 促 进 知 识 更 新 。 
除 选送 优秀 员工 攻读 更 高 一 级 学 位 外 ,公司 还 和 西安 交大 
联合 办 学 ,在 公司 内 建立 了 西安 交大 机 械 工 程 硕 士 生 班 , 首 
期 十 五 名 学 员 将 于 2002 年 毕业 。 

技术 创新 和 制度 创新 相 结 合 , 公 司 研发 能 力 大 大 增强 ， 
企业 已 开始 向 高 新 技术 企业 转型 。 不 仅 在 压缩 机 技术 上 ， 
并 且 在 相关 领域 也 取得 一 定 成 绩 , 如 自行 研制 生产 的 船用 
液压 联 轴 器 在 全 国 第 二 届 发 明成 果 博 览 会 上 荣获 金奖 ,在 
中 国 海军 驻 香港 .澳门 部 队 军舰 和 江南 造船 厂 等 许多 国内 
知名 船厂 上 得 到 广泛 使 用 ,目前 该 产品 供不应求 ,已 形成 年 
产 近 千 万 元 的 生产 规模 。 公 司 先进 的 铸造 和 机 械 加 工 技 
术 ,也 使 许多 三 家 慕名 而 来 要 求 配 套 。 已 为 芬兰 通力 电梯 
公司 .日 本 青山 株式 会 社 等 配套 的 产品 近 1 000 万 元 。 

四 、 立 足 实 际 ,面向 未 来 ,构架 富有 自身 特色 的 高 新 技 
术 产 业 体 系 

只 有 坚持 以 科技 创新 为 先导 ,不断 追踪 世界 先进 技术 ， 
才能 赢得 了 市 场 竞 争 的 优势 。 “十 五 ?期间 ,公司 从 “一 精 二 
扩 三 调整 “精干 压缩 机 主 业 ;扩大 生产 规模 ,扩大 专业 加 工 
水 平 ;调整 所 有 制 结 构 ,调整 产品 结构 ,调整 组 织 结构 ) 思 路 
出 发 ,以 压缩 机 和 机 械 制造 技术 为 核心 以 资产 为 纽带 ,加 快 
建立 拥有 自己 核心 技术 的 高 新 技术 产品 体系 ,坚定 地 走 依 
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靠 先进 制造 技术 道路 发 展 企业 的 道路 : 抓 好 已 列 人 国家 重 
点 火炬 项 目的 “机 电 一 体 化 螺杆 奈 缩 机 产品 "开发 ;继续 加 
蝇 和 韩国 三 星 公 司 合作 ,开发 离心 式 压 缩 机 等 新 门类 产 铝 。 
抓 住 开 发 大 西北 对 压缩 机 有 较 大 需求 的 记 史 机 遇 , 加 快 天 
然 气 和 液化 石油 气压 缩 机 侠 究 和 并发 ,公司 已 与 西宁 公共 
交通 总 公司 签订 了 “ 共 建 天 然 气 CNC 汽车 加 气 站 ”的 意 问 协 
议 。 与 此 同时 ,公司 以 压缩 机 各 机 杠 制 造 技术 为 核心 ,通过 
核心 技术 的 延伸 ,大力 井 发 压缩 机 及 相关 产品 ,如 开发 4 200 


从 消化 吸收 起 步 


万 元 国债 项 目的 迷宫 式 庄 缩 机 ;船用 洲 压 联 轴 器 的 系列 化 

此 外 ,公司 经 过 实施 EPR 项 目 ,在 科学 管理 等 方面 取得 
一 定 成 效 , 使 企业 产品 并 发 .研制 方向 和 周期 与 市 场 进一步 
接轨 ,以 较 少 的 投入 获得 较 大 的 经 济 效益 ,不 断 以 遍 新 技术 
打破 均 势 ,抢占 市 场 制 遍 点 ,构筑 市 场 竞 争 的 新 优势 ,创造 
新 的 业绩 。 


向 技术 创新 迈步 


一 一 上 海 化 工 机 械 厂 


上 海 化 工 机 械 厂 是 我 国生 产 分 离 机 械 的 重点 企业 ,是 
一 家 有 四 十 多 年 历史 的 分 离 机 械 专 业 制 造 厂 。 四 十 多 年 
来 ,为 我 国 各 工业 系统 提供 了 3 万 多 台 ( 套 ) 的 各 种 型 号 规 
格 的 痪 心机、 过 滤 机 产品 ,并 把 产品 出 个 到 朝鲜 、 韩 国 、 汝 来 
Р ЧЁ .泰国 .越南 .缅甸 .伊朗 .哈萨克 斯 昌 等 亚洲 地 区 的 国 
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吸收 起 步 的 道路 。 今 天 ,他们 已 开始 了 向 技术 创新 而 迈步 。 

一 、 以 消化 吸收 为 起 步 ,努力 开拓 新 产品 

КЕШ ТАЛ! Æ T 1958 年 ,从 建 广 之 日 起 ,上 海 化 
工 机 械 厂 就 开始 从 事 分 离 机 械 产 品 的 生产 。 早 期 生产 的 卧 
式 刮 刀 印 料 离心 机 以 及 上 巧 式 离心 机 等 都 是 引用 原 苏 联 标 
HE ,这 样 的 产品 一 生产 就 是 20 多 年 ,产品 一 成 不 变 , 进 入 社 
会 主义 市 场 经 济 的 时 代 后 ,这 样 的 产品 显然 已 不 能 满足 市 
场 的 需要 ,产品 的 市 场 不 断 萎缩 。1990 ~ 1991 年 企业 开始 了 
滑坡 。 面 对 闫 峻 的 经 济 形势 ,工厂 的 科技 人 员 走 出 厂 门 , 走 
向 社会 。 他 们 看 到 了 改革 开放 以 来 ,我 国 各 工业 系统 快速 
发 展 的 大 好 形势 ,看 到 了 不 少 企 业 从 先进 的 工业 国家 引进 
了 先进 的 技术 和 装备 ,看 到 了 本 厂 产 品 与 这 些 从 先进 二 业 
国家 引进 的 产品 之 间 的 巨大 差距 ,这 些 进 口 的 离心 机 利 过 
滤 机 不 仪 在 外 观 上 面 摇 焕然 一 新 ,市 朋 在 技术 性 能 乃至 结 
构 、 榨 制 等 诸 方 面 都 远 远 领先 于 我 们 ,但 工厂 的 产品 在 技术 
性 能 和 产品 结构 等 方面 远 远 落后 。 看 到 了 差距 ,看 到 了 落 
后 ,工厂 的 科技 人 员 感 到 了 诊 负 的 焉 任 和 身上 的 庄 力 。 为 
上 赶 上 形势 的 需要 ,就 要 亩 起 直 迫 ,他 们 把 消化 吸收 先进 工业 
国家 的 产品 技术 和 作为 新 产品 开发 和 产品 升级 换代 的 基本 出 
发 点 。 消 化 吸收 就 是 把 目标 瞄准 了 名 工业 先进 国家 的 先进 
装备 上 。 消 化 吸收 就 是 认 认真 真 地 学 习 这 些 先 进 的 离心 机 
和 过 滤 机 装备 的 产品 技术 ,并 在 消化 的 基础 上 ,向 国产 转 
化 。 通 过 消化 吸收 ,就 是 要 使 老 产 品 进 行 彻 底 地 更 新 换代 ， 
缩小 与 先进 工业 国家 的 产品 之 间 的 差距 ,开发 出 新 的 师 ; 
新 的 机 型 ,填补 国内 的 空白 ,从 而 发 展 国产 的 分 离 机 械 产 
品 。 从 80 年 代 末 ,到 90 年 代 末 ,上 海 化 工 机 械 厂 的 科技 人 
员 已 先后 消化 吸收 了 瑞典 法国、 美国 德国 等 先进 工业 国 
家 的 离心 机 过滤 机 的 产品 技术 …… 共 开 发 了 20 多 项 次 的 
新 产品 。 这 些 新 产品 的 开发 ,不 仅 使 产品 水 平 有 了 较 大 的 
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提高 ,同时 又 满足 了 市 场 的 需要 和 国民 经 济 发 展 的 要 求 , 推 
动 了 产品 结构 的 调整 和 企业 产品 的 发 展 ,并 成 为 企业 经 济 
的 新 的 增长 点 ,其 中 不 少 新 产品 还 获得 了 部 级 的 科技 进步 
奖 和 上 海 市 的 优秀 新 产品 奖 。 例 如 90 年 初期 消化 了 进口 样 
机 而 开发 的 LW355 x 860 一 N 国产 离心 机 ,很 快 就 成 为 石油 
钻 采 系统 的 进口 在 代 设备 ,在 石油 钻探 .地 质 织 探 等 行业 配 
备 上 了 国产 泥浆 净化 设备 。 辐 时 .该 离心 机 项 目 被 中 国 石 
油 天 然 气 总 公司 评 为 科技 进步 二 等 奖 。 

二 ,在 消化 吸收 的 基础 上 ,向 技术 创新 的 目标 而 努力 

消化 吸收 国外 先进 的 产品 技术 是 上 海 化 二 机械 厂 开发 
新 产品 的 一 个 主要 的 途径 ,但 是 不 能 仅 是 消化 吸收 ,而 昌 在 
消化 吸收 的 基础 上 进一步 进行 技术 创新 来 发 展 更 新 分 离 机 
械 产 品 技术 。 这 也 是 对 工厂 的 科技 人 员 提 出 的 更 高 要 求 ， 
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改造 ,把 消化 吸收 技术 中 的 新 结构 .新 技术 等 移植 到 重力 印 
料 离 心机 的 结构 上 ,开发 了 装 料 量 为 tt 的 XZ1320 一 0 新 一 
代 的 制 糖 离心 机 ,使 上 县 式 离心 机 有 了 新 一 代 的 产品 ,一 台 
新 产 的 替代 了 原 有 的 二 台 离 心机 ,受到 了 糖 厂 的 欢迎 。 

90 年 代 后 期 ,电子 技术 .变频 技术 在 国际 上 发 展 很 快 ， 
上 化 广 的 科技 人 员 ,又 在 电气 控制 方面 技术 创新 ,把 先进 的 
程序 控制 技术 ,变频 调 速 技术 ,能量 反 馈 技 术 运 用 到 了 消化 
吸收 后 的 离心 机 上 ,通过 电 控 的 更 新 换代 ,使 离心 机 的 技术 
水 平 又 上 了 一 个 新 台阶 。 

三 .坚持 科技 进步 ,推动 企业 发 展 

“科技 技术 是 第 一 生产 力 ” ,坚持 科技 进步 ,坚持 消化 跌 
收 和 技术 创新 是 企业 发 展 的 根本 方针 和 出 发 点 。 企 业 只 有 
坚持 消化 吸收 和 技术 创新 才能 使 企业 的 产品 不 断 地 得 到 发 
展 。2001 年 上 海 化 工 机 轿 厂 投资 改造 了 企业 的 技术 和 开发 中 
心 ,使 技术 开发 中 心 全 面 实 施 了 CAD 计算 机 系统 ,并 投入 了 
CAPP 系统 的 开发 ,大 幅度 地 改善 了 科技 人 员 的 工作 环境 和 
工作 条 件 ,并 进一步 激励 了 科技 人 员 的 积极 性 ，2002 年 是 
中 国 加 入 WTO 后 的 第 一 年 ,上 海 化 工 机 械 广 将 坚持 继续 消 
化 吸收 ,进一步 加 强 技术 创新 ,去 迎接 新 的 挑战 . 


技术 创新 是 企业 发 展 的 源泉 
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科学 技术 突飞猛进 的 发 展 和 全 球 化 竞争 的 日 趋 激烈 ， 
使 世界 在 变 小 ,产品 从 进入 市 场 到 最 后 被 陶 汰 的 整个 过 程 
在 加 快 ,产品 的 生命 周期 变 得 越 来 越 短 。 产 品 多 年 一 贯 制 
的 时 代 已 经 一 去 不 复 返 ,企业 以 新 产品 开发 为 核心 的 技术 
创新 能 力 变 得 越 来 越 重要 和 紧 追 。 可 以 说 ,一 个 没有 独 有 
技术 ,没有 产品 开发 能 力 的 企业 将 在 市 场 竞 争 中 无 立足 之 
地 。 多 年 来 ,我 们 通过 开展 持续 的 技术 创新 ,企业 技术 、 经 
济 实力 明显 增长 。 从 1983 年 到 1999 年 连续 16 FRR! , 16 
年 利税 增长 了 150 RF , 净 资 产 增 长 了 35 倍 ,产值 增长 了 33 
倍 , 销 售 收 入 增长 了 35 倍 , 职 工 收 入 增长 了 12 们 ,16 年 上 缴 
国家 的 利税 相当 于 每 年 给 国家 交 回 两 个 1983 年 同等 规模 的 
企业 。 并 成 为 我 国 干燥 设备 和 自动 化 立体 仓库 行业 的 排头 
兵 ,还 连续 被 省 政府 列 为 60 户 重点 企业 之 一 。 回 顾 其 发 展 
历程 ,我 们 觉得 :关键 是 企业 要 不 断 抓 好 技术 创新 ,技术 创 
新 是 企业 发 展 的 源泉 。 

一 .不 断 更 新 观念 ,是 企业 技术 创新 的 基础 

技术 创新 在 于 有 个 好 班子 ,好 班子 在 于 有 好 的 思路 ,在 
于 观念 的 不 断 更 新 ,思路 决定 出 路 。 经 济 体制 由 计划 经 济 
向 社会 主义 市 场 经 济 体制 的 转变 和 经 济 增 长 方式 由 粗放 经 
营 向 集约 经 营 的 转变 ,对 我 们 国有 企业 来 说 ,是 一 场 脱 胎 
肯 的 革命 。 对 于 任何 企业 , 适 则 生存 ;否则 ,将 被 淘汰 。 

更 新 观念 ,关键 是 突破 传统 的 计划 经 济 思 想 的 束缚 , 解 
放 思 想 , 站 在 市 场 经 济 的 高 度 , 突 破 技术 进步 与 产品 开发 中 
上 体制 . 旧 框 框 的 限制 ,注重 企业 实力 和 创新 能 力 的 提高 ， 
不 断 调 整 产品 结构 ,真正 建立 起 以 市 场 经 济 为 导向 的 技术 
管理 和 产品 开发 体系 。 

一 是 产品 开发 要 由 硕 向 思维 向 逆向 思维 转变 。 顺 向 思 
维 即 老 是 从 原 有 产品 做 起 ,而 不 是 从 市 场 做 起 。 应 该 说 我 
们 从 生产 农机 配件 ,到 生产 大 型 成 套 干 燥 设 备 的 立体 转产 ， 
再 到 开发 自动 化 立体 仓库 .精米 机 等 产品 就 说 明 这 一 点 。 

二 是 用 人 与 分 配制 度 的 问题 ,应 该 是 讲究 以 实际 能 力 
为 原则 。 我 们 多 年 来 用 人 与 分 配制 度 始 终 坚 持 不 论 资 励 、 
不 论 学 历 ,不 管 职称 高 低 , 只 赁 技术 成 果 。 

三 是 技术 创新 与 管理 创新 和 投入 的 关系 问题 。 过 去 我 
们 都 注重 投入 ,如今 有 些 专 家 提出 了 个 比率 , 即 投 入 为 1 E 
术 为 3 ,管理 为 6, 这 就 是 说 技术 创新 重要 于 投入 ,但 需要 以 
管理 创新 为 前 提 , 所 以 我 们 在 引进 技术 的 同时 ,要 注重 引进 
管理 ,同时 还 要 注重 产品 开发 与 市 场 开 发 ,产品 开发 与 技术 
改造 ,产品 开发 与 管理 开发 同步 。 

如 此 等 等 ,更 新 观念 是 企业 技术 创新 的 基础 。 

二 ,深化 机 制 改革 ,是 推动 企业 技术 创新 的 内 在 动力 

技术 创新 离 不 开 管 理 创新 ,而 且 管 理 创新 是 技术 创新 
的 前 提 。 因 为 传统 的 计划 经 济 下 的 管理 体制 , 它 不 可 能 适 
应 市 场 经 济 下 技术 创新 工作 的 开展 。 基 于 这 一 点 ,我 们 在 
企业 股份 制 改造 ,并 成 功 的 实现 股票 上 市 以 后 ,对 公司 内 部 


人 事 用 工 与 分 配制 度 进行 了 比较 彻底 的 改革 。 改 革 中 ,我 
们 工作 的 重点 就 是 技术 系统 。 经 过 凡 上 几 下 ,多 次 召开 座 
谈 会 ,广泛 征求 技术 骨干 及 各 方面 人 员 的 意见 ,确定 了 技术 
系统 的 改革 方案 。 其 总 的 指导 思想 是 竞聘 上岗, 取消 工资 ， 
实行 技术 项 目 招标 制 ,实行 技术 成 果 收 入 制 。 经 过 多 次 竞 
BE 演讲 ,技术 人 员 实 现 了 达标 .竞聘 上 岗 。 同 时 公司 组 成 ， 
了 以 总 经 理 为 首 的 技术 成 果 评 定 小 组 ,并 按照 新 产品 开发 、 
非 标 设计 、 老 产品 改制 和 技术 服务 等 内 容 制 订 了 一 整套 分 
配制 度 ,充分 调动 了 骨 于 人 员 的 积极 性 ,多 数 技术 人 员 的 创 
造 性 得 到 了 充分 的 发 挥 , 经 过 一 年 的 运行 ,成 果 显 著 , 收 入 
也 明显 的 拉 开 了 档次 。 应 该 说 ,公司 “收入 靠 贡 献 ” 的 分 配 
原则 在 技术 系统 体现 是 明显 的 ,整个 技术 系统 的 平均 收入 
也 是 公司 各 系统 平均 收入 最 高 的 。 由 此 ,我 们 在 1999 年 新 
产品 开发 上 取得 了 突 飞 性 的 进展 ,混流 式 粮 干 机 ,精米 机 、 
种 子 加工 机 械 .循环 式 小 型 水 稻 干 燥 机 .热风 炉 .再 线 水 份 
测量 仪 等 新 产品 相继 问世 ,管束 于 燥 机 等 老 产品 也 得 到 了 
明显 的 改进 和 完善 。 

三 .不 断 培 养 . 引 进 人 才 是 企业 技术 创新 的 关键 

企业 技术 创新 , 离 不 开 一 支 高 素质 的 科技 开发 创新 队 
伍 。 多 年 来 ,我 们 一 贯 重视 这 支队 伍 的 建设 ,并 制订 了 一 系 
列 培养 .引进 人才 的 政策 。 公 司 现 有 的 技术 开发 人 才 95% 
以 上 是 开发 干燥 设备 以 后 到 企业 的 。 一 方面 我 们 每 年 积极 
争取 多 招收 大 学 生 , 另 方面 积极 从 社会 招聘 技术 开发 人 才 。 
对 于 新 大 学 生 我 们 还 采取 有 效 的 培养 措施 ,一 改过 去 到 企 
业 后 直接 分 配 到 车 间 实 习 的 办 法 ,而 是 统一 组 织 .统一 安 
排 ,从 了 解 企业 基本 情况 .产品 性 能 开始 ,分 步骤 的 从 理论 
到 实践 进行 培训 。 公 司 还 对 工作 业绩 突出 ,有 培养 前 途 的 
人 员 选 派 到 国外 和 国内 大 专 院 校 和 科研 院 所 深造 ,目前 公 
司 有 硕士 研究 生 2 名 ,研究生 1 名 ,在 读 硕 士 研究 生 3 名 。 
同时 企业 还 采取 请 进来 的 办 法 ,聘请 了 30 余 名 国际 、 国 内 的 
知名 专家 为 本 公司 的 技术 顾问 ,并 经 常 请 国际 、 国 内 专家 到 
公司 讲学 。 经 过 多 年 的 交流 与 合作 ,使 得 公司 的 科技 创新 
队伍 的 素质 不 断 提高 ,科技 创新 的 能 力也 大 大 增强 。 

四 、 加 大 投入 、 完 善 手段 ,是 企业 技术 创新 的 有 效 保证 

企业 要 想 提高 技术 开发 水 平 ,增强 自我 开发 的 能 力 ,就 
必须 不 断 完善 开发 手段 ,就 得 舍得 投入 。 多 年 来 ,我 们 每 年 
对 科技 的 投入 都 在 销售 收入 的 3% 以 上 ,并 随 着 技术 创新 工 
作 的 发 展 ,投入 在 连年 增加 。 我 们 在 开发 干燥 设备 初期 ,就 
组 建 起 了 全 国 最 大 、 最 有 实力 的 省 级 干燥 技术 研究 所 ,经 过 
近年 的 发 展 , 队 伍 不 断 壮 大 。 目 前 研究 所 共有 设计 室 7 个 ， 
同时 设 有 管理 及 标准 情报 室 , 共 百 余 人 人。 最近 省 政府 又 正 
式 批准 我 们 组 建 技 术 开发 中 心 ,我 们 正在 积极 筹 化 ,争取 按 
照 全 新 的 技术 管理 方式 ,组 建 起 强 有 力 的 技术 开发 队伍 。 
我 们 还 建 起 了 全 国 同 行业 一 流水 平 的 干燥 技术 实验 中 心 ， 
给 广大 设计 者 提供 了 良好 的 实验 开发 条 件 。 对 部 分 产品 完 


企业 概况 ， 199 


MT CAD 开发 工作 ,大 本 实现 了 设计 者 扔 掉 图 板 的 日 慰 。 
同时 按照 我 们 的 规划 ,今年 我 们 还 将 CAD 扩大 到 所 有 产品 ， 
并 开发 应 用 CAPP。 我 们 还 建 有 相当 规 模 的 资料 室 和 图 书 阅 
览 室 , 并 规定 公司 惟一 不 用 报 计 划 、 不 受 限制 报销 的 就 是 购 

五 、 借 鸡 下 蛋 , 不 断 引 进 消化 吸收 国内 外 先进 技术 ,是 
企业 技术 创新 的 有 效 途 径 

企业 技术 创新 、 开 发 产品 , 单 靠 自身 的 力量 ,永远 是 有 
限 的 。 为 此 ,我 们 从 开发 干燥 设备 一 开始 ,就 引进 、 消 化 了 
国外 的 先进 的 干燥 设备 ,在 引进 消化 的 基础 上 ,不 断 对 该 产 
品 加 以 改进 提高 ,使 其 迅速 占领 国内 市 场 ,并 受到 了 几 户 的 
好 评 , 成 为 国家 重点 推广 的 兰 代 进口 产品 和 优秀 证 能 产 申 。 
在 此 基础 工 ,公司 相继 引进 了 丹麦 .瑞士 .德国 等 国际 上 其 
有 先进 水 平 的 管束 干 煤 机 .粮食 干燥 机 和 旋转 闪 蒸 干 爆 机 。 
1995 年 又 与 韩国 企业 合作 ,开发 自动 化 立体 仓库 产品 ,去 年 
你 引进 日 本 技术 ,开发 精米 机 产品 。 实 践 证 明 : 引 进 消化 吸 
收 国内 外 先进 技术 开发 产品 ,不 仅 投 资 少 ,见效 快 ,市 且 起 
点 高 ,一 步 到 位 ,市场 湾 力 大 ， 

六 、 广 泛 发 动 、 全 员 参 加 ,是 企业 技术 创新 的 力量 源泉 。 

企业 技术 创新 工作 ,是 关系 到 企业 发 展 的 大 事 , 因 此 ， 
它 离 不 开 广 大 员工 的 参加 。 多 年 来 ,该 三 相 继 制 订 了 各 类 
鼓励 技术 创新 的 政策 ,积极 组 织 开 展 技术 攻关 、 技 术 革 新 、 
技术 改进 ,工艺 改进 等 技术 创新 活动 。 广 大 员工 还 从 月 已 
的 工作 实际 出 发 ,想方设法 搞 小 改 小 革 。 公 司 确定 由 企业 
发 展 处 设 全 人 负责 此 项 工作 ,积极 组 织 成 果 的 立项 ,验收 评 
定 和 表 奖 工作 。 使 广大 员工 看 到 , 摘 好 技术 革新 ,不 仅 对 企 
业 发 展 有 利 , 阿 时 也 有 利于 员工 收入 的 提高 。 该 厂 对 此 力 


度 还 要 加 大 ,提出 的 技术 创新 目标 是 :人 金 员 参加 率 80% 以 
上 ,确保 平均 公司 每 人 被 采纳 项 趾 一 项 ,这 样 就 在 全 公司 
形成 了 一 个 人 人 关心 技术 创新 、 人 人 参与 技术 创新 的 局 面 。 
据 统 计 ,该 厂 每 后 由 工人 提出 并 改进 的 创新 项 上 月 就 有 几 十 
项 , 它 不 仅 提 高 了 产品 的 技术 水 平 ,降低 了 生产 成 本 ,关键 
是 有 利 地 促进 了 技术 创新 工作 的 发 展 。 

抓 技术 创新 ,其 核心 和 结果 都 是 产品 并 发 速度 的 吉 快 、 
能 力 的 提高 。 该 /从 1983 年 以 来 ,通过 不 断 的 摘 技 术 创 新 ， 
高 起 点 .高 水 平 的 产品 接连 不 断 的 进 和 市场， 目前 该 厂 的 
十 燥 设 备 已 发 展 到 20 余 个 系列 ,300 多 种 规格 型 寻 , 而 且 多 
数 产 品 居 国内 领先 水 平 ,和 白 动 化 立体 仓库 经 过 几 年 的 开发 
与 完善 ,全 部 技术 指标 均 已 达到 或 超过 韩国 同类 产品 水 平 ， 
处 于 国际 先进 水 平 ,种 子 加 工 机 械 、 循 环 式 水 稻 干燥 机 、 精 
米 机 等 新 产品 正在 步 和 市场 ,成 为 企业 新 的 经 济 增长 点 。 

依靠 技术 创新 .坚持 科技 兴 企 ,已 成 为 本 公司 的 长 期 发 
展 战 略 ,我 们 绝 不 动 择 。 

以 上 是 该 三 近年 在 技术 创新 工作 方面 的 一 些 做 法 和 体 
会 。 总 的 说 ,在 市 场 经 济 条 件 下 ,企业 要 生存 和 发 展 , 就 必 
须 不 断 进 行 技术 创新 ,没有 技术 创新 企业 就 会 停止 不 前 。 

然而 ,该 厂 虽 然 取得 了 一 点 点 成 绩 , 与 国内 外 的 先进 企 
业 相 比 我 们 还 有 很 大 的 益 此 。 同 时 我 们 目前 正 处 在 二 个 凋 
整 时 期 ,一 是 新 老 体 制 的 调整 ,二 是 产品 结构 的 调整 ,三 是 
新 老 股 东 的 调整 。 困 难 是 前 进 中 的 困难 ,我 们 有 决心 ,有 能 
力 不 断 更 新 观念 ,不 断 抓 好 企业 管理 和 技术 创新 工作 ,增强 
亮 争 实力 ,以 更 高 的 热情 .科学 的 管理 ,和 肢 畴 实地 的 工作 , 迎 
接 精 工 下 一 个 发 展 高 潮 的 到 来 。 


技术 创新 是 企业 生命 之 源 
一 一 浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 


浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 (以 下 简称 浙 真 公司 ) 是 国 
内 真空 获得 和 应 用 设备 的 主要 生产 三 家 之 一 。 在 创新 中 不 
断 加 油 ,使 企业 的 航船 在 市 场 经 济 的 大 海中 北 水 行 舟 ,不 断 
前 进 。 

一 \ 营 造 一 个 有 利于 技术 创新 的 环境 

要 创新 ,必须 营造 -一 个 有 利于 创新 的 环境 ,这 种 环境 主 
要 包括 两 个 方面 :一 是 技术 创新 的 组 织 体系 ,二 是 技术 创新 
的 激励 机 制 。 就 组 织 体系 来 说 ,一 个 快速 有 效 的 组 织 体系 ， 
能 够 保证 在 市 场 环境 下 ,根据 市 场 的 变化 ,就 技术 创新 的 选 
项 和 方向 做 出 快速 的 响应 ,使 技术 创新 与 市 场 密切 联系 起 
来 。 浙 真 公司 在 “ 九 五 "初期 即 对 技术 创新 系统 进行 整顿 ， 
将 原来 的 研究 所 .设计 科 .工艺 科 、 总 师 办 进行 合并 ,重新 篇 
选 精 十 人 员 组 建 了 企业 技术 开发 中 心 ,并 专门 成 立 试制 工 
段 , 实 行 研究 .开发 ,试制 封闭 式 管理 ,内 部 各 接口 部 门 实行 
“并 行 工程 的 工作 方式 ,将 市 场 调 研 .产品 设计 .生产 技术 
准备 各 项 工作 统一 调度 ,并 行 实施 ,直至 新 产品 样机 试制 完 
成 为 止 。 此 外 ,公司 技术 中 心 还 建立 了 CAD ¥ ,配置 了 近 20 


200. 2002 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


台电 脑 ,实现 了 100% 电 图 板 的 全 标 ,通过 了 国家 CAD 示范 
企业 的 验收 。 这 种 变 “ 串 行为“ 并行" 的 工作 方式 ,以 太 
САР 的 应 用 ,大 大 缩短 了 新 产品 的 开发 周期 ,为 企业 快速 响 
应 市 场 ,抢先 占领 市 场 赢得 了 时 间 , 抓 住 了 商机 。 

有 了 一 个 适应 市 场 环境 的 组 织 体系 还 不 够 ,还 必须 充 
分 调动 广大 科技 工作 者 技术 创新 的 积极 性 ,建立 企业 内 部 
技术 创新 的 激励 机 制 。 浙 真 公司 在 企业 技术 中 心 实 行 浮 动 
工资 制 , 根 据 每 一 位 技术 人 员 上 一 浮动 期 的 工作 业绩 ,通过 
评分 确定 下 一 浮动 期 的 工资 等 级 ,基本 工资 完全 与 技术 成 
RES RAZE .学 历 高 低 之 分 。 此 外 ,公司 还 实行 “新 产 
草 效 益 奖 ”, 即 根据 新 产品 的 销售 额 ,在 新 产品 投入 市 场 于 
年 内 按 比例 提取 效益 奖 , 奖 给 为 新 产品 研制 做 出 贡献 的 技 
术 人 员 ,其 目的 是 鼓励 技术 人 员 开 发 适销 对 路 的 新 产品 , 销 
得 多 ,奖金 就 多 。 除 对 科技 人 员 实 行 上 述 政策 外 ,企业 还 在 
全 公司 范围 内 实行 技术 革新 奖励 政策 ,鼓励 员工 为 企业 创 
新 献计 献策 ,攻克 技术 难关 ,单项 奖金 额 最 高 达 10 000 元 。 
这 些 激励 政策 ,大 大 调动 了 广大 职工 技术 创新 的 积极 性 和 


主动 性 ,许多 科技 人 员 主 动 请 继 ,调查 市 场 , 收 集 技 术 信 息 ， 
努力 寻找 和 捕捉 新 产品 新 技术 开发 的 机 会 ,改变 了 过 去 只 
ê f EEF ,被动 等 待 的 状况 ,形成 了 主动 积极 的 技术 创新 
氛围 ， 

二 .技术 创新 的 内 容 和 效果 浙江 真空 设备 集团 有 限 公 
司 在 “ 九 五 ”期间 在 技术 创新 方面 主要 抓 了 两 方面 的 工作 。 

1. 以 先进 的 制造 工艺 淘汰 传统 落后 的 加 工 工艺 ,提高 
产品 的 加 工 质量 ,缩短 新 产品 的 试制 周期 ,降低 成 本 ,提高 
产品 的 市 场 竞 争 力 。“ 九 五 "期 间 , 企 业 利 用 有 限 的 技 改 资 
金 ,不 搞 基 本 建设 ,将 钱 用 在 最 需要 的 地 方 ,其 中 建立 了 树 
脂 砂 铸件 生产 线 ,改善 了 铸件 外 表 质 量 ,为 产品 走向 国外 市 
场 打下 基础 ;购置 了 三 台 加 工 中 心 ,专用 于 真空 汞 泵 体 等 主 
要 件 的 加 工 ,替代 T68 匀 床 和 相关 工装 ,使 泵 体 的 加 工 精度 
得 到 保证 ;采用 数控 创 前 代替 机 械 仿 形 , 加 工 主 要 系列 产品 
YD KE A FR FET ,使 转子 之 间 的 哮 合 间 辽 得 以 控制 ,从 而 
使 罗 获 稍 赶 超 国 际 先进 水 平成 为 可 能 。 此 外 ,由 于 有 了 先 
进 可 靠 的 加 工 设备 ,大 大 缩短 了 新 产品 试制 的 工艺 技术 准 
备 时 间 ,也 不 需要 投入 大 量 资金 来 制造 工装 设备 ,同时 使 新 


产品 开发 的 范围 扩大 ,不 像 此 前 由 于 加 工 设 备 的 限制 。 使 


新 产品 开发 缩 手 缩 脚 。 

2. 以 市 场 为 导 加 ,以 顾客 为 中 心 , 努 力 开发 适销 对 路 的 
新 产品 ,满足 顾客 需要 。 真 空 行业 是 “小 行业 ,大 市 场 ”, 行 
业 的 规模 不 大 ,但 真空 设备 的 使 用 面 却 涉及 国民 经 济 的 各 
个 领域 ,应 用 面相 当 广 ,但 需要 量 不 多 。 行业 的 特点 是 品种 


规格 繁多 , 单 件 小 批量 生产 。 进 入 90 年 代 后 ,真空 成 套 设 备 
和 真空 应 用 设备 逐渐 得 到 推广 。 但 真空 成 套 设 备 大 部 分 是 
根据 用 户 的 生产 工艺 条 件 专门 设计 制造 的 , 且 交 货 期 普遍 
较 短 ,这 就 更 需要 企业 有 极 强 的 市 场 应 变 能 力 和 技术 创新 
能 力 。“ 九 五 "期间 ,企业 根据 市 场 需要 ,先后 开发 了 大 型 冷 
REKE ,大 型 罗 茨 泵 . 单 级 水 环 泵 LRM AA 20 个 品 
种 规格 的 泵 类 产品 ;开发 了 气 冷 式 罗 世 泵 系列 机 组 ,水 环 大 
气 旱 泵 系列 机 组 ,扩散 泵 机 组 , 罗 芯 滑 阀 系 列 机 组 , 罗 菊 液 
环 系列 机 组 等 近 80 种 不 同 配置 组 合 的 真空 机 组 。 这 些 产品 
都 是 根据 市 场 需要 而 开发 的 ,如 出 口 伊朗 的 "80 吨 级 转子 动 
平衡 试验 真空 抽 气 系统 ”, 用 于 天 然 气 应 用 的 “天 然 气 膜 法 
净化 真空 系统 "等 。“ 九 五 "期 间 企 业 平均 每 年 有 两 种 新 产 
品 通 过 省 级 新 产品 鉴定 ,其 中 已 有 两 种 产品 被 认定 为 国家 
级 新 产品 。 

迈 入 新 世纪 的 第 一 年 , 浙 真 公司 又 有 五 种 泵 类 产品 和 
近 二 十 种 真空 机 组 加 入 企业 产品 目录 ,又 有 两 种 新 产品 通 
过 了 省 级 鉴定 , 浙 真 公司 在 技术 创新 的 道路 上 又 取得 了 新 
的 成 绩 。 随 着 中 国 加 入 WTO, 企业 面临 的 是 更 加 激烈 的 市 
场 竞争 ,企业 如 何 站 稳 脚 跟 ,如 何 开拓 市 场 ,如 何 落实 “人 匹 
我 有 ,人 有 我 优 , 人 优 我 转 ” 的 竞争 策略 ,达到 经 济 效益 的 最 
优化 ,最 根本 的 还 是 四 个 字 一 一 技术 创新 。 浙 真人 在 技术 
创新 上 尝 到 了 甜头 ,并 已 将 此 做 为 立 厂 之 本 ,继续 发 扬 光 
Ke TERS ,发 展 应 用 ,求实 创新 ,服务 市 场 ", 浙 真人 有 
信心 继续 发 扬 创新 精神 ,在 新 世纪 里 创造 更 加 辉煌 的 成 绩 ! 





新 形势 下 国有 中 型 企业 如 何 发 展 的 新 举措 
一 一 山东 益 都 阀门 股份 有 限 公司 


在 跨 入 新 世纪 的 第 一 年 里 ,该 厂 认真 贯彻 中 央 十 五 届 
五 中 .六 中 全 会 精神 ,以 江泽民 总 书记 “三 个 代表 "重要 思想 
为 指导 , 紧 紧 把 握 “ 抓 住 机 遇 , 深 化 改革 ,扩大 开放 ,促进 发 
Ж ,保持 稳定 ”的 工作 大 局 ,团结 拼搏 ,艰苦 奋斗 ,群策群力 ， 
克服 重重 困难 ,使 一 个 建 厂 五 十 多 年 的 老牌 国有 企业 ,重新 
焕发 了 青春 ,探索 出 了 一 条 在 新 形势 下 国有 企业 如 何 发 展 
的 新 思路 ,各 项 工作 迈 上 了 一 个 新 台阶 ,主要 经 济 指标 列 全 
E FF] FT NY Bi FF o 

一 、 把 市 场 营销 作为 企业 一 切 经 营 活 动 的 龙头 

在 继 前 几 年 对 企业 成 功 改制 后 ,该 企业 适时 抓 了 "市 场 
部 .营销 网 络 .营销 队伍 "三 大 工程 建设 ,彻底 据 弃 传统 的 经 
营 观念 ,时 刻 把 握 国 际 国内 市 场 的 脉 博 ,把 本 企业 放 在 全 国 
其 至 全 球 的 范围 内 进行 定位 思考 。 

1. 坚持 走出 去 ,请 进来 .积极 寻求 商机 。 先 后 派 员 去 美 
国 .日 本 .新 加 坡 . 阿 联 商 等 国 访 问 老 客户 ,开拓 新 市 场 。 

2. 组 团 参加 了 阿 联 萌 国际 机 电 产 品 博 览 会 .上 海 化 工 
机 械 国 际 博览 会 .广交会 和 青 交 会 ,展示 了 企业 形象 ,结识 
了 众多 朋友 。 

3. 每 年 组 织 一 次 用 户 座谈 会 ,邀请 客户 参观 工厂 ,交流 
感情 。 全 年 共 接 待 国外 客户 四 十 余 批 ,国内 中 型 以 上 的 客 


户 百 余 批 次 。 

4. 初步 建筑 起 北 至 哈尔滨 ,西北 至 新 疆 , 南 至 广州 的 驻 
全 国 20 个 省 会 城市 的 经 销 网 络 ,扩大 了 企业 知名 度 ,提高 了 
市 场 占 有 率 。 

由 于 措施 得 力 ,以 诚 符 客 ,赢得 了 顾客 的 信任 ,企业 在 
国际 .国内 市 场 占有 了 了 一席之地。 该 厂 产 品 还 远 销 世界 三 
十 多 个 国家 和 地 区 ,“ 益 " 字 品 牌 ,已 成 为 同行 业 最 有 价值 的 
品牌 之 一 。 

二 、 强 化 产品 质量 ,树立 "两 个 意识 ” 

近年 来 ,该 三 通过 采取 众多 措施 ,使 产品 质量 得 到 了 稳 
步 提 高 。 为 了 要 做 到 就 做 最 好 的 产品 ,他 们 提出 了 销售 的 
不 是 产品 ,而 是 商品 甚至 精品 的 商品 意识 和 精品 意识 ,在 全 
厂 上 下 树立 起 了 一 种 新 型 的 生产 营销 观念 。 

为 此 ,该 厂 首 先 确保 了 质量 管理 体系 的 有 效 运 行 , 在 继 
1997 年 通过 DNV 质量 体系 认证 后 ,今年 又 顺利 通过 了 DNV 
换 证 后 的 第 一 次 年 审 和 管理 评审 。 其 次 ,为 了 提高 铸件 理 
化 性 能 ,增加 了 铸件 试 棒 试 验 批 次 ,普通 狼 铁 每 炉 次 进行 化 
学 成 分 检验 ,球墨 铸铁 每 包 进 行 理化 检验 , 铸 钢 增加 了 化 学 
试 样 ,对 毛坯 检验 除 控 制 外 观 外 ,注重 关键 尺寸 的 抽检 。 第 
三 ,对 产品 加 工 过 程 中 的 检验 ,在 确保 各 种 有 效 扩 十 的 抽 
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Bo 第 三 ,对 产品 加 工 过 程 中 的 检验 ,在 确保 各 种 有 效 尺 十 
检验 的 基础 上 ,对 加 工 中 出 现 的 飞 起、 毛刺 、 焊 潭 、 磋 、 磁 划 
伤 等 缺陷 进行 逐 台 强 检 。 

产品 成 品 性 能 的 试验 是 质量 控制 的 工作 重点 和 重要 环 
节 ,该 厂 通 过 推行 挂牌 编号 ,对 检验 人 员 和 所 检 产 品 进行 可 
追溯 性 管理 ,责任 到 人 ,严格 奖惩 ,全 年 没 出 现 过 一 次 奈 量 
事故 。 在 国家 技术 监督 局 和 地 方 技 术 监 督 局 组 织 的 产品 质 
量 抽查 中 合格 率 均 达 100%。 过 硬 的 产品 赢得 了 广大 顾客 
的 信赖 ,有些 大 型 的 化 工 .电力 企业 三 文件 内 明确 规定 , 必 
须 使 用 该 厂 产 品 。 

三 .坚持 科技 兴 厂 ,调整 产品 结构 ,推动 技术 进步 

随 着 市 场 的 不 断 变化 ,适时 调整 产品 结构 ,积极 推行 新 
工艺 .新 材料 ,不断 进行 技术 改造 是 企业 持续 稳定 发 展 的 
关键 。 没 有 改革 就 不 可 能 有 新 的 发 展 。 

新 产品 开发 及 老 产品 的 嫁接 改造 ,该 厂 坚持 了 “高 .大 、 
精 、 稀 .外 ”发 展 思 路 取得 了 明显 的 效果 。 据 不 完全 统计 ,1 
年 来 ,新 开发 产品 及 老 产 品 改 型 设计 达 100 多 个 系列 300 多 
种 规格 。 如 果 据 美国 标准 改制 的 油田 专用 泥浆 闪 一 推 回 市 
场 就 得 到 众多 客户 的 青睐 ,纷纷 争 购 ,胜利 油田 更 是 承诺 根 
据 现 状 生产 多 少 采 购 多 少 。 

为 了 解决 炼 钢 工艺 难题 ,聘请 了 冶炼 专家 ,并 把 一 些 高 
级 本 程 师 配 备 到 车 间 一 线 ,加速 了 新 材料 .新 工艺 的 攻关 进 
E , 度 制 成 功 了 铸 态 铁 素 体 球墨 铸铁 ,完全 达到 ASTM 标准 ， 
使 铸造 的 产品 成 功 地 打 人 国际 市 场 。 双 高 孕育 铸 试 试验 的 
成 功 , 从 根本 上 解决 了 大 口径 铁 阅 密封 性 不 稳定 的 难题 。 
铬 钼 合金 钢 的 试验 成 功 使 该 三 打破 了 单一 钢 种 的 历史 ,为 
增加 高 附加 值 产 品 生产 葛 定 了 基础 。 

近 几 年 成 功 改造 了 铸造 流水 线 和 油漆 喷涂 线 , 并 达到 
国内 同行 业 一 流水 平 。 在 这 个 基础 上 ,今年 又 投资 近 百 万 
元 完成 了 试 压 .装配 工段 的 技术 改造 ,使 之 再 次 处 于 全 国 问 
行业 的 领先 水 平 。 

为 提高 产品 设计 效率 和 设计 质量 ,该 厂 又 投资 购置 了 
部 分 设计 所 需 设 备 ,使 CAD 系统 已 形成 拥有 服务 器 1 RB MM 
机 12 ê .绘图 仪 1 台 的 规模 ,并 配备 三 维 阀门 设计 软件 , 联 


成 内 部 区 域 网 ,加强 了 设计 文件 的 安全 保密 措施 。 目 前 ,该 
厂 产品 设计 100 和 % 应 用 微机 ,工艺 .工装 微机 应 用 率 达 90% 
以 上 ,基本 实现 了 “ 甩 图 板 工程 ” ,使 产品 设计 水 平 上 了 一 个 
新 台阶 。 

四 、 以 同 们 改革 为 契机 ,全 面 强 化 企业 管理 

一 年 来 ,该 厂 通 过 对 车 间 ( 部 门 ) 和 物资 管理 的 一 系列 
改革 ,努力 挖潜 增 效 , 使 企业 利益 和 个 人 利益 直接 挂 钧 , 管 
理 有 了 内 在 动力 ,工作 由 被 动 变 为 主动 ,取得 了 明显 效果 。 

1. 广内 实行 “广内 厂 "“ 一 三 多 制 " 在 广内 生产 区 划 出 
一 个 近 千 平方 米 的 最 新 车 间 ,该 厂 投 入 部 分 设备 ,并 引进 技 
术 资金. 人才, 并 成 立 了 特种 阀 分 厂 ,专门 研制 生产 特种 图 
门 。 工 厂 根据 各 车 间 不 同情 况 ,不 同 特点 ,采取 了 不 同形 式 
的 承包 制 . 买 断 制 经济 责任 制 等 ,最 大 限度 地 调动 各 车 间 
积极 性 。 如 精 铸 车 间 换 了 几 任 主任 都 没有 大 起 色 , 且 己 生 
产 的 毛坯 不 能 用 ,还 要 到 南方 去 采购 ,针对 这 个 现状 ,工厂 
打破 传统 观念 , 拿 出 优惠 政策 .让 3 个 外 厂 人 天 断 承 包 后 , 产 
品质 量 有 了 很 大 提高 ,产量 也 随 之 有 了 大 幅度 增长 。 

2. 加 强 采 购物 资 的 质量 和 价格 管理 。 工 厂 成 立 了 价格 
委员 会 ,统一 对 采购 物资 和 产 成 品 购销 价值 进行 宏观 调控 。 
对 所 采购 物资 ,在 保证 质量 的 前 担 下 ,一般 物 资 实行 比价 采 
购 ,大 宗 物 资 实行 招标 采购 ,有 效 地 降低 了 采购 成 本 。 

3. 以 前 工厂 除了 设 中 心 物资 仓库 外 ,各 车 间 还 上 自行 设 
立 仓 库 ,俗称 二 级 库 。 这 样 既 不 便 了 管理 又 不 能 使 物资 在 
全 厂 内 物 尽 其 用 。 工 厂 通 过 对 车 间 仓 库 的 清理 ,使 标准 件 
等 物资 从 限额 制定 .采购 到 发 放 , 统 一 由 工厂 供应 部 门 管理 
并 直接 服务 到 车 间 班 组 。 减 少 了 环节 ,克服 了 物流 不 畅 的 
弊端 ,盘活 了 资产 ,使 资金 发 挥 了 最 大 效能 。 

4. 继 前 几 年 工厂 已 成 功 地 对 厂 办 学 校 ,办 和 车队 测 离 
后 ,首先 对 企业 医疗 制度 进行 了 全 面 改革 ,继而 又 对 职工 食 
堂 和 托儿所 进行 了 承包 经 营 ,这 些 改革 的 出 台 , 不 仅 压缩 了 了 
大 量 非 生产 用 资金 ,而 且 服 务 质量 有 了 明显 的 提 疯 。 荆 广 
劳动 服务 公司 实行 全 员 承 包 后 ,不断 扩大 服务 项 目 , 仪 承揽 
制作 出 口 包装 箱 业 务 就 达 80 万 元 ,同时 ,还 可 为 企业 节约 资 
Z 40 万 元 。 





开创 工程 成 套 新 局 面 
一 一 中 国 空 分 设备 公司 


中 国 空 分 设备 公司 就 坐落 在 杭州 这 充满 生机 的 土地 
上 ,公司 不 断 的 发 展 .壮大 ,逐步 确立 了 以 市 场 为 先导 ,以 技 
术 为 支柱 ,以 为 国内 外 用 户 竟 诚 服务 为 宗 导 的 方针 。 该 公 
司 还 是 国内 惟一 的 空 分 设备 成 套 专业 公司 。 
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该 公司 具有 一 、 二 .三 类 压力 容器 设计 资格 ,是 国家 批 
准 的 甲 级 机 电 设 备 成 套 单 位 ,获得 国家 经 贸 委 颁发 的 技术 
改造 项 目 招标 乙 级 (预备 ) 资 格 , 并 取得 国家 经 贸 委 批准 的 
对 外 经 济 合 作 权 ,通过 了 1S09001 的 资格 认证 。 该 公司 还 是 


а С, БА EKERN E. 

一 、 先 进 的 技术 是 工程 成 套 的 支柱 

该 公司 自 成 立 以 来 ,一 直 将 技术 作为 公司 生存 .发展 的 
基础 ,将 先进 的 技术 作为 工程 成 套 的 支柱 。 在 公司 职工 中 ， 
80% 以 上 是 工程 技术 人 员 , 均 具有 高 中、 初等 技术 或 管理 职 
称 ,受过 良好 的 教育 .培训 。 具 有 较 丰 富 的 实践 经 验 。 该 公 
司 设 有 技术 发 展 部 门 ,拥有 和 开发 了 HYSYS 软件 及 CAD 设 
计 系 统 。 致 力 于 跟踪 .研究 ,掌握 国内 外 的 先进 工艺 流程 及 
总 体 设计 技术 ,经 过 多 年 的 努力 ,该 公司 已 掌握 和 开发 了 以 
填料 塔 和 全 精 馏 制 毛 为 代表 的 最 新 空 分 流程 ,并 已 在 大 型 
空 分 设备 中 应 用 , 均 获得 成 功 。 使 其 工艺 流程 和 总 体 设 计 
列 人 空 分 行业 的 领先 行列 中 。 该 公司 还 设 有 自动 化 工程 部 
和 DCS 组 态 试验 室 , 集 中 了 一 批 从 事 自动 化 控制 的 技术 精 
英 ,开展 DCS 控制 系统 的 设计 、 组 态 .现场 安装 调试 ,直至 完 
成 整个 空 分 设备 的 智能 控制 和 变 负 荷 生 产 。 该 公司 还 根据 
工程 成 套 的 需要 ,开发 了 大 型 低温 贮 运 设备 ,产品 的 技术 水 
平和 规模 处 于 全 国 领 先 地 位 。 

该 公司 依 罪 自己 的 先进 技术 ,确保 工程 成 套 项 目的 先 
进 性 可靠 性 ,取得 了 用 户 的 信赖 ,每 当 设 备 容量 提高 一 个 
等 级 或 技术 更 新 换代 之 际 ,许多 用 户 通 过 该 公司 进行 项 目 
的 评估 ,方案 论证 .工程 咨询 .设备 成 套 和 工程 承包 ,其 中 第 
一 套 1 万 .1.5 万 .2 万 元 等 级 空 分 装置 或 是 第 一 套 分 子 筛 流 
程 .填料 塔 流程 的 产品 , 均 由 该 公司 承包 来 完成 的 。 该 公司 
可 以 称 得 上 是 “开发 成 套 新 产品 的 先锋 ”。 

二 .优良 的 服务 是 搞 好 工程 成 套 的 保证 

该 公司 可 以 客观 .公正 地 从 国内 外 厂商 中 择优 选 配 成 
套 设备 ,也 使 该 公司 的 服务 内 容 更 加 深入 和 广泛 。 在 用 户 
项 目 评 估 进 行 可 行 性 分 析 时 ,该 公司 以 自身 拥有 的 专业 技 
术 和 掌握 的 国内 外 信息 为 用 户 进行 技术 咨询 服务 ,为 用 户 
提供 技术 先进 .配套 合理 .质量 可 靠 .价格 优惠 .安全 低 耗 的 
成 套 技 术 方 案 。 该 公司 还 可 以 为 用 户 提供 招标 代理 、 设 计 
审查 .设备 监理 .技术 服务 等 工作 。 该 公司 还 为 用 户 提 供 技 
术 支 持 .设计 交底 , 派 员 到 工 广 进行 设备 监制 ,及 时 解决 设 
备 生 产 中 的 问题 。 在 成 套 设 备 到 达 用 户 现场 时 , 派 员 到 达 
现场 同 用 户 一 起 进行 清点 .安装 .调试 的 服务 ,并 协调 各 生 
产 厂 .安装 单位 之 间 的 关系 ,及 时 解决 现场 出 现 的 问题 , 确 


保 成 套 设 备 保质 . 保 量 .按期 完工 。 在 设备 运转 一 段 时 间 
后 ,该 公司 要 进行 用 户 访问 和 售后 服务 ,并 提出 “售后 服务 
不 仅 是 经 营 成 套 的 终点 ,同时 也 是 经 营 工作 的 起 点 "的 理 
念 ,提高 售后 服务 质量 . 想 用 户 所 想 , 急 用户 所 急 ,解决 设备 
中 的 问题 ,提供 备 配件 的 供应 ,得 到 用 户 的 好 评 。 包 钢 氧 气 
三 称赞 该 公司 为 “ 集 天 下 之 长 为 一 体 , 汇 百 家 之 优 于 一 身 ”。 
迄今 为 止 公司 已 为 治 金 石油、 化工 有色 金 属 .电子 . 轻 纺 、 
建材 和 城市 煤气 化 等 国家 重点 工程 提供 大 中 型 以 上 空 分 成 
套 设 备 80 多 套 , 为 国家 作 了 贡献 。 

三 发 挥 工程 成 套 优 势 .开发 新 的 领域 

该 公司 根据 自身 的 特点 及 市 场 的 发 展 需求 ,在 坚持 一 
了 业 为 主 的 前 题 下 ,开发 新 的 领域 使 其 业务 不 断 地 发 展 、 壮 
大 。 言 先 开 拓 进 出 口 贸易 ,改变 了 过 去 依赖 进出 口 公司 转 
为 自 营 出 口 。 进 口 业务 从 为 空 分 配套 的 大 型 压缩 机 、 液 体 
录 ,控制 设备 等 范围 扩展 到 其 他 冶金 化 工 所 需 设备 。 出 口 
业务 从 空 分 设备 扩展 到 双氧水 设备 .油漆 油墨 设备 等 ,使 其 
进出 口 业 务 逐 年 增长 ,成 为 一 个 新 的 经 济 增长 点 。 该 公司 
还 开拓 了 大 型 液化 天 然 气 贮 存 系统 .油田 气 分 离 装置 .环保 
设备 等 ,在 绍兴 污水 处 理 厂 日 处 理 量 30 万 1 污水 处 理 设备 
中 一 举 中 标 , 为 该 公司 污水 处 理 成 套 项 目 上 打下 良好 基础 。 
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工程 设计 工作 ,同时 不 断 开 发 无 热 再 生 分 子 得 高 压 干 燥 器 
和 琶 洗 净化 等 新 技术 ,使 游 解 乙 炬 设 备 技术 在 国内 一 直 处 
于 领先 地 位 ,到 目前 已 供 溶解 乙 鼎 设备 一 百 多 台 套 。 该 公 
司 还 建立 了 特种 气体 公司 ,生产 配制 .销售 焊接 用 “多 元 混 
合 气 ” ,医院 用 “血气 分 析 气 “无 痛 分 娩 气 ”“ 上 大 氮 菌 气 " 等 
特种 气体 ,同时 还 开发 真空 分 层 绝热 输液 管 以 及 中 压 汽 化 
器 ,快速 低温 散 放 器 等 新 产品 。 

面 对 中 国 加 入 WTO 的 局 面 ,挑战 与 机 遇 同 在 ,该 公司 全 
体 干部 积 职 工 充满 必 胜 的 信念 ,要 抓 住 这 一 机 遇 , 加 快 公 司 
发 展 。 要 进一步 加 强 和 加 快 发 展 进 出 口 贸易 ,积极 开拓 出 
口 成 套 设 备 .做 好 进口 代理 和 一 般 贸 易 ,将 公司 置 于 全 球 经 
济 之 中 来 发 展 。 同 时 要 加 强 同 国外 著名 公司 的 合作 ,使 该 
公司 在 设计 .成套 3 万 ml/h 以 上 等 级 的 大 型 空 分 设备 中 发 
挥 作用 ,加快 国产 化 进程 。 为 提供 国民 经 济 发 展 所 需 的 各 
种 大 型 空 分 设备 作出 贡献 1 


依托 技术 市场、 管理 ,演绎 "天 泵 "发 展 传奇 
一 一 天 津 泵 业 机 械 集团 


在 美丽 的 海河 之 滨 , 坐 落 着 一 家 以 生产 螺杆 有 汞 .船用 离 
心 录 而 闻名 全 国 的 企业 一 一 天 津 录 业 机 械 集团 。 

集团 的 核心 企业 ,天津 汞 业 机 械 集 团 有 限 公 司 ( 原 天 津 
TWFA ERAH 50 年 泵 制造 经 验 的 国家 重点 骨干 大 
型 企业 ,是 我 国 第 一 台 螺 杆 录 和 船用 离心 菏 的 诞 生地 ,也 是 
国内 规模 最 大 ,品种 最 全 ,技术 力量 最 雄厚 ,质量 检测 手段 
最 可 靠 ,加 工 手 段 最 先进 的 螺杆 人 菏 和 船用 离心 泵 专业 生产 
厂家 ,1994 年 在 全 国 条 行业 率先 通过 ISO9001 国际 质量 体系 





认证 。 多 年 来 ,该 企业 主要 经 济 指标 始终 保持 着 两 位 数 的 
增长 速度 ,企业 综合 实力 始终 位 于 行业 前 列 。2001 年 完成 
工业 总 产值 1.69 亿 元 ,实现 销售 收入 1.48 亿 元 ,同比 分 别 
增长 24% 12%. 

该 企业 是 如 何 能 够 在 激烈 的 市 场 竞 争 中 规避 风险 、 求 
得 发 展 ,始终 立 于 不 败 之 地 的 呢 ? 董事 长 兼 党 委 书 记 徐 庆 
有 说 :把 握 好 三 个 环节 ,是 天 津 录 业 机 械 集 团 有 限 公司 稳步 
发 展 的 关键 所 在 。 
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一 、 狠 抓 科 技 创新 ,加 速 产品 结构 调整 
企业 要 想 常 胜 ,产品 必须 常 新 ,这 是 天 和 人 在 企业 改革 
发 展 中 的 深切 体会 ,为 实现 这 个 旧 标 ,他 们 确定 了 生产 一 
代 .开发 一 代 .储备 一 代 " 的 产品 开发 思路 ,把 科技 进步 作为 
提高 公司 整体 素质 ,增强 企业 核心 竞争 力 的 决定 性 因素 , 根 
据 千变万化 的 市 场 需求 ,不 断 调 整 产 品 结构 ,做 到 年 年 有 技 
ak ,年 年 出 新 品 。 自 “ 八 五 "以 来 ,他们 先后 投入 1.18 亿 元 进 
行 技术 改造 ,他 们 首先 引进 相关 产品 的 设计 制造 技术 ,实现 
六 产品 的 升级 换代 ,， 目 前 ， 该 公司 主导 产品 单 、 双 、 三 螺杆 
东 . 船 ( 陆 ) 用 离心 条 .齿轮 和 和 螺杆 压缩 机 均 引 进 德国 、 日 
本 先进 技术 制造 ,达到 国际 先进 水 平 。 同时 他 们 还 坚持 瞄 
准 市 场 的 空白 点 ,成功 地 开发 出 一 批 科 技 含 量 高 ,市 场 潜 力 
大 的 新 产品 ,新 产品 产值 始终 占 同 期 工业 总 产值 的 40% 以 
上 ,其 中 SN 型 一 螺杆 和 MW 型 汽 液 混 输 双 螺 杆 条 ES 发 展 
的 C 型 船用 离心 汞 .W 型 双 螺 杆 系 等 产品 获 国 家 级 重点 新 
о, 男 一 方面 为 扩大 生产 规模 ,确保 产品 质量 ,他 们 
述 引 进 了 英国 豪 尔 罗 依 德 公 司 高 精度 螺杆 加 工 和 检测 设 
备 . 疯 地 利 林 辛 格 公司 高 精度 加 工 数控 铣床 ,意大利 麦 MA 
司 光 学 投影 仪 ,德国 马赫 公司 加 工 中 心 ,以 及 代表 世界 先进 
加 民 技 术 的 德国 友 林 贝 格 公 司 制造 的 螺杆 磨床 和 螺杆 俭 测 
仪 等 世界 一 流 先进 设备 15 台 ( 套 ), 大 精 稀 设 备 24 f, ER 
杆 加 工 能 力 和 技术 工艺 水 平 迅速 赶 上 国际 水 平 。2001 年 ， 
又 完成 了 “高 效 螺杆 友 系 列 产 品 中 试 基地 "项 目 建 设 , 使 企 
业 成 为 融 科 研 ,设计 和 生产 为 -一体 的 综合 性 企业 。 目 前 “ 环 
保 节 能 螺杆 泵 及 特殊 条 国产 化 " 技 改 项 目下 在 抓紧 进行 。 
通过 技术 改造 ,进一步 完善 了 企业 加 工 条 件 , 提 升 企 业 技术 
产 吕 水平, 增强 企业 核心 竞争 力 , 形 成 经 济 发 展 新 的 优势 。 
二 ,调整 营销 策略 ,提升 营销 水 平 ,为 企业 发 展 提供 市 
场 支 撑 
营销 是 企业 万 得 市 场 的 保证 。 企 业 实 现 发 展 最 基本 的 
前 题 是 要 解决 市 场 问 题 ,市 场 是 企业 的 生命 ,没有 市 场 企业 
就 无 法 生存 。 随 普 改 革 进 程 的 加 快 以 及 市 场 经 济 的 进 -- 步 
深入 ,企业 间 的 竞争 日 益 激 烈 , 已 呈 和 白热化 的 状态 。 面 对 严 
峻 的 市 场 形势 ,公司 领导 班子 通过 多 渠道 全 方位 建立 信息 
网 络 ,充分 了 解 市 场 ,坚持 根据 市 场 实 际 情况 ,不 断 调 整 企 
业 营 销 策略 ,始终 把 开发 市 场 作 为 第 一 位 的 工作 ,把 满足 市 
Жн ЖЕЙ: Б ЕЗУ 一切 工 作 的 出 发 点 和 落脚 点 ,在 研究 市 场 、 
抢占 市 场 .积极 主动 适应 市 场 上 下 功夫 。 根据 市 场 动态 及 
上 产品 技术 发 展 趋势 ,加 速 新 产品 开发 引导 用 户 使 用 产品 
档次 高 .科技 含量 高 的 新 产品 ,不 断 培育 新 兴 市 场 , 提 高 了 
市 场 占 有 率 。 在 其 体 运 作 中 他 们 始终 坚持 ; 

一 是 靠 新 产品 抢占 市 场 。 他 们 制定 了 “研制 一 个 产品 ， 
带动 一 个 系列 ,抢占 一 块 市 场 , 增 加 一 块 效益 "的 新 品 开 发 策 
略 。 为 使 新 品 开 发 贴近 市 场 , 他 们 经 常 召开 销售 和 技术 两 个 
系统 的 联席 会 ,下 相交 流 市 场 需求 信息 ,使 产品 逢 发 有 的 放 

，2001 年 完成 开发 新 产品 39 项 ,新 产品 产值 7 212 万 元 。 
ал лаи ЕШЮ AGA TETI. 

二 是 开发 重点 行业 抢占 市 场 。 在 市 场 开 发 中 ,他 们 始终 坚 
持 下 大 力量 开发 重点 行业 市 场 , 广 重 把 集团 产品 服务 领域 向 石 
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油 .军工 .船舶 等 优势 行业 靠拢 ,以 达到 借助 优势 行业 发 展 带动 
我 们 自身 发 展 的 日 的 。 他 们 紧 紧 抓 住 国家 开发 西部 的 良好 商 
机 ,大 力 开发 西部 市 场 ,把 新 疆 油 用 作为 开发 西部 市 场 的 突破 
口 。 过 去 他 们 在 该 地 区 市 场 份 额 很 小 ,每 年 订货 额 在 200 万 元 
左右 。 为 加 强 该 地 区 的 销售 力量 ,他 们 派 了 3 名 精干 的 技术 人 
员 到 新 疆 销售 处 ,与 当地 人 员 结 合 起 来 ,共同 开发 市 场 。 企 业 
主要 领导 也 多 次 带 队 到 新 疆 , 召 开 产 品 应 用 介绍 会 ,在 问 广 大 
用 户 宣传 产品 ,树立 企业 形象 的 同时 ,还 了 解 到 大 量 的 市 场 信 

。 根 据 这 些 信息 ,他 们 及 时 开发 出 EPBH 型 单 螺杆 潜 油 泵 、 
MW 型 油气 f 混 输 双 螺杆 和 泵 SMX 型 稀 油 泵 等 一 批 用 户 急 需 的 产 
品 。 考 虑 到 地 域 的 关系 ,为 保证 设备 维修 及 时 ,新 疆 经 销 处 的 
服务 人 员 承 担 起 对 设备 的 维护 任务 。 优 质 的 产品 加 上 和 良好 的 
售后 服务 ,使 用 户 感到 非常 满意 。 目 前 他 们 的 产品 已 经 在 新 弓 
市 场 有 了 很 高 的 知名 度 ,销售 形势 也 很 好 ,2001 年 新 疆 市 场 订 
货 额 已 经 突破 了 1 000 万 元 。 由 于 他 们 在 实际 工作 中 始终 坚持 
以 市 场 为 中 心 , 以 市 场 营销 为 龙头 ,使 企业 的 党 销 工 作 取 得 了 
很 大 的 成 绩 , 为 企业 发 展 提供 了 强 有 力 的 市 场 文 返 。 

三 是 开发 成 套 设备 和 拓展 配套 市 场 抢 占 市 场 。 他 们 先 
分 发 挥 公司 产品 品种 全 质量 好 的 优势 ,逐步 改变 过 去 只 提 
供 单一 的 产品 的 销售 模式 ,把 产品 销售 的 重 | 
摘 好 合作 销售 .承揽 交 钥 匙 工程 上 ,不 断 拓宽 配套 领域 
高 配套 层次 。 O 
进行 了 全 舰 ( 船 ) 配 套 , 不 仅 提高 了 我 们 的 配套 水 平 ,也 为 企 
业 增 加 了 效益 。 

四 是 靠 优 质 服 务 抢占 市 场 。 根 据 目 前 用 户 要 货 急 .要 
求 高 的 供求 特点 ,他们 牢固 树立 "用 户 永 远 是 对 的 "经营 理 
念 ,不 断 建立 健全 为 用 户 服务 机 制 ,通过 推动 以 “全 天 候 服 
务 ”“ 全 方位 服务 ”“ 全 过 程 服务 "为 主要 内 容 的 “三 全 服 
务 ， 坚 持 售 前 做 好 选 型 指导 , 售 中 抓 好 调试 服务 ,售后 抓 好 
定期 访问 ,良好 的 服务 不 仅 使 用 户 增加 了 对 公司 的 信赖 ,也 
与 公司 建立 了 长 期 的 合作 关系 ， 

由 于 我 们 在 实际 工作 中 始终 坚持 以 市 场 为 中 心 , 以 市 
场 营销 为 龙头 ,使 企业 的 营销 工作 取得 了 很 大 的 成 绩 , 为 企 
业 发 展 提供 了 强 有 力 的 市 场 文 撑 。 

三 、 加 强 企 业内 部 管理 ,提高 企业 整体 素质 

徐 庆 有 董事 长 经 常 说 :“ 管 理 出 效益 ,科学 管理 能 够 有 
效 调 动 生产 力 "。 为 此 ,他 在 公司 内 构筑 二 大 管理 模式 ， 

是 实施 目标 管理 。 将 各 项 管理 目标 进行 细 化 ,并 层 居 分 解 
到 车 闻 .科室 和 个 人 ,做 到 人 人 有 事 管 , 事 事 有 人 管 ， 问 时 
从 工作 .学 习 和 生活 方面 营造 严 . 紧 . 细 . 实 的 管理 贷 围 。 

是 在 公司 内 推行 模范 岗 。 各 车 间 班 组 推荐 和 选拔 质量 意识 
强 ,操作 技能 精 ,效果 和 业绩 突出 者 做 为 模范 岗 , 通 过 他 们 
的 示范 作用 促进 和 带动 车 间 班 组 .1. 作 上 上 水平。 三 是 围绕 降 
低 成 本 做 文章 ,把 成 本 领先 做 为 企业 参与 市 场 范 争 的 基本 
策略 。 逐 步 改 变 以 单纯 依靠 生产 过 程 的 成 本 管理 为 主 , 拓 
展 到 产品 设计 技术 开发 .生产 制造 市场 营销 .用户 服 务 的 
全 过 程 成 本 管理 , 如 实行 采购 招标 制 . 销 售 承 包 制 .质量 赔 
偿 制 等 ,做 到 货币 成 本 要 有 制度 规定 .生产 成 本 有 定额 控 
制 .管理 成 本 有 民主 监督 。 


х Же 


科技 .市场 .管理 三 大 体系 构筑 了 天 津 泰 业 机 械 集团 发 
展 基 石 。 展 望 未 来 ,公司 将 进一步 整合 现 有 资源 ,充分 利用 





企业 综合 优势 ,继续 以 创新 为 动力 ,以 发 展 企 业 特 色 为 中 
心 ,在 激烈 的 市 场 竞争 中 不 断 发 展 壮 大 。 


适应 市 场 转 观 念 ,开拓 市 场 求 发 展 
一 一 天 津 减速 机 总 厂 


天 津 减速 机 总 厂 是 中 国 机械 工 业 部 大 型 重点 骨 于 企 
业 , 中 国 500 家 最 大 机 械 工 业 企业 之 一 ,中 国 减 变速 机 行业 
协会 理事 长 单位 ,中 国 最 大 减速 机 生产 基地 。 产 品 通过 挪 
威 (DNV) 船 级 社 1509001 质量 体系 认证 。 获 英国 工 贸 部 金 
钩 证 书 。 企 业 现 有 职工 2 600 多 人 , 占 地 面积 120 000nme , 建 
筑 面 积 60 000m” 。 

天 津 减 速 机 总 厂 自 20 世纪 60 年 代 研 制 出 国内 第 一 台 
摆 线 减速 机 并 投产 后 ,成 为 了 全 国 第 一 家 减速 机 的 专业 生 
产 厂 , 几 十 年 来 ,伴随 着 国家 宏观 经 济 政策 的 变化 ,企业 稳 
步 发 展 。 无 论 是 计划 经 济 年 代 , 还 是 市 场 经 济 的 今天 ,减速 
机 总 上 始终 走 在 行业 的 前 列 ,保持 着 持续 发 展 的 势 态 。 特 
别 是 在 90 年 代 以 后 ,市 场 经 济 在 我 国 的 出 现 ,给 国有 企业 带 
来 了 强大 的 冲击 ,各 种 所 有 制 形 式 的 企业 纷纷 建立 ,外 国 独 
资 .合资 企业 陆续 登陆 建 厂 ,使 市 场 出 现 了 竞争 。 面 对 新 的 
形势 ,企业 领导 提出 了 :适应 市 场 转变 观念 ,不 断 创新 寻求 
发 展 的 工作 思路 。 带 领 全 体 职工 ,经 受 市 场 的 考验 。 

一 、 转 变 观 念 ,适应 市 场 

市 场 经 济 对 于 企业 来 说 ,核心 问题 就 是 竞争 。 企 业 能 
否 在 竞争 中 发 展 壮大 ,关键 要 看 企业 自身 能 和 否 适 应 这 种 竞 
争 。 是 否 具 备 竞争 条 件 。 而 条 件 有 许多 方面 ,最 重要 的 一 
点 就 是 观念 。 观 念 不 适应 ,企业 就 无 法 在 激烈 的 市 场 竞 争 
中 生存 与 发 展 。 

近 几 年 来 ,市 场 经 济 的 发 展 ,使 我 们 这 个 老 的 国有 企业 
经 受 了 巨大 的 考验 。 面 对 前 有 强 敌 ,后 有 追 兵 。 我 们 在 挟 
击 中 生存 。 强 敌 是 指 改革 开放 后 ,国外 具有 世界 领先 水 平 
的 减速 机 生产 厂家 纷纷 登陆 中 国 。 如 德国 SEW 公司 ,日 本 
住友 重 机 减速 机 公司 等 。 他 们 依靠 强大 的 财力 ,先进 的 设 
f ,不 惜 血本 抢占 中 国 市 场 。 后 有 追 兵 是 指 集体 、 民 营 企 业 
利用 优惠 的 政策 ,也 在 快速 发 展 。 全 国 减 速 机 企业 由 十 几 
家 发 展 到 几 百 家 。 在 这 种 情况 下 ,企业 充分 认识 到 ,我 们 与 
快速 发 展 变 化 的 市 场 存在 着 种 种 不 适应 。 

一 是 观念 的 不 适应 ,缺乏 对 市 场 经 济 竞 争 的 激烈 性 和 
残酷 性 的 认识 ,缺乏 危机 感 。 企 业 虽 然 已 进入 了 市 场 , 但 思 
想 还 未 完全 进入 市 场 ,脑海 中 国有 的 计划 经 济 思 想 、 国 有 企 
业 的 优越 感 还 存在 。 针 对 这 种 情况 ,企业 领导 利用 各 种 会 
议 ,采取 各 种 形式 ,随时 将 市 场 竞 争 的 情况 ,行业 发 展 状 态 ， 
用 户 反 馈 的 信息 ,通报 全 体 员工 ,在 企业 中 树立 市 场 的 观 
念 ,竞争 的 观念 ,优胜劣汰 的 观念 。 

二 是 体制 的 不 适应 。 国 有 企业 原 有 的 体制 已 不 能 够 适 
应 飞速 发 展 的 市 场 需要 。 因 此 ,我 们 企业 从 2001 年 开始 着 
手 进 行 企业 的 改制 工作 ,目前 ,各 项 工作 准备 就 绪 。2002 年 
将 成 立 “ 天 津 减 速 机 股份 有 限 公 司 ”。 





三 是 运行 机 制 的 不 适应 。 企 业 原 有 的 运行 机 制 已 显露 
出 对 市 场 的 不 适应 。 包 括 机 构 的 设置 ,用 工 制 度 , 分 配制 度 
等 等 。 以 市 场 为 中 心 的 思想 ,使 我 们 调整 了 企业 机 构 设 置 ， 
使 之 更 加 适应 市 场 变化 的 需要 。 同 时 ,在 销售 部 门 实行 全 
额 风 险 承 包 , 技 术 人 员 从 以 往 办 公 室 里 搞 设 计 到 深入 用 户 
解难 题 ,一线 工人 实行 计件 工资 ,管理 岗位 实行 岗位 责任 工 
资 。 这 样 , 极 大 的 调动 了 员工 的 积极 性 ,在 企业 中 ,建立 了 
适应 市 场 的 快速 反应 机 制 。 用 户 急 需 的 产品 加 班 加 点 干 ， 
大 大 缩短 了 生产 周期 ,满足 了 用 户 的 需求 。 

我 们 深 深 的 体会 到 ,适应 市 场 说 起 来 容易 ,做 起 来 很 
难 , 尽 管 我 们 在 这 方面 做 了 一 些 工 作 , 但 还 存在 着 不 适应 的 
问题 ,今天 适应 了 ,明天 可 能 又 不 适应 了 。 因 为 市 场 在 变 
化 ,形势 在 发 展 ,我 们 只 有 以 不 断 的 努力 来 满足 市 场 变化 发 
展 的 需要 。 

二 、 搞 好 市 场 开发 ,寻求 新 的 发 展 

观念 的 转变 ,机制 的 变化 ,奠定 了 企业 发 展 的 基础 。 但 
是 市 场 竞 争 的 落脚 点 是 产品 ,企业 在 保持 优势 产品 的 同时 
要 不 断 开 发 新 产品 ,做 到 人 无 我 有 ,人 有 我 精 。 使 自己 的 产 
遍 长 期 在 市 场 兖 争 中 占领 制高点 。 我 们 从 三 个 方面 人手: 

1. 围绕 老 产品 ,在 做 “全 "的 基础 上 ,瞄准 国际 水 平 ,加 快 更 
新 换代 。 根 据 市 场 需求 ,对 具有 优势 的 氛 线 减速 机 产品 增加 规 
格 , 补 齐 系列 ,形成 了 从 0 一 一 12* 全 系列 的 摆 线 减速 机 。 另 
外 ,开发 出 具有 世界 先进 水 平 的 产品 ,实现 更 新 换代 ,满足 市 场 
的 需求 是 我 们 的 目标 。 从 1997 年 开始 ,我 们 研制 开发 了 X8000 
系列 摆 线 减速 机 ,该 系列 产品 不 仪 保持 了 原 有 产品 的 优点 ,其 
承载 能 力 比 国内 同类 产品 平均 提高 两 倍 左 右 , 已 达到 国际 上 
同类 产品 的 先进 水 平 。 投 入 市 场 后 ,受到 了 用 户 的 欢迎 , 即 降 
低 了 用 户 的 采购 成 本 ,又 满足 了 高 承载 能 力 的 需要 。 目 前 ， 
X8000 系列 产品 销售 收入 达 2 000 多 万 元 。 

2. 开发 其 他 减速 机 产品 ,拓宽 市 场 领 域 

企业 在 继续 发 展 优势 产品 的 基础 上 ,并 没有 停止 对 新 
产品 的 开发 。 在 相继 开发 了 无 级 变速 器 .齿轮 减速 机 .蜗轮 
减速 机 .电动 滚 简 几 大 类 产品 后 ,把 目光 投向 了 专用 减速 机 
的 开发 ,做 到 了 通用 产品 我 有 ,专用 产品 我 做 , 即 往 横向 扩 
展 , 又 向 纵深 挖 据 。 由 厂 领 导 亲 自 带 队 走访 全 国 各 地 设计 
БЕРТ .用户 , 了 解 市 场 信息 ,掌握 用 户 需 求 ,销售 人 员 与 技术 
人 员 一 起 调研 市 场 ,一 个 行业 一 个 行业 地 找 , 一 个 专业 一 个 
专业 地 跟 , 捕 提 市 场 的 信息 , 挖 所 新 产品 。 仪 2000 年 及 2001 
年 企业 共 开 发 20 种 新 产品 。 

3. 抓 大 不 放 小 , 非 标 产品 不 能 跑 

过 去 ,我 们 企业 主要 承揽 批量 订单 ,或 者 是 标准 规格 产 
ип , 随 着 市 场 需求 的 变化 ,一 些 用 户 经 常 手 持 非 标 产 品 找 到 
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过 去 企业 都 拒 之 门 外 。 而 现在 企业 提出 了 抓 大 不 放 小 的 策 
略 , 即 大 订单 要 签 , 小 订单 , 非 标 产 品 也 不 能 放 跑 。 利 用 我 
们 厂 设备 先进 ,技术 力量 雄厚 ,加 工 手 段 齐 全 的 优势 ,把 非 
标 产品 接 过 来 ,做 到 来 者 不 拭 ,改变 经 营 作 风 , 使 市 场 份额 
不 断 扩 大 。 为 了 满足 新 产品 开发 的 需要 ,企业 为 技术 部 门 
WAT 20 多 台新 型 计算 机 。 推 行 了 CAD 计算 机 辅助 设计 ， 


利用 计算 机 实现 优化 技术 参数 和 绘制 工作 图 ,使 设计 水 平 
大 大 提高 ,做 到 了 结构 新 颖 合理 ,理论 依据 可 靠 , 加 快 了 新 
产 癌 开发 的 速度 。 

总 之 ,企业 在 市 场 经 济 的 浪潮 中 ,不 断 地 前 进 着 。 人 尽管 
困难 重重 ,我 们 有 坚定 的 信心 ,通过 不 断 深化 企业 改革 , 调 
整 机 制 ,发 挥 自我 优势 ,在 全 体 员 工 的 共同 努力 下 ,天津 减 
速 机 总 厂 的 明天 会 更 加 美好 。 


立足 市 场 创 名 上牌。 优质 服务 树 信誉 
一 一 南京 绿洲 机 器 厂 


在 人 类 迈 向 新 世纪 的 发 展 进程 中 ,中 国正 式 以 发 展 中 
国家 地 位 加 入 世界 贸易 组 织 (WTO), 加 快 了 经 济 全 球 化 趋 
势 的 形成 。 同 时 ,国家 正在 实施 西部 大 开发 战略 ,为 “二 五 
计划 和 国民 经 济 可 持续 发 展 注 人 了 活力 。 在 这 一 新 的 亡 史 
发 展 机 遇 中 ,各 个 地 区 、 各 个 行业 、 各 个 部 门 都 面临 着 国际 
和 国内 二 大 市 场 . 二 种 资源 配置 的 挑战 。 作 为 一 个 企业 依 
靠 什 么 占领 市 场 .、 塑 造 良 好 的 形象 ;依靠 什么 创造 效益 、 促 
进 自身 的 发 展 , 这 是 当前 在 探索 建立 和 完善 社会 主义 市 场 
经 济 中 值得 思考 的 新 问题 。 . 

改革 开放 已 经 历 了 20 E FH Ж RR FE , FE r М BL RF 
站 在 寻找 适合 企业 优势 与 市 场 经 济 相 贯 联 的 发 展 思路 中 ， 
依托 名 牌 战略 参与 市 场 竞 争 和 提高 服务 水 平 树立 信誉 等 方 
面 取得 了 一 些 经 验 。 

一 .立足 市 场 ,拓展 名 牌 系列 产品 

党 的 十 一 届 三 中 全 会 确立 的 改革 开放 方针 使 工厂 摆脱 
了 长 期 计划 经 济 的 束缚 ,开始 到 人 向 市 场 经 济 发 展 的 转折 。 
在 80 年 代 初 期 由 于 船 市 行情 变化 和 船用 设备 技术 滞后 等 多 
种 因素 制约 ,使 工厂 的 生存 和 发 展 受 到 了 冲击 和 困扰 。 当 
时 , 工 儿 的 经 营 决 策 者 意识 到 :只 有 走 “ 军 民 结 合 , 平 战 结 
合 , 军 品 优先 ,以 民 养 军 ” 的 发 展 之 路 ,实施 “ 军 转 民 ”的 发 展 
战略 , 走 深 动 发 展 的 道路 才 蚌 真正 的 途径 。 事 实证 明 , 通 过 
从 “六 五 ”到 “ 九 五 ”四 个 五 年 计划 时 期 的 发 展 ,在 这 片 相同 
的 土地 上 充满 了 “绿洲 ”的 生机 和 和 活力。 到 2001 年 末 工 厂 的 
年 销售 总 额 已 帘 破 4 亿 元 ,各 项 经 济 指标 不 断 创新 ,已 被 国 
家 统计 局 列 入 “中 国 500 家 最 大 交通 运输 设备 制造 业 企业 第 
150 位 ?行列 。1998 年 通过 了 1509001 质量 体系 认证 和 СЈВ/ 
79001 军品 质量 体系 认证 ,2001 年 又 通过 了 ISO/FDIS9001: 
2000 标准 的 转换 和 第 六 次 军品 质量 管理 体系 复审 。 

到 底 靠 的 是 什么 ,使 工 上 三 会 有 今天 这 样 的 发 展 规模 呢 ? 
南京 绿洲 机 器 三 的 全 体 员 工 都 意识 到 : 靠 的 是 立足 市 场 拓 
展 名 牌 系列 产品 ,使 企业 在 市 场 竞争 中 保持 着 发 展 的 源泉 。 
贯彻 “以 船 为 本 ENAR .国内 为 主 、 积 极 出 口 " 是 发 挥 军 
工 技术 优势 , 扬 我 之 长 走 自 我 发 展 之 路 的 决 窗 。20 多 年 来 ， 
通过 引进 .吸收 国外 先进 技术 ,加快 国产 化 进程 和 生产 线 技 
术 改 造 取 得 了 进展 ,相继 开发 出 一 大 批 技 术 含 量 高 ,市场 容 
量 大 ,产品 质量 优 .经 济 效益 好 的 名 牌 系列 产品 。 

1. 以 引进 技术 的 名 牌 优势 占领 市 场 
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湖 着 我 国 船 船 出 口 .远洋 运输 .海洋 工程 等 领域 在 国家 
产业 政策 中 的 重新 崛起 ,南京 绿洲 机 器 三 坚 持 以 市 场 为 导 问 ， 
果 疡 地 作出 了 以 “引进 技术 的 名 牌 优势 占领 市 场 促进 自身 发 
展 "的 战略 决策 。 通 过 合作 生产 .许可 证 贸易 .分 包 制 造 和 合 
作 经 营 等 多 种 形式 ,先后 与 德国 .丹麦 英国、 挪威 .瑞典 等 欧 
洲 船 用 制造 设备 先进 的 国家 引进 了 船用 起 重 机 ( 克 令 吊 ) . 海 
水 淡化 装置 ,生活 污水 处 理 装置 . 污 物 焚烧 炉 . 锚 绞 系 泊 机 等 
6 大 类 船用 名 牌 产品 。 以 打 好 ”国际 品牌 "为 息 机 占领 广阔 的 
船用 市 场 ,增强 了 产品 的 竞争 能 力 。 近 20 年 来 ,工厂 从 进口 
零 部 件 组 装 , 抓 好 国内 技术 攻关 ,提高 国产 化 水 平 ,进而 返销 
出 口 ,形成 了 规模 发 展 的 格局 。 据 有 关 统 计 资 料 显示 ,截止 到 
2001 年 12 月 底 工 三 引进 产品 的 销售 总 量 达 100 多 种 机 型 .2 
600 余 台 ( 套 ) ло 多 亿 元 销售 产值 .产品 的 市 场 占 有 次 在 国内 
同类 产品 中 占 到 50% ~ 80% 。 不 仪 为 国家 节省 了 大 量 购买 
进口 设备 所 需 支出 的 用 汇 指标 ,而且 填 补 了 国内 空白 ,使 之 在 
激烈 的 市 场 竞 争 中 占据 领先 水 平 。 这 些 产 品 相继 被 美国 、 德 
[| .丹麦 .挪威 .伊朗 .日 本 等 30 多 个 国家 和 香港 .台湾 地 区 太 
国内 航运 演 的 100 多 家 的 船 东 、 近 200 多 种 船型 .400 余 艘 船 
舶 配套 。 先 后 得 到 CCS、LR、GL.DNV .ABS “BV .RINA .NK 等 国 
内 外 著名 船 级 社 和 IMO USCG EC., API 等 国际 组 织 认 可 ,在 国 
际 和 国内 船舶 市 场 赢得 了 良好 的 信誉 。 为 企业 借鉴 国外 先 
进 经 验 ,加 快 技术 进步 ,提高 管理 水 平 ,增强 整体 素质 ,迎接 
WTO 挑战 起 到 巨大 促进 ,使 我 国 船用 配套 产品 睹 入 了 批 界 发 
达 国 家 的 同类 水 平 。 

2. 依托 离心 机 械 技术 优势 创 名 牌 系列 产品 

离心 机 械 产 品 是 工厂 的 一 大 支柱 技术 优势 ,在 60 FR 
中 期 研制 出 首 台 为 船舶 配套 的 碟 式 分 离 机 投放 市 场 以 来 ， 
经 过 儿 代 绿洲 员工 30 多 年 的 辛勤 耕耘 ,成 功 地 实现 了 由 船 
船 市 场 问 陆 用 行业 .单机 供 货 向 成 套 系统 ,立足 国内 向 国际 
竞争 的 “三 个 转移 "战略 变化 。 到 2001 年 12 A KERA BE 
机 产品 市 场 辐射 面 已 遍及 全 国 各 地 并 延伸 到 欧美 .大 洋 洲 、 
东南 亚 和 港 台 地 人 区。 广泛 地 应 用 于 机 械 、 电 力 .石化 .制药 、 
轻 纺 ,食品 .油脂 .饮料 .省 粉 .乳胶 等 十 多 个 行业 ,市场 拥有 
量 已 有 约 70 种 机 型 17 000 台 ( 套 )。 其 中 :分 离 机 产品 的 外 
贸 出 日 已 达 1 000 多 台 ( 套 ), 创 汇 额 达 1 000 多 万 美元 。 为 
社会 创造 的 综合 经 济 效益 达 数 十 亿 元 。 与 此 同时 ,工厂 把 
以 提高 产品 质量 . 赶 超 国内 外 同行 业 先 进 水 平 为 突破 口 , 依 


托 “ 名 牌 ” 战 略 ,推进 分 离 机 产品 创 优 升级 上 档次 。 在 80 年 
代 曾 有 4 种 机 型 的 分 离 机 产品 分 别 被 评定 为 国家 银 质 奖 、 
中 国 船舶 工业 总 公司 优质 产品 和 江苏 省 优质 产品 。 进 人 90 
年 代 工 厂 加 快 引 进 国外 先进 技术 .工艺 和 装备 的 步伐 ,抓紧 
分 离 机 生产 线 二 期 技术 改造 ,使 分 离 机 产品 质量 和 市 场 开 
发 迈 向 新 的 层次 。1994 年 在 中 国名 牌 产 品 认 定 暨 明星 企业 
评选 活动 中 又 有 3 种 型 号 的 “绿洲 牌 ”" 碟 式 分 离 机 产品 被 授 
予 中 国名 牌 产品 。2000 年 被 南京 市 人 民政 府 授 陡 “ 绿 洲 牌 ” 
RRA 、 臣 式 离 心机 为 南京 名 牌 产品 。 既 创 出 了 品牌 ,又 赢得 
了 信誉 ,成 为 中 国 通 用 机 械 分 离 机 械 行业 中 碟 式 分 离 机 产 
品 市 场 拥有 量 最 大 的 企业 ,并 对 加 快 分 离 机 产品 的 更 新 换 
代 ,增强 参与 国际 经 贸 大 循环 产生 深远 影响 。 

二 ,提高 服务 水 平 ,树立 绿洲 信誉 

市 场 经 济 条 件 下 的 企业 竞争 归根 到 底 就 是 服务 的 竞 
争 。 没 有 全 面 .优质 \ 遍 效 的 服务 ,再 好 的 产品 也 会 失去 用 
户 和 市 场 。 南 京 绿 洲 机 器 三 的 经 营 决 策 者 在 全 体 员 工 中 注 
重 开展 全 员 经 营 意识 教育 。 为 了 适应 市 场 经 济 的 发 展 提 出 
不 但 要 走 优质 服务 之 路 ,而 更 重要 的 是 唤起 全 厂 上 下 强烈 
的 竞争 意识 .风险 意识 和 效益 意识 。 把 服务 水 平实 现 由 痊 
态 向 动态 转化 、 由 被 动向 主动 转化 ,由 低 效 向 高 效 转化 ,从 
而 达到 “ 质 ”" 的 飞跃 。 拥 有 和 名 上牌 产品 ,享有 优质 服务 是 工厂 
搞活 经 营 的 宗旨 。 工 三 在 进行 1509001 质量 体系 认证 中 , 按 
照 《 管 理 评 审 程 序 》 的 控制 要 求 ,明确 负 有 执行 职责 的 管理 
者 需 对 “与 顾客 沟通 ”中 获取 的 产品 实物 质量 、 服 务 质量 的 
信息 ,顾客 投诉 处 理 结果 及 改进 建议 提出 关于 对 市 场 产品 
使 用 状况 .顾客 测量 以 及 有 关 质 量 信 息 处 理 的 综合 分 析 。 
对 以 船用 起 重 机 、 锚 绞 系 泊 机 . 污 物 焚 烧 炉 、 生 活 污水 处 理 
装置 海水 淡化 装置 .离心 机 等 主要 类 别 产 品 实施 产品 质量 
综合 满意 程度 和 售后 服务 满意 程度 的 统计 信息 反馈 和 典型 
实例 剖析 。 并 通过 在 全 国 各 大 区 域 设 立地 区 经 理 部 ,实行 
售 前 . 售 中 .售后 的 “一 条 龙 " 配 套 服务 。 同 时 ,定期 组 织 由 
专业 维修 人 员 组 成 的 巡回 服务 小 分 队 ,针对 一 个 重点 行业 ， 


突出 一 个 重点 区 域 ,奔赴 各 地 为 用 户 进行 现场 技术 指导 ,组 
织 安 装 调 试 .消除 故障 和 维修 服务 ,使 用 户 在 心理 上 真正 感 
受到 使 用 “绿洲 牌 ” 产 品 的 安全 感 。 既 维护 了 用 户 的 切身 利 
益 , 又 树立 了 工厂 信誉 ,为 巩固 和 扩大 产品 的 市 场 占有 率 起 
到 了 促进 作用 。 在 拓展 产品 出 口 销售 渠道 的 同时 ,工厂 分 
别 在 马来西亚 .新 加 坡 泰国、 新西兰 .澳大利亚 和 韩国 相继 
设立 代理 机 构 , 融 商 贸 . 服 务 于 一 体 展 示 在 国际 经 贸 舞 台 ， 
为 发 挥 企业 优势 拓展 外 向 型 经 济 创 出 了 新 路 。 

三 、 新 形势 下 的 对 策 与 思路 

为 了 更 好 地 适应 我 国 加 入 世界 贸易 组 织 (WTO) 以 后 ， 
面 对 经 济 全 球 化 趋势 和 实施 西部 大 开发 战略 带 来 的 发 展 机 
Ж ,企业 要 在 市 场 苑 争 中 站 稳 脚 跟 ,谋求 发 展 , 关 键 是 要 在 
探索 自身 发 展 模式 中 提高 竞争 能 力 , 应 变 能 力 和 抗 风 险 能 
力 ,逐步 做 强 做 大 ,增强 企业 的 知名 度 。 为 之 拟 采 取 下 列 对 
策 和 思路 : 

(1) 积 极 利用 已 引进 技术 的 著名 品牌 和 自身 技术 优势 
造就 的 “绿洲 "品牌 对 用 户 的 影响 ,扩大 产品 自身 技术 含量 、 
向 高 附加 值 结构 层次 发 展 ,不 断 寻 求 新 的 经 济 增长 点 。 

(2) 通 过 深化 企业 改革 ,按照 适应 市 场 经 济 规律 的 运行 
机 制 ,探索 建立 现代 企业 制度 的 发 展 模式 。 使 产品 的 品牌 
和 服务 功能 更 好 地 应 对 市 场 挑战 ,增强 竞争 能 力 。 

(3) 加 快 “ 产 .学 、 研 "的 有 机 结合 ,在 努力 培育 自主 技术 
和 品牌 .充分 利用 国外 技术 和 品牌 的 同时 ,通过 消化 .吸收 
培育 国产 品牌 。 积 极 寻 求 合作 伙伴 ,开创 发 展 新 领域 。 

多 年 来 的 实践 使 我 们 深切 地 体会 到 ,以 国家 产业 政策 
为 导向 , 立 是 市 场 创 名 牌 ,优质 服务 树 信 誉 是 工厂 在 建立 社 
会 主义 市 场 经 济 中 ,谋取 发 展 .增强 后 劲 的 必由之路 。 

当前 ,该 厂 正 在 沿 着 国民 经 济 和 社会 发 展 “ 十 五 ”计划 
和 2015 年 远景 目标 纲要 指引 的 航 铅 奋进 。“ 绿 洲 ” 员 工 将 抓 
住 历史 赋予 的 发 展 机 遇 ,树立 敬业 爱 岗 多 奉献 的 精神 ,为 塑 
造 企 业 形 象 和 自身 发 展 作出 新 的 贡献 。 





坚持 技术 创新 ,实行 优质 服务 





哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公 司 是 集 科研 、 设 计 、 开 
发 .生产 .服务 于 一 体 的 高 新 技术 企业 。 公 司 具 有 省 建设 厅 
批准 工程 总 承包 资格 和 具有 和 承担 粮食 处 理 、 种 籽 加 工 、 大 型 
CE IR .面粉 . 业 灿 工 等 建设 项 目 设 计 的 乙 级 资质 的 设 
计 研 究 院 。2001 年 公司 通过 了 1909001 : 2000 国际 质量 管理 
体系 认证 。 

公司 成 立 以 来 ,坚持 技术 创新 ,实行 优质 服务 ,科学 管 
理 ,重视 无 形 资产 建设 ,积极 开拓 市 场 , 紧 紧 抓 住 市 场 营销 
的 关键 环节 ,不 断 优 化 生产 力 要 素 , 在 短 短 的 三 年 内 ,企业 
净 资产 增长 5.6 倍 。2001 年 职工 人 均 创 产值 10 万 元 ,人 均 
实现 利税 超过 1 万 元 。 

公司 下 设 有 “哈尔滨 东 宇 农业 工程 设计 研究 院 ”、 质 量 


哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公司 


管理 部 .工程 技术 部 、 电 控 技 术 部 ,生产 部 ,销售 部 ,电脑 分 
公司 和 综合 管理 部 。 在 市 场 苑 争 中 ,各 部 充分 发 挥 各 自 的 
优势 ,各 负 其 责 , 完 成 本 职工 作 , 同 时 又 相互 联系 .相互 配 
合 ,充分 显示 出 团结 .向 上 的 精神 风貌 ,使 公司 在 市 场 竟 争 
中 充满 了 活力 和 力量 。 

公司 下 设 有 从 事 机 械 加 工 .制造 的 专业 加 工厂 ,具有 稳 
定 的 加 工 队伍 和 安装 队伍 , 配 有 生产 制造 粮食 干燥 和 仓储 
设备 的 大 型 压力 机 .前 板 机 . 折 弯 机 、14 HE FL IL E H ah PE 
等 专业 生产 加 工 设备 。 

截止 到 2001 年 累计 为 甘肃 .江苏 .安徽 .浙江 .河北 、 辽 
TF 吉林 、 内 蒙 .北京 .山东 .黑龙江 等 省 市 粮 库 .农场 .饲料 
加 工厂 建成 投入 使 用 的 粮食 干燥 中 心 ,种子 加 工厂 及 大 型 
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仓储 项 目 共 190 余 处 。 

哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公司 的 主要 做 法 如 下 : 

1. 强化 企业 管理 ,优化 人 员 素 质 ,使 企业 充满 生机 活力 

加 强 企业 管理 ,优化 人 员 素 质 和 科学 的 决策 机 制 是 保 
持 东 字 公 司 持续 发 展 的 关键 要 素 。 东 衬 公 司 实行 股份 制 以 
来 ,不 断 解放 思想 ,转变 观念 ,千方百计 调动 全 体 员 工 的 积 
极 性 和 创造 性 。 在 重大 的 经 营 决 策 前 及 大 数额 的 资金 运作 
时 ,首先 召开 董事 会 会 议 ,吸取 全 体 董事 的 意见 ,董事 会 通 
过 的 情况 下 ,还 要 在 公司 中 公示 ,广泛 吸取 、 征 求全 体 股 东 
的 意见 ,在 多 数 股东 同意 的 情况 下 ,才能 实施 。 此 种 做 法 大 
大 地 减少 了 企业 在 重大 问题 上 的 失误 。 

公司 内 部 实行 全 员 聘 用 制 , 满 负 荷 工 作 制 , 按 鞋 作 需 要 
上 岗 定 编 ,竞争 上 岗 ,择优 录用 。 在 分 配制 度 上 ,实行 利益 
与 风险 相 结合 , 东 宇 公司 对 所 属 各 部 门 按 工 程 项 髓 承包 ,等 
订 内 部 合同 ,明确 任务 .质量 .了 期 .安全 .收入 等 指标 。 各 
项 费用 自行 负担 ,实现 纯 收益 按 比 例 提 成 。 

对 销售 人 员 实 行销 售 大 包干 , 按 合同 的 回 款 比例 ,提取 
销售 费用 ,年终 按 纯 效益 提成 。 

东 宇 公司 还 充分 发 挥 民营 科技 企业 经 党 决策 的 高 度 日 
主权 ,企业 用 人 的 高 度 选择 权 , 内 部 分 配 的 高 度 调 控 权 的 良 
好 运行 机 制 。 通 过 引入 竞争 机 制 ,员工 队伍 素质 有 很 大 提 
高 ,科技 人 员 占 公司 员工 总 数 52% 

2. 重视 技术 创新 ,增强 企业 后 劲 

为 了 适应 市 场 亮 争 需要 , 几 年 来 东 宇 公司 一 直 把 开展 
技术 创新 作为 企业 的 一 项 重要 工作 。 对 从 事 科 研 开 发 和 工 
程 项 目的 科技 人 员 ,在 酬金 上 采用 同样 标准 ,并 按 每 年 新 开 
发 的 产品 投入 市 场 后 实现 的 纯 收 入 提取 -- 定 比例 奖励 开发 


人 人 员 。 对 列 人 年 度 新 产品 开发 项 目 所 需 的 资金 ,经 审定 后 
财务 给 予 保证 。 


由 于 政策 和 资金 落实 ,公司 近 儿 年 在 技术 创新 和 产品 
开发 取得 了 较 好 的 效果 。 白 行 研制 开发 的 粮食 处 理 成 套 技 
术 设 备 项 日 被 国家 科学 技术 部 列 入 《国家 级 科技 成 果 重 点 
推广 计划 》, 公 司 被 确定 为 技术 依托 单位 。 自 主 研制 .开发 
的 "复合 工艺 水 舟 十 爆 机 ”, 具 有 降水 幅度 大 ,单位 能 耗 小 ， 
ERR , 爆 腰 率 低 等 特点 。 被 国家 科技 部 、 质 量 技术 监督 
局 等 看 部 委 评 为 “国家 级 重点 新 产品 ", 并 获 国家 发 明 专 利 
及 农业 部 颁发 的 农业 机 械 推广 许可 证 。2001 年 被 列 人 国家 


科技 部 国家 级 "火炬 计划 ”。 

自主 开发 的 油菜 烘 干 机 ,具有 烘 后 菜 籽 品质 好 ,运行 成 
本 低 的 特点 。 大 豆 抛光 机 解决 了 大 豆 泥 花脸 问题 ;种 子 预 
热 加 热 器 解决 了 北方 早春 低温 条 件 下 种 子 拌 药 包 衣 的 难 
题 ;重力 式 精 选 机 具有 精 选 效果 好 ,生产 率 高 的 特点 ; 带 式 
精 选 分 级 机 是 圆 球形 物料 精 选 的 最 理想 设备 . 

为 提高 公司 设计 的 工作 效率 ,公司 建立 了 内部 局 域 网 ， 
将 公司 内 30 多 台 计 算 机 连 在 一 起 ,实现 资源 共享 。 同 时 配 
备 了 网 络 版 CAD( 计 算 机 辅助 设计 ), 所 有 设计 工作 均 由 计 
算 机 来 完成 ,从 而 大 大 减少 了 重复 设计 ,使 设计 的 精度 和 水 
平 都 上 了 一 个 新 台阶 。 

技术 创新 使 东 宇 公司 充满 了 活力 ,增加 了 公司 的 技术 
储备 ,做 到 了 研制 一 批 .开发 一 批 . 储 各 一 批 .推广 一 批 的 良 
性 循环 。 

3. 不 断 提高 服务 水 平 , 创 造 顾客 价值 ,让 顾客 满意 

贯彻 新 的 营销 思想 和 观念 ,打出 东 宇 产品 的 信誉 和 员 
东 字 公司 重点 抓 住 了 产品 售 前 、 售 中 和 售后 服务 三 个 环节 。 

舍 前 主动 与 潜在 客户 建立 联系 ,搜集 信息 ,积极 寻找 信 
息 。 获 得 信息 后 主动 派 技 术 人 员 帮 助 建设 单位 摘 可 行 性 研 
究 报告 ,察看 现场 ,帮助 搞 设 计 方 案 和 具体 工艺 流程 .工程 
概算 等 。 这 些 都 是 主动 无 偿 的 服务 。 通 过 这 些 服务 , 增 扣 
了 用 户 对 东 宇 公司 的 了 解 .信任 和 友谊 。 

在 项 目 进行 过 程 中 ,主动 帮助 顾客 了 解 和 掌握 公司 产 
品 的 特点 ,并 根据 需要 为 顾客 培训 技术 人 员 ,对 顾客 提出 的 
特殊 要 求 和 需要 ,无 论 是 在 设计 .加 工 还 是 在 安装 过 程 ,在 
保证 产品 质量 的 前 提 下 及 时 给 予 答复 和 变更 。 并 保证 项 
H .单机 一 次 交 验 合格 率 100% 。 

为 减少 用 户 的 后 顾 之 忧 , 东 宇 公司 对 用 户 和 承诺, 公司 生 
产 的 所 有 产品 均 实 行 终身 服务 ,负责 到 底 。 对 贵客 提出 的 
服务 项 目 省 内 不 超过 24 小 时 ,省 外 不 超过 72 小 时 给 予 解 
决 。 同 时 组 织 技 术 和 安装 人 员 , 每 年 对 已 建成 项 目 进 行 -… 
次 免费 维护 .保养 ,对 用 户 提出 的 问题 和 改进 措施 ,及 时 处 
理 , 使 用 户 频 常 满意 ， 近 几 年 昌盛 一 例 吴 客 投 诉 和 纠纷 ， 

东 宇 公司 董事 长 茹 总 经 理 闫 水 维 表 不 ,公司 将 继续 既 
力 做 好 各 项 工作 , 面 对 入 志 后 经 济 全 球 化 的 新 形势 ,加 大 创 
新 和 改革 力度 ,开发 好 国内 和 国外 两 个 市 场 , 为 东 字 公司 的 
腾飞 再 创新 高 。 


在 创新 中 求 发 展 
一 一 常州 市 一 步 干燥 设备 厂 


有 位 哲人 说 过 :惟有 求 新 者 , 方 能 自立 于 志 。 

常州 市 一 步 干燥 设备 厂 建 厂 伊始 ,就 以 创新 为 企业 发 
展 之 生命 线 .企业 兴旺 之 动力 ,此 理念 不 仅仅 是 企业 领导 者 
的 座 左 铭 ,更 重要 的 是 它 已 深信 到 企业 每 一 个 基层 员工 的 
心中 ,他 (她 ) 们 都 明白 ,现今 的 市 场 竞争 越 来 越 激烈 ,再 加 
之 中 国人 世 后 国外 先进 的 技术 和 管理 模式 大 量 的 涌 入 ,用 
句 俗话 说 ," 狼 来 了 ", 国 内 制造 业 尤 其 是 中 小 企业 ,倘若 再 
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拘 套 于 原 有 的 传统 模式 去 发 展 , 势 必 被 淘汰 ;不 创新 ,不 以 
先进 的 .科学 的 理念 来 武装 自己 ,不 开发 新 技术 、 新 产品 ,很 
难 再 求 发 展 ,进而 被 市 场 抛 弃 。 

一 步 三 的 发 展 史 其 实 就 是 一 个 创新 的 过 程 ， 

建 三 初期 ,与 大 多 数 中 小 企业 一 样 , 面 临 种 种 困难 ;员工 
素质 骨 通 不 高 ,技术 力量 薄弱 ,生产 装备 落后 ,近似 一 种 家 庭 
作坊 式 的 管理 模式 ,再 加 之 资金 缺乏 ,企业 发 展 举 步 维 艰 . 可 


贵 的 是 ,一 步 人 并 没有 训 足 不 前 ,而 是 想方设法 寻找 突破 口 ， 
摆脱 困境 ;于 是 ,技术 创新 被 握 上 了 议事 日 程 , 并 作为 企业 发 
展 的 头等 大 事 来 抓 。 一 步 人 大 胆 投 入 资金 ,多 方面 引进 人 才 ， 
在 汲取 国外 先进 技术 的 基础 上 ,通过 市 场 调研 以 及 总 结 多 年 
来 的 实际 经 验 ,在 国内 同行 业 中 率先 开发 并 推出 FL 系列 沸 
腾 制 粒 干 燥 机 ,简称 一 步 制 粒 机 ,同时 申请 了 专利 , 因 其 具备 
用 途 广泛 .结构 新 纠 .节能 省 耗 等 优点 ,很 快 就 在 市 场 上 站 稳 
了 脚 ,在 制药 .食品 .化工 等 行业 中 得 到 了 广泛 的 使 用 ,并 赢得 
了 国内 外 众多 用 户 的 好 评 。 湖 后 ,又 相继 大 胆 改 进 СЕС 系列 
高 效 沸腾 干燥 机 PGL ЖИД Ж-ДИ ЖУЛ, GHL 系列 高 速 湿 法 
混合 制 粒 机 SZG 系列 双 锥 回转 真空 干燥 机 等 一 系列 产品 。 
目前 ,产品 已 发 展 到 20 个 大 类 ,160 多 种 规格 和 品种 ,拥有 多 
项 国家 专利 ,局 时 还 多 次 荣获 国家 金奖 。 企 业 在 大 有 改进 原 
有 设备 的 基础 上 ,年 均 推 出 2~3 个 新 品 上 市 ,拓宽 销售 渠道 ， 
产值 逐年 递增 ,从 原来 的 几 百 万 元 很 快 路 之 现在 的 3 000 多 
万 元 。 这 样 的 发 展 速 度 , 在 素 有 十 燥 之 乡 的 常州 焦 溪 , 也 是 首 
届 一 指 的 , 令 同 行 们 刮目相看 。 企 业 于 1998 年 ,经 国家 有 关 
部 门 批准 ,设立 了 中国 干燥 制 粒 研究 开发 中 心 ” ,并 与 国内 众 
多 的 科研 院 校 (如 上 海 .武汉 .重庆 等 地 的 医药 设计 院 , 原 化 工 
部 沈阳 化 工 研究 院 ,清华 大 学 .大 连理 工大 学 .江苏 石油 化 工 
学 院 .无 锡 轻 工大 学 等 等 ) 合 作 ,致力 于 干燥 制 粒 行业 的 科研 
开发 ,研究 新 工艺 .开发 新 技术 .提供 新 产品 ;同时 成 为 国内 著 
名 的 生产 干燥 . 制 粒 等 设备 的 专业 厂家 ,是 中 国 制药 装备 行 
业 协 会 理事 单位 ,是 中 国 化 工装 备 总 公司 的 定点 生产 企业 。 
面 对 如 此 骄 人 的 业绩 ,一 步 人 却 有 另外 的 想法 ,用 该 三 查 国 
才 先 生 ( 中 国 干燥 设备 行业 协会 副 理 事 长 ) 的 话 来 说 :一 步 厂 
是 靠 技术 创新 起 家 的 ,骄傲 自满 . 吃 老 本 是 万 万 要 不 得 的 。 在 
技术 创新 的 同时 ,我们 还 应 该 在 企业 管理 .销售 方式 .用 人 观 
念 以 及 售后 服务 等 方面 要 革新 ,要 走 在 别人 的 前 面 。 事 实 人 ， 
一 步 人 早 就 在 这 些 方 面 进行 了 革新 。 

日 前 ,国内 众多 的 中 小 型 企业 ,沿用 的 还 是 家 族 式 的 管 
理 模式 , 任 人 唯 亲 , 奖 罚 不 分 明 ,没有 一 套 严 格 的 企业 管理 
制度 或 者 即使 制订 了 ,也 是 流 于 形式 。 对 此 ,一 步 人 深 知 企 
业 要 发 展 , 人 才 是 根本 ,要 用 人 首先 要 留 得 住人 ,要 疑 人 不 
用 ,用 人 不 疑 。“ 不 拘 一 格 用 人 才 ”, 每 年 从 国内 众多 大 专 院 
校 引 进 优秀 人 才 , 给 他 (她 ) 们 压 担 子 , 要 他 (她 ) 们 负责 任 ， 
为 他 (她 ) 们 多 方面 创造 锻炼 的 机 会 ,能 者 上 、 良 者 下 。 一 步 
人 更 深 知 , “没有 规矩 ,不 成 方圆 " ,一步 厂 邀 请 专家 对 企业 


会 诊 ,针对 企业 实情 以 及 未 来 的 发 展 方 向 ,制订 了 一 套 完善 
科学 的 管理 制度 ,经 过 多 年 的 实践 ,一步 厂 已 建立 起 良好 的 
管理 流程 。 科 学 的 管理 模式 的 建立 ,一 步 人 并 没有 采用 一 
次 性 休克 法 ,而 是 采用 了 循序 渐进 的 方式 ,起 到 了 非常 好 的 
效果 。 和 良好 的 企业 文化 氛围 和 完善 的 管理 制度 ,也 是 一 步 
三 得 以 发 展 的 重要 因素 。 

一 步 广 凭借 优质 的 产品 .周到 的 服务 .良好 的 企业 的 形 
象 ,在 国际 市 场 上 也 打下 了 一 片 天 地 ,产品 已 出 口 至 美国 、 
日 本 ,新西兰 希腊、 墨西哥 . 加纳、 塞浦路斯 .泰国 .印尼 、 韩 
国 俄罗斯 以 及 香港 等 三 十 多 个 国家 和 地 区 。 并 于 1998 年 
经 外 贸 部 批准 ,成 为 国内 第 一 家 具有 自 营 进出 口 权 的 干燥 
设备 生产 企业 。 年 均 出 口 额 达 500 万 元 。 企 业 存 “入世 "前 ， 
就 专门 成 立 了 外 贸 出 口 部 ,从 原来 的 销售 部 独立 出 来 ,再 凭 
借 多 年 的 外 贸 经 验 以 及 外 贸 人 员 素 质 的 不 断 提 高 , 正 昂 首 
阔步 一 步 步 走 出 国门 ,走向 世界 。 

进 和 人 新 世纪 ,一 步 人 将 率先 推出 热线 服务 电话 , 专 辣 售 
后 服务 ,全 天 候 的 服务 广大 客户 。 一 步 人 始终 信奉 “顾客 就 
E Ct” “我 们 的 饭碗 是 顾客 给 的 ”, 除 了 提供 优质 产品 外 ， 
一 流 的 售后 服务 也 是 至 关 重 要 的 。 一 步 厂 的 领导 者 们 已 将 
此 作为 工作 的 重 中 之 重 , 扩 大 了 售后 服务 的 力度 和 范围 , 同 
时 对 从 事 售后 服务 的 员工 素质 提出 了 更 高 的 要 求 ,不 但 在 
技术 和 业务 上 要 过 得 硬 , 而 且 要 有 足够 的 思想 准备 ,以 “为 
顾客 服务 为 己任 ”“ 为 企业 形象 服务 "的 意识 武装 自己 。 

近年 来 常州 市 一 步 干 燥 设 备 厂 产 品 继续 荣获 多 项 国家 
专利 ,并 获 专利 金奖 ,并 被 评 为 “江苏 省 著名 企业 ”和 “常州 
市 知名 商标 ”称号 。 在 2000 年 通过 中 国 方圆 认证 中 心 的 
1509001 国际 质量 认证 。 企 业 资信 连续 多 年 获得 AAA 级 。 
并 且 连 续 多 年 被 评 为 重合 同 .守信 用 企业 。 被 中 国 干 燥 行 
业 协 会 评 为 干燥 行业 重点 骨 王 企业。FL 系列 沸腾 制 粒 机 被 
中 国 干燥 行业 协会 首 批 推荐 产品 ,获得 中 国外 经 贸 部 自 营 
进出 口 企业 .民营 科技 企业 .中 国 制药 装备 行业 理事 单位 、 
中 国 干 燥 设 备 行业 副 理事 长 单位 。 

一 步 人 在 新 世纪 伊始 ,提出 了 :“ 树 一 步 形象 , 创 国际 品 
牌 "这 一 响亮 的 口号 ,并 将 此 口号 高 高 悬挂 在 三 门 前 ,除了 
宣传 自己 经 营 理念 外 ,更 重要 的 是 激发 每 天 上 班 的 员工 的 
创造 热情 ,明白 企业 的 发 展示 来 方向 。 

愿 做 船 涉 的 那 根 船 竿 , 迎 着 风浪 , 扬 起 创新 的 的 风帆 ， 
勇往直前 ， 
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长 风 破 浪 会 有 时 直 挂 云 帆 济 沧 海 
一 一 记 武 汉 鼓 风机 厂 余 德 保 同 志 先 进 事 迹 


余 德 保 同志 现任 武汉 鼓风机 厂 厂 长 兼 党 委 书 记 , 曾 任 武汉 
第 三 机 床 厂 党 委 书 记 , 武 汉 水 泵 厂 厂 长 .党委 书记 ,武汉 四 方 泵 
业 集 团 董事 长 .党委 书记 ,武汉 格林 天 地 环保 产业 集团 董事 长 ， 
是 武汉 市 企业 家 协会 常务 理事 ,湖北 省 优秀 企业 家 。 

余 德 保 同志 具有 敢 挑 重担 ,勇于 开拓 , 迎 难 而 进 的 工作 
作风 ;具有 善于 大 胆 决 策 巧妙 运作 等 现代 企业 家 所 特有 的 
素质 。1994 年 12 月 , 余 德 保 同 志 临 危 受 命 来 到 经 济 下 滑 到 
保本 边缘 的 武汉 水 泵 厂 任 厂 长 兼 党 委 书 记 。 用 “ 抓 班子 . 抓 
管理 . 抓 市 场 .强化 综合 治理 "的 改革 思路 ,使 徘徊 慢 进 达 十 
年 之 久 的 工厂 各 方面 工作 迅速 起 动 ,经 济 得 到 较 大 发 展 。 
到 1995 年 底 就 使 产值 .销售 收入 .利润 总 额 和 实现 利润 分 别 
比 上 年 增长 31.17% 、28.63%、135.05% 和 1903.45% (20 
倍 );1996 年 又 以 "围绕 一 个 中 心 ,推进 两 个 转变 ,实施 人 才 、 
科技 .质量 三 大 工程 "为 指导 思想 ,运用 资本 营运 的 方式 ,以 
武汉 水 和 泵 厂 为 核心 企业 ,以 武汉 二 和 泵 .武汉 三 泵 和 武汉 机 械 
修造 广 为 紧 密 坚 企业 ,联合 组 建 了 武汉 四 方 夺 业 集团 有 限 
公司 ,使 武汉 有 泵 业 整 体 走 上 了 资产 一 体 化 集团 经 营 方式 的 
发 展 道路 。1996 年 完成 工业 总 产值 销售 收入 .利润 总 额 和 
纯利 润 比 改 制 前 四 家 企业 的 总 体 水 平 翻 了 一 番 , 企 业经 济 
效益 综合 指数 从 国内 同行 业 第 18 位 上 升 到 第 7 位。 核心 企 
业 武 汉 水 录 厂 在 岗 员工 人 均 收 入 从 1994 年 的 3 200 元 提高 
到 1996 年 的 6 800 元 ,订货 合同 连续 两 年 突破 亿 元 大 关 ， 
1997 年 ,武汉 四 方 录 业 集 团 有 限 公 司 继续 走 联合 发 展 的 道 
路 ,以 菏 业 为 主 、 发 展 多 种 产业 ,使 各 方 都 扬长 避 短 ЕҤ 
Ж ,继续 资本 营运 又 收购 了 破产 的 武汉 第 三 通用 机 械 厂 ,并 
将 其 改造 为 输送 机 械 制 造 公司 ,为 集团 拓展 了 新 的 经 营 领 
域 和 新 的 发 展 方向 ,并 使 集团 1997 年 实现 了 在 水 泵 主 业 上 
产值 过 亿 元 .利税 过 千 万 元 。 

1998 年 4 月, 余 德 保 同志 又 受命 兼任 武汉 鼓风机 厂 厂 
长 兼 党 委 书 记 。 面 对 工厂 订货 少 . 亏损 额 大 、 资 金 周 转 难 、 
职工 情绪 大 .经济 效 益 差 的 现状 ,他 实事 求 是 地 分 析 了 工厂 
的 优 劣 势 , 既 看 到 工厂 工作 任务 的 艰巨 ,又 看 到 了 工厂 的 发 
展 空 间 和 存在 的 潜力 , 即 通过 艰苦 努力 ,武汉 鼓风机 厂 应 该 
可 以 为 武汉 机 电 产 业 作 出 较 大 贡献 。 在 作 了 大 量 的 调研 之 
后 ,确立 7 了“ 抓 班子 以 德 治 厂 , 抓 市 场 以 法 治 厂 , 抓 管理 从 严 
治 三 "的 工作 方针 ,提出 了 “瞄准 日 标 、 同 心 协力 ЕЗЕШ. 
艰苦 奋斗 "的 口号 ,撤消 了 问题 多 ,群众 反映 大 的 门市 部 ,为 
生产 经 济 活动 堵塞 漏洞 ,并 把 生产 经 营 活动 统一 归口 市 场 
营销 部 ,对 外 销售 产品 实行 统一 的 产品 买 断 价 。 漏洞 一 堵 ， 
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合同 立刻 到 手 , 这 把 火 一 烧 , 职 工 看 到 厂 领 导 动 了 真 格 ,对 
新 领导 班子 寄 子 了 摩 望 ,也 诚心 拥护 治 厂 方针 。 余 德 保 问 
志 在 武汉 鼓风机 厂 领导 班子 中 ,作风 民主 ,凡是 重大 决策 问 
题 ,都 通过 广 办 公会 决定 。 同 时 要 求 领导 于 部 做 到 “三 严 四 
日 三 严 " 即 严格 管理 .严格 要 求 .严格 监督 j 四 自 ” 即 自 
重 \ 晶 省、 自警、 自 励 ,还 让 全 体 中 层 以 上 干部 签订 廉政 . 勤 
政 责 任 状 。 在 制定 工厂 生产 经 营 目 标 上 做 到 切合 实际 , 实 
事 求 是 地 针对 工厂 经 济 情况 ,制定 出 向 6 000 万 元 产值 挺进 
的 目标 ,这 个 目标 是 鼓风机 厂 实际 能 完成 的 历史 最 好 水 平 ， 
同时 完成 这 个 目标 又 有 一 定 难度 。 在 生产 过 程 中 ,他 带领 
全 体 职工 发 起 了 一 个 个 的 战役 。1998 年 夏天 ,武汉 市 面临 
着 百年 不 遇 的 特大 洪水 的 威胁 余 德 保 兼任 厂 防汛 抢险 总 指 
挥 , 在 这 种 情况 下 他 坚持 服从 大 局 ,一 手 抓 防汛 抢险 ,一 手 
抓 生 产 保 目 标 、 保 效益 。 在 8 月 27 日 防汛 抗洪 进入 最 紧张 
阶段 ,200 多 人 的 防汛 队伍 集结 待命 30 多 小 时 的 情况 下 , 余 
德 保 同志 及 时 发 出 了 指示 :防汛 任务 压倒 一 切 ,这 是 一 个 政 
治 问题 ,生产 任务 可 以 停 ,防汛 人 员 不 能 散 , 紧 持 集 结 待命 ， 
争取 做 好 思想 工作 ,不 在 这 个 问题 上 犯错 误 。 这 一 指示 有 
力 地 鼓舞 了 防汛 队伍 的 士气 ,同时 也 将 企业 家 的 错 力 尽数 
展现 出 来 。 防 汛期 间 , 生 产 任务 没有 停 ,在 厂 的 职工 日 夜 抢 
做 出 口 产品 。 防 汛 抗 洪 胜 利 后 ,他 又 立即 发 出 号 召 。 他 抓 
住 有 利 时 机 ,号 召 大 战 8.9 月 拿 下 产值 1 500 万 元 ,广大 职工 
凭借 抗洪 精神 ,克服 了 防汛 和 资金 上 的 种 种 困难 ,一 举 实现 
了 两 个 月 完成 产值 1 533 万 元 的 任务 ,创造 了 工厂 历史 上 的 
最 好 水 平 。 

在 从 严 治 厂 的 管理 上 ,他 提出 以 质量 为 主线 ,抓紧 了 
[509001 论证 的 复审 工作 ,并 在 厂 内 开展 一 系列 旨 在 提高 产 
品质 量 .工作 质量 .服务 质 量 的 宣传 教育 活动 ,向 零 缺 陷 挑 
战 活动 ,使 质量 有 明显 提高 。 在 加 强 管理 的 同时 ,还 大 规模 
开展 企业 内 部 的 整顿 ,处 理 了 长 期 积压 的 废旧 产品 和 物资 ， 
拆除 了 濒临 倒塌 的 危房 ,修整 了 工厂 院 墙 ,解决 了 多 年 未 解 
决 的 厂房 漏 雨 问题 ,还 新 修了 工厂 大 门 ,使 一 座 40 年 老 厂 焕 
发 了 青春 ,以 新 的 形象 展现 在 东湖 高 新 技术 开发 区 ,在 考虑 
工厂 增 深 后 劲 长远 发 展 上 , 余 德 保 同 志 一 抓 企业 的 龙头 市 
场 经 营 ,二 抓 企 业 的 龙 脑 技术 开发 ,将 政策 向 这 两 个 部 门 重 
点 倾斜 ,调整 部 门 和 布局 ,使 市 场 部 的 僵硬 局 面 被 打破 , 技 
术 部 门 一 年 中 就 开发 出 新 产品 18 种 。 他 的 眼睛 不 光 盯 在 风 
机 产品 上 ,还 瞄准 市 场 潜力 极 大 ,发展 前 景 看 好 的 环保 产业 
上 , 抢 抓 机 遇 ,在 市 政府 的 帮助 下 ,采用 资本 营 (下 转 58 页 ) 
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条 行业 市 场 预 测 


2000 年 泵 行业 经 济 效益 综合 指数 实现 65.58% ,同比 提 
Ê 1.5 个 百分点 。 

据 134 个 可 比 企业 的 统计 ,完成 工业 总 产值 (不 变价 ) 
450 792 万 元 ,同比 增长 5.6% 。 销 售 产值 (现价 ) 完 成 435 055 
万 元 ,同比 增长 3.8% .产品 销售 率 实 现 96.12% ,同比 增加 
1.69 个 百分点 ,超过 标准 值 96% 的 0.12 个 百分点 。 

随 着 市 场 经 济 体系 的 建立 ,各 企业 市 场 化 经 营 水 平整 
体 提高 ,调整 产品 结构 ,积极 开发 适销 对 路 产品 ,以 销 定 产 ， 
使 得 产 成 品 存货 增长 势头 得 到 了 遏制 。2000 年 产 成 品 存 货 
113 751 万 元 , 间 比 降低 7%。 产 品 库 存 288 413 台 ,同比 减少 
47 324 f ,降低 14.1%。 产 品 库 存 月 当量 为 2.8 个 月 , 比 上 
АИ М 

2000 年 产品 销售 利润 比 上 年 增加 158 万 元 ,其 他 业务 利 
润 比 ИРИ 422 万 元 ,其 结果 行业 利润 增加 580 万 元 。 实 
现 利润 2 546 万 元 ,同比 增长 2.32 倍 。 

展望 未 来 , 泵 行业 在 新 世纪 之 初 露出 了 希望 的 曙光 ,前 
景 美好 , 令 人 振奋 , 近 两 三 年 日 子 会 好 过 的 。 

在 新 世纪 里 , “十 五 ”计划 将 进一步 加 大 基本 建设 投资 ， 
加 速 基本 设施 建设 和 技术 改革 步伐 ,将 促进 煤炭 、 治 金 E 
J .石油 .化 工 .农业 排灌 等 泵 产品 传统 市 场 的 扩大 ,同时 也 
增加 了 各 行 业 新 的 市 场 。 

南水北调 东 线 工程 将 新 建 13 座 大 型 泵 站 ,总 装机 容量 
10 万 kW。 第 一 期 应 急 工程 ,2000 ~ 2002 年 在 现 有 基础 上 还 
要 改 扩建 部 分 泵 站 。 需 要 50 多 台 单 机 流量 25 ~ 40m /5, f 
扬程 1.3 ~ 1.6m, 相 应 比 转 数 1 800 ~ 700, 年 平均 运行 5 000h 
以 上 ,需求 兼 抽 、 排 双向 和 抽水 发电 可 道 双 向 运行 的 低 扬 
程 大 流量 、 高 可 靠 性 的 大 型 泵 设备 。 而 西 线 工程 需要 高 扬 
程 (200 ~ 300m) .大 流量 (20 ~ 40m/s) 的 大 型 泵 。 目 前 国内 
现 有 产品 尚 无 法 满足 。 这 是 泵 行业 的 新 市 场 ,需要 加 大 力 
度 急速 研究 开发 。 

我 国 1998 年 机 电 设 备 进 口 700 多 亿美 元 ,其 泵 类 产品 
进口 数量 虽然 较 小 ,但 进口 额 相 当 我 国 泵 的 总 产值 。 因 此 ， 
开发 替代 进口 桶 的 产品 ,实现 国产 化 是 泵 行业 国内 市 场 扩 
展 的 重要 部 分 ,是 企业 开拓 市 场 的 新 领域 。 开 发 替代 进口 
用 泵 将 成 为 泵 行业 新 的 经 济 增长 点 。 泵 的 生产 企业 要 尽快 
出 击 抢占 这 部 分 新 市 场 。 

电力 工业 是 国民 经 济 的 基础 产业 。 装 机 容量 已 达到 
3.14 亿 kW, 跃 居 世 界 第 二 人 位。 预计" 十 五 ?期 间 ,电力 企业 
将 进入 大 发 展 阶 段 , 将 增加 发 电能 力 4 500 5 kW. KHE 





电 将 采用 超 临 界 和 超级 临界 常规 火电 机 组 。 核 电 在 “十 五 ” 
期 间 将 继续 完成 “ 九 五 "期间 兴建 的 4 座 核 电站 ,提高 核电 设 
备 国 产 化 程度 ,目前 正 积极 进行 100 万 kW 核电 站 的 可 行 性 
报告 研究 和 方案 设计 固化 工作 。 火 电 和 核电 的 发 展 为 泵 行 
业 提 供 良好 的 机 遇 , 增 添 了 新 的 市 场 。 

水 污染 治理 市 场 潜力 巨大 。"“ 十 五 ”期间 国家 将 要 成 们 
增加 城市 污水 和 工业 污水 处 理 设施 的 建设 ,大 规模 的 普及 
建设 城市 污水 处 理 三 ,在 我 国 乃 至 世界 各 国都 是 空前 的 壮 
举 ,由 此 带 来 的 污水 处 理 用 泵 的 巨大 市 场 。 

预计 到 2005 年 ,我 国 工 业 泵 工业 总 产值 将 达到 150 亿 
元 ,可 实现 销售 收入 160 亿 元 ,两 者 同 是 1998 年 的 125% ,其 
中 ,工业 总 产值 “十 五 "期间 年 增长 率 5% ;展望 2010 年 ,行业 
工业 总 产值 预计 180 亿 元 ,销售 收入 190 亿 元 ,两 者 同 是 
2000 年 的 150%。 行 业经 济 效益 将 得 到 明显 的 提高 。 

产品 国内 市 场 的 点 有 率 也 从 目前 的 84% 左 右 提 高 到 
90% ,其 中 ,火电 ,核电 和 “三 大 化 工 ” 中 的 重点 产品 市 场 ， 
2005 年 和 2010 年 占有 率 分 别 达到 75% 和 80%。 企 业 的 产 
品 开 发 .研制 .加工 设备 等 的 技术 水 平和 装备 能 力 将 具有 较 
强 的 竞争 能 力 。 

未 来 10 年 ,也 是 泵 行业 出 口 创汇 增加 幅度 最 大 的 时 期 ， 
预测 2005 年 ,2010 年 的 出 日 创汇 额 分 别 可 达 4.5 亿美 元 和 7 
亿美 元 ,分 别 比 1998 年 增加 2.5 倍 和 4.4 倍 。2005 年 和 2010 
年 产品 的 出 口 额 将 分 别 占 到 工业 总 产值 的 25% 和 32% 。 

总 量 目 标 根据 友 行 业 协 会 会 员 单 位 上 报 的 增长 率 及 市 

预测 估 取 , 详 见 表 1。 

泵 行业 大 型 重点 骨干 企业 ,要 充分 发 挥 自己 的 技术 力 
量 雄厚 .设备 先进 .人 才 众 多 .在 国家 重大 工程 中 有 良好 业 
绩 的 优势 ,采用 高 新 技术 ,研制 开发 国家 重点 工程 急需 的 流 
量 大 ,扬程 高 ,可靠 性 强 的 大 型 泵 类 产品 。 尽 快 占据 这 部 分 
市 场 。 要 利用 自身 技术 先进 的 长 处 ,和 剩余 的 人 力 .设备 ， 
利用 自己 的 品牌 和 技术 ,到 国外 去 合资 经 营 , 来 加 快 发 展 自 
己 ,促进 企业 在 快速 扩张 中 的 市 场 占 有 力 。 

中 小 企业 ,也 要 充分 发 挥 专业 化 程度 高 ,机制 灵活 , 富 
于 进取 精神 的 优势 ,树立 “小 而 专 ,小 而 精 , 小 而 强 " 的 战略 ， 
Ж “小 产品 大 市 场 "之 路 ,进军 国家 重点 工程 项 目 和 石油 、 化 
工 .电力 企业 用 泵 市 场 。 利 用 科研 院 所 的 技术 力量 ,引进 技 
术 ,与 国外 技术 合作 .合资 合营 ,大力 推进 技术 创新 ,研制 开 
发 蔡 代 进口 友和 配件 ,逐步 实现 国产 化 ,拓展 国内 市 场 的 新 
领域 , 求 得 中 小 企业 的 壮大 和 发 展 。 
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表 1 2005 ~ 2010 年 工业 和 泵 发 展 预测 














| 2005 年 2010 年 
项 = 单 位 
会 行 业 协 会 行 业 

工业 总 产值 (不 变价 ) 亿 元 75.0 150.0 100.0 180.0 
销售 收入 (当年 价 ) 亿 元 80.0 160.0 110.0 190.0 
重要 产品 产 基 TE 30.7 42.2 
Дир; 

ЖЖ 万 台 3.4 4.2 

л К Ж 万 台 1.4 1.5 

Hh iL 2F в 0.1 0.2 

Ê Û Ж Ж 1.4 1.8 

ЖЕЙ Ж 万 台 0.7 0.9 

EHE JÊ 1.3 1.5 

Кк Ж Hf 3.6 4.8 

ШЕ Ж 台 6.0 8.0 

ЖОНЕ (СЕТ ЖЖЖ) Hf 1.2 1.6 

ї М ШЖ 台 2.0 2.6 

螺杆 条 ла 1.3 3.0 

ЖК Ж 万 台 6.8 10.2 

ЗЕ ЖЖ MKR 万 台 0.7 0.8 

水 环 真 空 泵 及 压缩 机 万 台 0.5 0.6 

FER EIK) 台 0.5 0.6 
生产 能 力 增长 染 % 50 100 50 
利润 亿 元 1.7 3.4 2.4 4.1 
税金 {2,76 8.2 9.8 
就 业 人 1 万 人 11 21 14 2.0 
ШОП Г 亿美 元 3.0 4.5 6.0 7.0 
(HAA r Ж #Д ЖЛ Ж 1т УУФ AR] 
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根据 国民 经 济 长 远 发 展 规划 纲要 分 析 表 明 ,我国 在 确 
保 农业 发 展 的 前 提 下 ,将 重点 发 展 能 源 工业 交通、 环保 及 
原料 加 工 士 业 。 对 既是 能 源 工 业 又 是 原料 工业 的 石油 化 工 

ГУ (ШШ 2, & .化肥 .煤炭 及 化 工 等 ) 要 优先 发 展 。 随 着 国民 
инее изнанка 
及 量 大 面 广 的 中 小 型 通风 机 将 有 较 高 等 的 需求 量 , 下 面 着 
重 前 述 重点 行业 的 需求 与 预测 。 

1. 透 平 讨 缩 机 

大 型 化 肥 成 套装 置 用 离心 压缩 机 

我 国 目 前 拥有 大 中 小 型 化 肥 厂 1 700 多 个 ,化肥 生产 能 
Jı 2 300 多 万 4, 其 中 氮肥 生产 能 力 1 800 万 t。 但 是 依然 很 
难 满足 农业 生产 发 展 的 需要 。 以 30 万 ta 成 套装 置 为 单位 
测算 , 按 每 套 孔 有 5 台 离 心 压 缩 机 (用 于 合成 气 .空气 AA., 
大 然 气 及 二 氧化 矶 气 ) ,合计 共 需 要 离心 压缩 机 100 ~ 110 

大 型 乙烯 成 套装 置 用 离心 压缩 机 

我 国 石油 化 工 工业 包括 石油 炼 制 和 乙烯 两 部 分 。 乙 烯 
产量 标志 着 一 个 国家 石油 化 工 工 业 发 展 水 平 。 以 30 万 Ua 
乙烯 装 曾 每 套 3 台 离 心 压 缩 机 为 例 ( 用 于 裂解 气 .丙烯 和 乙 
М) ,将 需要 这 类 讨 缩 机 30 f 

大 型 煤化 工装 置 用 离心 压缩 机 

国家 的 近期 日 标 城市 气 化 离 要 达到 709%. Æ A 50m /1d 


为 标准 套 型 , 按 每 套 配 1 台 压 缩 机 计算 , 共 需 54 台 空 气压 缩 
机 。 此 外 , 煤 的 深度 加 工 也 需要 一 定数 量 的 离心 压缩 机 。 
预计 共 需 80 台 左 右 。 

大 型 高 炉 用 轴 流 压缩 机 

钢材 的 进口 量 上 月 前 占 同 期 国内 钢材 消费 量 的 15。 “ f 
五 "末期 ,新 增高 炉 总 容量 为 16 800m д fr, Fk 3F ¥ Jy 
2 000m 高 炉 计 算 , 共 需 新 增 9 套 高 炉 ,包括 备用 共 需 配 轴 流 
压缩 机 18 台 。 考 虑 到 原 有 大 型 高 炉 风 机 的 更 新 改造 ,预计 
共 需 要 轴 流 压缩 机 50 fo BI, ар A RE AU КЕИП ER 

一 台 炉 顶 余 压 煤气 发 电 透 平 压 缩 机 (TRT 透 平 机 组 ) , 共 需 要 

20 ВЖЖ. 

大 中 型 空 分 设备 用 离心 压缩 机 

根据 治 金 .石油 、 化 肥 工 业 的 发 展 需 归 , 按 平 均 为 
10 000m /h 机 组 估算 , 共 需 大 中 型 空 分 设备 140 ы ЯК, 
有 一 定数 量 的 设备 更 新 的 需要 ,估计 需要 空气 .氧气 及 氮气 
透 平 压缩 机 300 台 。 由 于 空气 分 离 设 备 行业 具 有 不 小 的 这 
类 产品 的 制造 能 力 ,并 也 引进 了 国外 技术 , 故 风 行业 提供 的 
延平 压缩 机 按 50% 考虑 , 即 共计 150 台 。 考 虑 其 他 行业 的 需 
要 和 改造 ,还 需要 这 类 产品 120 台 左 右 。 

根据 以 上 估算 ,我 国 国民 经 济 各 部 门 , 到 “十 五 "末期 ， 
共 需 要 透 平 压缩 机 500 台 左 右 。 

2. 大 型 火电 站 风机 
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国家 已 确定 “大 力 发 展 火 电 , 积 极 发 展 水 电 , 适 当 发 展 
核电 ”的 电力 建设 方针 ,推测 出 10 年 内 需 生 产 火 电机 组 
143GW。 在 这 一 总 容量 中 ,估计 有 10% 左 右 为 SOMW 以 下 机 
组 , 则 ТООМУ 以 上 机 组 装机 容量 约 为 130G6W。 如 按 平均 容 
量 为 300MW 计 , 共 需 大 型 火电 设备 430 套 。 按 每 套 大 型 火 
电机 组 需要 6 台风 机 ( 送 风 机 、 一 次 风机 及 引 风 机 各 2 E) 
计 ,10 年 间 共 需 火 电站 风机 (已 考虑 了 进口 和 出 口 )2 600 
台 。 其 中 轴 流 通风 机 约 占 60% ,为 1 560 台 。 离 心 通风 机 约 
rî 40% ,为 1 040 台 。 

3. PF KK XL 

为 满足 石油 化 工 、 化 肥 BI .煤气 .造纸 及 污水 处 理 等 
行业 配套 的 需要 , 预计 "十 五 "期 间 共 需要 罗 菠 项 风机 2 万 
RAA. MH "十 五 ?期 间 共 需要 罗 菊 鼓风机 ?2 万 台 左 右 。 


由 于 环保 对 噪声 指标 的 要 求 ,其 中 三 叶 罗 茨 鼓风机 (噪声 较 
低 ) 的 需求 比例 将 会 有 大 幅度 上 升 。 

4. 大 中 型 高 温 通 风机 

我 国 现 有 水 泥 立 窗 8 000 多 座 , 随 着 基本 建设 的 快速 发 
展 ,预计 “十 五 ”期间 水 泥 的 年 产量 可 达 4 亿 tt。 此 外 ,冶金 工 
业 还 需要 一 定数 量 的 工业 炉 窗 高 温 风 机 。 总 共 需 要 高 温 风 
机 280 台 左 右 。 

5. 大 型 矿井 及 伴 道 用 通风 机 

为 满足 煤炭 工业 300 ~ 500 万 t/a 煤矿 、 大 型 金属 矿 及 隧 
道 建设 的 需要 , 共 需 要 大 型 矿井 及 隧道 风 通 风机 680 @ 2 
右 。 其 中 隧道 用 的 通风 机 以 射流 风机 为 主 。 

【 摆 稿 人 :中 国 通用 机 械 风机 行业 协会 郭 绍 华 ] 


压缩 机 行业 市 场 预测 


2000 年 压缩 机 行业 经 济 效益 综合 指数 60.4% ,同比 上 
升 16.8 个 百分点 。 

全 年 完成 工业 总 产值 (不 变价 )29 亿 元 , 比 上 年 同期 
28.7 亿 元 增长 1% ,总 产值 (当年 价 ) 比 上 年 增长 4.2%. 

全 行业 实现 销售 收入 25.7 LTC, FFIEC 2.9% XA 
利税 总 额 16 495 万 元 ,同比 增长 118.1% 。 全 行业 产销 率 为 
97.4% ,同比 增长 1,3 个 百分点 ,产销 率 的 上 升 使 全 行业 产 
成 品 库存 下 降 6.4% ,减少 了 部 分 资金 占用 。2000 年 全 行业 
出 口 创 汇 11 807 万 元 ,同比 上 升 60% ,共有 22 个 企业 向 35 
个 国家 和 地 区 出 口 43 399 S EAR DLR 2 080t 压缩 机 配件 , 实 
物 量 同比 增长 11.1% 。 

一 、 国 内 市 场 预测 

(一 ) 市 场 需求 

1, 需求 特点 

“ 八 五 ”末期 及 “ 九 五 ”期间 ,大 中 型 压缩 机 无 论 是 动力 
用 往复 式 活塞 压缩 机 ,还 是 工艺 用 往复 式 活 塞 压 缩 机 的 产 
销量 都 在 逐年 减少 (螺杆 压缩 机 的 产销 量 有 所 上 升 ), 但 是 
压缩 机 的 平均 单 台 价格 在 逐年 增加 ,尤其 是 工艺 流程 用 往 
复式 活塞 压缩 机 的 平均 单 台 价 格 上 升 显著 。 这 一 方面 说 明 
压缩 机 的 市 场 需 求 趋向 是 大 型 化 和 高 档 化 , 另 一 方面 说 明 
压缩 机 行业 技术 水 平和 制造 质量 提高 较 快 ,许多 以 前 不 能 


供应 的 技术 含量 高 的 大 型 产品 和 高 档 产品 在 “ 九 五 "期 间 供 
应 状况 有 了 较 大 改变 。 

预计 在 "十 五 "期 间 对 于 大 中 型 压缩 机 的 总 需求 量 不 会 
出 现 较 大 的 增长 ,只 是 在 现 有 的 需求 总 量 基础 上 略 有 升降 。 
对 于 工艺 用 压缩 机 尽管 需求 的 数量 不 会 有 大 的 增加 ,但 对 
产品 品种 .规格 等 的 需求 将 不 断 增加 ,需求 的 总 价值 量 会 有 
较 大 增长 。 

2. 各 主要 领域 的 需求 构成 

大 中 型 压 争 机 产品 的 主要 需求 领域 仍 是 化 工 工 业 、 煤 
电 油 工业 、 轻 纺 工 业 .冶金 工业 等 领域 。 在 对 中 国 通用 公 
司 .华西 通用 机 器 公司 ,北京 第 一 通用 机 械 厂 .柳州 压缩 机 
总 厂 等 16 个 主要 压缩 机 企业 在 2000 年 压缩 机 产品 销售 去 
向 的 调查 中 , 销 往 各 主要 领域 的 销售 量 占 总 的 销售 量 的 比 
例如 下 :化 学 工业 14.2%, 煤 电 油 工业 21.3%, 1291 
9.9% ‚т LAN 10.5% ,交通 运输 业 5.9% ,建筑 及 建筑 材 
料 业 5.9%, HO 3.2% ,军工 4.7% ,农林 牧 副 渔业 1.1% ,其 
他 10.6% 。 产 品 各 地 区 销售 量 占 总 销售 量 的 比例 如 下 : 东 
北 地 区 10.9% ,华北 地 区 14.5% ,西北 地 区 11.4% ,华东 地 
区 29.7% ,中 南 地 区 17.1% ,西南 地 区 9% ,出 口 3.2% 。 

1995 ~ 2000 年 压缩 机 的 销售 去 向 情况 详 见 表 1。 





表 1 1995 ~ 2000 年 压缩 机 产品 销售 去 向 


年 份 
按 {ЖЕ В 





产 轻 纺 工业 7.3 6.6 
品 煤 电 油 工业 9.7 
使 交通 运输 业 . 2.2 
用 建筑 及 建材 业 . 18 

文教 卫生、 科研 . 1.7 
部 冶金 工业 , 8.5 
站 化 工 工业 30.8 
分 出 口 . 0.7 
类 军工 . 2.5 


1.0 1.1 0.6 0.6 0.7 


1.1 








| 6.1 9.9 
17.0 21.3 
5.9 5.9 
3.5 5.9 
1.4 0.8 
14.7 10.5 
17.4 14.2 
2.1 3.2 
| 1.0 4.7 
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(2) 

















年 份 1996 1997 1998 1999 2000 

Ж | 流通 部 门 17.3 20.1 10.9 
产 

品 

使 储备 0.2 
用 

у 机 械 产 品 配 套 1.7 0.5 0.7 
| 

分 

类 其 他 4.9 10.6 10.6 

| 

控 出 口 1.0 2.3 1.6 3.2 
i 东北 地 区 12.9 9.1 9.7 10.9 
地 华北 地 区 20.2 18.4 19.1 14.5 
区 西北 地 区 6.1 6.8 8.0 11.4 
ү 华东 地 区 28.8 27.6 29.4 29.7 
分 中 南 地 区 20.0 21.3 21.2 17.1 
类 西南 地 区 11.0 13.7 11.0 9.0 








注 : 志 中 数据 为 销 竹 某 部 门 或 地 区 的 销售 量 的 百分数 。 


(二 ) 市 场 预测 

1. 石油 化 工 领域 

(1) 乙 烯 工程 ”日 前 我 国共 有 乙烯 生产 役 备 18 E, F 
生产 能 力 为 397 万 1, 实际 年 生产 358 万 1„ 1997 FR ENA E 
乙烯 下 游 产 品 折 合 乙 烯 242 万 1, 占 全 年 总 需要 量 的 40%， 
国内 白 给 率 只 有 60% 。 预 计 到 2005 年 乙烯 的 年 总 需求 量 
为 1 000 万 4, 有 国内 自给 举 仍 保持 60% ,要 求 年 产 乙烯 600 
万 1, 上 其 生产 能 力 应 达到 653 万 t， 因 此 ,在 “十 五 "期间 需 要 
增加 乙 炳 年 牛 产能 力 257 万 to 石化 部 门 计划 利 几 外 资 或 
进行 合资 等 方式 新 建 扬子 .福建 天津 的 年 产 60 万 1 及 上 海 
年 产 65 H С.Ж ЖАМ ДЖ LE, RES O A пу ЖЕШ ‚1% 
子 .上 海 .齐鲁 ,茂名 等 大 中 型 乙烯 工程 进行 改造 ,扩大 生产 
规模 ,增加 产品 品种 ,提高 产品 质量 。 

扬子 乙烯 工程 改造 ;乙烯 裂解 由 40 万 t/a 改造 为 65 万 
Va, ERE hM AH 30 万 Ua 增加 至 65 万 Va, T ht 
由 5 万 Va 增加 至 10 万 Va, 聚 乙烯 由 15 万 Ма 增加 到 35 万 
Ма, RE FI FR 16 万 Wa 增加 到 36 万 t/a。 

ШС СВ: ЕЕН 40 万 Ua 改造 为 66 万 
Va, 新 建 一 套 20 万 Va EŞ ERZE RK E 80 F ta 
柴油 加 和 氧 精 制 装置 ,改造 一 套 130 万 Va 中 还 加 氯 装置 。 

上 上海 乙 烯 工 程 改 造 :乙烯 裂解 由 40 万 ba 改造 为 70 万 
Ма. ТН 10 万 Ua 增加 到 22 万 иа, REE MH DNA Н 40 
万 Va 增 加 到 55 万 Иа, F RE 30 F ba 增加 到 42 万 иа, 

齐鲁 乙烯 工程 改造 ;乙烯 弄 解 由 45 万 Ua Mê AN 64 Л 
va, ЖС, Т 14 万 ta 增加 到 34 Vas 

齐鲁 乙烯 站 程 改 造 :乙烯 裂解 由 45 万 Wa 改造 为 64 万 
Ча, Ж LRH 14 F ta 增加 至 34 万 Vas 

虐 名 乙烯 工程 改造 ;乙烯 裂解 由 38 万 ta 改造 为 70 ~ 
80 万 t/a. 

对 燕山 .扬子 .上 海 .齐鲁 . 度 名 等 乙烯 工程 进行 技术 改 
造 , 需 要 新 氢 .循环 氢 . 富 气 .废气 .乙烯 进 料 等 工艺 用 往复 
压缩 机 约 150 台 ,年 需 30 台 ; 还 需要 燃料 气 、 丁 二 烯 等 螺杆 
压缩 机 约 25 f ,年 需 5 Ro 
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我 国 现 有 的 乙烯 装置 多 为 成 赛 进 口 , 因 进 i1 设 备 价格 
高 , 轩 此 我 国 乙烯 生 闻 成 本 较 高 。 现 国际 上 乙烯 市 场 已 只 
本 饱和 ,国际 乙烯 市 场 价格 较 低 ,因此 国际 市 场 的 乙烯 对 我 
国 市 场 构成 较 大 威胁 。 我 国 的 乙烯 企业 不 得 不 采取 各 种 措 
施 降 低 生 产 成 本 ,其 中 包括 在 乙烯 工程 改造 中 尽量 提高 设 
备 的 国产 化 率 , 这 为 压缩 机 行业 提供 了 很 好 的 市 场 机 过。 

(2) 炼 油 ”我 国 炼油 装置 里 然 总 能 力 较 大 ,但 是 由 于 恩 
际 市 场 油价 下 降 , 国 外 油 品 纷纷 涌 入 国内 市 场 ,致使 炼油 厂 
开工 率 仪 60% 左右。 究 其 原因 , 除 进 口 产 品 冲击 外 ,一 方面 
是 小 炼油 厂 太 多 ,技术 和 和 设备 落后 , 炼 制 油 品质 量 差 ,成 本 
高 ; 另 一 方面 是 大 中 型 炼油 厂 中 还 没有 广泛 采用 先进 的 加 
氧 处 理 技术 ,加 和 氧 和 炼油 的 能 力 不 足 原油 一 次 加 工 总 车 的 
10% (国际 上 加 和 氧 炼油 为 常规 的 炼油 方法 ,发 达 国 家 加 和 氧 炼 
油 占 原油 一 次 加 工 总 量 的 40% ~ 50%), 浪 费 了 很 多 石油 资 
源 , 油 品质 量 差 旦 价格 偏 高 -“ 十 五 "期 间 除 需要 关闭 小 炼 
油 厂 外 ,必须 重点 提高 加 氨 炼 油 技 术 的 水 平 ,增加 能 力 , 增 
强 原油 深度 加 工 和 综合 利用 的 能 力 ,主要 发 展 渡 油 吉 氨 裂 
化 技术 ,中 里 加 和 氨 改 质 技术 和 加 氨 精 制 技术 等 ,以 提高 油 品 
质量 ,降低 成 本 ,增加 油 品 在 国 肉 外 市 场 的 竞争 能 力 。 

为 适应 国际 市 场 油价 多 变 的 需要 ，“ 十 五 "期 间 将 在 治 
海地 区 新 建 可 炼 制 进口 的 高 合 硫 量 原 油 的 1000 万 t/a 的 炼 
油 厂 ,以 便 在 国际 市 场 原油 价格 较 低 时 加 工 进 1i 原 油 , 国 际 
市 场 原油 价格 较 高 时 炼 制 国产 原油 。 国 际 上 炼油 与 化 虐 通 
常 作为 一 体 化 工程 同时 发 展 , 如 将 40 万 Ua 乙烯 装置 与 750 
万 UVa 炼油 装置 组 成 一 体 化 工程 ,每 吨 乙烯 的 总 成 本 可 下 降 
50 ~ 125 美元 ,每 年 可 降低 生产 成 本 2 500 ~ 3 500 万 美元 。 
“十 五 ”期间 新 建 的 扬子 .福建 ,天津 上海 的 大 型 乙烯 装置 
也 需要 配套 新 建 一 体 化 的 炼油 装置 ,才能 获得 较 好 的 经 济 
效益 。 

上 述 沿 海地 区 新 建 的 1 000 万 va 能 炼 制 高 硫 原油 的 炼 
油 厂 ,为 新 建 的 大 型 乙烯 装置 配套 的 一 体 化 炼油 厂 以 及 对 
已 有 炼油 厂 中 进行 加 氧 技术 改造 等 ,都 需要 床 缩 机 产品 。 
预计 "十 五 "期 间 需 要 新 氢 压 缩 机 . 富 气压 缩 机 等 工艺 用 往 





复式 压缩 机 约 200 台 ( 套 ) ,年 需要 40 台 ( 套 )。 

(3) 石 油 .天 然 气 领域 近年 来 ,我 国 天 然 气 产量 增加 
较 快 ,1997 年 为 219 亿 m ,预计 2005 年 达 450 ~ 550 亿 me 
我 国 的 天 然 气 资 源 集 中 在 西部 ,尤其 集中 在 陕 甘 宁 、 四 川 、 
青海 .塔里木 盆地 等 地 。 另 外 我 国 在 新 疆 等 沙漠 地 区 石油 
资源 较 丰 富 。 开 采 天 然 气 和 沙漠 石油 及 伴生 的 石油 气 Ж 
然 气 ,以 及 对 石油 气 天然气 进 行 收集 .运输 .贮存 .处理 等 ， 
都 需要 燃气 摩托 压缩 机 等 以 天 然 气 为 动力 的 石油 气 、 天 然 
气压 缩 机 。 预 计 * 十 五 "期 间 共 需 200 台 ,年 需 40 台 。 这 些 
油田 .气田 的 天 然 气 .石油 气 的 集 输 还 需要 往复 式 压缩 机 ， 
预计 "十 五 "期 间 共 需 150 台 ,年 需 30 台 。 石油 .天 然 气 工 业 
还 需要 负 压 螺杆 压缩 机 和 油气 混 输 螺杆 压缩 机 ,预计 “十 
五 ”期间 共 需 200 f ,年 需 40 台 。 

现 有 油气 田 已 拥有 石油 气 .天 然 气 压缩 机 2 000 余 台 ， 
这 些 压缩 机 有 的 已 使 用 多 年 ,尤其 是 东部 油田 的 石油 气压 
缩 机 都 陆续 进入 更 新 年 限 。 预 计 * 十 五 ?期 间 每 年 更 新 量 约 
为 160 £o 

2. 化 肥 领 域 

由 于 化 肥 工 业 的 产品 结构 和 产业 结构 不 合理 ,至 今 我 
国 的 化 肥 生 产 仍 不 能 满足 农业 生产 的 需要 。 单 质 氮 肥 、 磷 
肥 生 产能 力 相 对 过 剩 ,而 钾肥 .复合 磷肥 生产 能 力 不 足 , 复 
合 磷肥 每 年 进口 700 余 万 吨 , 占 复合 磷肥 国内 市 场 的 1/3. 
在 氮肥 中 , 低 浓度 单质 氮肥 碳 贸 占 总 量 的 45 和 ,氮肥 利用 率 
较 低 ( 约 为 30%), 与 国际 先进 水 平 (40% ~ 41%) ЖК. 
大 型 化 肥 企 业 少 (企业 数 不 足 总 数 的 10% ,其 生产 能 力 复 合 
磷肥 为 总 量 的 20% ,氮肥 为 总 量 的 30%), 中 小 型 化 肥 企 业 
多 。 由 于 大 型 化 肥 装 置 的 国产 化 率 较 低 ,一 些 关 键 设备 不 
能 立足 于 国内 制造 ,因此 生产 工艺 流程 和 设备 改进 困难 , 技 
术 进 步 缓 慢 ,生产 装置 能 耗 高 ,效率 低 。 中 小 型 化 肥 企 业 工 
艺 落后 ,设备 陈旧 ,生产 效率 更 低 。 因 此 国产 化 肥 价 格 较 
高 ,市 场 兖 争 能 力 不 强 。 上 且 前 我 国 化 肥 供 销 状 况 一 方面 是 
国内 化 肥 装 置 ,特别 是 中 小 型 化 肥 装 置 开 工 严 重 不 足 , 另 一 
方面 是 国内 每 年 还 要 进口 大 量化 肥 。1990 年 至 1998 年 期 
间 进 口 化 肥 耗 外 汇 250 亿美 元 。 目 前 我 国 的 化 肥 工 业 十 分 
脆弱 ,加 入 世贸 组 织 后 化 肥 行 业 将 受到 巨大 冲击 , 若 不 加 快 

品 结构 和 产业 结构 的 调整 ,我 国 氮肥 市 场 的 40% ~ 50% 、 
复合 磷肥 市 场 的 50% 将 被 国外 占领 。 为 减少 加 入 世贸 组 织 
后 国外 化 肥 对 我 国 化 肥 市 场 的 冲击 “十 五 "期 间 化 肥 行 业 
的 主要 任务 是 提高 产品 在 市 场 的 综合 竞争 能 力 ,减少 化 肥 
的 进口 量 。 为 此 一 方面 要 采用 国产 化 的 关键 设备 新 建 一 些 
大 型 化 肥 装 置 , 另 一 方面 要 加 快 对 条 件 较 好 的 70 余 套 中 小 
化 肥 装 置 进行 技术 改造 ,改进 工艺 流程 ,采用 国产 的 性 能 先 
进 .能 耗 低 .效率 高 的 设备 更 新 原 有 设备 ,扩大 中 小 型 化 肥 
装置 的 生产 规模 ,提高 效率 .降低 生产 成 本 。 我 国 的 煤炭 资 
源 比 较 丰 富 ,以 煤 为 原料 制 成 合成 气 再 合成 氨 的 新 技术 是 
我 国 合成 氨 生 产 的 发 展 方向 之 一 。 即 采用 水 煤 浆 与 工业 氧 
在 气 化 炉 中 进行 加 压气 化 反应 及 气体 净化 处 理 制 成 合成 
气 ,再 采用 等 压 氨 合 成 工艺 制 成 合成 氨 。 该 技术 在 改造 中 
型 氮肥 厂 中 具有 广阔 的 前 景 和 显著 的 经 济 及 社会 效益 。 该 








技术 为 化 肥 行 业 产业 化 技术 之 一 ,在 “十 五 ”期 间 对 中 型 化 
肥 厂 的 改造 中 将 得 到 推广 应 用 ,改造 中 小 化 肥 装 置 ,每 套 需 
要 活塞 式 压 缩 机 2~5 台 ,十 五 ?期 间 共 需 氮 氢气 压缩 机 、 
二 氧化 碳 气 压缩 机 等 约 240 f ,年 需 48 台 。 

大 型 化 肥 装 置 中 的 压缩 机 目前 基本 上 都 是 离心 式 压 缩 
机 。 跑 着 往复 式 压 缩 机 易 损 件 寿 命 的 不 断 提 高 ,同时 往复 
式 压 缩 机 具有 等 漫 效率 高 的 优势 ,在 大 化 肥 装 置 中 有 取代 
离心 式 压 缩 机 的 趋势 。 国 外 已 有 120 万 ta 合成 氨 装 置 使 
用 往复 式 压 缩 机 的 先例 ,只 要 不 断 提 高 往复 式 压 缩 机 的 设 
计 水 平和 制造 质量 ,往复 式 压 缩 机 完全 可 以 在 我 国 的 大 化 
肥 装 置 中 争 得 一 席 之 地 。 

3. 煤化 工 领 域 

“十 五 "期 间 将 继续 增加 城市 煤气 的 生产 能 力 , 城 市 煤 
气 加 压气 化 装置 需要 氧 压 机 ,煤气 输送 需要 压缩 机 ,另外 已 
有 的 一 些 城市 煤气 用 氧 压 机 和 输 气 压缩 机 需要 更 新 。 预 计 
“十 五 "期间 共 需 氧 压 机 和 输 气 压缩 机 300 f, FF 60 б 

4. 环境 保护 领域 

为 减少 汽车 尾气 对 城市 环境 的 污染 ,必须 发 展 天 然 气 、 
石油 气 等 清洁 燃料 的 环保 型 汽车 。 为 环保 型 汽车 提供 清洁 
燃料 ,需要 建立 清洁 燃料 供应 系统 , 即 清洁 燃料 的 加 气 站 和 
相应 的 供 气管 网 。 一 个 能 为 150 辆 汽车 提供 燃料 气 的 加 气 
站 需 天 然 气压 缩 机 1 ~2 台 , 供 气管 网 也 需要 配备 一 定数 量 
的 天 然 气压 缩 机 ,预计 “十 五 "期间 需要 天 然 气压 缩 机 400 
台 , FF 80 fo 

5. 钢铁 工业 领域 

高 炉 喷 煤 技术 是 钢铁 工业 “十 五 "期间 重 点 推广 应 用 的 
节能 降 耗 新 技术 之 一 。 该 技术 是 在 高 炉 风 口 喷 入 煤 粉 以 代 
符 人 和 炉 焦 炭 的 技术 。 应 用 高 炉 大 喷 煤 量 的 技术 ,可 以 减少 
ER HEE ,降低 成 本 ,改善 高 炉 的 燃料 结构 ,是 钢铁 工业 
节能 降 耗 的 关键 技术 之 一 。 目 前 国内 的 喷 煤 量 一 般 为 每 吨 
铁 100kg, 个 别 喷 煤 量 大 的 高 炉 为 每 吨 铁 150kg。 进 行 试验 
的 喷 煤 量 达 每 吨 铁 200kg( 该 指标 为 当代 国际 水 平 )。“ 十 
五 "期 间 钢 铁 工 业 领域 重点 对 1000m 以 上 的 高 炉 进 行 改 
造 ,使 喷 煤 量 达 每 吨 铁 1S0kg ,个 别 高 炉 达 200kg。“ 十 五 "期 
间 高 炉 喷 煤 需 大 型 中 型 螺杆 压缩 机 约 100 台 ,年 需 20 f 

6. 其 他 领域 

纺织 .食品 . 轻 工 、 医 药 等 各 行业 及 电站 乙烯、 化肥 等 
大 型 装置 的 仪表 控制 系统 需要 洁净 的 压缩 空气 ,因此 对 无 
油 润滑 压缩 机 .空气 净化 及 干燥 装置 的 用 量 将 会 有 所 增加 。 

我 国 还 会 新 建 核 电站 ,为 防止 核电 尾气 污染 环境 ,在 核 
电站 尾气 回收 装置 中 需要 密封 性 能 优良 .压缩 比 高 . 防 介质 
腐蚀 的 隔膜 压缩 机 。 

综 上 所 述 “ 十 五 "期 间 压 缩 机 的 总 需求 量 与 “ 九 五 " 持 
平 。 压 缩 机 行业 重点 是 发 展 技术 含量 高 的 工艺 用 压缩 机 品 
种 ,提高 技术 水 平和 制造 质量 ,如 发 展 大 型 氧 压 机 .所 氢气 
压缩 机 燃气 摩托 压缩 机 、 天 然 气 压缩 机 、 高 炉 喷 煤 用 压缩 
机 等 ,以 满足 国家 重点 工程 配套 需要 。 

“十 五 "期 间 年 需 各 种 工艺 用 往复 式 活塞 压缩 机 1 000 
台 ,价值 量 为 12 亿 元 。 
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动力 用 大 中 型 往复 式 压缩 机 的 总 需求 量 维持 当前 水 
平 ,年 需 量 约 1 200 f ,价值 量 5.5 亿 元 。 其 中 ,大 型 动力 用 
往复 式 压缩 机 450 f ,价值 量 1.5 亿 元 。 

年 需 螺杆 式 压缩 机 6 000 台 ,价值 量 8 亿 元 。 

大 中 型 气体 压缩 机 的 总 需求 量 为 22 000 台 ,价值 量 为 
30 亿 元 。 

微型 压缩 机 国内 市 场 需 求 仍 保 持 现 有 水 平 ,年 需 10 -~ 
20 万 台 ,价值 量 为 2~4 亿 元 。 

二 .国际 市 场 需求 预测 


近年 来 压缩 机 的 出 口 虽 有 起 伏 , 但 总 的 呈 上 升 趋势 。 
1995 年 ~ 2000 年 各 年 的 出 口 额 分 别 为 7 381 万 元 .7 038 万 
元 .11 254 万 元 .7 940 万 元 .7 384 万 元 、11 807 万 元 ,出 口 台 
数 分 别 为 100 890 台 .68 002 台 、8 017 台 、57 176 台 .39 030 
В 43 399 台 。 出 只 产品 中 技术 含量 较 低 的 微型 压缩 机 较 
多 ,出 口 额 较 低 , 而 技术 含量 较 高 的 大 中 型 压缩 机 的 出 口 额 
虽 逐 渐 有 所 增加 ,但 增长 缓慢 。 

1995 ~ 2000 年 压缩 机 的 出 口 情况 详 见 表 2. 


表 2 1995 ~ 2000 年 压缩 机 产品 出 口 情况 


























出 口 额 (万 元 ) 7038 11254 7940 11807 45423 
出 口 量 ( 台 ) 68002 80174 57176 39030 43399 287781 
美 20499 28885 | 123732 
哥伦比亚 506 120 2008 
$ p FF 11355 5435 25568 
澳大利亚 3005 3722 14855 
越南 6 3597 
菲律宾 1 735 
阿根廷 610 11398 
rF Ж Ж 41300 
加 拿 大 2664 
新 加 坡 73 269 
巴西 850 1855 
日 本 3547 
ah 18 1523 
比利时 1820 3368 
泰国 286 
中 国 台 湾 46349 
825 
64 230 
1000 1000 





注 : 胡 中 数据 为 出 口 基 较 多 国家 或 地 区 的 销售 量 . 


微型 讨 盎 机 产品 国际 市 场 看 好 ,尤其 是 在 美国 .日 本 、 
阿根廷 .澳大利亚 等 国家 有 较 大 的 需求 ,而且 我 国 现在 已 经 
有 了 较 稳 定 的 出 口 渠 道 ,“ 十 五 ”期间 只 要 进一步 增加 产品 
品种 ,提高 产品 质量 (包括 外 观 质 量 ) ,降低 制造 成 本 ,继续 
拓宽 市 场 领域 ,将 有 较 好 的 出 口 前 景 。 

大 中 型 压缩 机 近 几 年 出 口 发 展 较 快 ,对 大 中 型 压缩 机 
产品 在 亚洲 .中 东 地 区 仍然 有 较 大 需求 。 出 口 大 中 型 往复 
式 压 缩 机 和 螺杆 压缩 机 有 较 好 的 经 济 效益 。“ 二 五" 期间， 
利用 我 国 在 吸收 消化 国外 先进 技术 的 基础 上 制造 的 技术 水 











平 较 高 的 大 中 型 压缩 机 产品 的 技术 和 价格 优势 ,同时 进 一 
步 开 拓 国 际 市 场 ,争取 出 口 更 多 的 技术 含量 较 高 的 大 中 型 
压缩 机 产品 和 工艺 用 压缩 机 产品 是 可 以 实现 的 。 

“十 五 "末期 微型 压缩 机 产品 的 年 出 口 量 可 达 20 ~ 25 
万 台 , 年 出 口 额 达 4~5 亿 元 。 大 中 型 压缩 机 产品 的 年 出 口 
额 达 1.2~1.5 亿 元 ,出 口 量 达 550 ~ 600 f o 

[拟稿 人 :中 国 通 用 机 械 压 缩 机 行业 协会 陈 洪 俊 FR 
人 :中 国 通用 机 械 压 缩 机 行业 协会 王 兴 亚 】 
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准 卜 产品 市 场 发 展 观测 


一 、 综 述 

阀门 已 成 为 石油 .石化 .化 工 、 治 金 . 电 站 城建 .科研 等 
行业 不 可 缺少 的 流体 控制 设备 ,是 一 种 品种 繁多 , 量 大 面 广 
的 产品 。 它 的 作用 已 越 来 越 受 到 人 们 的 重视 ,国内 外 市 场 
也 越 来 越 大 ,特别 是 为 适应 成 套 供 应 ,技术 水 平 的 要 求 也 比 
以 前 有 较 大 地 提高 。 

1. 当前 供需 概况 

经 过 几 十 年 的 发 展 ,目前 闪 门 行业 已 经 能 为 用 户 部 门 
提供 12 大 类 ,3 000 多 个 型 号 ,4 万 多 个 规格 的 产品 ,参数 范 
围 从 真空 阅 门 到 600MPa 的 高 讨 阀 门 , 温 度 从 深 冷 低温 
- 196% 到 高 温 570 ,适用 :水 蒸汽 .各 种 气体 、 油 品 、 各 种 
酸 、 碱 . 盐 . 氨 .尿素 、 易 燃 、 易 爆 等 介质 ,驱动 方式 有 手动 . 电 
动 .气动 . 液 动 . 电 一 液 联 动 等 ,基本 上 能 满足 45 万 Wa 合成 
99,52 万 Wa ЖЖ ,45 万 Wa 乙烯 装置 ,300MW 600MW 和 百 万 
粮 瓦 级 火力 发 电机 组 ,以 及 300MW,600MW 和 百 万 焰 瓦 级 核 
电机 组 ,120 万 Wa 氧化 铝 等 大 型 设备 的 配套 需要 。 为 这 些 
大 型 成 套装 置 的 配套 率 已 达 85% 以上。 在 全 部 标准 供 货 的 
产品 中 ,大 部 分 符合 国家 标准 以 及 先进 工业 国家 的 产品 标 
准 ,但 仍 有 一 部 分 产品 ,特别 是 一 些 特 殊 性 能 产品 ,在 产品 
结构 上 和 产品 质量 上 存在 较 大 差距 , 仍 需 进口 。 

供求 总 的 情况 是 ,通用 产品 和 标准 产品 供 大 十 求 ,特殊 
性 能 产品 和 非 标 产品 .质量 水 平和 技术 水 平 要 求 较 高 的 产 
品 尚 有 一 定 缺 口 。 

根据 全 国 统计 资料 ,“ 九 五 ”期 间 的 销量 为 : 

1996 年 1 377 TEY EF RT 88 万 1 其 中 :高 中 压 网 
门 19 万 低压 阀门 69 万 to 

1997 年 1308 个 企业 生产 阀门 102 F t, ЖН: ê F E 
121701, ТВЛ, 

1998 年 全 国有 网 门 产 量 100 F to 

1999 年 全 国立 门 产量 100 万 to 

2000 年 全 国立 门 产量 100 万 to 

当前 绝 大 部 分 阀门 产品 是 以 销 定 产 ,而 不 是 按 能 力 来 
生产 , 既 使 这 样 ,全 国 阅 门 产 品 销售 率 也 只 有 90% 左右, 供 
大 于 求 0% 左 右 。1995 ГВ 115 个 会 员 厂 的 调查 
显示 , 立 门 企业 生产 能 力 利 用 率 仅 为 67.9% ,其 中 :高 中 压 
阀门 为 69.9% ;低压 阀门 为 66.8 和 ,有 将 近 13 的 生产 能 力 
放空 。 在 1999 年 全 行业 调查 资料 中 , 占 全 行业 总 产值 
34.3%) 168 家 企业 ,阀门 生产 能 力 利用 率 只 有 61.5% ,有 
Ж 40 多 的 生产 能 力 放空 。 阀 门市 场 总 的 趋势 还 将 是 供 大 于 

2. 今后 发 展 走势 

(1) 企 业 制 度 的 调整 

改革 开放 20 年 ,阀门 行业 的 企业 已 基本 形成 国有 、 集 
体 合资 股份 制 及 个 体 民 莹 并 存 的 局 面 。 阅 门 行业 大 多 数 
为 中 小 型 企业 ,将 有 利于 企业 的 改制 ,预计 今后 将 有 一 大 批 








企业 走 合 资 的 道路 。 另 外 , 近 十 年 来 民营 企业 的 发 展 非常 
迅猛 ,如 浙江 的 温州 地 区 .河南 的 荣 阳 地 区 、 天 津 大 站 等 ,都 
有 一 定数 量 的 规模 企业 。 合 资 企 业 和 民营 企业 的 产量 越 来 
越 大 ,他 们 重视 技术 .重视 开发 .重视 人 才 , 处 在 发 展 阶 段 ， 
在 某 些 方面 比 国 有 企业 更 具 活 力 。 

(2) 抓 质量 抓 管理 ,通过 各 项 认证 

在 当前 市 场 竞 争 很 激烈 的 情况 下 ,只 有 提高 企业 的 产 
品 技术 水 平 , 提 高 产品 质量 ,才能 求 得 生存 . 求 得 发 展 。 产 
品 进 和 市场, 不 仅 要 在 质量 价格. 交 货 期 上 展开 竞争 ,而 且 
还 要 在 质量 体系 上 下 功夫 。 国 际 上 已 经 把 采用 国际 质量 体 
系 标准 ,取得 各 项 认证 ,作为 判别 产品 技术 标准 的 一 种 依 
o HWRE A 99 个 企业 通过 1509000 的 认证 ,有 
29 个 通过 API 的 认证 ,还 有 一 些 厂 家 通过 了 其 他 的 认证 , 取 
得 了 合格 证 书 。 

(3) 重 视 新 产品 的 开发 

亚洲 金融 危机 对 我 国 阀门 广 家 均 有 不 同 程度 的 影响 。 
但 是 ,凡是 以 前 重视 新 产品 开发 的 厂家 ,受到 的 影响 较 小 ， 
新 产品 的 销路 尚好 。 同 时 他 们 正在 加 快 开发 新 产品 ,目前 
开发 较 好 的 产品 有 金属 密封 蝶阀 ,包括 双 偏 .三 偏心 结构 ， 
ВЕК ЖУ КЕЗЕ Ж, ЖИ] ЕЕ ИК E ° 

(4) 重 视 人 才 的 引进 和 培养 

市 场 竞争 归根 到 底 是 人 才 的 竞争 ,没有 一 流 的 人 才 ,就 
不 可 能 有 一 流 的 企业 和 一 流 的 产品 。 合 资 企 业 、 民 营 企 业 ， 
加 大 投入 ,纷纷 从 各 地 招聘 .引进 人才, 这 给 国有 企业 带 来 
了 很 大 的 压力 。 当 然 这 也 有 助 于 促使 国有 企业 重视 人 才 ， 
采取 各 种 优惠 政策 稳 住 人 才 , 并 广 招 人 才 , 充 分 发 挥 人 才 的 
作用 。 

3. 影响 需求 的 主要 因素 

(1) 需 求 总 量 

近 几 年 ,由 于 国家 对 大 型 投资 项 目的 控制 ,大 项 目 有 所 
减少 ,另外 ,各 国有 大 中 型 企业 纷纷 延长 检修 期 ,如 电站 已 
经 由 原来 的 一 年 半 改 为 两 年 左右 才 检 修 ;加 之 东南 亚 金融 
危机 ,一些 在 建 项 目 也 停 建 \ 缓 建 ,从 而 导致 阐 门 总 的 需求 
减少 。 其 间 国 有 企业 和 集体 企业 产量 徘徊 不 前 ,合资 和 民 
营 企 业 产 量 在 不 断 提 高 。 

(2) 北 门 企 业 的 投入 减少 

阀门 企业 技 改 项 目 原 来 都 靠 国家 投资 ,企业 改制 后 , 国 
家 投入 减少 ,企业 本 身 更 没有 和 多余 的 财力 在 技 改 上 投入 , 技 
改 投 入 逐年 减少 ,企业 后 劲 严 重 不 足 。 而 国有 大 中 型 企业 
都 存在 着 设备 陈旧 ,厂房 危险 ,人 员 结 构 老 化 ,知识 得 不 到 
更 新 等 问题 ,影响 了 产品 的 质量 ,影响 了 产品 的 供 货 。 

(3) 新 产品 开发 缓慢 

由 于 多 数 企 业 , 只 看 重 眼前 的 合同 ,忙于 应 付 交 货 , 很 
少 关 注 新 产品 开发 , 既 使 有 一 部 分 企业 注意 开发 新 产品 ,但 
是 投入 太 少 , 开 发 力度 不 足 , 致 使 绝 大 多 数 企 业 开 发 新 产品 
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的 速度 非常 绥 慢 ,特别 是 一 些 功能 较 强 的 多 用 途 立 ,节能 阔 
得 不 到 研 究 、 开 发 ,难以 满足 用 户 需求 。 

(4) 引 进 与 进口 政策 

目前 国家 有 关 引 进 技术 .进口 产品 的 政策 ,基本 上 还 是 
以 前 的 一 些 做 法 , 淮 需 设备 ,只 要 出 钱 , 就 可 以 进口 ,从 而 影 
响 国 产 化 的 进程 。 在 政策 上 应 项 励 用 户 采 购 国 产 阀 门 , 促 
使 国内 阀门 企业 在 提高 质量 前 提 下 ,增加 产销 量 。 

(5) 市 场 的 规范 运作 

近年 来 ,由 计划 经 济 转 为 市 场 经 济 , 大 多 数 的 项 目 采 用 
工程 招 投标 制 ,从 是 工程 招 投标 中 不 规范 因素 影响 了 阀门 
市 场 的 正常 运作 。 由 于 供销 过 程 中 的 种 种 腐败 现象 ,一 些 
阀门 经 销 商 通过 高 额 回扣 ,销售 假冒 伪劣 产品 ,致使 国家 重 
点 工程 蒙受 巨大 的 损失 。 为 此 迫切 需要 加 大 管理 力度 , 规 
范 市 场 。 另 外 ,一些 国有 闪 门 企业 ,为 了 生存 在 全 国 各 地 设 
立 了 许多 销售 网 点 ,但 欠 于 管理 ,也 给 一 些 不 法 分 子 提供 了 
可 乘 之 机 ,如 何 管理 这 些 销售 网 点 ,杜绝 假冒 伪劣 产品 ,将 
是 今后 一 段 时 间 的 主要 任务 ,不 从 这 方面 解决 ,将 来 的 状况 
难以 改观 的 市 场 会 越 来 越 少 , 越 做 越 差 。 

二 .国内 市 场 需求 预测 

阀门 是 一 种 用 途 十 分 广泛 ,需求 量 很 大 , 且 易 损 的 重要 
配套 产品 。 不 论 在 国内 ,还 是 国外 ,市 场 销 量 很 少 有 大 起 大 
落 的 情况 。 根 据 美国 有 关 资 料 介 绍 ,在 天 然 气 工业 中 购置 
阀门 的 费用 ,相当 于 新 建 工 厂 总 投资 的 8% ,而 阀门 更 新 维 
修 的 费用 , 则 占 设备 更 新 维修 总 费用 的 10% 。 我 国有 关 资 
料 介绍 ,在 石化 工程 中 ,配套 阁 门 的 投资 占 整 个 工程 总 投资 
的 5% ~ 8% ;在 炼油 工业 中 ,每 年 约 有 20% 的 阀门 需要 更 新 
维修 。 为 此 ,不 仅 新 建 工程 需 昌 各 种 各 样 的 配套 阀门 ,而 且 
设备 维修 更 新 也 需要 大 量 阀 门 , 立 门 的 需求 量 不 会 大 起 大 
H o 

1. 需求 分 析 

(1) 需 求 特点 

П) НЕГ) 

ЖАНЕ Е Ху HAX ERER. Е ВГ] 
ШЕ КАГА ЖЕН Suet MFE RAA ЛГ. 
这 类 产品 的 生产 企业 特别 多 ,几乎 所 有 阀门 生产 企业 都 能 
生产 该 类 产品 ,也 都 生产 过 或 正在 生产 着 这 类 产品 。 年 产 





30 万 1.40 万 1 乙烯 装置 所 需 浆 门 数量 见 下 表 1。 

300MW .600MW 火电 机 组 需 阀门 数量 见 下 表 2。 

其 他 项 目 不 再 列举 ,从 上 述 项 目 可 以 看 出 大 型 成 套 设 
备 所 需 阀门 大 部 分 还 是 以 通用 阀门 为 主 。 

2) FFERR] 

表 1 年 产 30 万 (40 万 1 乙烯 装置 所 需 阀门 数量 
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表 2 300MW .600MW 火电 机 组 所 项 阀门 数量 
(单位 : 台 ) 





随 着 现代 化 工业 的 发 展 ,各 种 新 的 工艺 流程 的 不 断 出 
现 , 对 阀门 性 能 要 求 也 就 更 高 ,如 参数 的 提高 对 温度 .压力 、 
耐 腐蚀 .寿命 等 要 求 均 有 所 提高 ,低温 阀门 .超低温 阀门 ( 温 
度 在 -196~ -40%); 不 同 材 料 的 超 高 温 阅 门 ; 用 于 电站 系 
统 的 高 温 高 压 浆 门 (T 和 550% ,P17MPa); 更 有 超 临 界 机 组 
(Т 570% , P &24MPa) ;煤化 工 系统 使 用 的 T>8005 的 
高 温 阀门 等 。 但 这 部 分 阀门 产量 不 大 , 约 占 总 量 的 2% Ж 
右 。 

3) 控 制 阀门 与 自动 阀门 

随 着 大 型 成 套装 置 自动 化 程度 的 提高 ,在 现代 化 的 装 
置 中 ,已 越 来 越 多 地 应 用 控制 阅 门 和 自动 阀门 ,前 者 如 控制 
压力 和 流量 的 调节 阀 , 控 制 流 向 的 三 通 合流 .三 通 分 流 效 
门 ;后 者 如 起 安全 保护 作用 的 安全 阀 , 起 节能 作用 的 踊 水 
I ,起 环保 作用 的 冷凝 水 自动 回收 装置 , 减 压 阅 等 。 这 部 分 
阀门 的 需求 量 逐 年 上 升 。 但 目前 部 分 用 户 对 于 该 类 阀门 ， 
特别 是 关键 部 位 的 这 类 阀门 ,还 是 倾向 于 进口 ,选用 国产 的 

4) 按 国外 标准 生产 的 各 类 和 阀门 

2010 80 年 代 以 后 ,我 国 引进 了 大 批 成 套装 置 ,特别 
是 石化 系统 ,其 中 阀门 均 为 国外 生产 。 为 适应 用 户 部 门 进 
行 技术 改造 ,更换 阀门 的 需要 ,当时 机 械 部 适时 提出 了 国产 
化 政策 。 通 过 测绘 .试制 等 ,大 量 的 通用 阀门 国内 的 大 部 分 
阀门 广 已 能 制造 ,并 取得 了 国外 认证 机 构 的 认可 ,如 API TA 
汪 ,已 能 完全 满足 用 户 的 要 求 ， 用户 在 选取 这 部 分 立 门 时 ， 
一 是 完全 按 国外 标准 生产 .验收 ,二 是 要 求 质 量 达 到 国外 的 
水 平 ,二 是 要 求 价格 比 国外 的 低 ， 

5$) 急 需 开 发 的 阀门 新 产品 

а. 阅 门 新 材料 的 应 用 

开发 阀门 新 产品 重点 是 应 用 阀门 新 材料 ,应 用 新 材料 
应 引起 阀门 企业 的 充分 重视 。 我 国 现 有 的 耐 腐蚀 阀门 材料 
还 满足 不 了 国民 经 济 建设 各 部 门 的 需要 ,致使 超 低 碳 不 锈 
钢 阀 门 的 生产 量 很 少 。 超 低 碳 不 锈 钢 具有 在 氧 离子 .硫化 
а. 二氧化碳 .无 机 酸 、. 有 机 酸 等 环境 下 抗 点 腐蚀 .均匀 腐 
蚀 . 缝 际 腐 蚀 等 应 力 腐蚀 开 烈 的 能 力 , 应 加 速 开 发 超 低 碳 双 
HREM ГЈ. 

b. 新 领域 的 产品 

开发 新 产品 应 扩大 服务 对 和 象 ,我 国 阀 门 行业 的 主要 服 
务 对 象 是 石油 .石化 化工. 电力 .冶金 等 部 门 . 此 外 ,建筑 
部 门 急需 的 水 力 平衡 阀 , 汽 车 工业 急需 的 多 功能 瓶 用 阀门 
等 也 是 急 待 开发 的 领域 。 

水 力 平 衡 阅 是 建筑 部 门 为 采暖 空调 系统 实现 水 力 平 衡 
而 专门 设计 的 产品 ,能 进行 流量 的 精确 测量 和 调节 ,使 用 户 
获得 舒适 的 温度 ,并 可 明显 降低 能 耗 ,节能 可 达 15% ,是 一 





种 节能 新 产品 。 

多 功能 瓶 用 阀门 是 专 为 汽车 工业 开发 双 燃 料 汽车 用 的 
液化 石油 气 或 液化 天 然 气 钢瓶 用 阀门 。 

с. К ВАН 

为 长 输 铀 气管 线 配 套用 的 阀门 新 产品 的 需求 量 在 “十 
五 "期 间 将 迅速 增长 。 管 道 运输 在 世界 上 已 有 100 多 年 的 历 
史 ,发 达 国 家 的 原油 管道 运输 量 占 总 运输 量 的 80% ,成 品 油 
长 途 运 输 基 本 也 实现 了 管道 化 ,天 然 气 管道 运输 则 达 
100%。 我 国 现 有 长 输 管道 长 度 仅 1 万 多 km, 在 世界 管道 中 
所 占 比 例 仅 为 0.5% , 且 分 布 极 不 平衡 ,而 且 基 本 上 没有 成 
品 油 长 输 管 道 。 随 着 我 国 能 源 结 构 的 调整 和 环境 保护 力度 
的 加 强 ,石油 天 然 气 工业 将 有 较 大 发 展 。 估 计 到 2010 年 ,我 
国 石 油 产量 可 达 1.8 ~2 亿 +, 天 然 气 产量 可 达 600 ~ 800 亿 
т? , 现 有 管道 远 远 不 能 适应 这 一 发 展 的 要 求 。 因 而 ,建设 大 
口径 长 输 油 气管 道 势 在 必 行 。 我 国 阀 门 企业 应 抓 好 长 输 管 
道 用 阀门 的 新 产品 开发 ,以 适应 长 输 管 道 建设 的 需要 o 

(2) 各 主要 领域 的 需求 结构 

从 赣 门 市 场 来 看 ,过 去 主要 采用 阅 阀 .截止 阁 和 止 回 阀 
作为 切断 装置 。 近 几 年 随 着 金属 密封 双 偏 心 及 三 俩 心 蝶 阀 
和 金属 密封 球阀 等 新 产品 研制 成 功 ,这 几 种 阀门 在 石化 . 电 
力 .冶金 等 方面 的 采用 逐渐 增多 ,并 取代 了 一 部 分 闻 阀 和 截 
IER. 石油 管道 和 天 然 气 管道 大 部 分 用 球 闪 和 平板 闸阀 ， 
以 便于 清 管 。 城 市 供水 和 供 热 系 统 工程 原 大 部 分 采用 闸阀 
和 截止 阀 , 现 已 逐渐 被 蝶阀 和 软 密封 闻 阀 所 取代 。 随 着 科 
学 技术 的 不 断 发 展 , 阀 门市 场 呈 现 如 下 特点 :1) 蝶 间 和 球阀 
由 于 研制 成 金属 密封 结构 后 ,其 温度 和 压力 范围 得 到 了 扩 
大 ,将 逐渐 取代 一 部 分 阐 交 和 截止 阅 。2) 止 回 阀 方面 ,其 绪 
构 采 用 对 夹 式 后 安装 方便 ,体积 小 ,也 得 以 广泛 采用 ,将 取 
ДА ТА ЛЕ Ê Е А. 3) 4% КИ Е FI 
ЕКО ЕА ЕНИ, 4) НР КЫ ҢДҮ ЕЁ. 
ИЕН E FFF E BUR 5 ЕЁ К Е К 
ОТА КЮ. 5) о BE FR H E R СЬ Ê 
结构 的 智能 型 电动 装置 ,用 于 阀门 的 智能 化 控制 ,实现 阀门 

(3) 用 户 对 主要 产品 的 水 平 要 求 

我 国 阁 门 生产 历史 悠久 ,许多 重点 企业 都 有 几 十 年 的 
生产 历史 ,积累 了 丰富 的 经 验 。 阀 门 行业 的 技术 标准 体系 
已 经 比较 完整 , 现 有 184 项 国家 标准 和 行业 标准 。 改 革 开 放 
以 来 ,阀门 行业 引进 设计 制造 技术 20 项 ,并 有 中 外 合资 企业 
6 个 。 通 过 消化 引进 技术 和 借鉴 合资 企业 的 先进 经 验 , 尤 其 
是 采用 国际 和 国外 先进 标准 ,阀门 行业 已 有 99 个 取得 
1509000 系列 认证 和 29 个 取得 了 API 认证 ,我 国 阀门 生产 水 
平 有 了 明显 的 提高 ,为 今后 扩大 出 口 也 打下 了 基础 。 

(4) 进 出 口 趋势 及 进口 产品 分 析 

1) 阀 门 产品 进口 情况 

每 年 都 有 关键 部 分 的 阀门 进口 ,大约 进口 额 每 年 2 亿 
美元 ,其 中 进口 的 主要 是 电站 用 的 高 参数 调节 阀 Е J FI 
安全 立 ; 石 化 .冶金 用 的 高 参数 合金 钢 阀 门 及 金属 密封 蝶阀 
和 球 阅 。 人 金属 密封 蝶阀 和 球 疝 国内 已 开发 生产 一 部 分 ,将 





取代 一 部 分 进口 。 

主要 进口 厂商 为 美国 的 克 罗 斯 比 公 司 . 费 希 尔 公 司 ЈА 
高 华 特 公司 . 基 士 敦 公司 和 轨道 阀门 公司 等 ,德国 的 阿达 姆 
斯 公司 ,日 本 的 冈 野 公 司 .北村 阀门 制造 株式 会 社 和 久保 田 
公司 。 进 口 的 阀门 电动 装置 则 来 自 于 美国 的 里 米 托 克 公 
司 .意大利 的 比 菲 公司 .英国 的 罗 托 克 公 司 和 法 国 的 伯 纳 德 
公司 。 

2) 阀 门 产品 出 口 情况 

出 口 阅 主 要 是 通用 阀门 ,高 中 压 阀门 按 ANSI. АРІ 或 
DIN 标准 生产 ЕЕ ВЕ ЕВЕ, М 
质 大 部 分 是 碳 钢 (铸造 或 锻造 ), 还 有 一 部 分 合金 钢 。 低 压 
阀门 按 BS 标准 生产 ,主要 品种 是 蝶阀 . 阅 阀 .截止 漳 . 止 回 
阀 , 材 质 为 铸铁 和 铜 合 金 。 

(5) 价 格 走势 

阀门 行业 产品 价格 基本 上 执行 中 国 通用 机 械 阔 门 行业 
协会 编制 的 阀门 行业 参考 价格 。 阀 门 行业 协会 每 年 编 一 次 
行业 参考 价 。 了 疼 门 市 场 价 格 总 的 比较 平稳 ,每 年 昌 略 有 升 
降 ,但 幅度 很 小 。 由 于 阀门 市 场 竞 争 很 激烈 ,有 的 生产 三 家 
仍 以 1996 年 价格 争夺 用 户 。 

新 产品 和 单 件 小 批 的 非 标准 特殊 产品 尚 无 行业 参考 
价 ,由 企业 自行 订 价 。 

2. 需求 量 预 测 

(1) 需 求 量 预测 

根据 全 国 统计 资料 ,1997 年 全 国 竟 门 产量 为 1 021 5681, 
其 中 高 中 压 阀 门 210 895t, 低压 阀门 810 673t。 工 业 总 产值 
107.42 亿 元 (当年 价 )。 

1998 年 以 后 , 原 机 械 部 系统 的 重点 骨干 全 民企 业 , 经 济 
效益 下 滑 ,产量 下 降 很 多 ,但 由 于 民营 企业 的 发 展 ,估计 总 
产量 仍 能 保持 在 100 万 t+ 左 右 。 

在 “十 五 "计划 期 间 ,由 于 西 气 东 输 .城镇 建设 . 南 水 北 
调 等 国家 重大 建设 项 目的 启动 ,需要 大 量 的 阀门 。 如 西 气 
东 输 工程 投资 总 额 高 达 1 463 亿 元 ,2001 年 9 月 底 东 线 和 西 
线 同时 开工 ,2003 年 东 线 竣工 ,2004 年 西 线 竣工 。 在 工程 
中 ,需要 的 阀门 有 液 电 联动 球阀 排污 隅 截流 截止 放空 间 、 
带 导 流 平 板 阀 、 全 通 径 球阀 、 压 力 调 节 闪 等。 再 加 上 石化 、 
电力 等 项 目的 新 建 和 扩建 ,也 给 阀门 生产 厂 提供 了 良好 的 
机 遇 。 因 此 预测 在 “十 五 ”计划 前 三 年 阀门 的 需求 量 ,平均 
递增 速度 要 高 于 7% 的 国民 经 济 的 增长 速度 ,后 二 年 各 项 工 
程 逐 步 收 尾 , 增 速 也 将 平滑 下 降 。 

按 “ 九 五 "规划 ,2000 年 的 规划 目标 为 77 万 1 实际 为 
100 万 t。 以 2000 年 产量 100 万 t 为 基数 。 "十 五 "期 间 预 测 
产量 每 年 按 3 多 递增 ,预计 至 2005 年 全 国 阀门 产量 可 达 115 
万 t。 其 中 :高 中 压 阀 门 产量 按 每 年 递增 5% 以 上 ,估计 产量 
达 25 万 ,低压 阀门 预测 为 90 万 t。“ 十 五 "末期 ,阀门 主要 
产品 需求 量 预测 见 表 3。 

(2) 工 业 总 产值 前 10 名 企业 的 市 场 占有 率 

1998 年 完成 工业 总 产值 前 10 名 企业 在 全 国 阀 门 工业 
总 产值 中 约 占 11.5% В 10 名 企业 名 单 和 市 场 占 有 率 见 表 
4。 
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R3 “十 五 "末期 简 门 主要 产品 需求 量 预测 


销量 结构 “ 九 五 "末期 间 门 销量 结构 预测 “十 五 "末期 需求 量 结 构 # 注 
926 销 
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表 4 前 10 名 企业 名 单 和 市 场 占有 率 


市 场 占有 | 工业 总 产值 
企业 名 Ж (不 变价 ) 
E) (ух) 















1 rh JAM Г МЕ 

2 | REF LFF ARAR] 16022 
3 KERENT 9825 
4 EEN -J 阐 门 有 限 公司 9590 
5 | 湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 限 公司 9590 
6 | 上 海良 工 阀门 三 950! 
7 | 广东 明珠 球阀 集团 股份 有 限 公司 9364 
в | 上 海 阀门 厂 | 9300 
9 | MEHR ERNI 9215 
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(3) 民 营 企 业 占 有 市 场 份 额 的 1/3 强 ,1997 年 全 国 515 
个 民营 阀门 企业 销售 收入 为 34.61 亿 元 , 占 当年 全 国 阀 门 销 
售 收 入 的 38%。 根 据 不 完全 资料 估计 ,当前 阀门 市 场 的 份 
人 额 分 配 为 : 原 机 械 工 业 系 统 占 35% 合资 企业 占 4% RE 
企业 占 38% ,军工 企业 占 4% ,其 他 各 部 门 占 19%。"“ 十 五 ” 
期 间 ,合资 企业 .民营 企业 所 占 市 场 份额 将 进一步 扩大 ,全 
民企 业 的 份额 必 将 近 趋 向 减少 。 

三 .国外 市 场 需求 预测 

1. 近 三 年 的 出 口 量 .出 口 额 .主要 出 口 国家 
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发 展 金 属 密封 
发 展 金属 密封 








(1) 了 阀门 行业 成 员 厂 出 口 资料 : 

1996 年 出 口 阀门 26 9971,7 643 万 美元 。 

1997 FH O RTT 36 348t,9 046 万 美元 。 

1998 $F H E RT] 26 0391,6 903 万 美元 。 

(2) 出 口 国家 和 地 区 

1996 年 :朝鲜 印度尼西亚. 美国 古巴. 加拿大 .日 本 、 
南非 .西班牙 .印度 法国、 英国 、 意 大利、 新加坡 马来西亚 ，、 
巴基斯坦 RAPE RAKAT HMM RRR ЗЕ, Ж. 
智利 . 阿 联 商 等 国家 和 中 国 台湾 ,香港 地 区 。 

1997 年 :圭亚那 .日 本 挪威 .希腊 .美国 RE .德国 .法 
E .意大利 西班牙. 加拿大 .澳大利亚 .巴基斯坦 、 马 来 西 
亚 .新 加 坡 .南非 . 重 加 拉 、 比 利 时 .韩国 .丹麦 .智利 等 国家 
和 中 国 台湾 香港 地 区 。 

1998 年 :印度 .日 本 .朝鲜 . 贱 麦 .美国 .英国 法国. 印 
E .西班牙 加拿大 .埃及 .叙利亚 .伊朗 .意大利 FER FB 
加 坡 КАЧИ .荷兰 .和 孟加拉、 科威特 .巴基斯坦 . 纤 国 等 国 
家 和 中 国 台湾 .香港 地 区 。 

2. 增加 出 口 的 可 能 性 分 析 和 主要 月 标 国 

据 有 关 资 料 称 , 国 际 上 各 国 出 口 阀门 总 额 约 60 亿美 
元 。 其 中 美国 出 口 16.2 亿美 元 .进口 16.8 亿美 元 ,德国 出 
口 18.87 亿美 元 .进口 11.32 亿美 元 ,日 本 出 11 11.32 亿美 
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元 .进口 4.03 亿美 元 。 我 国 目前 出 口 仅 1.49 亿美 元 (根据 
1997 年 全 国 统计 资料 ) ,进口 约 2 亿美 元。 _ 

目前 工业 发 达 国 家 ,将 劳动 密集 型 的 阀门 生产 推 向 发 
展 中 国家 ,办 独资 或 合资 企业 ,产品 返销 。 阀 门生 产 中 的 铸 
ê .锻造 .焊接 .电镀 、 酸 洗 等 影响 环境 ,在 环保 上 的 投资 较 
大 ,工业 发 达 国 家 把 环境 保护 问题 也 推 给 了 发 展 中 国家 。 

我 国 阀 门 行业 已 有 不 少 企业 取得 了 1509000 系列 质量 
体系 认证 和 API 认证 ,这 是 产品 出 口 必 要 的 条 件 。 已 有 近 
50 个 企业 长 期 出 口 ,在 国外 有 一 定 的 市 场 。 在 阀门 出 口 价 
格 上 比 国际 市 场 价格 也 有 优势 ,而 且 产 品质 量 也 达到 了 出 
口 要求 ,因而 “十 五 "时 期 进一步 增加 阀门 出 口 是 可 能 的 。 

“十 五 "期间 阀门 产品 出 口 的 主要 目标 国 应 是 美国 、 西 
HEF .意大利 . 巴 基 期 坦 .和 孟加拉、 科威特 .阿联酋 等 国 。 

3. 出 口 预测 

根据 中 国 机 电 产 品 进出 口 商会 的 统计 ,以 1997 年 全 国 
出 口 额 近 1.5 亿美 元 计 , 每 年 按 递增 5% 预测 ， 十 五 R 
口 额 可 达 2.2 亿美 元 。 

ЗГ) НА 1998 年 统计 ,出 口 额 超过 100 万 美元 的 企 
业 有 15 个 ,中 核 苏州 阁 门 股份 有 限 公司 (11 732 万 元 ) 天津 
塘沽 瓦特 斯 阀门 有 限 公司 (6 160 万 元 ) .上海 N- 了 阿门 有 
限 公司 (5 794 万 元 ) .安徽 省 和 县 阀门 总 厂 (4 420 万 元 ) Е 
海良 工 阀 门 三、 上 海 开 维 喜 阀门 有 限 公 司 (2 222 万 元 )、 江 
西 竟 州 有 限 公 司 (1 933 万 元 ) .自贡 高 压 阀 门 股 份 有 限 公司 
(1 920 万 元 ) .山东 益 都 闹 门 股份 有 限 公 司 (1 904 Hm). Е 
海 阀门 厂 (1 703 万 元 ) .铁岭 阀门 集团 有 限 责任 公司 (1 643 
万 元 ) FYRER (1 144 万 元 ) 锡山 市 阀门 厂 (1 101 
万 元 ) .昆明 市 阁 门 三 (930 万 元 )。 

四 、 建 议 

1. 坚持 市 场 多 元 化 

为 摆脱 和 减少 单一 产品 的 市 场 风险 ,一 定 要 重视 多 品 
种 开发 和 经 营 多 元 化 ,以 拓宽 市 场 和 提高 市 场 占有 率 , 求 得 
较 好 的 市 场 效果 。 同 时 坚持 内 销 和 外 贸 并 举 ,逐步 建立 国 
际 化 销售 网 络 通 过 外 销 促进 ,在 国际 市 场 中 占有 一 席 之 地 。 
加 强 与 国际 知名 公司 合作 ,通过 工程 公司 在 世界 上 进行 项 
目 招标 ,把 国内 各 阀门 三 家 的 产品 销 往 世界 各 地 。 

2. 积极 开发 新 产品 

按 市 场 的 要 求 积极 开发 新 产品 ,对 于 减少 市 场 风 险 ,不 
新 适应 市 场 需求 ,提高 市 场 稳 定性 ,将 起 到 积极 的 推动 作 
用 。 尤 其 应 重视 开发 市 场 需求 量 少 , 但 附加 值 高 的 高 参数 、 
特种 材料 .特殊 结构 的 国门 。 

3. 提高 产品 质量 

产品 质量 是 企业 的 生命 ,对 企业 走向 市 场 ,特别 是 开拓 
国际 市 场 尤为 重要 。 在 建立 完善 的 1509000 体系 的 基础 上 ， 
对 产品 质量 ,应 常 抓 不 懈 , 因 为 质量 是 动态 的 ,只 有 不 断 健 
全 和 完善 质量 体系 ,才能 始终 保持 产品 的 质量 。 

欧洲 共同 体 PED 压力 装备 指令 97/23/ЕС 已 在 1999 年 
11 月 29 日 进入 实施 阶段 ,并 将 在 2002 年 5 月 29 日 后 在 欧 
洲 共 同市 场 强制 实施 ,不 打 “CE” 标 志 的 产品 一 律 不 准 投放 
欧洲 共同 市 场 。 我 国 和 阀门 行业 出 口 企业 ,也 要 马上 注意 这 





问题 ,时间 已 经 很 紧迫 了 。 

4. 加 强 科 学 管理 ,降低 产品 成 本 

产品 在 市 场 上 竞争 ,除了 品种 .质量 等 因素 外 ,价格 也 
是 关键 因素 之 一 ,只 有 通过 实现 现代 化 管理 和 科学 化 管理 ， 
才能 在 保证 质量 的 前 提 下 ,降低 生产 成 本 ,提高 产品 竞争 
力 。 反 之 ,没有 高 效率 的 管理 ,就 没有 高 的 经 济 效益 ,而 且 
还 有 失去 市 场 的 可 能 。 

五 .政策 和 措施 

加 强 阀 门 技术 研究 ,提高 铸 钢 件 及 产品 质量 ,积极 开拓 
市 场 ,满足 国家 重点 项 目 建设 和 重大 技术 装备 的 需要 。 通 
过 企业 改革 及 改制 重组 ,逐步 形成 几 家 大 型 企业 ,对 一 些 缺 
乏 竞 争 力 的 中 小 型 企业 ,逐步 调整 产品 结构 ,以 生产 零 部 件 
为 主 ,或 生产 参数 较 低 的 产品 ,在 规模 上 取得 发 展 。 

认真 执行 原 机 械 部 推荐 的 产品 目录 ,淘汰 落后 品种 ,加 
强 产 品质 量 控 制 , 严 格 制止 假冒 伪劣 产品 ,规范 国内 工程 招 
标 , 形 成 公平 竞争 ,使 得 产品 技术 、 产 品质 量 较 好 的 企业 有 
较 快 地 发 展 。 加 强 对 阀门 产品 的 寿命 控制 ,对 安全 阀 Bt 2K 
阀 产 品 认真 实行 许可 证 制度 ,对 不 合格 的 产品 及 其 生产 三 
家 坚决 取缔 ,促进 产品 更 新 换代 ,加 强 立 门 行业 的 技术 进 

六 行业 发 展 思 路 

阀门 用 途 广泛 ,需求 量 大 ,在 经 济 建设 和 人 们 生活 中 是 
不 可 缺少 的 ,建国 以 来 很 少 出 现 大 落 现 象 , 且 曾 在 国民 经 济 
突飞猛进 时 期 呈现 过 短线 。 由 此 可 见 阀门 市 场 不 会 长 期 疲 
软 , 并 且 我 国 已 形成 一 个 稳定 的 阀门 制造 体系 和 市 场 规模 。 

1. 在 经 济 类 型 上 有 国有 .股份 .私营 中 外 合资 等 ;在 经 
济 批量 上 有 大 中 小 型 企业 ;在 分 布 上 要 结合 区 域 资源 和 用 
户 合 理 配置 。 

2. 在 产品 方面 ,强调 企业 要 有 自己 的 专长 ,可 以 从 两 方 
Ш ЕЕ LZ. Е На: ТЕК RAN о 
ЈК о ЕЛУ, ЛУНЕ Н 4# FRE FR 4E Е 
或 只 生产 小 口径 不 生产 大 口径 。 二 是 专攻 某 一 服务 领域 
如 石油 天然气 .油田 及 长 输 管线 专用 阀 AERE HAR С, 
RAR AXK RMR SRI HR. ESH R MRR RY 
等 。 国 民 经 济 中 至 少 有 百 来 个 部 门 领域 ,每 个 领域 对 立 门 
又 有 不 同 的 类 别 需 求 。 产 品 雷同 的 厂家 应 根据 日 己 资金 、 
装备 .技术 、 人 才 和 熟悉 的 用 户 ,选择 品种 和 服务 市 场 ,合理 
定位 ,正确 进行 产品 结构 调整 。 

3. 在 产品 类 型 上 ,应 向 专业 化 方面 发 展 。 为 适应 市 场 可 
选择 以 下 发 展 类 型 :(1) 大 型 (综合 化 .国际 化 );(2 刀 橄榄 型 
(产品 开发 和 销售 服务 两 头 小 ,机 械 加 工 中 间 大 ) 转 变 为 “ 哑 
铃 型 (两 头 强 .中 间 精 );(3) 经 济 批量 型 (生产 线 批量 经 济 生 
产 );(4) 中 外 合资 型 (综合 实力 强 的 企业 向 国际 化 发 展 );(5) 
专业 生产 阀 用 零 部 件 型 ( 阀 用 手 轮 .填料 ЛЕН ,铸件 )。 

4. 在 层次 上 ,各 企业 根据 自身 的 条 件 , 选 准 合适 的 市 场 
定位 ,确定 生产 方向 ,是 生产 量 大 面 广 普 通 阀 ,还 是 装 攻 特 
殊 痪 门 。 实 力 雄 厚 的 企业 应 选择 发 展 技术 含量 筷 , 制 造 难 
度 大 ,使 用 条 件 严 的 ,为 国家 重点 项 目 成 套 供 应 的 阀门 。 

【供稿 单位 :中 国 通用 机 械 阀门 行业 协会 】] 
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大 中 型 空 分 设备 市 场 剖 析 


— WA 

我 国 拥有 大 中 型 空 分 设备 始 于 1952 年 。 当 年 从 前 苏联 
引进 2 套 1 000m/h О, 和 5 & 3 350m /h О, 的 空 分 设备 ,分 
别 安装 在 太原 化 肥 厂 和 兰州 化 肥 厂 。 

我 国 大 中 型 空 分 设备 的 生产 始 于 1956 年 ,是 由 大 连 化 
工厂 仿制 苏联 引进 的 1 200m/h О, 空 分 设备 制造 的 ,共生 产 
了 2 套 , 设 备 安 装 在 大 连 化 工厂 。 

我 国 气体 分 离 设 备 行业 生产 大 中 型 空 分 设备 始 于 1958 
年 ， 当 年 由 杭州 制 氧 机 厂 研制 生产 3 350m /h О, 空 分 设备 2 


@ ,分 别 安装 在 吉林 化 肥 厂 和 吴淞 化 工厂 。 

大 中 型 空 分 设备 (1 000 О, 及 以 上 空 分 设备 或 相当 
于 此 规模 的 1 500m /h 以 上 制 氮 设 备 ) 广 泛 应 用 于 冶金 . 石 
油 化 工 .化 肥 .城市 煤气 化 等 领域 。 随 着 科学 技术 的 不 断 发 
展 , 其 应 用 领域 也 在 不 断 扩 大 。1989 年 11 月 ,杭州 制 气 机 
研究 所 曾 对 1988 年 底 以 前 我 国 拥有 的 1 000m Ah 以 上 空 分 
设备 情况 进行 过 一 次 市 场 分 析 , 分 析 结 果 见 表 1~ 表 3。 本 
文 以 我 国 1988 ~ 2000 年 各 部 门 实际 应 用 的 大 中 型 空 分 设备 
情况 为 依据 ,再 次 前 析 -- 下 我 国 大 中 型 空 分 设备 市 场 情况 ， 


表 1 1988 年 前 我 国 大 中 型 空 分 设备 市 场 占有 率 情 况 











项 目 
国产 套数 144 
设备 їй 7 Е (т? /Ь) 182 300 
进口 套数 25 
设备 制 氧 容量 (m/h) 
设备 套数 169 137 
合计 WARE /h) 218 200 455 900 
套数 国产 
占有 率 (%) 进口 
容量 计 国产 
hA #(%) 进口 


1000-1500 | 3000-5 000 | 6000-6500 10 000 以 上 合计 
112 63 14 1 
365 750 378 500 140 000 20 000 
25 10 12. 
35 900 90 150 62 000 120 000 








334 
1 086 550 


1 84 
293 250 601 300 
13 418 
313 250 1 687 850 


73 26 
260 000 


440 550 











53.8 79.9 
47.2 20.1 
53.8 64.4 
47.2 35.6 


Ф 2 1988 年 前 大 中 型 空 分 设备 应 用 领域 情况 











RE 
化 工 
其 他 


比例 (5% ) 








i & E J (n? /h) 比例 ( 免 ) 
985 150 
645 450 
57 250 


1 687 850 














表 3 1988 年 前 空 分 设备 主要 规格 市 场 占 有 率 
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二 、\ 市 场 剖 析 

1988 ~ 2000 年 ,我 国 空 分 设备 行业 共生 产 大 中 型 空 分 设 
备 306P 套 ,折合 制 氧 总 容量 为 311 815m /h( 其 中 纯 氮 设备 
以 2:1 进行 容量 折算 ,下 同 ) ,其 中 除了 少量 出 口外 EKEN 
应 用 于 国内 各 工业 领域 , 计 296 Ж ‚1277 315m /h。 此 外 ,我 国 
在 此 期 间 还 从 国外 引进 大 中 型 空 分 设备 (包括 以 外 方 为 主 成 
套 的 合作 生产 项 目 )51 套 ,折合 制 氧 容 量 为 793 720m /h。 

以 我 国 空 分 设备 行业 生产 和 引进 大 中 型 空 分 设备 的 数 
据 归纳 统计 ,进行 市 场 占有 率 分 析 ,情况 如 下 : 

1. 制造 商 的 市 场 占有 率 

目前 ,我 国生 产 大 中 型 空 分 设备 的 企业 有 杭州 制 氧 机 
集团 有 限 公 司 ( 杭 氧 ) .开封 空 分 集团 有 限 公 司 ( 开 空 )` 四川 


жайыл гак 
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sm | ] 
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空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 ( 川 空 ) .哈尔滨 制 氧 机 厂 ( 哈 
A) MARATA RARA) AETA RARA 
司 ( 金 重 林 德 ) .江阴 兴 角 空气 分 离 设 备 有 限 公司 ( 江 阴 兴 
鲁 ) 等 ,其 生产 的 大 中 型 空 分 设备 市 场 占 有 率 如 表 4. 

从 表 4 可 以 明显 看 出 ,以 套数 计 的 市 场 占 有 率 , 因 外 全 
司 并 不 占 多 大 比例 , 仅 为 14.7% ,而 以 制 氧 容量 计 的 市 场 占 
有 率 却 达 38.32% ,这 充分 说 明 我 国 在 大 型 空 分 设备 的 生产 
能 力 ( 其 中 主要 还 是 技术 水 平 ) 还 存在 不 少 问题 ,如 何 调动 
国内 空 分 行业 的 精英 ,集中 力量 (人 力 .财力 ) 攻 关 .尽快 实 
现 30 000m 1/h 以 上 空 分 设备 国产 化 ,是 一 项 刻不容缓 的 任 
务 。 

从 表 5 可 以 看 出 , 近 10 多 年 来 ,进口 设备 市 场 占 有 率 
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有 所 下 降 ,但 制 氧 容 量 的 市 场 占有 率 却 明 显 上 升 ,从 35.6% 
增 至 38.32% ,这 再 次 说 明 我 国 大 型 空 分 设备 市 场 形 势 严 
峻 ,同时 也 说 明 , 空 分 设备 的 发 展 在 大 型 化 。 
表 4 1988 ~ 2000 年 各 制造 商 生产 的 
大 中 型 空 分 设备 市 场 占 有 率 




















杭州 制 氧 机 


集团 有 限 公 司 

开封 空 分 集 

团 有 限 公司 17.57 
四 川 空 分 7.90 
哈尔滨 制 氧 

机 厂 2.40 
杭 氧 液 空 2.22 
金 重 林 德 0.15 
江阴 兴 重 0.29 
小 计 1 277 315 61.68 
国外 引进 793 720 38.32 





总 计 2 071 035 













男 外 ,国外 公司 对 我 国 庞 大 的 空 分 设备 市 场 早 已 虎视 
BERE, R AE X} 10 000m /h 以 下 空 分 设备 进口 有 严格 的 
审批 会 签 限制 ,以 及 较 高 的 进口 关税 , 才 不 至 于 失去 较 大 的 
市 场 份额 。 但 我 国 加 入 WTO 后 ,许多 限制 .优势 将 不 复 存 
在 , 面 对 国外 公司 的 激烈 竞争 ,我 国 空 分 设备 如 何 发 展 , 这 
是 值得 深思 的 一 个 问题 。 

表 5 列 出 了 国内 外 设备 市 场 占有 率 与 1988 年 前 情况 的 
对 比 。 

&5 国内 外 设备 市 场 占有 率 与 1988 年 前 情况 对 比 


1988 年 前 |1988 ~ 2000 年 












чиж В 


以 套数 计 市 场 占 有 率 (%) 





以 制 氧 容量 计 市 场 占有 率 (%) 


应 用 领域 的 市 场 占 有 率 


нне 分 设备 广泛 应 用 于 冶金 .化 工 . 化 肥 ,城市 煤 
气 化 等 领域 ,各 领域 的 市 场 占有 率 如 表 6。 

















合计 
套数 比 (%) 
氧 容量 比 (%) 


从 表 6 可 以 明显 看 出 : 

(1) 国 内 大 中 型 空 分 设备 的 市 场 ,还 是 冶金 、 三 大 化 工 
两 强 上 更 立 局 面 ,其 中 冶金 (钢铁 和 有 色 冶 炼 ) 占 有 和 较 大 优势 ， 
套数 和 制 氧 容量 市 场 占有 率 分 别 达 61.1% 和 64.48%, = К 
化 王 (石化 .化 肥 .煤气 化 ) 占 34.29% 和 32.77%。 

(2) 与 1988 年 前 大 中 型 空 分 设备 应 用 情况 对 比 , 冶 金工 
业 领 域 占 有 率 有 明显 增加 ,以 套数 计 占 有 率 从 56.2% PF ж 
61.1% ;以 制 氧 容 量 计 占 有 率 从 58.4% ê E 64.48%. Ш 
进一步 分 析 ,不 难 发 现 ,其 中 有 色 治 炼 起 一 定 作 用 。 据 有 关 
资料 介绍 ,有色 冶炼 在 10 多 年 前 还 没有 涉足 大 中 型 空 分 设 
备 , 随 着 技术 不 断 进 步 , 有 色 冶 炼 用 和 氧 技 术 已 日 趋 成 熟 , 已 
















CEEE 制 氧 容量 | 套数 
2 071 035 


和 
16 56 990 347 
4.61 100 
2.75 


在 大 中 型 空 分 设备 市 场 中 占有 一 席 之 地 ,预计 随 着 技术 完 
善 ,用 量 将 有 一 定 增长 。 

(3) 城 市 煤气 化 工程 用 氧 近 10 年 来 也 有 长 足 进展 ,其 
市 场 占有 率 分 别 为 3.17% (套数 计 ) 和 4.97% ( 氧 容量 计 )。 
城市 煤气 化 是 关系 国计民生 的 大 事 , 国 家 已 做 出 规划 在 大 
力 发 展 城市 煤气 化 工程 ,一 方面 改善 广大 居民 生活 条 件 , 重 
要 的 一 面 在 于 减少 环境 污染 ,保护 生存 环境 。 预 计 随 着 国 
民 经 济 不 断 增长 ,煤气 化 工程 应 用 将 不 断 扩 大 。 

(4) 石 油 化 工 用 高 纯 氮 设备 ,目前 规格 在 7 000m Ah 以 
下 ,累计 有 42 套 ( 其 中 进口 2 套 ) ,情况 如 表 ?7 所 示 。 
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表 7 我 国 高 纯 氮 设备 市 场 占有 率 情况 


套数 ( 套 ) 
比例 {(%) 


氨 容 量 (m/h) 


2 





比例 (%) 
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从 表 7 可 以 看 出 ,石油 化 工 用 高 纯 氮 主要 集中 在 1 500. 
2 000,3 000m /h 三 种 规格 。 本 文 未 将 1 500m /h 以 下 设备 
统计 在 内 。 而 在 使 用 中 ,800 .1 000m /h 以 下 规格 也 是 一 支 
生力军 ,其 发 展 前 途 也 不 可 忽略 。 

3. 品种 规格 的 市 场 占有 率 


我 中 大 中 型 空 分 设备 的 品种 规 格 繁多 ,同一 制 氧 量 有 


不 同 流程 .配套 部 机 、 带 氧 与 否 、 毛 气量 大 小 、 带 液 量 多 少 等 
不 同 规格 。 为 便于 分 析 ,本 文 以 制 氧 量 大 小 来 进行 统计 。 
各 品种 规格 的 市 场 占有 率 情况 如 表 8 所 示 。 

从 表 8 可 以 看 出 ; 

(1)10 000m О, 以 下 的 大 中 型 空 分 设备 在 套数 上 比例 
合计 为 68.02% ,占有 绝对 优势 ,但 在 制 氧 能 力 上 比例 仅 为 
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39.96% ,已 退 居 二 线 , 而 在 1988 年 前 的 分 析 中 仍 华 第 一 把 


交椅 ,这 从 一 个 侧面 反映 出 空 分 设备 在 大 型 化 。 


表 8 空 分 设备 规格 市 场 占有 率 情况 





设备 规格 (mi/h) 
套数 (E) 
比例 (%) 
制 氧 容量 (m/h) 
比例 (%) 








126 055 
6.09 








(2)1988 年 前 10 000m Wh 及 以 上 大 型 空 分 设备 为 39 E, 
折合 制 氧 能 力 573 250m /Ь, 而 在 本 次 统计 中 10 000m /h 及 
以 上 为 69 套 , 折 合 1 191 980m°/h 制 氧 能 力 ,在 套数 增加 
76.92% ,在 制 氧 能 力 上 提高 了 107.93% ,这 强 有 力 证 明 , 我 
国 空 分 设备 市 场 大 型 化 势不可挡 。 

三 .出 口 情 况 分 析 

我 国 大 中 型 空 分 设备 出 口 在 80 年 代 以 前 仅仅 是 以 援助 
名 义 出 口 朝鲜 和 阿尔 巴 尼 亚 共 15 套 , 其 中 6 000m /h 氧 空 分 
设备 6 2,3 350m /h 氧 空 分 设备 7 #.3 200m Wh 氧 空 分 设备 

1993 年 起 ,我 国 空 分 设备 制造 业 开 始 参 与 国际 市 场 苑 
和 争 , 由 于 起 步 较 晚 及 技术 的 原因 ,目前 主要 市 场 还 集中 在 第 
三 世界 ,特别 是 存 东 南亚 地 区 。1988 ~ 2000 年 期 间 我 国 大 中 
型 空 分 设备 出 口 情况 如 表 9 所 示 。 

表 9 1988-2000 年 大 中 型 空 分 设备 出 口 情况 









杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
哈尔滨 制 氧 机 厂 

开封 空 分 集团 有 限 公司 
哈尔滨 制 氧 机 三 

开封 空 分 集团 有 限 公司 
开封 空 分 集团 有 限 公司 
开封 空 分 集团 有 限 公司 
开封 空 分 集团 有 限 公 司 
杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 





































从 表 9 可 以 看 出 : 

(1) 我 国 大 中 型 空 分 设备 出 口 还 处 于 初始 阶段 ,平均 每 
年 一 套 左 右 ,预计 "十 五 "期 间 将 有 一 定 的 增长 ,预计 每 年 平 
均 达 1.5~2 Ж 

(2) 出 口 最 大 空 分 设备 容量 为 12 000m Wh ,预计 “十 二” 
期 间 最 大 可 达 15 000 ~ 20 000m /h。 

(3) 出 口 地 区 为 印度 和 印度 尼 西 亚 “ 十 五 ?期间 预计 仍 
将 以 第 三 世界 为 主 , 开 始 涉足 欧美 地 区 。 

四 “十 五 ”市场 预测 

1. 以 “ 儿 五 "实际 生产 情况 分 析 预 测 

“ 九 五 "期 间 , 空 分 设备 行业 共生 产 大 中 型 空 分 设备 96 
E , 计 制 氧 容量 为 531 16Sm /Һ,Ш Æ 10 所 示 。 

根据 “十 五 "冶金 .石化 .大 化 肥 等 工业 发 展 , 鞍 钢 、 臣 
О. EEDE .扬子 石化 .惠州 石化 . 果 州 石化 ERA 
化 .柳州 化 肥 .温州 化 肥 ,安庆 化 肥 . 润 庭 化 肥 КАЕ 
江 化 肥 、 沧 州 化 肥 .邯郸 煤气 化 等 将 兴建 30 000 及 30 000m / 
h 以 上 大 型 空 分 设备 ,预计 “ |- 五 "期 间 冶 金 . 丰 化 、 大 化 肥 等 
对 大 中 型 空 分 设备 需求 量 将 比 “ 九 五 "增加 10% ~ 15%。 根 
据 空 分 设备 实际 生产 情况 分 析 预 测 ,“ 十 五" 期间 约 需 大 中 
型 空 分 设备 120 丛 左 右 , 制 氧 容 量 将 达 700 000m /h。 

2. 以 2000 年 行业 订货 情况 分 析 预 测 

(1)2000 年 空 分 设备 行业 已 订货 未 生产 (2001 年 生产 制 
造 ) 的 大 中 型 空 分 设备 如 表 11 所 示 。 


表 10 “ 九 五 "期间 大 中 型 空 分 设备 生产 情况 














MAA HÊ (nî /h) 











107 215 














套数 比 
容量 比 





比例 ( 34 ) 













17.71 








表 1 2000 年 大 中 型 空 分 设备 订货 情况 


10 000 以 上 3 200 ~ 4 500 纯 氮 设备 合计 


规格 (mih) 








8 


БЕТ эю EE. 


制 氧 容 量 (m /h) 


6 000 ~ 6 500 





220 350 


О» | sa m» | eoj] вв] 
aao EE Т 16.67 00 


从 表 11 可 以 看 出 :10 000ш'/һ 以 上 大 型 空 分 设备 在 套 
数 比 例 上 有 较 大 提高 ,从 1988 ~ 2000 年 的 19.98% 提 高 到 
30% , 制 氧 容量 比 从 57.55% 提高 到 60.59%。 预 计 “ 十 五 ” 
期 间 ,10 000m /h 以 上 大 型 空 分 设备 将 占 主导 地 位 ,套数 比 


将 在 30% 左 右 , 容 量 比 将 达 65%. 


(2)2000 年 大 中 型 空 分 设备 订货 用 户 情况 
2000 年 大 中 型 空 分 设备 订货 用 户 情 况 如 表 12 FIR. 
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表 12 2000 年 大 中 型 空 分 设备 订货 用 户 情 况 














ER 0 
LE ED 220 350 
套数 比 63.33 10.0 16.67 10.0 100 


从 表 12 可 以 看 出 ,冶金 工业 用 户 在 大 中 型 空 分 设备 市 
场 中 的 比例 有 较 大 提高 ,从 1988 ~ 2000 年 的 61.1% 提 高 到 
73,33%。 其 中 钢铁 .有色 冶炼 用 户 都 相应 增加 了 5s 个 百 分 
点 。 预 计 * 十 五 ?期 间 ,冶金 工业 仍 是 大 中 型 空 分 设备 的 主 
要 用 户 ,其 在 大 中 型 空 分 设备 的 市 场 份 额 比 例 将 保持 在 
55% Eo 

3. 以 1988 ~ 2000 年 市 场 分 析 预 测 

(1)1988 ~ 2000 年 期 间 ,大 中 型 空 分 设备 市 场 是 冶金 .三 
大 化 工 两 强 易 立 的 局 面 。 市 场 份额 比例 分 别 为 61.1% 和 
34.29% (FE O М 64.48% 和 32.772 (WARE) RED 
化 .化肥 工业 发 展 规划 ,十 五 "期 间 将 有 较 大 发 展 , 将 兴建 
一 批 年 产 60 ~ 80 Fi LALEM 45 Fi RRA 80 万 (尿素 
jA ;冶金 工业 因 钢 铁 产 量 已 超过 1 亿 t, 国 家 近年 来 对 钢铁 
实行 限量 生产 , 故 冶 金工 业 对 空 分 设备 的 需求 将 增加 不 大 。 
但 由 于 前 期 设备 已 运转 多 年 ,需要 更 新 改造 的 项 目 将 有 不 
少 . 因此 ,十 五 期间, 大 中 型 空 分 设备 的 市 场 仍 将 是 冶 
金 . -大 化 工 两 强 易 立 的 局 面 ,其 市 场 份 额 预计 将 改变 为 : 
60% /35% (套数 ) 和 55%/40% (F Etk). 

(2)1988 ~ 2000 年 期 间 ,大 型 空 分 设备 在 大 中 型 空 分 设 
备 中 的 比例 分 别 为 19.88% (套数 ) 和 5$7.5$% (容量 比 ), 由 


于 大 型 空 分 设备 具有 单位 产品 电 耗 低 .运转 费用 少 等 优点 ， 
加 上 冶金 石化、 化肥 等 工业 装备 日 趋 大 型 化 , 需 大 量 气体 
产品 ,因此 空 分 设备 大 型 化 将 势不可挡 。 预 计 “ 十 五 ”期间 ， 
10 000m /hl 以 上 大 型 空 分 设备 将 有 和 较 大 增长 ,在 大 中 型 空 分 
设备 中 套数 比例 将 提高 到 30% 以 上 , 制 氧 容量 比例 将 提高 
到 65% РА Р 

(3)1988 ~ 2000 年 大 中 型 空 分 设备 中 ,我 国 自行 成 套 设 
计生 产 的 最 大 空 分 设备 为 28 000m /h (BU AA E) A 
20 000m /h( PER) . 30 000m /h 以 上 市 场 基本 为 国外 公司 占 
领 。 近 年 来 ,虽然 通过 引进 技术 消化 和 合作 生产 以 及 对 引 
进 的 28 000 .30 000m 小 空 分 设备 进行 改造 ,已 具备 设计 生产 
30 000m Ah 等 级 空 分 设备 的 能 力 , 但 对 40 000m /h 等 级 尚 无 
直接 成 套 的 业绩 ,因此 ,在 国内 外 大 型 空 分 设备 市 场 竞 争 中 
尚 处 于 劣势 。“ 十 五 "期间 ,国内 冶金 .三 大 化 工 工业 将 需 
30 000 ~ 60 000m 让 大 型 空 分 设备 儿 十 套 , 其 中 大 多 数 将 由 
国外 公司 成 套 。 预 计 “ 十 五 ”期间 ,30 000m ДРК 25 
分 设备 将 以 国内 厂商 为 主 ,30 000т'/һҺ 以 上 大 型 空 分 设备 则 
大 多 数 是 国外 公司 的 市 场 。 

[拟稿 人 :中 国 通 用 机 械 气 体 分 离 设 备 行业 协会 张 祖 立 】 


真空 设备 行业 市 场 分 析 与 预测 


一 .市 场 特点 及 其 走向 分 析 

当前 世界 科技 进步 突飞猛进 ,以 电子 信息 .纳米 技术 为 
代表 的 高 新 技术 日 新 月 异 , 生 物 工程 .航天 航海 工程 和 和 薄膜 
技术 正 处 于 方兴未艾 时 期 。 真 空 技术 作为 这 些 高 技术 的 发 
展 不 可 缺少 的 技术 将 起 着 重要 作用 ;机 械 、 冶 金 ` 石 化 和 电 
工 等 传统 行业 也 正 向 着 无 污染 . 降 耗 .节能 和 提高 品质 等 方 
面 发 展 ,真空 技术 是 它们 实现 这 些 目标 的 有 效 手 段 ,也 将 发 
挥 积极 的 作用 ;同时 真空 技术 在 提 癌 人 民生 活 质 量 方面 正 
在 扮演 着 重要 角色 ,如 食品 保鲜 .医药 和 医疗 吉 械 .环境 保 
护 .装饰 材料 以 及 家 用 电器 等 都 需要 大 量 的 真空 技术 和 真 
空 产 品 。 因 此 ,真空 技术 可 以 应 用 于 各 行 各 业 ,发 展 前 景 极 
为 广阔 , 正 处 于 上 升 时 期 。 

(一 ) 我 国 真空 行业 现状 

1. 真空 获得 设备 

我 国 真空 行业 日 1934 年 生产 第 一 台 往 复 条 开始 ,已 有 
六 十 多 年 历史 ,从 生产 单 泵 逐渐 形成 门类 齐全 ,能 生产 各 种 
真空 获得 设备 .各 类 成 套 应 用 设备 .检测 仪器 仪表 以 及 各 类 
风门 。 据 不 完全 统计 真空 获得 设备 每 年 销售 量 约 12 万 台 
( 套 ), 真 空 应 用 设备 约 3 千 台 ( 套 ) ,具体 情况 见 表 1、 表 2。 


#1 1995 ~ 2000 年 真空 获得 设备 销售 情况 
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(В (%) 
真空 热处理 妨 и 
真空 镀膜 机 290 850 | 193 
真空 治 金 炉 61 95 55.7 
电工 处 理 设备 (浸渍 .干燥 .浇注 ) 48 56.2 
其 他 
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市 场 需求 227 


真空 获得 设备 近 十 年 来 ,虽然 没有 重大 的 发 明 创造 ,但 
随 着 现代 科学 技术 的 发 展 ,相互 启发 .相互 渗透 的 作用 ,使 
我 国 真空 技术 应 用 水 平和 产品 质量 都 有 较 大 地 提高 。 

旋 片 泵 :是 量 大 面 广 的 低 真 空 和 中 真空 产品 。 年 产量 
约 9~10 万 台 。 

滑 阀 录 :在 真空 工业 中 应 用 较 广 ,是 低 和 中 真空 产品 ， 
年 产量 3~4 千 台 。 

罗 蒋 和 泵 :为 缩短 抽 气 时 间或 提高 真空 度 一 般 都 配 有 此 
种 泵 ,年 产量 5~7 Т6. 

HY MR :是 获得 高 真空 的 肥 ,应 用 面 较 广 ,年 产量 约 5 

fo 

以 上 品种 的 泵 ,品种 规格 齐全 ,性 能 指标 已 接近 和 达到 
国外 同类 产品 水 平 ,但 外 观 质量 .震动 噪声 和 密封 与 国外 差 
距 较 大 , 急 待 改进 。 

液 环 泵 :包括 水 环 系 和 油 环 和 两 种 ,是 粗 真 空 汞 。 年 产 
量 也 很 大 ,通过 引进 吸收 消化 后 ,产品 质量 和 性 能 有 很 大 改 
观 , 如 佛山 水 泵 厂 的 2BEI 型 系列 水 环 条 和 淄博 真空 设备 三 
有 限 公 司 的 SKY 型 系列 都 具有 国际 水 平 。 

分 子 录 ;是 获得 超 高 真空 的 泵 ,主旨 用 于 分 析 仪 器 、 高 
能 物理 .航空 航天 及 新 材料 等 领域 上 。 北 京 中 科 科 仪 技 术 
发 展 有 限 责任 公司 经 多 年 的 努力 基本 上 形成 系列 化 ,并 开 
发 出 单 磁 悬 泵 , 风 冷 型 菏 等 新 产品 。 国 投 南光 有 限 公 司 , 在 
研制 下 - 150 型 和 下 - 250 型 的 基础 上 又 开发 出 陶瓷 轴承 泵 。 
超 高 真空 亢 子 条 和 低温 和 也 有 新 的 进展 ,如 上 海 真 空 到 三 
研制 的 400LS 溅 射 离子 杂 ,其 极限 真空 进入 10 "Pa 的 极 高 
真空 领域 ,主要 用 于 冷却 储存 环 , 受 控 热 核反应 太 回 转 加 速 
化 等 装 丹 上 ,其 性 能 达到 国际 阿 类 产品 水 平 。 RHR FE 
成 2DB А], ЛЕН EHH TRH, БЕ ЕЈ 
研制 出 41G - 30 HF. 

2. 真空 应 用 设备 

真空 热处理 炉 近 二 十 年 来 在 我 国 得 到 迅速 发 展 ,已 人 研 
制 出 9 大 系列 ,26 种 规格 产品 ,如 真空 退火 油气 泽 火 .高 压 
RRK Л ҤЕ ЙД ЕРЕК BR BA BER REZE, н 
空 烧 结 .真空 镍 焊 .真空 清洗 和 真空 喷涂 等 工艺 炉 , 基 本 满 
足 了 国内 机 械 AB BEL .纺织 和 航空 航天 等 工业 生产 的 
需求 ,其 性 能 .产品 档次 也 都 有 较 高 水 平 , 国 内 市 场 占 有 率 
为 90%( 行 业内 占有 率 65%), Н O EF o 

真空 镀膜 设 备 近 二 十 年 来 也 取得 长 足 的 发 展 ,研制 开 
发 出 众多 品种 和 规格 的 镀膜 机 ,有 射 晃 .直流 人 厂 控 溅 射 镀膜 


机 ,电子 束 镀 膜 机 B&F FR FF E BL DCE E RL KK £ E 
膜 机 等 。 基 本 上 满足 一 般 行 业 的 需要 和 部 分 满足 了 电子 、 
光学 .液晶 显示 和 半导体 等 高 技术 领域 的 需要 。 

真空 治 炼 炉 主 要 用 于 生产 特殊 钢 及 精密 合金 的 专用 设 
备 。 我 国 早已 能 生产 各 种 规格 的 真空 感应 .电弧 e BE ЛЕ 
壳 炉 ,其 性 能 指标 和 质量 也 处 于 上 上乘 ,基本 上 能 满足 国内 用 
户 的 需要 。 

我 国 早 在 20 世纪 50 年 代 就 开始 生产 真空 测量 仪表 和 检 
漏 仪 。 特 别 是 改革 开放 以 来 ,通过 引进 和 协作 等 形式 ,使 我 国 
的 真空 计 和 检 漏 仪 技术 水 平和 生产 水 平 有 很 大 的 提高 ,能 系 
列 生产 从 粗 、. 低 真空 到 高 趴 空 ` 超 高 真空 ,从 单 -- 测 量 功能 到 
多 点 控制 ,多 功能 不 同 汽 次 的 真空 计 , 如 压缩 机 .电阻 计 .电离 
计 .电容 计 及 各 种 复合 真空 计 。 上 共有 全 集成 微机 型 .数字 显 
示 .光电 隔离 .数字 滤波 一 体 化 结构 ,全 自动 量程 切换 .自动 修 
正 测量 误差 等 特点 ,还 其 有 接口 扩展 简单 PJ CK TE DL, FT 
印 机 和 记录 仪 等 优点 。 同 时 还 生产 多 种 真空 检 漏 仪 ,如 亢 素 
检 漏 仪 . 火 花 愉 漏 仪 及 氨 质 谱 仪 等 。 在 测量 范围 和 性 能 上 基 
本 能 满足 国内 广大 用 户 的 需要 。 

其 他 真空 应 用 设备 如 真空 浸渍 设备 ,真空 包装 机 及 真空 
干燥 等 设备 也 都 具备 一 定 的 生产 能 力 。 除 冷冻 干燥 设备 与 
国外 差距 较 大 外 ,其 余 的 设备 基本 上 也 能 满足 用 户 的 需要 。 

(二 ) 国 外 真空 市 场 发 展 走 癌 和 我 国 与 它们 的 差距 

当前 最 新 发 展 的 科学 领域 有 地 球 学 .生物 学 .宇宙 学 、 
信息 学 和 材料 学 等 ,它们 都 离 不 开 真 空 技术 ,而 现代 具有 锅 
附加 值 的 商品 ,都 是 以 真空 技术 为 主 的 新 技术 .新 材料 相 结 
合 的 产品 。 如 近 几 年 来 迅速 发 展 , 异 盏 突起 的 信息 产业 , 程 
控 交 换 机 移动 手机 、 微 计算 机 、 彩 管 和 液晶 显示 器 等 ,它们 
的 心脏 是 半导体 ,主要 是 集成 电路 ,其 生产 过 程 和 工艺 非常 
杂 ,生产 工艺 程序 多 达 数 百 道 , 需 要 大 莉 的 真空 设备 ,如 真 
空 扩 散 离 子 蚀刻 机 镀膜 机 .离子 注入 机 等 。- 一 条 8in FEF 
的 DRAM 生产 线 , 总 共 需 要 各 种 真空 肥 500 f, TRE 250 
GREAR 125 台 ,分 子 汞 75 台 , 其 他 友 50 台 。 从 中 可 以 看 
出 , 随 着 当代 科学 技术 的 发 展 ,真空 技术 应 用 领域 越 来 越 
宽 ,需求 量 越 来 越 大 。 据 有 关 资 料 介绍 ,全 球 每 年 仪 真 空 到 
销售 额 达 20 亿美 元 ,年 增长 率 均 在 7 狗 左 右 、 日 本 是 亚洲 
最 大 的 真空 泵 生产 中 心 ,每 年 产值 约 2 亿 日 元 左右 ,产量 大 
约 10 万 台 左 右 。 自 1995 年 以 来 ,日 本 真空 泵 产业 年 增长 率 
约 为 10% 左 右 ( 见 表 3)。 然 而 真空 泵 仅 是 各 类 真空 设备 的 
重要 组 件 之 一 。 


RI 日 本 真空 泵 的 生产 、 销 售 、 库 存 统计 
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119701 










114937 6483 
121453 6925 
134176 6184 















118376 


Е: Hl FE 1998 年 东南 亚 金融 风暴 ,DRAM 价格 王将 及 全 球 半导体 厂商 投资 延缓 的 影响 ,产量 出 现 负增长 .今后 随 DRAM 价格 的 稳步 同 升 及 全 球 大 量 12in Е 
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目前 各 种 真空 获得 设备 的 发 展 越 来 越 受 真空 应 用 设备 
使 用 场合 的 影响 ,如 日 本 的 真空 泵 60% 以 上 用 于 半导体 和 
液晶 显示 (LCD) 行 业 ,一般 传统 的 有 油污 染 的 真空 系统 ,无 
法 满足 清洁 无 油 和 耐 腐蚀 等 要 求 ,因此 ,日 本 及 其 他 先进 国 
家 及 时 开发 出 干 式 泵 ,进行 了 产品 更 新 换代 ,以 满足 市 场 的 
需求 。 而 我 国 仍 沿袭 生产 传统 的 旋 片 泵 、 滑 阀 泵 和 扩散 泵 
等 劳动 密集 型 产品 ,说 明 我 国 自 主 开 发 能 力 较 弱 , 跟 不 上 现 
代 科 技 发 展 的 步伐 。 就 拿 干 式 泵 来 说 ,国外 已 发 展 多 年 ,而 
我 国 才刚 刚 起 步 , 无 论 在 量 上 质 上 都 有 相当 大 的 差距 。 目 
前 行业 内 只 有 上 海 真 空 泵 厂 一 家 生产 41630 型 爪 式 于 式 
泵 ,根本 无 法 满足 半导体 、 液 晶 显示 .新 型 材料 及 表面 科学 
等 领域 的 需要 。 分 子 录 转 数 高 .加 工 精度 高 , 动 平 衡 要 求 
严 ,技术 难度 大 。 只 有 沈阳 真空 技术 研究 所 ,北京 中 科 科 仪 
技术 发 展 有 限 责任 公司 和 国 投 南光 有 限 公 司 等 少数 单位 生 
产 , 应 用 面 还 没 能 得 到 拓宽 。 低 温 菏 行业 内 生产 厂家 少 , 品 
种 规格 也 不 齐全 ,没有 形成 生产 能 力 , 也 不 能 满足 市 场 需 
求 。 

Ж, Жї Ж Ж RA A E ВЕ ТЕ їл УЕА 
жуд Яс K {Н SRR ДЕ БЇ, FF Ж E e E TE ШЕ АГЕ К 
子 ,国外 三家 根本 不 能 接受 ,有 的 港 商 说 如 不 涂 腻 子 价格 可 
以 提高 7% ,可 是 我 们 就 是 很 难 做 到 。 国 外 小 型 直 联 旋 片 和 泵 
的 振动 品 声 ,一 般 为 30dB ,国产 真空 汞 均 在 55dB 以 上 ,国外 
大 型 皮带 传动 旋 片 泵 一 般 在 63dB, 而 国产 泵 为 73dB ,由 于 振 
动 大 ,国产 的 滑 阀 泵 安装 时 ,都 需要 用 地 上 脚 螺 栓 ,而 美国 
KINNEY 公司 生产 的 三 包 结 构 滑 阀 从 , 振 动 小 ,安装 时 无 须 
用 地 脚 螺 栓 ,可 直接 放 在 地 面 上 进行 运转 。 晓 油 、 轴 封 漏 油 
EMER RFR . 滑 阀 泵 普遍 存在 的 问题 ,长 期 未 能 解决 ,主要 是 
设计 结构 .加工 精度 和 密封 材料 等 方面 的 问题 造成 的 。 国 
外 此 类 茶 为 防止 泰 在 排 大 气 时 喷 油 ,普遍 装 有 油 雾 分 离 器 ， 
HEERE M, ERRA RMR E, PFKRH РИ 
E .从 动 转子 加 工 精度 不 高 以 及 动 平衡 不 好 等 原因 造成 震 
动 噪声 大 ,特别 是 在 高 压强 下 运行 易 发 生 故 障 ,而 国外 的 罗 
茨 泵 振动 .噪声 小 ,可 靠 性 好 ,如 德国 L-H 公 司 的 泵 ,15 年 
不 用 检修 。 英 国 爱 德 华 公 司 的 EH 系列 液 力 偶合 器 传动 的 
R ,可 在 大 气 下 直接 驱动 ,有 过 载 保 护 装置 ,可 防止 在 高 压 
强 下 运行 中 的 故障 。 国 外 扩散 泵 返 油 率 很 低 , 如 英国 爱 德 
华 HT 型 系列 油 扩 散 泵 长 期 运行 ,在 隶 口 入 口 法 兰 处 ,没有 
任何 油 痕迹 ,而 且 工 作 压 力 宽 , 在 10 Pa 范围 仍 有 很 大 抽 
速 , 而 国产 泵 在 入 口 压力 10-'Pa 时 已 基本 上 无 法 正常 工作 ， 
HIK HP" FE o 

真空 测量 仪表 ,测量 范围 在 10 ~10 Pa 内 ,对 电子 式 
的 测量 仪表 ,如 电阻 计 、 对 流 计 、 热 偶 计 、 压 力 计 HEF 
阴极 电离 计 和 冷 阴 极 电离 计 等 ,国外 呈现 向 小 型 化 .集成 
化 .系统 化 和 智能 化 方向 发 展 。 目 前 世界 上 已 出 现 由 电池 
供电 ,携带 式 真 空 计 , 像 万 能 表 一 样 方 便 。 为 了 满足 用 户 宽 
量程 测量 的 需要 ,把 测 低 、 中 、 高 真空 的 几 个 计 , 用 规 管 复 
合 ,模块 复合 等 方式 复合 在 一 起 ,使 操作 极为 方便 。 为 达到 
自动 操作 ,要 求 测量 仪 有 自我 诊断 、 自 我 保护 和 数据 处 理 等 
能 力 。 而 我 国 真 空 计 和 检 漏 仪 虽然 较 以 前 有 很 大 提高 ,但 


对 小 型 化 .集成 化 方面 与 国外 尚 有 很 大 差距 。 真 空 应 用 设 
备 ,虽然 我 国 能 生产 各 类 大 型 成 套 设备 ,质量 也 还 算 可 以 ， 
但 与 国外 同类 产品 相 比 仍 有 差距 。 国 外 对 这 类 成 套 设备 都 
实现 了 日 动 控制 ,而 国产 设备 机 电 一 体 化 程度 不 高 ,自动 控 
制 实现 率 较 差 , 因 此 直接 影响 被 处 理 的 产品 质量 ,而 且 操 作 
也 不 方便 。 如 对 热处理 炉 来 说 ,如 果 能 有 效 地 控制 温度 、 时 
间 和 压力 的 话 ,被 处 理 的 物品 质量 就 会 更 好 ,节省 能 源 就 会 
更 多 。 男 外 ,为 适应 信息 和 光学 等 行业 的 迅速 发 展 ,应 进 一 
步 提高 国产 各 种 镀膜 设备 的 水 平 , 满 足 其 需要 ,扩大 市 场 占 
有 率 。 如 为 提高 移动 通信 用 的 表面 波 器 件 (SAW) 的 性 能 ,要 
用 高 质量 的 蒸 铝 镀膜 机 , 膜 后 要 求 为 0.35pm, 整 个 平面 均匀 
性 要 求 严 格 ,而 县 多 片 蒸发 .多 批 蒸发 的 各 片 的 均匀 性 都 要 
求 一 致 < 1% ,设备 必须 配置 精确 的 膜 厚 控制 仪 。 低 频 SAW 
需 件 及 用 电阻 式 燕 发 镀膜 机 ,高 频 SAW RFR E ЖЖ 
发 镀膜 机 ,频率 极 高 的 SAW 器 件 采用 磁 控 溅 射 镀膜 机 ,对 大 
功率 SAW 器 件 采 用 多 层 镀膜 设备 。 目 前 国产 镀膜 机 尚 难 满 
足 这 一 严格 要 求 , 须 下 力量 ,攻克 难关 ,迅速 占领 这 个 大 市 
场 。 

(三 ) 客 观 经 济 环境 

从 1999 年 机 械 工 业 工 作 会 议 精神 可 以 看 到 ,国家 今后 
几 年 要 继续 加 大 固定 资产 投资 和 促进 消费 ;大 力 拉动 内 需 
政策 和 积极 支持 国有 企业 的 改革 调整 ,促进 产业 升级 和 产 
品 升 级 ;国家 采取 财政 贴息 的 办 法 ,支持 国有 企业 采用 先进 
技术 ,改造 传统 产业 。 这 对 机 械 行 业 乃 至 真空 行业 无 不 是 
一 个 绝 好 的 机 会 。 电 力 ,冶金 .石化 和 汽车 等 行业 进行 技术 
改造 ,就 必然 采用 先进 的 真空 淄 溃 .真空 演 注 、 真 空 干燥 等 
设备 和 真空 冶金 炉 . 钢 液 真空 处 理 设备 等 ,也 必然 带动 真空 
获得 和 真空 应 用 设备 的 产量 ,而 且 我 国 真空 行业 在 生产 制 
造 这 些 设备 上 ,已 有 良好 的 基础 ,只 要 认真 设计 .精心 加 工 ， 
在 自动 化 控制 上 ,下 些 工 夫 还 是 能 争取 一 些 份额 的 。 另 外 ， 
随 着 西部 大 开发 战略 的 全 面 实施 ,西部 基础 设备 建设 和 传 
统 工业 的 技术 改造 ,需要 真空 应 用 和 真空 获得 设备 也 不 少 ， 
市 场 潜力 很 大 、 只 要 抓 住 机 遇 , 一 切 为 用 户 着 想 , 也 必 将 为 
真空 行业 提供 一 个 新 的 更 为 广阔 的 发 展 空间 。 不 利 的 一 面 
是 我 国 真空 行业 科技 发 展 水 平 较 低 ,技术 创新 能 力 不 足 , 产 
品 多 属于 劳动 密集 型 的 普通 产品 ,高 科技 .高 附加 值 的 产品 
基本 上 不 具备 竞争 能 力 ,导致 有 些 用 户 不 得 不 从 国外 购 进 。 
另外 ,国外 几 大 著名 真空 厂商 陆续 来 中 国 合资 或 独资 设立 
RZE) ,就 地 生产 .就 地 销售 ,价格 从 原来 高 出 国产 产品 
的 8~10 信 ,迅速 降低 4~5 们 ,使 国内 各 真 空 人 汞 厂 受 到 空前 
未 有 的 巨大 压力 。“ 入 氟 ”" 以 后 ,根据 我 国政 府 的 承诺 较 高 
的 关税 壁垒 要 逐步 降低 ,国外 的 真空 产品 将 会 大 量 涌 进 、 价 
格 将 会 更 低 , 这 无 疑 将 使 我 国 真 空 行业 受到 更 大 的 冲击 , 特 
别 是 刚刚 起 步 正 在 研制 当中 的 干 式 泵 、 低 温和 泵 等 产品 ,将 会 
面临 绝境 。 因 此 ,我 们 要 充分 看 到 形势 的 严峻 性 ,尽快 转变 
观念 , 变 压 力 为 动力 ,奋起 直 追 才能 在 国际 市 场 上 站 稳 妓 
根 , 争 得 一 席 之 地 ,否则 情况 很 难 想象 。 

二 、` 国 内 市 场 预测 

“十 五 "期 间 ,真空 设备 受 电子 .冶金 .新 能 源 及 新 材料 、 
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化 工 .生物 制药 .汽车 .食品 及 冷冻 干燥 等 市 场 需 求 的 牵动 ， 
将 继续 保持 稳定 发 展 态势 。 下 面 对 真 空 产 品 在 国内 各 领域 
的 市 场 潜力 作 如 下 预测 : 

1. 我 国 的 电子 信息 产品 制造 业 总 产值 从 1991 ~ 2000 年 
的 10 年 间 猛 增 十 余 倍 ,已 经 成 为 我 国 国民 经 济 的 支柱 产业 
和 先导 产业 。 半 导体 行业 的 “十 五 "规划 预测 世界 电子 产品 
市 场 2000 年 的 产值 为 1.3 亿美 元 ,2005 年 可 达 2 亿美 元 。 
中 国电 子 市 场 工 业 总 产值 1 亿 元 ,2005 年 2 亿 元 ,2010 年 6 
亿 元 。 从 中 可 以 看 出 增长 速度 是 很 快 的。 预测 末 来 十 年 我 
国 将 在 南北 两 个 集成 电路 生产 基地 建成 6~ 8in 硅 片 大 规模 
集成 电路 生产 线 30 条 以 上 。 新 建 的 Gin 硅 片 大 规模 集成 电 
路 生产 线 ,其 中 我 国 新 研制 成 功 的 几 项 设备 应 争取 在 使 用 
单位 投入 使 用 。 至 于 新 建 Bin 硅 片 大 规模 集成 电路 生产 线 
国内 尚 无 设备 可 提供 使 用 。 真 空 行业 应 加 强 对 等 离子 镀膜 
机 .反应 离子 蚀刻 设备 等 的 开发 和 研制 工作 ,以 适应 біп .8in 
及 Din 硅 片 大 规模 集成 电路 生产 线 的 需要 。 上 面 已 说 过 ， 
一 条 SDRAM 硅 片 生产 线 就 需 各 类 真空 人 汞 500 台 ,30 Ж 
要 1.5 万 台 真 空 泵 。 因此 ,无 论 是 泵 ,还 是 镀膜 机 的 需要 量 
都 是 很 大 的 。 问 题 是 真空 行业 能 否 抓 住 这 个 机 遇 ,尽快 研 
制 出 适合 硅 片 生产 线 的 产品 。 

2.1TO 透明 导电 玻璃 是 平板 显示 嚣 (FPD) 的 基础 材料 ， 
目前 国内 ITO RHE ERE FFB BE RR (LCD). ESA 
止 , 国 内 LCD 生产 厂 约 60 个 ,年 需 TTO 膜 透 明 导 电 玻 璃 超过 
200 万 mw ,而 国内 目前 总 的 生产 能 力 约 为 130 万 m 。 随 着 
LCD 产业 的 迅速 发 展 , 对 ITO 膜 透 明 导 电 玻 璃 的 需求 量 将 进 
一 步 增加 。 

3.“ 十 五 ”期 间 钢 铁 工 业 的 发 展 将 继续 延续 “ 九 五 ”的 原 
则 , 贵 彻 "控制 总 量 , 优 化 结构 "的 方针 ,资金 投 回 要 有 利于 
钢铁 工业 结构 的 调整 ,有 利于 节能 降 耗 和 环境 保护 ,以 提高 
钢铁 工业 经 济 运行 质量 和 效益 ,提高 钢铁 工业 的 整体 素质 。 
钢铁 工业 的 这 一 转变 ,又 将 为 真空 工业 的 发 展 提供 用 武之 
地 ,如 真空 技术 与 设备 在 钢水 处 理 . 炉 外 精炼 等 工艺 中 将 得 
到 广泛 应 用 。 

4. 汽车 工业 是 我 国 当 前 发 展 的 重点 行业 -.“ 十 五 "期 
间 , 汽 车 工业 将 作为 国民 经 济 的 支柱 产业 迅速 发 展 。 据 国 
家 制定 的 汽车 工业 产业 政策 及 有 关 部 门 预测 ,到 2005 年 国 
内 汽车 的 年 总 产量 为 310 万 辆 左右 ,其 中 轿车 130 万 辆 , 客 
车 60 HR, RE FE 120 万 辆 。 以 轿车 为 主 的 生产 体系 逐步 
形成 ,正面 临 一 个 历史 性 发 展 的 新 阶段 。 因 此 ,作为 汽车 工 
业 发 展 的 基础 汽车 零 部 件 工业 也 将 会 得 到 快速 发 展 , 并 将 
对 工具 ,模具 ,刃具 及 零件 的 表面 处 理 .整体 强化 以 及 真空 
针 焊 提出 更 高 的 要 求 , 从 而 又 将 掀起 真空 热处理 设备 .真空 
烧结 设备 .真空 针 焊 设备 .真空 镀膜 机 .真空 汽车 时 和 急 章 车 
装置 等 产品 进军 汽车 工业 的 高 潮 。 

5. 在 电机 .电缆 .变压器 .开关 .互感 器 等 众多 电工 设备 
及 元 更 件 的 制造 过 程 中 进行 真空 压力 浸 溃 处 理 ,可 提高 该 
类 产品 的 绝缘 耐 压 性 能 和 机 械 性 能 ,节能 、 省 时 、 耐 用、 改善 
劳动 条 件 并 提高 生产 效率 ,“ 上 五 期 间 , 我 国电 机 制造 业 
的 目标 是 上 品种 .提高 质量 .降低 能 耗 和 物耗 ,扩大 出 口 。 
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电机 行业 年 产量 约 为 10 12, kW RA 110 kW 的 电机 使 用 真 
空 压力 漫 渍 技术 ,需要 真空 压力 浸 江 设备 300 ~ 400 台 ( 套 )。 
这 将 形成 每 年 1~2 亿 元 的 产值 。 

6. 石油 化 工 是 我 国 的 支柱 产业 之 一 ,目前 我 国 乙烯 生 
产能 力 还 不 能 满足 国民 经 济 发 展 的 需要 ,化 肥 每 年 也 需 有 
大 量 进 口 。 所 有关 资料 预测 ,到 2005 年 石油 化 工 设备 的 年 
产量 ,将 由 目前 的 30 多 万 吨 发 展 到 50 万 1 左右 ,重点 发 展 
年 产 60~70 万 1 乙烯 ,45 万 1 合成 氨 ,80 万 t+ 尿素 和 化 纤 等 
大 型 成 套 设 备 , 以 及 大 型 石油 勤 探 和 钻 采 设备 等 。 因 此 石 
化 工业 的 改造 和 发 展 必 将 拉动 石化 设备 需求 的 增长 ,而 在 
精细 化 工 产 品 和 其 他 石化 深加工 产品 的 发 展 中 ,真空 产品 
将 具有 举足轻重 的 作用 。 

7. 食品 工业 是 农业 生产 的 延伸 和 发 展 ,食品 工业 的 产 
值 在 全 国 工 业 产 值 中 独占 鳌头 。 因 此 向 食品 工业 提供 各 类 
真空 干燥 机 .真空 冷冻 干燥 装置 .真空 包装 机 和 真空 封 铅 
机 ,无 疑 会 为 快速 发 展 的 我 国 食品 工业 做 出 重大 贡献 。 

8. 我 国 从 “ 九 五 "开始 ,已 加 大 对 环保 治理 和 资源 综合 
利用 的 投入 力度 ,因此 ,今后 环保 设备 行业 将 作为 -个 重点 
发 展 的 新 兴 行 业 而 得 到 较 快 的 发 展 。 据 悉 , 在 环保 设备 中 ， 
将 首先 重点 发 展 城市 污水 及 固体 废物 处 理 和 综合 利用 设 
备 ,以 及 城市 与 工业 噪声 防治 设备 和 大 气 污染 治理 设备 等 。 
为 此 必 将 为 真空 设备 行业 开拓 一 个 新 的 需求 市 场 。 

9. 真空 热处理 炉 行 业 。 真 空 热处理 工艺 具有 无 污染 、 
无 氧化 .变形 小 .表面 光亮 等 优点 ,因此 相 界 上 发 展 很 快 . 
据 日 本 真空 协会 第 十 二 次 国际 真空 热处理 会 议 介绍 ,日 本 
1987 ~ 1991 年 真空 热处理 炉 的 年 增长 率 高 达 119.6% ,1991 
年 的 销售 额 为 21.6 亿美 元 ,1993 年 销售 额 约 28 亿美 元 。 据 
我 国 热处理 行业 规划 和 2010 年 提出 的 设想 ,2000 年 以 前 我 
国 需要 2 000 台 真 空 热处理 设备 投入 运行 ;如 果 基 本 上 完 
成 ,以 少 .无 氧化 热处理 技术 改造 , 则 至 少 需要 5 000 ~ 8 000 
台 先 进 设备 ;如 果 上 述 技术 改造 规划 实施 到 2010 年 ,我 国 总 
体 热 处 理 生 产 水 平 将 达到 欧美 发 达 国 家 的 水 平 。 从 中 可 以 
看 出 热处理 行业 对 真空 热处理 炉 的 需求 量 是 很 大 的 。 

10. 冷冻 干燥 食品 (包括 肉 类 水果、 蔬菜 等 ) 行 业 。 真 
空冷 冻 干 燥 的 特点 是 在 低温 ( - 40) 下 , 且 处 于 高 真空 状 
态 ,特别 适用 于 热 敏 性 高 和 极 易 氧 化 物料 的 干燥 ,可 以 保留 
新 鲜 物 料 的 色香 . 味 及 营养 成 分 。 如 干燥 后 再 用 真空 和 充 
氮 包 装 和 在 避 光 下 保存 ,可 保持 5 年 不 变质 ， 经 过 如 此 处 理 
的 食品 ,由 于 重量 轻 .可 在 室温 下 储 运 销售 ,对 营销 十 分 有 
利 , 是 欧美 等 国家 的 上 选 食品 ,每 千 以 30% 的 速度 递增 ,下 
成 为 国际 贸易 的 大 众 食 品 。 真 空冷 冻 于 燥 技 术 和 冻 干 食品 
在 我 国 刚刚 起 步 , 随 着 我 国 农 业 、 果 蔬 业 、 畜 牧 业 、 水 产业 和 
药材 业 的 进一步 发 展 .资源 更 加 丰富 和 人 民生 活水 平 进 一 
步 提高 ,真空 冷冻 食品 将 会 逐步 走向 市 场 , 其 发 展 空间 是 相 
当 大 的 。 因 此 ,党 要 更 多 真空 包装 机 和 真空 人 汞 。 其 他 如 装 
饰 材料 行业 环保 行业 和 医药 等 行业 也 都 需要 大 量 的 真空 
技术 和 产品 。 

三 .国际 市 场 预测 

中 国 已 经 加 入 WTO ,因此 中 国人 世 后 将 会 获得 更 好 ,更 





有 利 的 国际 环境 ,这 无 疑 会 给 国内 各 企业 提供 更 为 广阔 的 
台 和 发 展 空间 。 

近年 来 ,由 于 不 断 引 进 国 外 先进 技术 与 设备 ,使 得 我 国 
真空 获得 和 真空 应 用 设备 的 规格 更 为 齐全 ,质量 不 断 提高 。 
特别 是 经 过 深化 改革 ,充分 控 握 企业 内 部 潜力 ,使 得 产品 的 
价格 不 断 下 降 。 同 引进 的 国外 产品 相 比 ,我 国 的 产品 价格 
仅 是 国外 的 1/4 ~ 1/3。 这 一 价位 ,无 论 在 国际 上 ,还 是 在 国 
内 都 是 非常 有 竞争 力 的 。 现 在 国内 外 客商 都 把 目光 瞄准 了 
中 国 市 场 ,只 要 我 们 的 企业 紧 紧 抓 住 “ 十 五 ”这 一 有 力 契 机 ， 
紧 盯 国际 市 场 发 展 走势 ,不断 开发 新 产品 ,不断 提高 产品 质 
量 ,缩小 与 国际 先进 企业 产品 的 差距 , 定 能 使 中 国 真 空 设备 
站 稳 国 内 市 场 , 打 人 国际 市 场 。 

中 国 真 空 设 备 的 最 大 出 口 市 场 是 北美 市 场 ,向 该 市 场 
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产 ;(2) 实 验 室 ;(3) 电 子 行业 。 据 估计 ,在 北美 市 场 真空 泵 的 
年 需求 量 为 7 500 万 美元 ,其 中 ,工业 品 生 产 为 4 000 万 美 
元 ,实验 室 为 2 500 万 美元 ,电子 行业 为 1 000 万 美元 ,电子 
行业 的 需求 量 呈 上 升 趋势 。 据 调查 ,北美 使 用 这 类 真空 泵 
的 用 户 约 50 万 个 ,其 中 有 5 000 个 客户 对 由 中 国 提 供 原 机 ， 
再 由 国外 改进 或 改装 的 真空 泵 感 兴趣 ,潜在 市 场 很 大 。 如 
美国 Hur 公司 对 我 国 真空 泰 产 品 就 表现 了 真诚 合作 的 愿 


望 , 他 们 认为 每 年 需求 几 干 台 是 没有 问题 的 。 由 于 我 国 真 
空 和 产品 质量 .技术 水 平 在 不 断 提高 ,销售 价格 又 不 高 , 预 
计 今 后 在 北美 市 场 将 有 更 为 广阔 的 发 展 前 景 。 此 外 ,该 市 
场 对 我 国生 产 的 涡轮 分 子 泵 、. 溅 射 离子 泵 和 于 式 真 空 东 也 
抱 有 极 大 的 兴趣 。 

真空 设备 出 口 的 另 一 个 大 市 场 是 东南 亚 市 场 。 该 市 场 
包括 泰国 新加坡、 马来西亚 .韩国 及 港澳 地 区 等 。 向 该 市 
场 出 口 的 产品 主要 有 各 种 真空 泵 .各 种 真空 镀膜 机 、 真 空 热 
处 理 设备 、 真 空间 门 及 真空 仪表 等 ,其 中 真空 泵 的 出 口 量 占 
总 出 口 量 的 80% 。 预 计 “ 十 五 "期 间 , 各 种 真空 泵 、 真 空 镀膜 
机 及 真空 热处理 设备 的 出 口 量 还 将 有 所 增加 。 

从 上 述 市 场 预测 中 可 以 看 出 , 当 一 种 新 材料 、 新 工艺 出 
现时 ,第 一 个 受益 者 就 是 真空 设备 制造 行业 。 为 此 ,进一步 
扩大 真空 技术 的 应 用 领域 ,为 真空 设备 开创 更 大 的 市 场 ,是 
我 们 真空 事业 同仁 共同 为 之 奋斗 的 重要 目标 之 一 。 

“十 五 ”期间 我 国 GDP 年 均 增长 率 为 7% ~ 8%。 为 此 ， 
真空 设备 行业 要 紧 紧 抓 住 “ 十 五 ”发展 机 遇 , 认 清 形势 , 练 好 
内 功 ,克服 各 种 困难 ,寻求 生存 的 空间 ,提高 企业 素质 ,迎接 
市 场 的 挑战 。 我 们 要 下 大 力气 实现 可 持续 发 展 战略 .产业 
优化 升级 发 展 战略 和 面 对 国 内 外 两 个 市 场 的 国际 化 发 展 战 
略 ,促进 我 国 真 空 设 备 行业 持续 .快速 、 健 康 地 发 展 。 

【把 稿 人 :中 国 通用 机 械 真空 设备 行业 协会 孙 
XR) 
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电力 工业 将 对 电站 风机 、 罗 茨 圾 风机 以 及 大 直径 轴 流 
风机 等 产品 形成 一 定 市 场 需求 。 还 重点 需求 给 水 和 泵 、 前 置 
Ж ДД ЖЕ BER . 冷 肇 器 用 水 环 真 空 泵 .离心 式 除 灰 泵 、 
往复 式 降 灰 汞 偶合 器 、 计 量 泵 等 核电 机 组 需要 主 泵 、 上 溃 
Ж . 停 堆 冷 却 泵 . 喷 淋 泵 .高 压 安全 注水 泵 .硼酸 泰 、 锅 炉 给 
Ж Ж .辅助 给 水 汞 TERS, BAANT ET E” ААН) ИЙ 
门 行 业 重 点 发 展 的 产品 ,主要 解决 耐 磨 问 题 , 以 延长 其 使 用 
寿命 ,从 而 延长 更 换 期 ,可 为 电力 国 行业 节约 大 量 资 金 。 重 
点 发 展 超 临 界 火 电机 组 使 用 的 t<570 和 时 PN = 24MPa f fF] 
板 .截止 隅 、 止 回 阀 和 核电 站 一 回路 .二 回路 的 核 1 KIA 
阀门 ,材质 为 304 .316 .316L ARR RULA EERS, 

基本 情况 ”到 2000 年 底 ,全 国 发 电 装 机 容量 达到 
319 320MW, 其 中 水 电 79 350MW, 占 24.9% ;火电 237 540MW， 
占 74.4% ;核电 2 100MW, fî 0.7% ;风力 、 太 阳 能 等 新 能 源 发 


电 约 330MW。 全 年 发 电量 达到 13 685 亿 kW'h。 发 电 装 机 容 
量 和 发 电量 均 居 世界 第 2 位。 全 国 220kV 及 以 上 输电 线路 达 
16.4 5 km, 其 中 500kV 输电 线路 2.7 万 km; 500kV 直流 线路 
1 045km ,额定 换 流 容量 1 200MW。 

“ 九 五 "期间 ,小 火电 无 序 草 延 的 状况 得 到 初步 遏制 , 关 
停 小 火电 机 组 约 10 000MW ,高 效 大 容量 机 组 比重 逐步 上 升 。 
水 电 发 展 更 加 受到 重视 ,三 峡 等 大 型 水 电站 的 建设 按 计划 
稳步 推进 。 电 网 建设 投入 显著 增加 , 西 电 东 送 通道 进一步 
加 强 和 完善 , 送 电 能 力 不 断 增加 。1998 年 以 来 在 全 国 进行 
的 城乡 电网 建设 与 改造 工程 ,使 城乡 电网 供电 质量 和 供电 
可 靠 性 得 到 提高 。 

全 国 火 电厂 基本 实现 了 烟尘 和 废水 达标 排放 ,2000 年 
烟尘 排放 总 量 与 1995 年 相 比 下 降 了 约 25% ,废水 排放 总 量 
下 降 了 约 35% ,废水 回收 利用 量 增加 了 约 1 倍 ;SO, 排放 总 
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量 开 始 旺 现 下降 趋势 ,脱硫 技术 国产 化 和 产业 化 取得 了 实 
质 进 展 ; 年 粉 煤 灰 综合 利用 量 超过 6 000 万 1; 水 电 和 和 输 变 电 
工程 水 土 保持 和 生态 环境 保护 工作 逐步 规范 化 。 

存在 问题 电网 建设 滞后 于 电 涛 建设 ,电网 结构 薄弱 ， 
对 局 部 地 区 的 资源 优化 配置 还 存在 “ 瓶 允 " 制约 ;电网 的 输 
电 与 配 电 ,高压 与 低压 ,一 次 与 二 次 环节 之 间 的 配置 还 不 够 
协调 ,不 同 程度 地 影响 着 电网 的 安全 稳定 和 经 济 运 行 。 水 
能 资源 开发 利用 率 只 有 20% 左 右 ,尤其 是 调节 性 能 好 的 大 
型 水 电站 比重 偏 小 ;有 效 抑制 小 火电 机 组 生产 和 建设 的 宏 
观 调控 .环境 保护 等 有 关 制 度 尚 不 健全 ,和 常规 小 火电 机 组 比 
例 仍 然 过 大 ;电网 调 峰 能 力 普 遍 不 足 ; 火 电 电 源 布 局 不 尽 合 
理 ,西部 矿区 ,坑口 电站 的 开发 建设 相对 述 缓 。 

电力 发 展 水 平和 电气 化 程度 仍然 很 低 ,300MW 及 以 上 
机 组 占 火 电 装 机 容量 的 比重 仅 38% ,洁净 煤 发 电 、 核 电 、 超 
临界 机 组 高 压 直 流 输电 等 先进 技术 应 用 其 少 。 电 能 消费 
占 终 端 能 源 消费 的 11% 左 右 , 远 低 于 17 多 的 世界 平均 水 平 。 
电 煤 消费 占 煤 谈 总 产量 的 比重 约 50% , 低 于 发 达 国 家 70% 
~ 80 多 的 比重 。 供 电 煤 耗 、. 线 损 率 分 别 比 先 进 国 家 高 60g/ 
(kW'h) 左 右 和 2~3 个 百分点 。 我 国人 均 拥 有 发 电 沪 机 只 
有 0.25kW, 人 均 发 电量 只 有 1 078kW':h, 均 不 到 世界 平均 水 
平 的 一 半 。 全 国 还 有 574 万 户 家 庭 没 有 用 上 电 。 

我 国 已 具备 600MW 级 及 以 下 发 电 设备 制造 能 力 , 其 中 
300MW 级 机 组 的 产量 已 能 够 满足 电力 发 展 的 需求 ,但 火电 
机 组 的 设备 质量 和 调 峰 技术 指标 有 符 提 高 。 超 临界 机 组 、 
洁净 煤 发 电机 组 ,大 型 联合 循环 机 组 以 及 大 型 抽水 营 能 机 
组 .大 型 灯泡 式 水 电机 组 .高 于 750MV:A 的 大 容量 变压器 和 
饥 电 压 等 级 直流 输电 设备 等 国内 尚 不 能 完全 自主 制造 , 需 
要 通过 技 贸 结 合 方 式 , 引 进 技术 ,逐步 消化 吸收 。 同 时 要 努 
力 增 强 自 主 开发 能 力 ,加快 国 产 化 的 步伐 。 

需求 预测 及 分 析 1996 ~ 2000 年 发 电量 增长 速度 分 别 
3 7.2% ‚5.1% 2.1% ‚6.5% ЯП 11% ,年 均 增长 6.3% ,早先 
降 后 升 的 趋势 。 预 计 " 十 五 ?期间 全 国电 力 需 求 的 平均 增长 
速度 为 5% ,实际 增长 速度 可 能 略 高 -- 些 ,但 相对 " 九 五 ”， 
“十 五 "期 间 将 比较 平稳 ,电量 的 总 供给 与 总 需求 基本 平衡 。 
2005 年 全 国 年 发 电量 将 达到 17 500 亿 kW:b 以 上 。 

在 总 量 基本 平衡 的 同时 ,当前 各 地 区 的 电力 供需 情况 
存在 明显 差异 。 和 东北 电网 .福建 电网 和 海南 电网 电力 装机 
过 剩 较 多 。 华 中 电网 和 川 渝 电网 由 于 水 电 比 重 较 大 .调节 
性 能 差 , 丰 水 期 电力 过 剩 。 华 北 电网 .华东 电网 .山东 电网 
和 广西 .贵州 .云南 电网 电力 供需 基本 平衡 ,电网 中 的 局 部 
地 区 存在 短 时 供应 不 足 的 情况 。 广 东 电 网 2000 年 初 至 今 ， 
在 用 电 高 峰 期 出 现 了 电力 供应 紧张 的 局 面 。 

近 抑 年 电力 负荷 特性 发 生 了 较 大 变化 ,特别 是 随 着 空 
调 拥有 量 的 不 断 增加 ,气温 对 用 电 负 荷 的 影响 越 来 越 大 ,部 
分 省 份 全 年 最 高 负荷 逐步 由 冬季 间 政 季 转 移 , 导 致 年 最 大 
负荷 增长 的 波动 性 增 大 ,各 电网 日 负荷 率 . 年 负荷 特性 值 均 
呈 逐 年 下 降 趋 势 。 今 后 负荷 的 增长 将 继续 高 于 用 电量 的 增 
长 , 调 峰 矛盾 日 趋 突 出 ,电网 需要 的 调 峰 容量 逐年 增加 。 
“十 五 "电力 供需 的 矛盾 将 主要 表现 在 调 峰 能 力 不 足 , 调 峰 
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的 技术 手段 不 能 满足 电网 安全 .稳定 和 经 济 运行 的 需要 。 

“十 五 ”发展 目标 “十 五 "未 期 ,全 国 发 电 装 机 容量 预 
计 达 到 390 900MW ,其 中 水 电 95 000MW , k Fë 286 000MW , 核 
电 8 700MW ,风力 、 太 阳 能 等 新 能 源 发 电 1 200MW。 

“十 五 ”期 间 , 全 国联 网 将 到 得 实质 性 进展 。 到 2005 年 
未 , 除 新 疆 .西藏 和 海南 外 ,各 相 邻 电网 基本 实现 互联 ,电网 
结构 更 加 合理 ,具备 防止 发 生 大 而 积 停电 事故 的 能 力 ; 全 国 
220kV 及 以 上 交 直 流 线 路 达到 23 万 km, 变 电容 量 达 到 6.7 
亿 kV'A; 二 次 系统 与 一 次 系统 协调 发 展 ,通信 网 络 整体 能 力 
大 幅度 提高 ;城市 电网 供电 可 靠 性 平均 达到 99.9% ,部 分 重 
点 地 区 达到 99.99% ;电网 综合 线 损 率 控制 在 7% 以 下 。 各 
电网 之 间 的 供需 平衡 差 蜡 将 逐步 缩小 。 初 步 分 析 , 东 北 电 
网 ,海南 电网 供过于求 的 情况 还 将 延续 一 段 时 间 ; 广 东 ., 浙 
江 .河北 南部 等 局 部 地 区 供应 不 足 的 问题 在 “十 五 "初期 有 
可 能 加 剧 ; 其 他 地 区 将 基本 保持 供需 平衡 。 

继 电 保 护 ,电网 稳定 控制 . 超 高 压 输 变 电 .水电 筑 坝 等 技 
术 达 到 国际 先进 水 平 ; 加 快 大 型 超 临界 火电 机 组 .空气 冷却 机 
组 .洁净 煤 发 电机 组 ,大 型 抽水 车 能 机 组 KERS RE 
联合 循环 机 组 .核电 机 组 .风力 发 电机 组 和 电力 环保 装置 等 设 
备 的 国产 化 步伐 ;直流 输电 .500ky 大 容量 变压器 .电力 环保 
技术 等 具备 独立 的 设计 .建设 和 设备 供应 能 力 ; 建 立 和 完善 适 
应 电力 工业 发 展 需 要 的 技术 研究 与 开发 体系 .检测 与 质量 保 
证 体系 ;加 强 有 关 电 力 节 能 环保 技术 以 及 迫切 需要 的 难点 技 
术 的 研究 与 开发 ,掌握 占据 未 来 电力 科技 制高点 的 技术 。 

全 国 火力 发 电厂 主要 污染 物 年 排放 总 晤 基本 维持 在 
2000 年 的 排放 水 平 ,并 力争 有 所 降低 。SO, 排放 得 到 有 效 控 
制 ,废水 回收 利用 率 达 到 60% 以 上 。 

力争 通过 10 年 左右 的 时 间 ,使 我 国 农村 电气 化 水 平 上 
一 个 新 台阶 。 全 面 完 成 农村 电力 体制 改革 ,实现 一 县 一 公 
司 。 县 及 县 以 下 人 均 年 用 电量 及 人 均 生 活用 电量 有 较 大 增 
长 ;结合 农村 经 济 发 展 和 富裕 程度 ,建成 一 批 电 气 化 县 E 
气 化 乡 ( 镇 ) 和 电气 化 村 。 到 2005 年 ,全 国 基本 实现 村 村 通 
电 , 进 一 步 减少 无 电 农 户 。 

结构 调整 重点 ”重点 开发 长 汇 中 上 游 太 其 干支 流 . 红 
水 河 .澜沧江 中 下 游 .乌江 和 黄河 上 游 等 流域 的 水 电 资 源 ， 
对 调 峰 能 力 不 足 系统 峰 谷 差 大 的 电网 ,在 充分 论证 各 种 调 
峰 手 段 的 基础 上 ,选择 技术 经 济 性 较 好 的 站 址 ,适当 建设 抽 
水 蓄 能 电站 。 “十 五 期间, 开工 建设 龙 滩 .小 湾 ok E F4 
皮 滩 .三 板 溪 、 公 伯 峡 .瀑布 沟 等 调节 性 能 好 的 大 型 水 电站 ， 
改善 水 电 电源 结构 。 | 

不 断 优化 火电 的 机 组 结构 、 技 术 结 构 和 地 区 结构 ,实现 
火电 技术 的 产业 升级 和 更 新 。 要 继续 按照 国家 现行 政策 ， 
压缩 小 火电 ,努力 实现 “十 五 ”期 间 关 停 小 火电 和 替代 老 旧 
机 组 共 25 000MW 的 目标 ;严格 限制 常规 小 火电 的 发 展 , 不 
断 提高 大 机 组 和 高 性 能 机 组 的 比重 ;积极 推进 热电 联 产 和 
综合 利用 发 电 , 以 改善 城市 环境 提高 能 源 利用 效率 。 新 建 
的 燃 煤 电厂 主要 采用 单机 容量 300MW 及 以 上 的 高 参数 高 
效率 . 调 峰 性 能 好 的 机 组 。 积 极 引进 和 发 展 超 临界 机 组 , 推 
进 循环 流 化 床 等 洁净 煤 发 电 杰 范 工程 。 通 过 引进 消化, 吸 
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收 国外 先进 的 技术 ,加快 循环 流 化 床 锅炉 和 脱硫 设备 的 国 
产 化 步伐 。 在 山西 .陕西 .内 蒙古 和 西南 等 能 源 基地 建设 矿 
区 .坑口 电 广 , 癌 东 部 及 沿海 缺 能 地 区 送 电 , 促 进 更 大 范围 
的 资源 优化 配置 ,推动 全 国联 网 。 在 沿海 缺 能 地 区 及 大 城 
市 ,根据 国内 天 然 气 资 源 开发 . 西 气 东 输 工程 的 进展 ,以 及 
国际 天 然 气 市 场 的 情况 ,因地制宜 地 适量 发 展 燃 气 获 汽 联 
合 循环 机 组 ,促进 国内 天 然 气 资源 的 开发 利用 ,增加 电网 调 


冶 


冶金 工业 对 1 000m 以 上 高 炉 喷 煤 改造 ,高 炉 顶 压 压 差 
及 电 转 炉 煤 气 余热 的 回收 和 利用 以 及 干 煌 焦 等 方面 改造 将 
对 离心 压缩 机 .回收 延平 机 组 等 产品 有 一 定 市 场 求 。 

“于 五 "期 间 ,高 炉 喷 煤 工 程 中 需 大 中 型 螺杆 压缩 机 约 
100 台 。 

冶金 工业 中 还 需要 大 量 空气 分 离 设 备 , 以 获得 氧 等 气 
体 。 连 同 其 他 重大 项 目 ,“ 十 五 "期间 将 需 3 万 mW/h 及 以 上 
等 级 制 氧 机 组 20 套 。 

基本 情况 2000 年 底 , 年 销售 额 在 500 万 元 以 上 的 冶金 
企业 4376 个 ,从 业 人 员 约 261 万 人 。 其 中 钢铁 企业 2 506 
个 ,总 资产 8 252 亿 元 ,从 业 人 员 约 127 万 人 ;独立 矿山 企业 
537 个 .铁合金 企业 515 个 . 恕 素 制品 企业 157 个 ,耐火 材料 
企业 661 个 。 

主要 产品 年 生产 能 力 分 别 为 : 钢 1.34 亿 t、 生 铁 1.2 亿 
t 成品 钢 材 1.38 亿 t。2000 年 钢 产 量 1.27 亿 +t、 生铁 1.31 亿 
t 钢材 1.31 亿 4, 当 年 完成 工业 总 产值 3 688 亿 元 。 

“ 九 五 "期 间 , 工 艺 技术 装备 总 体 水 平 与 国产 化 程度 明 
显 提高 。 在 加 快 上 海宝 钢 集 团 公司 .天 津 钢 答 有 限 责 任 公 
司 建设 的 同时 ,通过 对 鞍山 钢铁 集团 公司 .武汉 钢铁 (集团 ) 
公司 .首钢 集团 .包头 钢铁 (集团 ) 有 限 责任 公司 、 马 钢 ( 集 
团 ) 控 股 有 限 公 司 .太原 钢铁 (集团 ) 有 限 公 司 、 攀 枝 花 钢铁 
(集团 ) 公 司 . 邯 钢 集团 .抚顺 特殊 钢 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 等 
一 批 大 型 企业 的 技术 改造 ,建成 了 一 批 现 代 化 生产 线 ,行业 
整体 技术 装备 水 平 得 到 了 明显 提高 。 同 时 淘汰 了 一 大 批 落 
后 的 工艺 装备 ,2000 年 底 全 行业 基本 淘汰 平 炉 。 一 些 过 去 
主要 依靠 进口 的 冶金 技术 装备 ,如 连续 式 棱 材 轧机 高速 线 
材 轧 机 等 已 实现 国产 化 。 

存在 问题 落后 工艺 技术 和 装备 还 占有 相当 的 比重 ， 
铁水 预 处 理 . 炉 外 精炼 处 理 技术 普及 程度 远 远 不 能 满足 品 
种 质量 提高 的 要 求 ;落后 的 小 高 炉 .小 炼 钢 .小 轧钢 仍 有 一 
定 比 重 。 

能 耗 高 .环境 污染 严重 的 状况 没有 得 到 根本 改善 。 我 
国 吨 钢 能 耗 比 世 界 先进 水 平 高 出 20% ~ 30% ,主要 原因 是 
铁 钢 比 高 ,高 炉 余 压 发 电 . 干 炸 焦 等 大 型 有 效 的 节能 环保 装 
置 配备 率 低 ,高 炉 .转炉 煤气 等 余 能 余热 回收 利用 率 低 。 

科研 开发 与 技术 改造 衔接 不 紧密 ,科技 成 果 系统 集成 
和 转化 应 用 不 够 ,42 个 国家 重点 联系 的 冶金 企业 ,只 有 19 
个 企业 的 技术 中 心 通过 国家 认定 ,技术 开发 与 创新 能 力 急 





峰 能 力 。 

通 当 开工 建设 核电 国产 化 驱动 项 目 , 逐 步 实 现 核电 自 
主 设计 .制造 .建设 和 运营 的 目标 。 

加 快 以 风力 发 电 为 主 的 新 能 源 发 电 项 目的 建设 ,在 新 
给 内蒙 .东北 .华北 和 东南 沿海 地 区 开发 规模 较 大 的 风力 
发 电场 。 继 续 开发 利用 太阳 能 .地 热能 等 新 能 源 发 电 。 

【摘自 国家 经 贸 委 电 力 工业 "十 五 "规划 ] 


I 业 


重大 冶金 技术 装备 国产 化 率 低 。 国 内 钢铁 生产 所 需 的 
一 些 重要 、 大 型 冶金 设备 仍 主 要 依靠 进口 ;一 些 重要 的 备 
ий .备件 由 于 国内 不 能 供应 ,也 长 期 依靠 进口 。 重 复 引 进 现 
象 仍 十 分 严重 。 

需求 预测 与 分 析 国内 经 济 结构 的 变化 .钢材 质量 稳 
步 提 高 以 及 各 种 材料 的 蔡 代 性 增强 ,钢材 的 消费 强度 趋 于 


‚ 减弱 ;同时 ,国家 继续 加 大 基础 设施 建设 的 投入 以 及 西部 开 


发 战略 的 实施 ,钢材 需求 量 将 保持 增长 趋势 。 预 测 2005 年 
我 国 钢材 表 观 消费 总 量 达 14 000 万 t 以 上 。 

钢材 消费 结构 将 继续 保持 多 层次 .多样 性 ,并 逐步 向 高 
层次 演化 。 板 带 材 的 消费 量 及 比例 将 保持 较 强 的 增长 势 
头 ,长 材 的 消费 比例 将 逐步 下 降 , 但 消费 量 仍 保持 一 定 的 增 
长 。 预 计 到 2005 年 消费 板 带 比 由 2000 年 的 40% 提 高 到 
44% 。 而 钢材 消费 的 重心 已 明显 转向 东南 沿海 地 区 ,并 在 较 
长 的 时 间 内 仍 保持 这 一 趋势 。 华 东 .中 南 地 区 钢材 消费 量 
占 全 国 的 比例 2000 年 分 别 为 31.4% ЯП 22.3% ‚2005 年 仍 维 
持 这 一 消费 比例 。 同 期 华北 地 区 为 16.8% ,东北 地 区 为 
13.8%, “十 五 "期 间 消 费 比例 还 会 略 有 下 降 。 冶 金工 业 “ 十 
五 ”发展 目 标 见 表 1。 随 着 西部 地 区 的 大 开发 ,特别 是 大 规 
模 基 础 设施 建设 ,钢材 消费 量 将 有 一 定 增 长 ,近期 增加 幅度 
较 大 的 品种 有 管线 钢 . 重 轨 ,大 型 材 (包括 Н 型钢 ) 及 建筑 用 
中 小 型 材 .线材 等 。 

我 国平 均 每 年 进口 钢材 1 500 万 1 左右 ,其 中 由 于 生产 
能 力 不 足 或 产品 质量 达 不 到 用 户 要 求 ,目前 还 必须 进口 约 
700 万 t。 主 要 品种 有 热 轧 薄板 冷 思 薄板、 不 锈 钢板 带 材 、 
轿车 用 板 、 家 电 用 板 . 镀 锌 板 .镇 锡 板 . 冷 轧 硅钢 片 、 优 质 高 
碳 盘 条 .石油 管 .优质 合 金 钢 长 材 等 。 

我 国 钢材 市 场 仍 有 许多 领域 需 进 一 步 开 发 ,如 农业 和 和 
建筑 业 等 所 需要 的 新 型 钢材 ,汽车 . 机械. KEREJ A 
油 .交通 等 产业 升级 换代 所 需要 的 高 档 钢 材 , 西 部 开发 用 钢 
材 品种 如 西 气 东 输 用 管线 钢 、 西 部 油气 田 开 采用 高 强度 .高 
耐 腐蚀 性 石油 钢管 ,国防 建设 .军工 生产 所 需 的 钢材 新 品 
种 。 

国际 市 场 竞争 日 趋 激烈 ,竞争 的 焦点 集中 在 高 附加 值 
产品 上 。 从 世界 范围 看 ,一 些 高 附加 值 产品 的 生产 能 力 已 
远 远 大 于 需求 ,如 不 锈 钢 、 贸 锡 板 、 猎 锌 板 等 设备 开工 率 只 
有 40% ~ 70% ,使 得 国际 上 高 附加 值 钢 铁 产 品 的 竞争 白 热 
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化 。 从 钢材 贸易 结构 看 , 板 管材 占 贸易 量 的 65% ,发 达 国 家 
以 出 口 高 附加 值 产 品 为 主 ,其 出 口 钢材 中 板 管 比 高 达 75% 


以 上 。 从 人 钢材 价格 变化 趋势 看 ,普通 长 材 价格 近 20 年 来 基 
本 维持 在 300 美元 /t 水 平 ;板材 价格 波动 的 幅度 高 达 40%. 


R1 冶金 工业 "十 五 ”发展 目标 








国产 钢材 市 场 占有 率 
钢材 比例 ( 按 记 界 主要 产 铀 国 实物 质量 水 平生 产 ) 
吨 钢 综合 能 耗 

吨 钢 耗 新 水 其 (大 中 型 企业 ) 
污染 物 排 放 

劳动 生产 率 (钢铁 主 业 ) 

生产 集中 度 ( 前 十 位 钢铁 企业 ) 





上 海宝 钢 集团 公司 ,鞍山 钢铁 集团 公司 .武汉 钢铁 ( 集 
HAR .首钢 集团 等 企业 ,在 产品 质量 .工艺 技术 .生产 装 
备 和 劳动 生产 率 等 方面 达到 或 接近 世界 先进 水 平 ,在 国际 
市 场 上 占有 一 定 份额 。 

一 批 年 产 400 万 1 钢 以 上 的 大 型 企业 ,通过 联合 重组 和 
技术 改造 ,形成 完整 的 具有 低 成 本 .高 效率 并 能 达到 国际 问 
类 产品 实物 质量 水 平 的 现代 化 生产 线 , 生 产 高 技术 含量 、 
附加 值 产品 ,在 国内 外 市 场 上 有 较 强 的 竞争 力 。 

结构 调整 重点 ”淘汰 一 批 落 后 的 工艺 和 装备 ,主要 有 
土 焦 生产 18m 及 以 下 烧结 机 和 土 烧结 . 热 烧结 矿 的 烧结 设 
备 .100m 及 以 下 小 高 炉 15 及 以 下 小 转炉 、 侧 吹 转炉 、10t 
及 以 下 小 电炉 . 横 列 式 小 型 材 和 线材 轧机 。 取 缔 生 产 “* 地 条 
钢 " 和 开口 锭 用 的 工 频 炉 。 

大 力 普 及 先进 成 熟 技术 ,重点 推广 普及 球 团 和 球 团 烧 
结 TER .高 炉 顶 压 压 差 发 电 及 高 炉 长 寿 .铁水 预 人 处 理 、 炉 
外 精炼 .高 效 连 铸 和 高 精度 轧 制 等 共性 关键 技术 。 采 用 烧 
结余 热 回 收 .热风 炉 余 热 利 用 、 焦 炉 煤 气 脱硫 脱 氰 .高炉 富 
氧 喷 煤 . 溅 酒 护 炉 . 连 铸 连 轧 . 连 铸 坯 热 装 热 送 .一 火 成 材 、 
煤气 回收 及 综合 利用 .电炉 综合 节能 以 及 冶金 过 程 自动 化 
控制 等 先进 成 熟 技术 ,以 优化 企业 的 生产 工艺 流程 ,降低 生 
产 成 本 。 有 条 件 的 企业 工艺 技术 设备 应 逐步 实现 大 型 化 、 
连续 化 和 自动 化 。 

采用 “清洁 生产 "工艺 技术 ,从 生产 源头 做 起 ,控制 污染 
的 产生 ,解决 老 污染 源 治理 问题 。 保 证 新 、 改 .扩建 工程 中 
的 环保 技术 ,资金 的 到 位 ,使 环保 “三 同时 ”高 水 平 配 套 。 搞 
好 钢铁 企业 总 排水 处 理 .钢铁 渣 综 合 利用 . 焦 炉 煤气 脱硫 脱 
氰 ,以 及 低 浓 度 SO 烟 气 治理 技术 的 应 用 。 大 中 型 钢铁 企 
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基本 情况 ”纺织 工业 包括 纺织 业 、 服 装 业 .化 学 纤维 制 
造 业 和 纺织 专用 设备 制造 业 。2000 年 全 国 纺织 行业 国有 及 
销售 收入 500 万 元 以 上 的 非 国有 企业 共 1.89 万 个 ,总 资产 
9 773 亿 元 ,工业 增加 值 678 亿 元 ,分 别 占 全 国 规模 以 上 工 
业 企 业 的 11.9% 8.3% 和 11.3%。 全 行业 职工 1300 万 人 左 
右 ,利税 总 额 578.8 亿 元 。 

“ 九 五 "期 间 ,纺织 工业 在 压缩 渔 汰 落后 生产 能 力 的 同 
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МО УЛ АС А Е Е БЕЛЛИ ЖШ ЖЕНТ 
HKR ERAH, ЕГ KRR , КА K ЈК 1Ё Чү 7 
RES ТУ КАКА ТЕ, RE ЛЕГ, ИШ ЖЕЕ 
构 ,降低 消耗 ,改善 环境 。 

炭素 制品 行业 重点 淘汰 蒸气 加 热 混 捏 AEA RE SEY" 3€ 
WA EK .3 340kV'A 直流 石墨 化 炉 或 其 并 联机 组 .最 大 电流 
50 000A 以 下 石墨 化 炉 等 一 批 能 耗 踢 ,污染 产 重 的 落后 工艺 技术 
装备 。 铁 合金 行业 重点 淘汰 3 200kV A 及 以 下 的 矿 热 电炉 、 
3 000kV'A 以 下 的 半 封 财 式 直 流 还 原 电 炉 和 精炼 电炉 (钢铁 А. 
铁 精炼 电炉 除外 ) 100m ”以 下 的 鳃 铁 高 炉 等 落后 丁 艺 技术 装 
备 。 耐 火 材 料 行业 重点 淘汰 简易 手工 操作 的 土 沥青 焦油 浸 法 
装置 ,矿石 原料 与 固体 燃料 混 烧 .自然 通风 .手工 操作 的 土 竖 
FF ,以 煤 为 燃料 .烟尘 净化 不 能 达标 的 倒 焰 客 . 

“十 丸 " 期 间 重 点 发 展 冶金 生产 过 程 自动 化 .智能 化 和 
管理 信息 化 技术 ,提高 我 国治 金 自 动 化 装备 的 国产 化 水 平 ， 
推进 冶金 工业 的 现代 化 。 

在 过 程控 制 日 动 化 方面 ,重点 摘 好 智能 技术 ,对 已 有 的 
或 引进 的 工艺 数学 模型 进行 二 次 开发 和 创新 ,形成 钢铁 生 
产 各 工序 和 全 线 过 程 的 智能 化 控制 系统 ;推进 “过 程 日 动 化 
工程 软件 开发 工具 "和 "工程 平台 "等 前 沿 商 技术 研究 .开发 
和 应 用 ;加 强 过 程 自动 化 中 智能 化 成 套 工艺 装备 的 产业 化 
研究 ,结合 常规 模型 ,应 用 专家 系统 等 智能 控制 方法 提高 本 
艺 精度 和 过 程 检测 涂 断水 平 ;应 用 计算 机 辅助 设计 .计算 机 
仿真 及 虚拟 现实 等 技术 ,实现 钢铁 材料 成 分 设计 .产品 性 能 
预报 (如 力学 性 能 . 金 相 组 织 等 )。 全 面 提高 钢铁 工业 生产 
自动 化 水 平 。 

【摘自 国家 经 贸 委 冶金 工业 “十 五 "规划 ]】 


工 业 


时 ,将 加 快 产 业 升 级 放 在 突出 位 置 。 通 过 技术 改造 和 基本 
建设 项 目的 实施 ,化 纤 生 产能 力 增加 了 300 多 万 1, 差别 化 率 
大 幅度 提高 ;棉纺 行业 讨 狂 改造 以 后 ,30 旬 左右 的 纺 纱 设备 
达到 90 年 代 先 进 水 平 ;毛纺 行业 采用 先进 的 毛纺 织 染 整 成 
ERE ,配置 了 质量 检测 监控 系统 ,开发 出 高 文 . 超 薄 毛纺 
织品 ;服装 行业 采用 了 计算 机 辅助 设计 ,制造 系统 ,进一步 
提高 了 市 场 应 变 能 力 ; 纺 机 行业 通过 引进 技术 ,消化 吸收 以 


及 合资 .合作 等 方式 ,在 纺织 机 械 机 电 一 体 化 方面 取得 突 
破 , 以 自动 络 简 机 、 无 梭 织 机 为 代表 的 “两 机 ”专项 全 面 实 
施 ,形成 了 批量 生产 能 力 。 

存在 问题 ”技术 装备 水 平 不 高 ,劳动 生产 率 低 。 目 前 ， 
属于 20 世纪 80 年 代 或 70 年 代 水 平 的 棉纺 设备 仍 有 2/3。 
发 达 国 家 的 清 梳 联合 机 占有 率 为 50% ,我 国 仅 占 14% ;发 达 
国家 的 自动 络 简 机 .无 梭 织 机 占有 率 均 在 90% 以 上 ,我 国 仅 
+ 32% .9.7% 。 我 国 毛 纺 和 印染 行业 仅 有 10% 的 设备 达到 
国际 先进 水 平 。 在 纺 纱 RA .印染 、 制 衣 各 环节 ,电脑 过 程 
控制 系统 和 电脑 辅助 设计 系统 拥有 率 较 低 。 劳 动 生产 率 与 
工业 发 达 国 家 差距 拉 大 ,如 棉纺 织 , 发 达 国 家 纺 部 万 锭 用工 
60 人 左右 ,我 国 万 锭 用 工 水 平 是 300 人 左右 ,生产 成 本 高 ， 
缺乏 竟 争 力 。 现 代 纺 织 技术 向 设备 高 速 化 .自动 化 .工序 连 
续 化 方向 发 展 ,传统 技术 与 新 技术 之 间 的 差距 越 来 越 大 。 
例如 :全 自动 气流 纺 生 产 效率 比 环 锭 高 4~S$ 倍 ,无 梭 织 机 比 
有 梭 织 机 效率 高 4~8 倍 。 

“十 五 ”发展 目标 ”年 均 增 长 速度 6.5% ,工业 增加 值 由 
2000 年 的 2 678 亿 元 提高 到 2005 年 的 4 300 亿 元 ;纺织 纤维 
加 工 总 量 由 2000 年 的 1210 万 4 提高 到 2005 年 的 1425 万 t, 
人 均 纤 维 消费 量 由 6.6kg 提高 到 7.4kg;. 纺织 品 服装 出 口 创 


JE h 2000 年 的 520 亿美 元 提高 到 2005 年 的 700 ~ 750 亿美 


元 ;衣着 用 .装饰 用 .产业 用 纺织 品 的 比重 由 2000 年 的 67%、 
20% .13% 调 整 到 2005 年 的 64% 21% ‚15% ;2005 年 劳动 生 
产 率 达 到 3.5 万 元 , 比 2000 年 提高 40% ;科技 进步 贡献 率 达 
到 50% 以 上 ;每 万 元 产值 能 耗 比 2000 年 降低 15% ;纺织 印 


е 材 


基本 情况 “ЛАЯ, ЭК ЛК IE F3 0694, Ж 
减 落 后 生产 能 力 6 335 万 与 关 闭 淘 汰 小 玻璃 生产 线 187 Ж, 
压 减 落后 生产 能 力 2 592 万 重量 箱 。 

重点 开展 了 新 型 干 法 预 分 解 窖 (以 下 简称 新 型 干 法 ) 水 
泥 生 产 线 的 优化 设计 、 低 投资 .国产 化 工作 ,新 型 干 法 工艺 
技术 水 平 达到 国际 先进 水 平 。 自 主 开 发 了 年 产 7 500t wE 
拉丝 技术 装备 ,建设 了 万 吨 级 池 窑 拉丝 生产 线 ,为 池 窑 拉丝 
技术 与 装备 赶 上 国际 先进 水 平 葛 定 了 基础 。 建 成 了 一 批 具 
有 竞争 优势 的 新 型 墙 体 材 料 生 产 线 ,技术 装备 水 平 明显 提 
高 ,产品 开发 和 推广 应 用 成 效 明 显 。 

存在 问题 重复 建设 屡禁不止 ,导致 工艺 落后 的 传统 
建材 产品 严重 过 剩 , 过 度 竞争 造成 行业 总 体 效益 低下 。 先 
进 生 产能 力 增 长 缓慢 ,部 分 优质 .高档 产品 结构 性 短缺 。 

需求 预测 与 分 析 国际 建材 工业 技术 与 产品 的 发 展 趋 
势 : 一 是 产品 生产 与 环境 保护 协调 一 致 ,注重 经 济 和 社会 的 
可 持续 发 展 ;二 是 生产 设备 趋向 大 型 化 ,生产 过 程 回 目 动 化 
和 智能 化 发 展 ,注重 规模 效益 和 节能 噬 耗 ;三 是 全 面 提高 产 
品质 量 ,改善 保温 .隔音 等 建筑 功能 ,注重 开发 有 利于 人 体 
健康 的 抗菌 DE а .净化 空气 等 功能 性 材料 ;四 是 主要 
建材 企业 在 以 先进 技术 .管理 和 雄厚 的 资金 实现 全 球 性 扩 


染 生产 用 水 重复 利用 率 达 到 30 多 左右 ,印染 行业 百 米 耗 水 
量 由 3.6t 降 到 3.0t 左右 。 

结构 调整 重点 ”根据 纺织 工业 产业 升级 和 设备 更 新 换 
代 的 需求 ,结合 36 项 关键 制造 技术 的 攻关 ,做 好 化 纤 AD. 
织造 .针织 和 染 整 五 个 方面 40 项 重点 纺 机 产品 的 开发 研制 。 
开发 研制 大 容量 HME .连续 化 的 聚 酯 装置 积 涤纶 MBA. 
氨纶 . 粘 胶 成 套 设备 ;研制 新 一 代 清 梳 联 合 机 、 精 梳 机 组 、 细 
络 联合 机 和 新 型 纺 纱 设备 ;提高 自动 络 简 机 和 和 无 梭 织 机 的 
技术 水 平和 可 靠 性 ,发 展 系列 产品 ,并 做 好 相应 的 配套 装 
置 ; 升 发 研制 新 一 代 电 子 提花 圆 纬 机 ,经 编 机 和 电脑 横 机 ; 
开发 新 一 代 印 染 前 处 理 . 染色 .印花 和 织物 的 后 处 理 设 备 。 
广泛 应 用 电子 技术 ,提高 机 电 一 体 化 水 平和 智能 化 水 平 。 

棉纺 织 业 在 巩固 压 锭 成 果 的 基础 上 ,重点 更 新 改造 
1 000 万 锭 的 生产 能 力 ,以 及 配套 进行 织 机 的 改造 ,提高 清 梳 
联 、 精 梳 机 .无 梭 织 机 等 新 型 技术 装备 的 比重 ,使 60% FEF 
的 纺 纱 设备 达到 90 年 代 先 进 水 平 。 毛 纺织 业 继续 压缩 淘汰 
落后 毛纺 锭 ,并 加 快 对 工艺 .设备 的 全 程 改造 ,实现 工艺 . 设 
备 的 电子 化 、 系 列 化 .连续 化 ,达到 高 速 BAES., ROAR 
业 优 化 现 有 麻 纺 织 加 工 能 力 , 加 快 麻 纺织 工艺 技术 和 设备 
的 改造 ,重点 开发 芋 麻 生物 脱胶 , 梳 纺 和 牵 切 纺 工 艺 技术 设 
备 以 及 麻 纺 织 员 印染 后 整理 技术 ,解决 细 纱 条 干 均匀 度 、 色 
FEE .鲜艳 度 。 丝 绸 业 在 淘汰 落后 织 丝 、 绢 纺 、 丝 织 生产 能 
力 的 基础 上 ,加 快 现 有 设备 的 技术 改造 。 针 织 业 将 继续 提 
高 技术 装备 水 平 ,特别 是 新 型 针织 大 圆 机 的 拥有 率 。 

[摘自 国家 经 贸 委 纺织 工业 “十 五 "规划 ] 


I 业 


张 的 同时 ,市 场 营销 .服务 逐步 向 网 络 化 .信息 化 方向 发 展 。 
“十 五 "期 间 , 按 СОР 年 均 增长 7% 计 ,平均 每 年 全 社会 
固定 资产 投资 4 万 亿 元 左右 ,国民 经 济 与 社会 发 展 对 建材 
产品 的 需求 将 保持 稳定 增长 的 态势 。 拉 动 建材 产品 需求 增 
长 的 主要 因素 有 :城市 化 进程 加 快 ,中 小 城镇 建设 投资 规模 
将 有 大 幅 增长 ;住宅 产业 化 和 人 民生 活水 平 的 提高 ,农民 住 
房 的 改善 ,对 高 品质 .多 功能 的 绿色 建材 产品 以 及 工厂 化 系 
统 集成 住宅 产品 的 需求 将 有 和 较 快 增长 ;长 江 三 峡 、 黄 河 小 浪 
底 等 水 利 枢纽 ,一 批 大 型 水 库 建设 以 及 南水北调 工程 , 龙 
滩 .小 湾 ,水 布 三 . 构 皮 滩 、 公 伯 峡 ,三板 溪 等 水 电站 ,青藏 铁 
路 . 京 沪 高 速 铁路 和 西南 、 西 北 进出 境 铁 路 ,20 万 km“ LA 
七 横 " 公 路 等 基础 设施 建设 力度 继续 加 大 ;军工 .汽车 、 信 
息 .石化 等 相关 产业 对 建材 产品 的 需求 将 进一步 增加 。 
“十 五 "发 展 目标 建材 工业 增加 值 预期 年 均 增长 7% 
~ 8%。 到 2005 年 ,新 型 干 法 水 泥 产 量 达 到 1.2~1.3 亿 1+, 占 
水 泥 总 产量 的 比重 为 20 多 ,特种 水 泥 产 量 占 水 泥 总 产量 的 
比重 为 3% ,水 泥 散 装 率 达到 30%; 浮 法 玻璃 产量 达到 1.6 
亿 重 量 箱 , 占 玻璃 总 产量 的 比重 为 80% 以 上 ,其 中 优质 浮 法 
玻璃 产量 5 000 ~ 6 000 万 重量 箱 , 占 浮 法 玻璃 的 比重 达到 
30% 以 上 ,玻璃 深加工 率 达 30% ;新 型 墙 体 材料 产量 3 000 
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ILER НЕЕ , rh Hf EF FFE fS ELE A 40% ; 池 窑 拉丝 琉 
璃 纤维 产量 达到 23 万 t, hi E A ЕД ТЕЕ ЕЧ A 60%; 
玻璃 钢 机 械 化 成 型 率 为 40% Ec 

行业 共性 技术 ,关键 技术 和 装备 研发 取得 明显 进展 ,新 
增生 产能 力 技 术 装 备 水 平 总 体 达 到 国际 先进 水 平 。 日 产 
2 000 ~ 5 000t 熟 料 新 型 于 法 水 泥 生 产 线 技术 与 装备 达到 20 
世纪 90 年 代 国 际 先进 水 平 。 积 极 发 展 日 产 8 000t 以 上 超大 
型 水 泥 生 产 线 , 形 成 技术 装备 研发 制造 体系 。 全 面 提高 “ 洛 
阳 浮 法 "玻璃 技术 水 平 ,实现 优质 浮 法 玻璃 生产 技术 和 管理 
方面 的 重大 突破 ,产品 实物 质量 达到 国际 先进 水 平 。 玻 璃 
加 工 技术 装备 及 产品 质量 达到 国际 先进 水 平 。 开 发 和 引进 
年 产 2~3 万 1 规模 的 电子 级 玻璃 纤维 池 窗 拉丝 技术 装备 以 
及 电子 级 玻 纤 布 生 产 技术 ,使 行业 的 技术 水 平 达 到 国际 先 
进 水 平 。 新 型 墙 体 材料 技术 与 装备 基本 实现 国产 化 。 

“十 五 "末期 ,水 泥 生 产 企业 的 平均 规模 由 目前 的 年 产 
10 万 1 提高 到 25 万 t; 前 10 个 水 泥 企业 (集团 ) 生 产 集 中 度 


由 5% 提高 到 17% ;玻璃 企业 的 平均 生产 规模 达到 300 万 重 
量 箱 以 上 ,前 10 个 玻璃 企业 的 生产 集中 度 达 到 50% ;前 4 个 
玻璃 纤维 企业 的 生产 集中 度 达 到 60% 以 上 。 

全 面 推进 清洁 生产 ,实现 环保 达标 。 到 2005 E, FE KE 
材 产品 的 平均 能 耗 降低 20% 。 平 板 玻璃 .建筑 卫生 陶 资 . 池 
窗 拉 丝 玻璃 纤维 的 生产 以 应 用 优质 能 源 为 主 。 水 泥 和 墙 体 
材料 的 生产 要 积极 研究 和 开发 多 种 能 源 和 资源 的 利用 途 
径 。 全 行业 年 节能 1 900 万 t 标 煤 ,减少 粉尘 排放 210 F ts 

结构 调整 重点 ”大力 发 展 新 型 干 法 水 泥 ,加 速 淘汰 落后 
工艺 ,优化 生产 力 布局 。 禁 止 除 新 型 于 法 以 外 的 其 他 水 泥 生 
产 线 的 建设 。 严 格 禁止 对 立 蜜 进行 扩 径 改造 。 节 约 并 合理 
利用 资源 和 能 源 ,加 强 环境 保护 。 “十 五 ?期 间 要 按照 “等 量 淘 
汰 "或 “ 超 量 淘 汰 "的 原则 ,发 展 新 型 干 法 水 泥 , 新 增 新 型 干 法 
水 泥 生 产能 力 6 000 万 +t, 实 现 新 型 干 法 水 泥 生 产能 力 翻 番 。 

[ 搞 自 国家 经 禄 委 建材 工业 “十 五 "规划 】 


有 色 金 属 工业 


基本 情况 ”我 国有 色 金 属 工业 经 过 多 年 建设 和 发 展 ， 
已 经 形成 了 包括 矿山 . 治 炼 .加 工 和 地 质 勘探 .工程 勘察 设 
计 .建筑 施工 .科研 教育 等 部 门 构成 的 完整 工业 体系 。 

到 2000 年 底 ,规模 以 上 有 色 金 属 工业 企业 近 3 000 个 ， 
总 资产 3 100 亿 元 ,从 业 人 员 130 万 人 。10 种 有色 金属 冶炼 
能 力 900 万 4, 其 中 铜 160 万 1, 铝 330 F 1, 120 F 1, # 220 
万 1; 铜 材 加 工 能 力 256 万 4, 铝 材 加 工 能 力 335 Л 1. 2000 
年 ,10 种 常用 有 色 金 属 产量 775 万 1, 其 中 钢 137 万 1, 铝 289 
Л 1,91 105 万 4, 锌 195 万 t; 钢 材 155 Ft, FAM 218 万 二 实现 
销售 收入 22 00 亿 元 ,利润 66 17,70. 

存在 问题 ”产品 结构 不 合理 。 到 2000 年 底 ,10 FFF 
金属 矿山 原料 年 牛 产能 力 550 万 4, 而 冶炼 能 力 达 900 H t, 
矿山 建设 严重 滞后 于 冶炼 ,40% 以 上 的 铜 精 矿 .30 儿 左右 的 
氧化 铝 需 进口 。 初 级 加 工 能 力 过 剩 ,日 前 铜 铝 加 工 能 力 的 
利用 率 不 足 50% 。 高 新 技术 产品 、 高 精度 产品 满足 不 了 国 
民 经 济 各 行业 发 展 的 需求 ,如 高 精度 铝板 带 、 高 档 铝 箔 、 电 
解 铜 箱 .引线 框架 材料 .电站 用 超 长 铜 冷凝 管 .高 纯 金 属 材 
料 .大 直径 单 品 硅 .航空 航天 材料 Нл Е 
依靠 进口 解决 , 按 价 值 量 计算 占有 色 金 属 进口 总 额 的 45% 。 

按 生产 能 力 计算 ,目前 技术 装备 达到 国际 先进 水 平 的 
不 足 20% 。 大 多 数 中 小 企业 技术 装备 落后 ,众多 小 冶炼 企 
业 仍 采用 土 法 工艺 ,浪费 资源 ,污染 严重 。 国 家 限期 淘汰 的 
6 万 A 以 下 及 环保 不 能 达标 的 自 熔 阳极 电解 槽 ,2000 年 仍 有 
1 FRR , 约 占 电解 铝 生 产能 力 的 50% ;中 小 炼 铜 厂 仍 沿用 
落后 的 反射 炉 . 鼓 风 炉 工艺 ,SO, 利用 率 只 有 65%; РЛФ ФЕ 
炼 企业 ,普遍 采用 烧结 锅 炼 铅 工艺 , 烟 气 浓 度 低 ,无 法 利用 ， 
每 年 排 人 大 气 中 的 硫 达 25 万 t; 铜 . 铝 加 工 “ 二 人 转 ”" 等 落后 
轧机 设备 仍 占 相当 比重 。 

需求 预测 与 分 析 “十 五 期间, 信息 产业 .交通 能源 、 
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建筑 等 消费 有 色 金 属 较 多 的 行业 将 保持 快速 发 展 ,我 国有 
色 金 属 需 求 量 仍 星 上 升 趋势 。 到 2005 年 , 钢 , 铝 、 铅 , 锌 需求 
量 分 别 为 200 万 1.380 万 1.60 万 t 和 120 万 :; 铜 . 铝 年 均 消 
费 增 长 率 分 别 为 1.0% ‚2.2%, , 匀 略 有 增长 ， 钢 加 工 材 需 
求 量 260 万 1, 铝 加 工 材 需求 量 280 万 t 

铜 消费 的 主要 领域 有 电 吏 .电子 . 轻 工 和 人 交通 运输 ,请 
费 量 约 占 总 量 的 77%。 铝 消费 的 主要 领域 有 建筑 机械、 包 
装 和 能源, 约 占 总 量 的 78.3%。 铅 消费 主 朗 领域 有 蓄电池 .、 
玻璃 .电缆 和 制造 业 , 约 占 总 量 的 85.6%。 和 锐 消 费 的 主要 领 
域 有 轻 工 .冶金 .颜料 和 铀 合金 材 用 锌 , 约 占 总 量 的 84%， 

世界 有 色 金 属 消费 量 仍 将 稳步 增长 ,但 消费 增长 低 于 
同期 产量 增幅 。 预 计 末 来 5 年 内 ,全 球 钢 、 铝 需求 仍 保持 
2% ~ 3% 的 增长 率 , 铝 、 锌 需求 也 将 保持 1% ~ 2%% 的 增长 
率 , 供 大 于 求 的 总 体 趋 势 不 会 改变 ,价格 将 呈 周 期 性 波动 ， 
竞争 更 趋 激 烈 。 随 着 市 场 苑 争 进一步 加 剧 , 有 色 金 属 初级 
产品 生产 向 资源 条 件 好 的 国家 转移 。 未 来 铝 的 增长 主要 集 
中 在 非洲 .南美 .中国 及 南亚 等 地 。 

加 入 WTO 后 ,我 国有 色 金 属 工业 面临 严峻 的 形势 :国内 
企业 在 装备 水 平 .新 产品 研发 能 力 .能 源 资 源 利 用 效率 .车 
销 服务 等 方面 与 国外 先进 水 平 存在 较 大 差距 ;国内 有 色 爹 
属 深加工 、 高 附加 值 产 品 生产 企业 竞争 力 较 纶 ,将 受到 一 定 
冲击 :高 技术 .新 材料 领域 ,跨国 公司 在 资金 .技术 ,管理 和 
营销 等 方面 具有 较 大 优势 ,国内 高 新 技术 企业 将 面临 更 加 
激烈 的 竞争 。 

“十 五 "发展 目标 2005 年 10 种 有 色 金 属 产量 调控 日 标 
为 800 万 t, 其 中 铜 170 F 1, 350 77 1,5190 F t,#¥# 170 t, 
锡 . 镜 各 6 万 1t 钨 1.2 万 1 稀土 氧化 物 6 万 ts 

2005 年 铜 精 矿 含 铜 量 55 万 1, 氧化 铝 产量 600 万 1, 
精 矿 维持 现 有 产量 ;完善 并 促进 废 杂 料 的 回收 ,提高 再 生 金 


属 产 量 。 铜 加 工 材 市 场 占有 率 由 2000 年 的 66% 提 高 到 2005 
年 的 70% ; 铝 加 工 材 由 82% 提 高 到 90%。 集 中 力量 发 展 日 
前 国内 大 量 进 口 的 有 人 色 金 属 深加工 产品 ,加 快 半导体 及 高 
纯 材 料 . 超 导 材 料 . 储 氢 材料 .高 性 能 电池 材料 、 粉 体 及 微 孔 
材料 等 新 材料 的 产业 化 。 

大 型 企业 工艺 技术 装备 和 主要 技术 经 济 指标 接近 或 达 
到 世界 先进 水 平 。 电 解 铝 直 流 电 耗 由 2000 年 的 
14 300kW ° h/t 降 到 2005 年 的 13 500kW + h/t; Ж#Н 4 BE FE ЕН 2000 
年 的 0.72 吨 标 煤 /t 降 到 2005 年 的 0.65 吨 标 煤 /t; 铜 . 铝 加 工 
成 材 率 提高 3~5 个 百分点 。 大 于 160kA # EB EE FE E FF ВЕ JJ 
占 总 能 力 70% ;采用 强化 冶炼 的 铜 、 铅 先进 生产 能 力 分 别 占 
85% .60%。 采 用 湿 法 和 密闭 鼓 风 炉 法 炼 锌 的 先进 生产 能 力 
h OU Е. | 

2005 年 工业 污染 物 排放 总 量 在 2000 年 的 基础 上 再 削减 
10% ;工业 水 复 用 率 由 2000 年 的 79% 提 高 到 2005 年 的 85% 
以 上 。 大 中 型 冶炼 加 工 企 业 环 保 设施 达到 国际 先进 水 平 ， 
粗 钢 冶炼 硫 回 收 利用 率 达 到 95% , 粗 铅 冶 炼 硫 回 收 利 用 率 
达到 90% ,建成 一 批 清洁 生产 企业 。 

结构 调整 重点 ” 铜 工 业 优 先 发 展 矿产 原料 ,增加 高 技 
术 合 量 铜 加 工 产 品 。 控 制 治 炼 能 力 增 长 ,引导 冶炼 企业 投 
资 矿山 和 深加工 ,培育 一 批 优 势 企 业 参 与 国际 竞争 。 藤 励 
企业 通过 技术 改造 ,提高 技术 装备 水 平 ,发 展 国内 紧缺 品 
种 ,如 电力 工业 用 超 长 冷凝 管 高效 散热 管 , 厚 度 18um 以 下 
及 宽度 1.2m 以 上 的 电解 铜 稍 .电子 工业 用 引线 框架 铜 材 、 
变压器 用 钢 带 等 产品 。 

积极 创造 条 件 发 展 氧 化 铝 ,集中 力量 发 展 铝 加 工 紧 缺 
品种 ,加 快 电解 铝 工 艺 技 术 装 备 升 级 ,严格 控制 电解 铝 总 量 
增长 ,避免 重复 建设 ,培育 具有 国际 竞争 力 的 大 型 企业 集 


团 。 支 持 企业 通过 技术 改造 ,发 展 高 精度 铝板 带 、 电 子 铝 
JA 、 杀 水 铝 簿 、 大 型 铝 型 材 和 涂 层 铝 材 , 积 极 创 造 条 件 建设 
一 套 热 连 轧 铝板 生产 线 。 

发 挥 中 西部 地 区 有 色 金 属 矿产 资源 和 能 源 的 比较 优 
Z ,加 快 矿产 资源 的 开发 。 依 托 现 有 大 型 企业 ,建设 一 批 新 
的 有 色 金 属 矿 山 基 地 。 加 大 金川 铜 镍 .湖南 柿 竹 园 .广西 大 
三 多 金属 和 青海 湖 镁 锂 等 资源 的 开发 与 综合 利用 力度 。 进 
一 步 搞 好 青海 .贵州 . 平 果 铝 厂 ( 铝 业 公司 ) 及 西南 铝 加 工厂 
等 现 有 大 企业 的 高 起 点 技术 改造 和 环境 保护 工作 ,形成 一 
批 优势 企业 。 

淘汰 落后 工艺 技术 装备 。(1) 土 法 炼 铬 镑 。 包 括 采 用 
烧结 锅 .烧结 盘 .简易 土 高 炉 等 落后 方式 和 设备 土 法 炼 铅 ; 
用 马 弗 炉 . 横 饶 .小 竖 饶 等 进行 焙烧 ,简易 冷凝 设施 收 尘 等 
落后 方式 和 设备 生产 锌 或 生产 氧化 锌 制品 。(2) 土 法 炼 汞 。 
包括 采用 土 铁 锅 或 土 灶 Е HRD УЮ EKE 
施 等 十 法 炼 冬 及 年 产 示 10t 以 下 的 企业 。(3) 士 法 炼 砷 。 包 
拓 采 用 土 坑 炉 或 寺 塌 炉 焙 烧 、 简 易 冷 凝 设 施 收 尘 等 落后 方 
式 炼 制 氧化 砷 或 金属 砷 制品 的 土 法 炼 砷 及 年 产 砷 (或 氧化 
砷 制品 含 砷 量 )100t 以 下 的 企业 。(4) 炉 床 面积 在 1.5m 以 
下 的 辫 风 炉 炼 铜 . 治 炼 烟 气 制 酸 干 法 净化 和 热 浓 酸 洗 次 工 
艺 技术 和 设备 。(5)60kA 以 下 和 环保 不 能 达标 的 自 焙 槽 电 
解 铝 技术 及 装备 。(6) 热 轧 方 法 生产 钢 线 杆 。(7) 离 子 型 稀 
土 矿 酸 漫 冶 炼 工艺 和 设备 。(8) 未 经 国家 主管 部 门 批准 开 
J RT . 锡 E .离子 型 稀土 矿山 冶炼 及 多 加 工 ( 含 硬 质 合 
金 ) 企 业 。(9) 土 法 炼 锁 工 艺 灵 设备。 包括 采用 地 坑 炉 HR 
炉 赫 氏 炉 等 落后 方式 炼 锐 。 

[摘自 国家 经 贸 委 有 色 金 属 工业 “十 五 ”规划 ]】 
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基本 情况 2000 年 轻 工 产品 进出 口 总 额 达 925.2 亿美 
元 ,其 中 进口 221.9 亿美 元 ,出 口 703.3 亿美 元 。" 九 五 ”前 4 
年 轻工业 总 产值 .工业 增加 值 . 创 汇 额 年 均 分 别 增 长 
10.1% ,7.9% 和 12.1%。 新 兴 行 业 产 值 的 比重 增加 ,如 家 用 
电器 .塑料 制品 .饮料 .化妆品 和 包装 装 满 等 五 个 行业 的 工 
业 产 值 已 占 到 轻 工 行业 总 产值 的 29.3%。 

一 些 主要 产品 产量 位 居 雇 界 前 列 ,如 自行 车 .时钟 .日 
用 陶瓷 .皮鞋 . 电 风 局 . 电 饭 锅 、 电 冰箱 洗衣机、 塑料 农 地 腊 
的 产量 已 居 世 界 第 1 位 ; 盐 、 合 成 洗涤 剂 .啤酒 的 产量 居 世 
界 第 2 位 ;手表 机 制 纸 及 纸板 、 糖 .房间 空调 器 的 产量 居 世 
界 第 3 位 。 出 口 产 品 中 技术 和 和 资金 密集 型 .高 附加 值 产品 
的 比重 提高 较 快 ,出 口 贸 易 方 式 问 多 渠道 ,多 种 形式 转变 。 
已 利用 外 资 约 400 亿美 元 ,其 中 外 商 直 接 投资 约 350 亿美 
Л 

目前 , 轻 工 上 市 公司 已 达 100 多 个 。 在 轻工业 产值 中 ， 
国有 经 济 ,集体 经 济 .其 他 经 济 比重 分 别 是 28.7% ‚21.9%, 
49.4% ,民营 经 济 和 外 资 经 济 发 展 较 快 。 





520 户 国 家 重点 企业 中 轻 工 企 业 占 11.7%。 轻 工大 型 
企业 和 企业 集团 的 生产 集中 度 不 断 提 高 , 电 冰 箱 行业 前 б 
个 企业 产量 已 占 全 国 总 产量 的 75% ,洗衣 机 和 空调 器 前 6 
个 企业 产量 分 别 占 全 国 总 产量 的 74.6% 和 68.5% ,啤酒 行 
业 前 10 个 企业 的 产量 已 占 全 国 总 产量 的 40% „ 

存在 问题 大 部 分 轻 工 企业 的 技术 装备 仍 停 留 在 80 年 
代 以 前 水 平 ,与 国外 先进 技术 水 平 差距 很 大 。 轻 工科 研 机 
构 与 企业 和 市 场 的 结合 不 够 上 紧密 ,很 多 中 小 企业 基本 没有 
技术 开发 能 力 , 技 术 人 员 相 乏 ,缺少 科研 设备 和 资金 ,大 企 
业 科研 开发 也 普遍 投入 不 足 。 

轻 工 系 统 万 元 产值 能 耗 和 万 元 工业 增加 值 能 耗 ,都 大 
大 高 于 国际 同类 产品 水 平 。 轻 工业 对 环境 的 污染 仍 较 严 
重 ,主要 集中 在 造纸 .食品 发 酵 . 制 革 等 行业 。 轻 工业 排放 
废水 50.6 亿 tva, 占 全 国 工 业 废 水 年 排放 总 量 的 25% ,治理 
任务 十 分 艰巨 。 

需求 预测 与 分 析 预计 “十 五 ”期 间 轻 工业 工业 增加 值 
年 均 增 长 速度 为 8.5% 左 右 。 随 着 国家 加 大 西部 的 开发 力 
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度 , 西 部 地 区 投资 环境 将 有 所 改善 ,有 利于 吸收 境外 资金 和 
东部 资金 ,加 快 发 展 具 有 地 区 特色 的 轻 工 产业 。2005 年 tH 
界 轻 上 业 唱 的 国际 贸易 额 可 达 1.5 万 亿美 元 ,为 我 国 进一步 
扩大 轻 工 产品 出 口 提供 了 可 能 。 但 “十 五 "期间 , 轻 工 产品 
的 出 口 增长 率 与 “ 九 五 ” 相 比 将 有 所 降低 。 优 化 出 口 产品 结 
构 ,逐步 提高 技术 .知识 密集 型 产品 及 高 附加 值 产品 在 出 口 
产品 中 的 比重 和 出 口 换 汇 额 。 出 口 创汇 力争 由 2000 年 的 
700 亿美 元 上 升 到 2005 年 的 1 000 亿美 元 左右 。 

预计 到 2005 年 国内 纸 及 纸板 消费 总 量 为 5 000771; + 
要 家 电 产 品 的 需求 为 : 电 冰 箱 1 300 万 台 , 洗 衣 机 1 800 万 
{ ,空调 器 2 000 万 台 ,微波 炉 900 万 台 , 洗 碗 机 400 万 台 , 电 
热水器 1000 万 台 ; 塑 料 制品 2 500 万 t; 盐 3 200 万 1; 食 糖 消 
费 量 将 由 目前 的 800 万 + 增 至 1 000 万 t 左 右 ; 洗 涤 用 品 消费 
最 为 460 万 t 左 右 ; 和 月 行车 消费 需求 稳定 在 1 900 万 辆 左右 ; 
国产 工业 缝 幼 机 需求 将 达到 310 万 台 ( 套 ) ,特别 是 机 电 一 体 
化 的 工业 颖 幼 机 社会 需求 增长 更 快 ;2005 年 国内 于 表 需 求 
量 为 7 000 万 只 左右 ,时 钟 为 3 000 万 只 左右 ,啤酒 消费 量 为 
2 500 万 (左右 。 

国内 市 场 特别 是 农村 市 场 潜力 巨大 ,城镇 化 进程 加 快 、 
居民 消费 结构 的 升级 和 农村 市 场 的 开拓 ,为 轻工业 的 结构 
调整 和 产品 的 更 新 换代 提供 了 机 遇 。 但 农村 市 场 的 开拓 仍 
受到 农民 收入 增长 缓慢 ,消费 环境 较 差 ê FÎ RIE F^ $ E 
素 的 制约 。 因 此 对 农村 市 场 的 开 折 ,是 “七 五 "期 间 轻 工业 
发 展 的 重点 和 难点 。 

加 入 WTO 对 开放 度 较 高 .利用 外 资 较 多 的 家 电 .日 用 化 
TRR .饮料 等 行业 比较 有 利 ; 自 行车 . 缝 幼 机 、 玩 其 、 钟 
KRR, не Е E 3K E НЕЕ hh eh hlin F 
ЗУ E PE h п] E РЕ MR FRA TF ABH; 
对 国内 市 场 进口 依存 度 不 大 或 国外 产品 有 一 定 的 国内 市 场 
份额 的 照明 电器 .日 用 玻璃 、 制 盐 、 文 体 用 品 . 制 笔 等 行业 冲 
贞 不 大 ,但 可 能 给 产品 和 技术 升级 形成 一 定 的 壁 佳 , 总 体 影 
响 利 大 于 棘 ;对 以 农产品 为 原料 并 主要 而 回国 内 市 场 的 乳 
制品 ,葡萄酒 .味精 等 产品 冲击 较 大 ;对 技术 装备 水 平和 产 
品 经 济 规模 与 国外 先进 水 平 差 踢 较 大 ,生产 成 本 较 高 .市场 
竞争 乏力 的 造纸 及 造纸 机 械 、 制 糖 等 行业 冲击 较 大 。 

轻工业 的 发 展 与 林业 .农业 .石化 .冶金 等 上 游 产 业 以 
及 机 械 .汽车 .纺织 .烟草 .医疗 卫生 等 相关 产业 的 调整 和 发 
和 展 关联 度 较 大 。 目 前 国家 实施 禁 伐 、 限 伐 森 林 资 源 的 政策 
对 部 分 以 木材 为 原料 的 造纸 、 家 具 等 行业 将 带 来 很 大 的 冲 
击 ,迫使 其 调整 原料 结构 , 寻求 新 的 原料 来 源 。 同 时 随 着 我 
国 印 刷 业 技术 进步 的 加 快 ,对 纸张 的 质量 和 档次 水 平 要 求 
越 来 越 高 ,从 而 促进 造纸 工业 技术 和 产业 升级 。 随 着 石化 
工业 的 发 展 ,树脂 无 论 在 总 量 还 是 在 品种 上 都 将 有 较 大 的 
增加 ,有 利于 塑料 制品 行业 的 发 展 。 随 着 农业 产业 化 和 小 
城镇 建设 的 推进 ,农村 种 植 结构 的 调整 ,将 有 力促 进食 品 工 
业 的 升级 。 随 着 住宅 产业 的 加 快 发 展 , 为 家 电 塑料、 陶瓷 、 
五 金 ,家具 .照明 电器 .工艺 美术 和 室内 装饰 等 行业 带 来 广 
阔 的 发 展 空 间 ，。 

“十 五 "发展 目 标 ”大 幅度 提高 产品 质量 和 档次 ,增加 
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中 高 档 产品 .高 附加 值 产品 .技术 密集 型 .知识 型 产品 比重 ， 
适应 多 元 化 的 市 场 需求 ,其 重点 产品 质量 接近 或 达到 国际 
水 平 , 且 培育 一 批 国 际 知名 品牌 ,淘汰 不 适应 市 场 需 求 的 落 
后 产品 。 

轻工业 技术 进步 贡献 率 达 到 50% 左 右 , 重 点 行业 主要 
技术 装备 达到 国际 90 年 代 水 平 ,一 些 关 键 领域 要 达到 国际 
先进 水 平 ,如 造纸 .塑料 .食品 机 械 要 在 引进 和 开发 的 基础 
上 ,使 其 自动 化 和 智能 化 接近 国际 先进 水 平 。 信 息 技术 E 
MER .环保 技术 .新 材料 和 新 工艺 在 轻 工 行业 的 应 用 水 平 
显著 提高 。 轻 工 重点 行业 及 企业 技术 创新 能 力 明 显 加 强 ， 
具有 一 批 自主 知识 产权 的 技术 和 产品 。 用 高 新 技术 改造 传 
统 产业 的 进程 进一步 加 快 ,同时 淘汰 落后 的 工艺 技术 装备 。 
建立 50 家 国家 级 企业 技术 中 心 。 

东 中 西部 地 区 要 形成 区 域 优势 互补 ,遏制 东西 部 地 区 
轻工业 经 济 发 展 差 距 拉 大 的 趋势 ,逐步 形成 符合 比较 优势 ， 
合理 分 工 协作 的 区 域 结 构 。 在 立足 和 发 挥动 态 比较 优势 的 
基础 上 ,东部 地 区 轻工业 要 实现 更 高 水 平 的 发 展 ,提高 产业 
的 国际 竞争 力 ; 中 西部 地 区 轻工业 要 加 大 开放 和 开发 力度 ， 
发 挥 资源 优势 ,培育 优势 产业 和 企业 。 

“十 五 "期间, 轻 工 企业 主要 污染 排放 总 量 在 2000 年 基 
础 上 降低 15% ,2005 ея ЕАУ НТК Я Ж 
类 蔡 代 。 重 点 污染 行业 及 企业 要 达标 排放 ,增产 不 增 污 , 实 
现 清 洁 生 产 。 重 点 耗 能 产品 单 耗 降 低 5% ~ 10% ,节能 率 达 
到 59% 。 

结构 调整 重点 ”加快 造 纸 .食品 . 轻 工 装备 等 产业 关联 
度 大 、 带 动作 用 强 市场 空间 较 大 的 轻 工 行业 的 发 展 。 制 浆 造 
纸 业 重点 开发 高 强度 ,高 效率 . 低 污 染 以 至 无 污染 的 制 奖 生产 
技术 ;造纸 方面 要 重点 发 展 低 定 量 .高 质量 RTE 高 效率 的 
生产 技术 ; 纸 机 向 宽 幅 高速 .高效 、. 低 能 耗 单 台 机 能 力 大 的 
方 问 发 展 ,同时 开发 表面 处 理 技术 。 要 研究 开发 新 诛 料 BOK 
种 .各 种 化 学 助 剂 . 胶 料 .填料 .涂料 的 应 用 ,上 废 纸 处 理 , 纤 维 问 
收 和 防治 污染 .保护 环境 的 适用 技术 ,以 及 提高 速生 林 和 斯 苇 
质量 与 产量 的 无 性 繁殖 ,遗传 工程 技术 等 。 

轻 工 机 械 重 点 采用 先进 制造 工艺 技术 .机 器 人 技术 .机 
电 一 体 化 技术 .智能 化 计算 机 控制 技术 ,以 计算 机 集成 制造 
系统 为 行业 技术 进步 和 技术 改造 重点 ,提高 轻 工 机 械 技 术 
含量 ,满足 国内 主要 轻 工 行业 发 展 的 需要 。 重 点 发 展 造纸 
ЖК, ZE EEEL О ЖЕ FE EL R .酿酒 饮料 机 械 .乳品 
机 械 . 制 糖 机 械 和 农产品 深加工 相关 设备 等 。 到 2005 年 ,为 
主要 轻 工 行业 提供 国际 90 年 代 先 进 成 套 加 工 设 备 , 在 一 批 
零 部 件 和 控制 装置 上 有 所 突破 ,使 一 些 行 业 和 领域 的 主要 
技术 装备 基本 立足 国内 。 产 品 向 大 型 化 .精密 化 .自动 化 及 
高 质量 .高 附加 值 方 向 发 展 ,使 产品 的 质量 .可靠 性 和 整 机 
寿命 进一步 提高 。 

采用 先进 技术 ,加 大 专业 模具 厂 的 改造 ,提高 模具 的 设 
计 制 造 水平 ,产品 向 高 精度 ,高 质量 、 高 档次 方向 发 展 ， W 
进 轻 工 模 具 生 产 企业 向 小 而 专 . 小 而 精 方向 发 展 。 到 2005 
年 ,高档 塑料 模具 .玻璃 模具 基本 实现 国产 化 。 

提高 电子 衡器 和 自动 衡器 产品 比重 。 积 极 开 发 数字 


化 .智能 化 衡器 产品 ,应 用 先进 的 传感器 技术 、 电 子 技术 及 
相关 制造 技术 ,提高 衡器 的 制造 水 平和 产品 质量 。 到 2005 
年 ,衡器 产量 达 700 万 台 左 右 , 其 中 电子 衡器 100 万 台 。 

着 力 培 育 和 发 展 家 电 、 塑 料 .日 化 .室内 装饰 ,包装 装潢 
印刷 .文体 用 品 等 市 场 潜力 较 大 .产品 附加 值 较 高 的 新 兴 行 
Чу ,开发 新 品种 ,拓展 新 领域 ,培育 新 的 经 济 增 长 点 。 装 满 
印刷 行业 推广 应 用 彩色 课 面 系统 .计算 机 直接 制版 技术 及 
数字 式 打 样 技术 ,逐步 实现 设计 、 制 版 电子 化 ;巩固 和 发 展 
胶印 ,推广 柔性 版 印刷 技术 应 用 ,鼓励 各 种 形式 的 防伪 印刷 
技术 的 开发 ,实现 印刷 技术 胶印 .和 柔 印 化 ; 搞 好 印刷 手段 的 
合理 结合 ,提高 后 工序 的 综合 配套 水 平 ,实现 印刷 分 色 高 速 
自动 化 , 模 切 成 型 联动 化 ,后 工序 加 工 产品 多 样 化 ,产品 加 
工 精 度 化 。 

积极 采用 高 新 技术 改造 和 提升 皮革 .照明 电器 .日 用 硅 
酸 盐 .金属 制品 .日 用 机 械 等 轻 工 传统 行业 ,着 力 调整 产品 结 
构 ,扩大 产品 出 口 ,提高 国际 竞争 力 。 加 强 对 自行 车 零 部 件 新 
产品 和 新 材料 的 开发 应 用 ,在 成 型 加 工 和 表面 处 理 等 方面 实 
现 传 统 加 工 向 现代 加 工 技术 转变 ,提高 整 车 产品 的 技术 含量 


A 化 


化 肥 .乙烯 等 重大 工程 成 套装 置 中 ,对 压力 高 流量 大 、 
技术 含量 较 高 的 透 平 压 缩 机 的 需求 比较 迫切 。 化 肥 工程 中 
的 特殊 介质 压缩 机 已 进入 更 新 换代 时 期 ,将 对 离心 压缩 机 
形成 较 大 洪 在 市 场 。 乙 烯 装置 用 裂解 气压 缩 机 、 丙 炳 压缩 
机 .乙烯 压缩 机 仍 是 需求 重点 。 随 着 装置 规模 的 扩大 ,对 乙 
烯 三 机 在 技术 性 能 上 要 求 更 高 。 

“三 大 化 工 " 中 * 十 五 "期 间 需 求 化 工 流程 泵 MEAR., 
奎 磨 汞 和 缩 下 泵 等 各 类 化 工 泵 约 10 ~ 12 万 台 。 

乙烯 工程 “十 五 "期 间 需 要 新 氨 .循环 氢 、 富 气 .废气 2, 
烯 进 料 等 工艺 用 往复 压缩 机 约 150 台 RHA CT ZR ER 
杆 压 缩 机 约 25 Ao 

化 工装 置 中 所 需 的 阀门 ,由 于 介质 特殊 ,要 求 赣 门 要 耐 
E RRR MBAR 

基本 情况 “ 九 五 "期间 ,先后 建成 了 镇 海 . 茂 名、 齐鲁 、 
金陵 四 大 含 硫 原油 加 工 基地 ,新 增 含 硫 原油 加 工 能 力 3 000 
万 t/a; 完 成 了 上 海 .齐鲁 .大庆 等 乙烯 一 轮 扩 能 改造 ,燕山 石 
化 等 乙烯 二 轮 改 造 和 小 乙烯 的 控 沟 改造 开始 起 步 。 这 些 装 
置 的 建成 ,进一步 提高 了 我 国 石化 工业 的 技术 水 平和 生产 
能 力 。 目 前 ,全 国共 有 原油 加 工 企 业 130 余 个 , 除 西藏 . 海 
南 .云南 .贵州 以 外 的 省 ,市 .自治 区 都 建 有 炼油 厂 。 

通过 自主 开发 ,炼油 技术 基本 上 可 以 立足 国内 。 石 油 
化 工 技术 在 引进 、 消 化 .吸收 的 基础 上 ,自行 开发 了 一 些 成 
套 的 工业 化 生产 技术 。 人 催化剂 国产 化 率 已 达到 85% Е, 
一 批 重 要 催化 剂 达到 国际 先进 水 平 。 石 油 化 工 技术 和 装备 
开始 从 单 向 引进 转变 为 有 进 有 出 的 双向 交流 与 合作 ,发 生 
了 历史 性 转折 。 

存在 问题 ”我国 从 70 年 代 开始 先后 重复 引进 了 17 ¥ 





和 附加 值 。 预 计 到 2005 年 ,全 国 自 行车 产量 达 4 000 万 辆 。 
年 产 50 万 辆 规模 以 上 的 企业 ,在 产品 开发 .工艺 装备 .产品 
量 等 方面 达到 国际 90 年 代 末 先进 水 平 。 在 不 盲目 扩大 生产 
规模 的 基础 上 ,积极 采用 先进 技术 ,提高 钟表 外 观 件 和 机 芯 
的 技术 水 平 ,质量 档次 ,形成 外 观 件 和 机 芯 规 模 化 生产 基地 。 
要 重点 提高 机 芯 质 量 ,开发 多 功能 机 芯 和 高 档 机 芯 。 推 进 电 
波 钟表 生产 技术 的 开发 ,形成 电波 钟表 集约 化 生产 基地 。 积 
极 发 展 微 电 子 技术 与 精密 机 械 相 结合 的 机 电 一 体 化 产品 。 
加 大 创新 力度 ,突出 材料 .工艺 .设计 和 品牌 特色 ,适应 市 场 多 
样 化 ,礼品 化 要 求 ,提高 中 高 档 产品 比重 。 到 2005 年 ,预计 我 
国手 表 产 量 4.5 亿 只 ,时 钟 4.5 亿 只 。 

注重 科技 成 果 的 转化 ,注重 电子 信息 技术 与 锋 幼 机 制 
造 技术 的 嫁接 ,完善 和 改进 现 有 控制 系统 ,使 其 智能 化 达到 
国际 水 平 。 家 用 缝 幼 机 向 多 功能 方向 发 展 , 工 业 链 幼 机 向 
系列 化 方 回 发 展 ; 开 发 特种 缝 幼 机 系列 产品 ,提高 档次 和 附 
加 值 。“ 十 五 "期 间 形 成 2~ 3 个 工业 锋 幼 机 生产 基地 。 提 高 
产业 集中 度 和 产品 开发 能 力 , 争 创 1~2 个 国际 品牌 。 

【摘自 国家 经 贸 委 轻工业 “十 五 "规划 ]】 


I 业 


大 中 型 乙烯 装置 ,19 套 聚 丙烯 装置 ,18 套 聚 乙烯 装置 ,11 Ж 
环 氧 丙烷 装置 等 等 。 这 些 引 进 的 大 型 技术 装备 ,至 今 国 产 
化 的 程度 仍 较 低 , 技 术 改 进 较 少 ,在 引进 若干 年 后 ,其 产品 
性 能 .消耗 指标 又 落后 于 国际 水 平 ,消化 吸收 创新 不 够 。 我 
国 16 个 乙烯 生产 企业 的 18 套 乙烯 装置 ,平均 规模 不 足 25 
万 t, 最 大 单 系 列 只 有 48 万 1, 由 于 乙烯 装置 规模 人 篇 小 ,导致 
下 游 三 大 合成 材料 生产 装置 也 存在 规模 偏 小 的 问题 。 

我 国 石化 生产 在 污染 物 排放 及 产品 质量 ВЕЖЕ ,物耗 等 
方面 与 国际 水 平 有 较 大 差距 ,汽油 中 梳 含 量 .烯烃 含量 高 ， 
高 辛 烷 值 清洁 组 分 比例 偏 低 。 柴 油 硫 含量 高 .十 六 烷 值 较 
低 和 和 氧化 稳定 性 较 差 。 三 大 会 成 材料 的 回收 利用 及 无 害 化 
问题 也 日 显 突出 。 

需求 预测 与 分 析 ”预计 "十 五 "期 间 汽 ЕЗЕН FÊ 
将 以 年 均 4.3 ~4.6% 的 速度 增长 ,到 2005 年 , 汽 . 煤 . 柴 三 
大 类 油 品 总 需求 量 达 到 1.36~ 1.38 亿 恒 乙烯 当量 需求 约 
1 500 万 4 五 大 合成 树脂 需求 量 2 500 ~ 2 700 万 4 合成 橡胶 
需求 量 110 万 t 左 右 ; 合 纤 原料 需求 量 为 1 080 ~ 1 260 万 ti 
包括 丁 辛 醇 HBR МА Ж ME RAZE EE REN. 
葵 酝 、. 环 氧 两 烷 /丙二醇 .丙烯酸 及 了 酯 .TDI 和 MDI 在 内 的 14 
种 主要 有 机 原料 的 年 均 需 求 增长 为 6.9% ,到 2005 年 需求 量 
预计 达到 560 万 :左右 。 

“十 五 "发展 目标 “培育 石油 .石化 集团 和 海洋 石油 总 公司 
成 为 拥有 著名 品牌 和 自主 知识 产权 、 主 业 突 出 核心 能 力 强 、 具 
有 国际 竞争 力 的 太 型 企业 集团 。 加 快 落后 企业 关 停 并 转 , 促 进 
中 小 企业 向 “ 专 精 、 特 .新 "的 方向 发 展 ,提高 与 大 企业 的 配套 能 
力 。 提 高 产业 集中 度 , 生 产能 力 布局 逐步 趋 于 合理 。 

在 资源 结构 上 ,统筹 国际 、 国 内 两 个 市 场 .两 种 资源 。 
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合理 开发 国内 资源 ,人 充分 利用 国外 资源 。 实 现 资源 进口 的 
多 元 化 和 多 渠道 。 确 保 原油 进口 安全 稳定、 经 济 。 天 然 气 
在 能 源 结构 中 的 比例 有 所 增加 。 在 产品 结构 上 ,形成 综合 
竞争 优势 ,提高 产品 的 科技 含量 。 石 油 产品 不 仅 在 数量 上 ， 
更 要 在 品种 .质量 上 满足 国内 市 场 需求 ;合成 鱼 腊 .合成 橡 
胶 . 合 纤 原料 和 主要 基本 有 机 原料 的 市 场 占 有 率 及 合成 树 
脂 专用 料 比 例 进 一 步 提 高 。 通 过 技术 创新 ,逐步 形成 我 国 
石化 工业 的 核心 技术 ,石化 生产 技术 达到 或 接近 国际 先进 
水 乎 ,实现 高 新 技术 对 传统 石化 工业 的 改造 和 提升 。 能 耗 、 


煤 ж 


基本 情况 “ 九 五 "期 间 , 煤 炭 工 业 利 用 外 资 11.4 亿美 
元 ,其 中 ,煤层 气 开 发 利用 外 资 近 1 亿美 元 ,技术 装备 进口 总 
额 4.8 亿美 元 。 通 过 技 贸 结 合 ,引进 了 国外 先进 的 采 煤 .所 
Ж . 洗 选 等 技术 和 设备 ,经 过 消化 .吸收 ,促进 了 我 国 煤矿 机 械 
制造 技术 水 平 的 提高 。2000 年 煤炭 出 口 比 1995 年 增加 了 1 
音 左 右 , 在 世界 煤炭 贸易 市 场 中 的 份额 由 6% 提高 到 11%. 

存在 问题 ”全 国人 矿 上 平均 每 处 产 煤 只 有 3 万 多 t。 国 有 
重点 煤矿 仇 间 平均 年 生产 能 力 80 万 t, 是 先进 采 煤 国家 的 
1/3 左 右 。 产 量 位 局 前 4 家 的 煤炭 企业 ,市 场 占 有 率 仪 为 
9% ,前 8 家 为 13%;119 家 国有 重点 煤矿 平均 每 个 企业 年 销 
нк 440 万 1, 市 场 占有 率 不 到 0.5%。 没 有 形成 产 . 运 、 销 
一 体 化 综合 经 营 体系 ,经 营 效 益 受 外 部 条 件 制约 严重 。 

技术 和 装备 水 平 低 。 全 国 煤 矿 非 机 械 化 采 煤 占 60% 以 
上 ,大 中 型 矿井 生产 设备 老化 ,小 型 矿井 生产 技术 装备 水 平 
极 低 。 煤 矿 用 人 多 .效率 低 ， 乡 镇 煤矿 生产 工艺 落后 ,破坏 
和 浪 竟 资源 现象 十 分 严重 。 

需求 预测 及 分 析 拥有 世界 先进 采 煤 技术 和 设备 的 国 
家 ,通过 技术 改造 ,实现 了 集中 高效 生产 。 高 新 技术 的 应 几 
改变 了 煤炭 工业 的 面 狐 , 发 达 国 家 在 实现 煤炭 生产 工艺 综 
合 机 械 化 的 基础 上 ,向 遥控 和 自动 化 发 展 , 煤 谈 霸业 由 劳动 
密集 型 癌 资本 及 技术 密集 型 转化 。 洁净 煤 技 术 的 开发 和 推 
广 应 用 ,受到 各 国 越 来 越 广泛 的 重视 。 日 本 、 美 国 和 欧盟 国 
家 先后 人 研究 开发 洁净 煤 技 术 , 已 进 人 工业 化 应 用 阶段 。 共 
界 煤炭 进口 量 最 大 的 是 亚洲 ,其 次 是 欧洲 。 由 于 亚洲 新 建 
燃 煤 电厂 用 煤 量 增 加 和 和 欧洲 煤炭 生产 规模 萎缩 , 咕 地 区 的 
煤炭 进口 量 将 有 所 增加 。 

“五 "期 间 ,国内 煤炭 需求 量 将 稳步 上 升 。 但 随 着 产 
业 结 构 .地 区 结构 ,能源 消费 结构 的 调整 和 节能 技术 的 发 
展 , 煤 炭 需 求 增长 速度 趋 缓 , 煤 震 消费 和 生产 格局 将 发 生变 
化 。 实 施 西部 大 开发 战略 将 促进 西部 地 区 经 济 和 社会 的 发 
展 ,特别 是 大 型 坑口 火电 站 的 建设 ,将 带动 西部 地 区 煤炭 生 
产 和 消费 的 增长 。 交 通 运输 等 基础 设施 的 加 快 建设 ,铁路 
实行 “网 运 分 离 ”, 将 进一步 改善 煤炭 运输 条 件 ,促进 中 西部 
地 区 煤炭 开发 ,有 利于 煤炭 开发 布局 重点 向 凸 部 转移 。 随 
着 污染 物 排放 标准 的 提高 和 石油 .天 然 气 价格 变动 ,将 推动 
洁净 煤 技术 的 开发 和 应 用 ,并 带动 煤炭 消费 增长 。“ 西 电 东 
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物耗 指标 明显 降低 , “三 废 " 排 放 达 到 环保 虹 求 。 

“十 五 ”期 间 全 国 炼 油 综合 能 力 达 到 2.7 亿 1, 其 中 进口 
含 硫 原油 加 工 能 力 达 到 7 500 万 t 以 上 ,建成 8~9 个 千 万 吨 
级 炼油 基地 。 乙烯 生产 能 力 达 到 900 万 上 以 上 ,建成 十 海 、 
扬子 2 个 百 万 吨 级 乙烯 基地 。 乙烯 的 国内 市 场 满 足 率 达 到 
60% 左 右 。 合 成 树脂 在 三 大 合成 材料 中 的 比例 提高 到 65% 
以 上 ,合成 树脂 专用 料 比 例 达 到 40% 以 上 ,合成 橡胶 中 丁 茶 
和 顺 丁 橡胶 比例 达到 1.4:1., 

[摘自 国家 经 贸 委 石化 工业 "十 五 ?规划 ] 


I 业 


送 ”“ 西 气 东 输 ”及 “二 峡 工 程 " 等 项 日 的 建设 投产 ,将 改善 
华东 和 中 南 地 区 能 源 供应 状况 ,东南 沿海 地 区 煤炭 消费 增 
长 速度 放 慢 。 

“十 五 "期 间 , 右 油 、 天 然 气 .水 电 和 核电 等 清洁 能 源 需 
求 增长 速度 加 快 ,煤炭 在 一 次 能 源 中 的 比重 将 有 所 下 降 ; 技 
术 进 步 加 快 将 进一步 提高 能 源 利用 效率 ,节能 效果 更 加 明 
显 ; 电 力 工 业 火 力 发 电 仍 以 较 快 速度 增长 ,对 煤炭 需求 持续 
增加 ;冶金 .化工 . 建 材 等 主要 耗 煤 行业 生产 稳步 发 展 , 但 在 
结构 调整 .产业 升级 及 技术 进步 的 推动 下 ,煤炭 消费 量变 化 
不 大 ;居民 生活 用 能 癌 大 然 气 .石油 液化 气 .电能 等 方面 转 
变 ,用 煤 量 将 逐步 减少 。 预 测 “ 十 五 "期 间 , 国 内 煤炭 需求 量 
年 均 增长 2 000 万 t 左 右 。 

“十 五 ”发展 目标 总 体 目标 是 :煤炭 企业 建立 现代 企 
业 制 度 取 得 重大 进展 ,产业 集中 度 明 显 提高 ,经 济 运行 质量 
明显 好 转 、 洁 净 煤 技术 开发 和 产业 化 取得 实质 性 进展 , 优 
质 煤炭 和 煤炭 转化 的 优质 能 源 产品 比重 明显 增加 。 煤 炭 产 
久 在 国际 市 场 上 的 占有 率 进 一 步 提高 。 矿 区 综合 利用 , 环 
Bê ЖЕ T. YE KF ШО. Ж RAL 

到 2005 1, Р Чу Я: RE A FE Ê Ж Жж E ft E ÛÎ 8 Ж 
的 企业 市 场 占有 率 达 到 SD EER 2-3 1—8 — Fe 
一 港 一 航 综 合 经 营 、. 具 有 国际 竞争 力 的 特大 型 公司 和 企业 
集团 。 煤 矿 生 产 技 术 和 装备 水 平 进一步 改善 ,安全 生产 可 
靠 性 明显 增强 。 大 型 煤矿 采 据 机械 化 程度 达到 90% 以 上 ， 
中 型 煤矿 达到 60 和 以 上 ,小 型 煤矿 机 械 化 . 半 机 械 化 开始 起 
步 。 大 中 型 煤矿 科技 进步 贡献 率 达 到 40 免 以上。 EMR 
入 选 率 达 到 50% 以 上 ,动力 配 煤 量 达到 7 000 FH CER ,煤层 
气 产 量 30 ~ 40 亿 m ,水 煤 浆 产量 1 000 万 tt 左右, 煤炭 液化 
产 油 250 БИДЕ. KRHH 8 000 万 5 左右 。 

结构 调整 重点 “十 三" 期 间 , 要 加 快 建设 25 处 .年 生产 
能 力 逾 6 000 万 1 的 在 建 矿 并 。 同 时 ,按照 西部 地 区 煤 电 同 
步 建 设 “ 三 西 " (山西 .陕西 .内 蒙古 西部 ) 地 区 调节 全 国 供 
需 平 衡 .东部 地 区 稳定 生产 规模 的 煤炭 开发 布局 原则 ,重点 
做 好 建设 低 灰 КЕ .高 发 热量 的 优质 动力 煤 基 地 的 前 期 准 
备 工 作 。 加 强 煤田 地 质 勘 探 ,提高 勘探 程度 ,满足 建 并 条 
件 , 适 时 开工 建设 一 批 有 市 场 . 经 济 效 益 好 的 接续 型 矿井 ， 
增强 煤炭 工业 发 展 后 劲 。 


开展 煤炭 地 质 勘探 及 深部 矿井 开发 技术 的 攻关 研究 ， 
主要 包括 :西部 地 区 煤炭 开采 及 相关 的 水 资源 .生态 环境 保 
护 的 综合 研究 ;东部 地 区 深部 找 煤 .资源 潜力 评价 以 及 煤 迪 
深部 开采 的 关键 技术 研究 ;600m 以 上 深厚 表土 层 冻 结 施工 
技术 ,大 型 矿井 深部 开采 技术 以 及 千 米 深井 井 简装 备 技术 
研究 。 开 展 高 产 高 效 现代 化 矿井 关键 技术 攻关 研究 和 建设 
示范 项 目 , 主 要 有 :年 产 600 万 1 综 采 放 顶 煤 工 作 面 的 配套 
技术 项 目 ; 年 进 8 000m I LRR . 半 煤 岩 埠 快速 掘进 成 套 技 
术 项 目 ; 年 提升 能 力 700 万 1 以 上 的 交流 提升 机 变频 调 速 控 
制 系 统 和 自动 化 采 煤 工作 面 的 技术 项 目 。 开 展 煤矿 安全 技 
术 研 究 ,主要 包括 :重大 瓦斯 煤 尘 爆炸 事故 的 预防 与 控制 、 
煤矿 突 发 性 灾害 监测 及 防治 .煤矿 快速 救援 抢险 以 及 安全 
信息 管理 等 技术 人 研究。 开展 洁净 煤 技术 的 攻关 人 研究 ,重点 
开展 机 电 一 体 化 大 型 总 效 选 煤 关 键 技术 、 细 粒 煤 高 效 脱 水 
Йй РЕ КАЖ Ж . 煤 恢 直接 液化 技术 、 地 下 煤 嵌 气 化 及 应 用 等 
技术 研究 。 煤 谈 工 业 可 持续 发 展 和 综合 信息 化 技术 研究 ， 
主要 包括 :开展 煤炭 资源 型 城市 生态 环境 控制 与 可 持续 发 
ER ,煤炭 综合 信息 化 技术 研究 。 

采用 先进 的 洗 选 技术 和 设备 改造 现 有 选 煤 厂 ,充分 发 
皖 选 炬 三 的 能 力 利用 率 ,优化 产品 结构 ,提高 质量 和 效益 。 
大 中 型 煤矿 要 有 配套 的 选 煤 厂 , 小 型 煤矿 要 依托 大 矿 的 选 
煤矿 或 建设 群 矿 集中 选 煤 厂 。 重 点 在 山西 .陕西 山东 、 内 
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石油 天 然 气 工业 的 发 展 离 不 开通 用 机 械 ,油田 用 注水 
Ж . 秽 油 等 输 录 .油气 沪 输 人 泵 .深井 涡轮 手 油泵 是 “十 五 "期 
间 重 点 需要 的 产品 。 扩 大 现在 流程 泵 的 性 能 范围 ,使 期 满 
足 年 处 理 量 为 500 ~ 1 000 万 吨 的 炼油 三 的 生产 需要 。 

在 天 然 气 的 开采 和 等 输 .贮存 和 处 理 中 ,需要 燃气 摩托 
压缩 机 等 天 然 气 的 动力 的 石油 气 , 天 然 气 压缩 机 ,预计 “十 
五 "期 间 共 需 200 台 。 天 然 气 .石油 气 的 等 输 还 需 往 复式 活 
塞 压缩 机 的 150 台 ,石油 天 然 气 工业 还 需 负 压 螺杆 压缩 机 和 
油气 混 输 螺 杆 压 缩 机 200 台 。 

“十 五 期间 将 需要 开发 平板 式 闸 阁 . 球 网. 止 回 阀 . 紧 
急切 断交 ,等 长 输 管道 用 各 类 阀门 ,以 适应 石油 、 天然气 长 
输 管 道 的 需要 。 

基本 情况 到 1999 年 底 ,我 国 油气 开采 行业 已 形成 了 
1 860 亿 元 的 固定 资产 ,年 销售 收入 1 876 亿 元 ,实现 利润 总 
i 290 亿 元 , 占 全 国 国有 及 国有 控股 企业 利润 的 30% ,成 为 
国民 经 济 中 的 重要 基础 产业 。 全 国 原油 产量 自 1996 年 突破 
1.5 亿 +t 以 后 ,生产 保持 稳定 ,已 连续 5 年 产量 超过 1.6 亿 t。 

“ 九 五 "期 间 西 部 地 区 石油 勘探 力度 加 大 ,以 靖 安 油田 
为 代表 的 宣 油 区 块 的 连续 发 现 ,使 鄂尔多斯 盆地 连续 5 年 
新 增 储量 超 亿 吨 。 在 准噶尔 盆地 腹地 ,先后 探 明 和 控制 了 
石 西 石 南 和 莫 北 3 个 亿 吨 级 油田 。 在 塔里木 和 吐 险 盆地 ， 
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Жш TI FH .安徽 等 省 (区 ) 建 设 一 批 先 进 的 选 煤 厂 。2005 
年 , 选 煤 厂 平均 工效 达到 40t。 

完善 水 煤 浆 制备 和 应 用 技术 。 重 点 研究 提高 燃烧 器 效 
率 和 水 煤 浆 在 炉 内 燃烧 过 程 中 的 固 硫 .脱硫 技术 。 进 一 步 
降低 燃油 锅炉 改造 费用 ,建设 100MW 以 上 机 组 改造 示范 工 
程 。 在 集中 改造 燃油 锅炉 的 地 区 ,鼓励 煤矿 与 用 户 合资 建 
设 水 煤 奖 制 备 ,配送 公司 ,发 展 集中 洗 选 . 制 浆 、. 答 道 输送 、 
燃烧 发 电 一 体 化 工程 。 

大 力 发 展 煤层 气 产业 ,使 其 成 为 煤炭 工业 新 的 经 济 增 
长 点 。 实 行 地 面 开 发 和 井下 抽 放 并 举 的 煤层 气 开发 方针 ， 
章 点 加 快 山西 沁 水 煤田 .河东 煤田 .安徽 两 淮 煤田 .辽宁 铁 
法 ,抚顺 矿区 贵州 六 盘 水 等 地 区 煤层 气 的 勘探 评价 及 开发 
利用 。2005 年 ,大 中 型 煤矿 瓦斯 利用 量 达 到 当年 抽 放 量 的 
80% ,建成 2~ 3 个 煤层 气 地 面 开 发 及 利用 示范 基地 ,煤层 气 
产量 达到 30 ~ 40 亿 mi。 

在 完成 神华 神 东 .云南 先锋 和 黑龙 江 依 兰 煤炭 直接 液 
化 示范 厂 可 行 性 研究 的 基础 上 ,通过 经 济 技术 合作 建设 1 -~ 
2 个 煤 谈 液化 示范 厂 ,2005 年 煤炭 液化 产 油 250 万 1 以 上 。 
引进 国外 先进 的 煤炭 气 化 技术 ,建设 大 型 煤炭 气 化 与 煤化 
工 示范 项 目 。 

【摘自 国家 经 贸 委 煤炭 工业 “十 五 "规划 ] 
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然 气 产 量 年 均 增 幅 达 到 10% ,2000 年 产量 超过 277 亿 т. 
以 中 西部 地 区 为 重点 的 天 然 气 勘探 也 连续 取得 重大 突破 ， 
累计 新 增 大 中 型 气田 28 个 。“ 九 五 "在 泥水 盆地 南部 晋城 地 
区 开展 了 两 个 区 块 的 煤层 气 开采 试验 ,最 高 单 井 日 产量 超 
过 10 000m ,初步 控制 可 开发 地 质 储量 1 000 {Z т. 

需求 预测 与 分 析 和 随 着 勘探 程度 不 断 提高 ,新 发 现 油 
出 规模 总 体 呈 变 小 趋势 ,而 且 新 增 探 明 储量 中 的 低 渗透 与 
移 油 储量 所 占 比例 逐年 加 大 ,储量 品质 变 差 ,新 增 及 剩余 储 
量 可 动用 性 较 差 。 稳产 处 于 临界 状态 ,上 产 难度 较 大 。 主 
要 产 油 区 目前 已 进入 中 后 期 开发 阶段 ,主力 老 油 田 进入 高 
采 出 程度 .高 含水 率 的 双 高 开采 阶段 ,挖潜 效果 变 差 , 稳 产 
难度 加 大 ,采油 成 本 上 升 。 

国内 天 然 气 市 场 有 较 大 的 发 展 潜力 ,天 然 气 发 电 和 工 
业 用 气 以 及 城市 燃气 等 消费 需求 将 快速 增长 2000 年 天 然 
气 需 求 量 为 260 亿 m? 以 上 ,2005 年 达到 600 ~ 700 17, mo Ж 
然 气 在 一 次 能 源 消 费 结构 中 所 占 的 比例 将 逐步 增加 到 5% 。 
我 国 基本 形成 了 以 四 川 .鄂尔多斯 KER RAR EM. 
东海 六 大 盆地 为 主 的 气 层 气 资 源 区 和 瀚海 湾 . 松 辽 、 准 噶 尔 
三 大 从 地 气 层 气 与 洲 解 气 共存 资源 区 的 格局 。 

近 几 年 世界 石油 产量 年 均 增 长 速度 在 1.4% 左 右 , 供 略 
大 于 求 。 今 后 几 年 或 更 长 时 期 内 ,预计 世界 石油 消费 将 以 
年 均 1.8% 的 速度 增加 ,石油 产量 将 以 年 均 1.7% 的 速度 增 
长 ,2015 年 前 供需 大 致 保持 平衡 ,2015 年 左右 预计 达到 年 产 
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45 亿 上 的 高 峰 。 

“十 五 "发 展 目标 ” 探 明石 油 地 质 储量 38 Zt E, FI 
采 储 量 8.5 亿 + 以 上 ; 探 明 天 然 气 地 质 储量 1.2 ~ 1.4 FIL 
m ,可 采 储 量 7 000 ~ 8 000 亿 m ; 探 明 煤 层 气 可 开发 地 质 储 
量 约 1000 亿 m 。2005 年 ,原油 产量 达到 1.7 亿 1 以 上 ,天 然 
气 ( 含 煤 层 气 ) 产 量 达 到 500 12, m 以 上 ,海外 份额 油 达到 
1 500~ 2 500 万 t。“ 十 五 "期间, 建设 油气 管道 总 长 约 
14 500km, 国家 原油 储备 库 800 万 m ,地 下 储 气 库 11.4 亿 
mm。 油气 占 一 次 能 源 比例 在 5 年 内 提高 3 个 百分点 以 上 。 
石油 天 然 气 勘探 开发 科技 贡献 率 由 目前 的 平均 50% 提 高 到 
55% 以 上 上 。 油 气 探 井 成 功率 较 “ 几 五 "提高 2% ,原油 采 收 率 
提高 1% ,钻井 完 井 周期 缩短 1/3, 原 油 和 天 然 气 成 本 下 降 
15% ~ 20% 。 

结构 调整 重点 ”加 强国 内 石油 勘探 ,增加 后 备 储 量 , 实 
现 东部 稳产 .西部 和 海域 有 较 大 发 展 的 日 标 ; 加 快 天 然 气 基 
础 设施 建设 ,改善 能 源 结构 ;坚持 利用 国内 外 两 种 资源 的 战 
略 方针 ,积极 拓展 海外 油气 勘探 并 发 业务 ;加 快 建设 国家 战 
略 储备 库 ,保障 国家 石油 供给 安全 。 

东部 地 区 仍 是 我 国 今后 主要 的 房 油 区 。 重 点 工作 是 深 
化 老区 勘探 和 提高 原油 采 收 率 , 提 扁 林 动用 储量 动用 率 。 
在 2000 年 动用 探 明 储量 的 基础 上 ,力争 “上 五 "期 间 提 高 采 
收 率 1.5% ~2.0% ,增加 可 采 储 晤 2.25 亿 + 以 上 ,并 提高 难 
采 储量 的 动用 率 , 延 长 油田 稳产 期 。 

西部 地 区 有 石油 资源 量 295.4 亿 1, 整 体 上 资源 探 盟 程 
度 比 较 低 ,应 加 快 西部 石油 勘探 开发 , 增 储 上 产 , 早 口 实现 


E #4 


医药 行业 的 发 展 将 带动 通用 机 械 中 丁 燥 设备 ,真空 设 
备 和 分 离 机 械 的 大 力 发 展 ,对 上 述 设 备 有 和 较 大 需求 ,同时 对 
没 备 也 提出 了 更 高 要 求 。 药 品 的 喷雾 干燥 从 气流 式 喷雾 向 
旋转 式 喷 雾 干燥 发 展 ; 旋 转 式 低速 问 高 速 发展 ; 由 一 级 十 燥 
向 二 级 干 炬 发 展 ;总 体 上 向 大 型 化 .机 电 一 体 化 、 多 功能 综 
合 技术 发 展 。 分 离 机 械 在 制药 过 程 中 关键 设备 。 我 们 生产 
的 发 离 机 械 其 品类 与 国际 上 大 体 相 当 , 但 品种 规格 .技术 水 
平 .质量 与 可 靠 性 等 方面 ,和 国外 相 比 还 有 一 定 的 差距 。 要 
重点 发 展 高 参数 .高 可 靠 性 产品 ,扩大 品种 规格 ,实现 机 电 
一 体 化 ,采用 复合 技术 的 蝶 式 分 离 机 ,活塞 螺旋 式 离心 机 、 
副 刀 离心 某 取 机 等 分 离 机 械 。 真 空 设 备 除 了 用 于 传统 产业 
外 ,正在 向 医药 制品 生物 工程 .电子 技术 等 高 新 技术 发 展 ， 
提高 真空 设备 的 技术 水 平 ,质量 与 可 靠 性 ,提高 产品 的 微 电 
子 技术 的 应 用 ,提高 产品 的 成 套 性 ,扩大 真空 技术 的 多 用 领 
域 ,是 “十 五 "期间 真空 设备 行业 的 发 展 方向 。 

基本 情况 ”2000 年 医药 工业 完成 总 产值 2 332 亿 元 ,年 
均 增 长 7.5% ;实现 工业 增加 值 578 亿 元 ,年 均 增长 15.5%; 
医药 商业 销售 总 额 完成 1 509 亿 元 ,实现 利税 总 额 270 亿 元 ; 
医药 商业 实现 利润 7.6 亿 元 ,效益 增长 快 于 总 量 增长 。1978 
年 至 2000 年 ,医药 工业 产值 年 均 递 增 16.6% ,成 为 国民 经 济 
中 发 展 最 快 的 行业 之 一 。 
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油气 战略 接替 。 预 计 到 2005 年 ,西部 地 区 原油 产量 占 全 国 
总 产量 的 比重 将 从 目前 的 17 多 提高 到 20%。 在 勘探 方面 ， 
要 突破 复杂 地 表 及 地 下 构造 条 件 的 综合 勘探 技术 ,寻找 规 
模 油 气 储量 和 产量 接替 区 ;在 开发 方面 ,要 应 用 深层 和 特殊 
类 型 油气 藏 的 开采 技术 ,适时 扩大 建设 油气 生产 能 力 。 

海域 近期 重点 工作 是 在 加 强 瀚海 .南海 和 东海 海域 油 
气 勘探 开发 的 同时 ,合理 有 效 地 动用 现 有 探 明 储量 ,尤其 是 
ЖЧ Mk Е Ж 19 一 3 等 油田 的 开发 ,迅速 提高 谨 油 产量 ,由 
日 前 的 1617 万 + 提 高 到 2005 年 的 3 000 万 {以 上 ,增幅 达 
85.5% ,原油 产量 出 目前 占 全 国产 量 的 10% 提 高 到 17%。 

“五 "期间 ,重点 加 快 建设 新 疆 轮 南 上 海 的 “ 西 气 东 
输 " 管 道 干线 和 汲 北 西宁 兰州 等 陆 上 输 气 管道 ,以 及 东海 气 
HFH TH .南海 气田 东方 1 一 1 一 东方 市 海底 输 气 管道 。 
还 要 加 快 建设 地 下 储 气 库 及 引进 液化 天 然 气 基础 设施 。 问 
时 要 加 快 发 展 煤层 气 产业 ,重点 是 加 快 泥水 艇 地 .河东 煤 
田 .两 淮 地 区 . 韩 城 及 六 盘 水 地 区 等 含 煤 盆地 的 煤层 气 期 探 
开发 ,建成 3~ 5 个 煤层 气 开 发 利用 示范 基地 ， 

“十 并 "期间 要 立足 中 亚 俄 罗斯 、 中 东北 非 及 南美 二 大 
战略 区 ,重点 扩大 和 巩固 在 俄罗斯 e p з ЯН E FF Н 
坦 .伊朗 .伊拉克 苏丹、 委内瑞拉 ,印尼 等 国 的 油气 勘探 开 
发 业务 ,扩大 占有 的 产量 利 储 景 份额 ,建成 几 个 稳定 的 生产 
基地 ;建设 伊 尔 库 茨 克 满 洲 蛙 大庆 的 跨国 输油管 道 。 实 现 
原油 进口 多 源 化 。 到 2005 年 ,海外 份额 油 要 达到 1 500 ~ 
2 5007 te 

[摘自 国家 经 贸 委 石 油 工 业 " 十 五 "规划 ] 
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我 国 现 有 医药 工业 企业 3 613 个 ,可 以 生产 化 学 原料 药 
J 1 500 种 ,总 产量 43 万 t, 位 届 世 界 第 2。 能 生产 化 学 药品 
制剂 34 个 剂型 4 000 余 个 品种 。 可 以 生产 包括 Х 射线 断层 
扫描 成 像 装 置 . 磁 共 振 装 置 等 在 内 的 医疗 器 械 11 000 多 个 
品种 规格。 还 可 以 生产 8 大 类 1 200 多 个 规格 的 制药 机 械 
产品 。 西 部 地 区 的 医药 经 济 有 了 长 是 发 展 ,。 四川 已 成 为 我 
HHA ERA. SE .贵州 青海. 甘肃、 内蒙. 广西 等 省 区 
充分 发 挥 当地 资源 优势 ,已 成 为 我 国民 族 药 生 产 基 地 ,， 目 
前 ,世界 排名 前 20 位 的 制药 公司 都 已 在 中 国 投资 建 厂 。 医 
药 商 业 的 中 外 合资 试点 工作 正在 顺利 进行 ， 

“ 九 五 "期间 ,医药 工业 销售 额 前 60 个 企业 的 生产 集中 
度 为 35.7% ,青霉素 EER CARE FR Е.Ж. 
热 息 痛 等 大 吨位 产品 的 生产 企业 数量 已 大 幅度 减少 。 片 
剂 粉 针剂 .水 针剂 .输液 KE 5 大 类 制剂 前 50 个 的 生产 集 
中 度 分 别 达到 44.3% .97.6% ‚66.5% ‚58.9% ЯП 56.2%, 

高 效 分 离 与 纯化 技术 HE f FE FR HBR .生产 过 程 的 自 
动 控制 技术 . 微 陵 化 及 靶 向 技术 等 一 批 高 新 技术 在 医药 生 
产 中 得 到 推广 应 用 。 制 药 装备 水 平和 生产 条 件 有 了 较 大 提 
高 ,有 一 大 批 先进 .适用 的 设备 如 双环 流 气 升 式 发 酵 反 应 
器 .动态 提取 设备 、 微 孔 滤 膜 过 滤器 等 实现 了 产业 化 ,并 广 
泛 应 用 到 制药 工业 生产 中 。 到 2000 年 底 , 有 780 多 个 制药 


企业 (车 间 .剂型 ) 通 过 了 GMP( 药 品 生产 质量 管理 规范 ) 认 
证 ,药品 质量 有 所 提高 。 医 疗 器 械 中 的 一 些 高 、. 精 、 尖 产品 
如 人 磁 共 振 .CT .彩色 B 超 等 实现 了 产业 化 ,中 低能 直线 加 速 
RE FEE RHE FF KL, EFE AMET 、 数 字 减 影 成 像 系统 、 
激光 手术 需 .纤维 光纤 内 颖 镜 等 能 批量 生产 ,符合 国际 技术 
标准 的 全 中 文 直接 数字 化 X 线 医学 影像 系统 在 我 国 研 制 成 
功 并 投入 了 临床 应 用 ,大 功率 二 氧化 碳 心 脏 激 光 治 疗 仪 研 
制 成 功 并 获得 了 国家 专利 。 医 疗 器 械 产 品 标准 逐渐 与 国际 
标准 接轨 , 零 部 件 的 配套 采购 已 开始 实现 国际 化 ,有 近 100 
个 企业 通过 了 1509000 认证 。 

存在 问题 ”全国 医药 工业 企业 3 613 个 ,其 中 大 型 企业 
423 个 ,只 占 总 数 的 11.7%。 和 多数 企业 专业 化 程度 不 高 , 缺 
乏 自 身 的 品牌 和 特色 品种 。 大 多 数 企 业 不 仅 规 模 小 、 生 产 
条 件 差 工艺 落后 .装备 陈旧 管理 水 平 低 , 而 且 布 局 分 散 ， 
企业 的 生产 集中 度 远 近 低 于 先进 国家 的 水 平 。 

我 国 自己 能 生产 的 医疗 器 械 产 品 大 多 数 是 附加 值 较 低 
的 常规 中 低档 产品 ,而 临床 上 所 需 的 高 REFERS 
新 型 实用 医疗 设备 多 数 需 进 口 。 常 规 医疗 器 械 产 品 的 更 新 
换代 慢 .科技 含量 低 , 产 品质 量 不 能 满足 医疗 卫生 高 质量 的 
要 求 ,产品 返修 率 与 停机 率 高 于 国外 同类 产品 ,产品 的 可 靠 
性 不 稳定 。 仍 然 没 有 摆脱 传统 的 出 口 附加 值 较 低 .污染 较 
重 的 化 学 原料 药 及 常规 手术 器 械 、 卫 生 材 料 、 中 药材 ,而 进 
口 价格 昂贵 的 制剂 及 大 型 高档 医疗 设备 的 进出 口 模式 ,高 
新 技术 产品 出 口 比重 较 低 。 

国际 市 场 开 发 力度 不 够 ,信息 渠道 不 畅 ,对 国际 市 场 信 


化 学 


基本 情况 ”2000 年 ,化 学 工业 销售 收入 在 500 万 元 以 上 
的 企业 有 12 216 个 ,资产 净值 054 亿 元 ,全 行业 工业 总 产 
值 661 亿 元 ,实现 利税 397 亿 元 ,其 中 利润 140 亿 元 。 

经 过 50 年 的 发 展 ,建成 了 一 批 具 有 先进 水 平 的 大 型 生 
产 装置 。 现 有 年 产 30 万 1 以 上 合成 氨 厂 30 个 ,60 万 上 以 上 
的 纯碱 厂 5 个 ,200 万 条 以 上 轮胎 厂 10 余 个 .30 万 t 以 上 的 
硫酸 三 5 个 ,12 万 1 以 上 的 高 浓度 磷肥 厂 10 个 ,10 万 t 以 上 
的 烧碱 厂 15 个 。 一 批 大 型 有 机 原料 和 精细 化 工装 置 也 达到 
和 接近 国际 先进 水 平 。 全 行业 大 型 .特大 型 企业 540 多 个 ， 
有 61 个 企业 进 人 国家 重点 联系 企业 行列 。 

建立 起 了 门类 比较 完整 的 科研 开发 和 工程 设计 队伍 。 
化 学 工业 共有 独立 的 科研 院 所 245 个 ,从 事 研 究 的 科技 人 员 
达 5 万 多 人 ,建立 了 一 批 部 级 和 国家 级 工程 中 心 。“ 八 五 ”以 
来 , 共 获 得 国家 级 科技 成 果 1 865 项 ,每 年 有 300 多 个 精细 化 工 
新 产品 问世 ,还 先后 对 引进 的 大 型 合成 氮 、 尿 过 BHA ST 
烧碱 等 和 后 产 中 关键 技术 和 装备 进行 了 消化 .吸收 与 创新 。 

“ 九 五 "期 间 ,化 工行 业 通 过 调整 投资 方向 ,加 大 技术 改 
造 力度 ,大 力 发 展 高 档 ,. 高 附加 值 和 短线 产品 ,加 快 产品 的 
更 新 换代 。 投 资 重 点 向 优先 发 展 的 农用 化 学 品 等 四 大 系列 
产品 倾斜 ,重点 抓 了 化 肥 .农药 等 七 大 工程 建设 ,还 较 大 幅 
度 地 缩减 了 电石 法 PVC .石墨 法 烧碱 e A AER RR 














息 反 应 迟缓 ,特别 是 缺乏 联合 开拓 国际 市 场 的 意识 与 机 制 。 

“十 五 ”发 展 目标 2005 年 ,医药 工业 总 产值 年 平均 递 
№ 12% 左 右 ,工业 增加 值 13 多 左右 ,商业 销售 总 额 9% 左右， 
进出 口 额 6% 左 右 , 工 业 利润 13% 左 右 。 

结构 调整 重点 ”重点 开发 一 批 能 降低 产品 成 本 、 提 高 
效益 ,减少 污染 的 新 产品 、 新 技术 .新 工艺 .新 设备 ,“ 十 五 ” 
期 间 主 要 在 以 下 几 方 面 有 所 突破 : 酶 法 生产 7 一 ACA 工艺 、 
“一 步 发 酵 法 "生产 VC 工艺 .发 酵 法 生产 7 一 ADCA 新 工艺 
等 ;医药 生产 中 的 超 临 界 某 到 技 术 、 大 孔 树 脂 分 离 技 术 、 胶 
提取 分 离 技术 , 超 微 粉碎 技术 等 新 工艺 技术 ;推广 中 药 指纹 
图 谱 质 量 控制 技术 ;重点 开发 各 种 制剂 用 相关 辅料 ,如 新 的 
EEM АНЕ . 包 衣 材料 ,色素 . 助 溶剂 .表面 活性 剂 等 ; 开 
发 利用 微 赛 技术 、 包 合 物 技术 .渗透 家 技术 等 新 的 制剂 技 
Ж ,开发 药物 新 剂型 ;医药 工业 中 的 关键 技术 如 结晶 技术 、 
膜 技术 . 手 性 技术 等 得 到 较为 广泛 应 用 ;发 挥 我 国 动 植物 、 
海洋 生物 资源 优势 ,在 具有 独特 疗效 的 游 栓 药物 .急救 药 
物 .心血 管 药物 .治疗 糖尿 病 药物 . 抗 肿瘤 药物 . 抗 病毒 及 提 
高 机 体 免 疫 功 能 药物 的 开发 方面 取得 新 的 进展 ;注重 优势 
名 牌 老 产品 的 二 次 开发 ;积极 推进 X 线 成 像 系统 的 数字 化 
技术 .电子 医疗 产品 的 模块 化 技术 ,开发 纳米 医用 生物 材 
料 ;制药 装 备 水 平 要 按照 品种 多 样 化 .规格 系列 化 .操作 密 
闭 化 .机 电 一 体 化 ,符合 СМР 要 求 .在 实施 СМР 时 能 降低 成 
本 的 原则 ,重点 开发 超 微粉 碎 机 .新 型 生物 反应 器 BBM 
离 .纯化 设备 及 制剂 机 械 。 

[摘自 国家 经 贸 委 医药 工业 “十 五 "规划 】 
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轮胎 在 总 产量 中 的 比重 。 行 业 自 主 开发 能 力 和 科研 成 果 转 
化 能 力 得 到 增强 ,重点 罕 破 了 一 批 行业 急需 和 对 行业 技术 
进步 带动 性 较 大 的 新 技术 .新 工艺 。 

目前 ,我 国 化 学 工业 生产 能 力 和 产量 基数 较 大 ,有 十 余 
种 主要 化 工 产 品 产 量 居 世界 前 列 , 其 中 ,合成 氨 、 化 肥 、 电 
石 、 染 料 居 世 界 第 1 位, 硫酸、 农药、 纯碱 、 烧 碱 居 世界 第 2 
U MAT BED .磷肥 .醋酸 涂料 .轮胎 等 也 在 较 前 位 次 。 

20 世纪 90 年 代 以 来 ,发 达 国 家 不 断 加 大 研究 开发 投 
人 ,以 技术 创新 和 领先 作为 抢占 未 来 制高点 的 首要 手段 ,大 
型 化 工 公司 纷纷 将 精细 化 工作 为 发 展 重 点 ,并 将 其 核心 产 
业 向 精细 化 工 和 高 新 材料 方向 转移 。 化 学 工业 的 节能 、 环 
保 和 安全 技术 的 开发 与 应 用 , 正 逐 渐 从 “末端 处 理 " 转 变 为 
“生产 全 过 程控 制 "。 这 一 趋势 ,将 促使 我 国 化 学 工业 既 要 
注重 当前 竞争 能 力 的 提高 ,更 要 注重 可 持续 发 展 能 力 的 提 
В. 

存在 问题 在 国内 化 工 产 品 长 期 处 于 供应 短缺 状态 
下 ,我 国 化 学 工业 发 展 以 外 延 扩 张 为 主 ,忽视 了 结构 升级 和 
产品 质量 的 提高 。 

企业 规模 小 而 散 .集中 度 低 .难以 形成 规模 效益 。 许 多 
装置 达 不 到 经 济 规模 ,如 烧碱 装置 平均 规模 不 足 4 万 ta, 
PVC 树脂 生产 企业 平均 规模 不 足 5 万 UVa, 子 午 线 轮胎 生产 
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企业 的 平均 规模 为 100 万 条 /a。 

化 工 产 品 在 品种 和 质量 上 不 适应 市 场 快速 变化 的 要 求 . 
产品 结构 不 合理 集中 表现 在 石油 化 工 产品 .有 机 化 工 产品 和 
高 档 新 产品 的 比重 过 低 ,而 高 消耗 . 粗 加 工 、. 低 附加 值 产 品 的 
比重 高 ,造成 一 方面 总 量 上 已 供过于求 ,生产 能 力 过 剩 ; 力 一 
方 而 许多 产品 羡 大 景 进口 。 国产 新 品种 农药 仅 占 农药 总 量 
的 20% ,新 品种 染料 仅 占 35% ,子午 线 轮胎 仅 占 32% ( IE FF 
均 已 达 80% 以 上 ), 节 能 低 污 染 涂 料 所 占 比 例 仅 15% ~ 20% 
(发 达 国 家 已 达 OR MA LJ, ê KRE ARAL AREF BE 
60% ED HK E REJEA ВЕД Ê RW 35.5% , A FE EB h 
26%, WAED h 20%( 发 达 国 家 已 达 80% Е). 

一 些 产 品 的 原料 技术 路 线 落后 。 近 十 几 个 来 ,我 国有 
机 原料 路 线 已 逻 步 从 以 煤 焦 、 农 副产品 为 主 向 以 石油 (包括 
天 然 气 ) 为 主 转变 , 按 产 量 计算 为 50% ~ 60%。 供 是 ,这 种 
择优 改变 原料 路 线 的 进 穆 十 分 缓慢 ,目前 我 固 乙 烽 法 PVC 
树脂 的 生产 能 力 仅 占 30% ER BA Z ЖЕТЕ ВА LRA h 
50%, ЖИВЖ НН LRR. mE ан ТЕЛЬ 
己基 本 被 右 油 化 工 路 线 取代 。 另 外 ,相当 -部 分 化 工 产 品 
的 生产 仍 采用 高 能 耗 .高 消耗 У ЖОР БК ЖОЕ ЮА 
少 自主 开发 的 核心 技术 ,大 部 分 产品 的 生产 和 装备 技术 长 
Mi Т АЗА Ж. RHAD 基础 差 ,缺乏 创新 和 对 引 
进 技 术 的 消化 能 力 , 上 程 化 能 力也 较 差 ,成套 技术 的 开发 能 
轧 器 。 尺 管 " 九 五 "期间 ,加 大 了 了 “三废” 污染 的 治理 力度 ,新 
建 和 技术 改造 项 串 始 终 坚 持 “ 王 同时 "和 以 新 带 老 的 原则 ， 
有 效 地 控制 了 新 污染 源 的 产生 ,但 从 总 体 上 看 ,化工 三废” 
A FE RULE PER, Ti HEV f SF FTE. 同时 ,发 达 国 家 正在 不 断 
HE Ji ДЕЛ” IL LC AE Ж Е REF EAR, E aE — 
步 加 重 我 国 的 环保 负担 ， 

需求 预测 与 分 析 在 拱 界 化 二 产品 市 场 上 ,以 化 肥 , 纯 
估 .烧碱 .由 醇 等 大 宗 化 工 产品 为 主 的 产品 总 体 呈 供需 基本 
平衡 或 略 有 窗 余 的 局 而 ,但 各 地 区 的 发 展 不 平衡 ;以 合成 材 
料 . 像 胺 产品 和 醋酸 .MDI( 二 茶 基 申 烷 二 异氰酸酯 ) TDI (CH 
ЖАН) 1.4- 丁 二 科 等 有 机 原料 为 主 的 产品 市 场 需 
求 增长 较 快 ,生产 增长 也 快 ,在 一 些 地 区 ,特别 是 发 展 中 国家 
利 地 区 , 仍 有 一 定 的 发 展 室 间 ;以 精细 及 特种 化 学 品 为 主 的 
产品 市 场 增长 较 快 ,变化 较 大 ,需求 和 供应 不 断 细 化 ,这 一 类 
产 吉 是 世界 化 学 工业 竞争 的 热点 所 在 。 

国内 市 场 供需 了 矛盾 已 由 短缺 转 回 了 相对 过 剩 ,化工 的 友 
展 由 供给 约束 转 为 需求 约束 。 根据 国民 经 济 和 相关 行业 发 
展 情况 ,以 近年 来 国内 化 工 产品 消费 情况 为 基础 ,化 工 产品 
市 场 需求 预测 的 结果 是 :大 条 化 工 产 品 的 需求 增长 低 于 同期 





GDP 的 增长 ,精细 化 工 产 品 增长 率 略 高 于 GDP 增长 速度 。 

“十 五 ”发展 目标 ”化 工整 体 经 济 增长 速度 保持 和 国民 
经 济 总 体 发 展 速 度 基本 一 致 ,年 均 增 长 7% 左右 , “FEXR 
化 学 工业 产值 达到 4 600 亿 元 ,主要 化 工 产 品质 量 和 国际 全 
面 接轨 , 绝 大 部 分 产品 质量 标准 采用 国际 通用 标准 。 

淘汰 一 批 污染 大 消耗 高 的 落后 技术 和 装备 。 在 节能 
和 环保 方面 有 明显 改善 每 吨 产 品 综合 能 耗 达 到 :大 型 合 
RA 37G] ,中 小 型 合成 氨 55GJ ,隔膜 法 烧碱 1.5 吨 标 煤 , 联 
碱 法 纯碱 8 000MJ, 氨 碱 法 纯碱 13 000MJ。 化 工行 业 水 的 重 
复 利 用 率 提高 10% ,污水 排放 量 减少 10% ,废气 治理 率 提 高 
5% ,固体 废物 综合 利用 处 置 率 比 2000 年 提高 10%。 完 成 -- 
批 具有 自主 知识 产权 的 技术 创新 成 果 , 使 行业 整体 技术 和 
装备 水 平 达到 国际 90 FMI HY KF. 

发 挥 西 部 优势 ,加 快 西部 化 工 发 展 。 在 充分 研究 和 分 
析 西 部 优势 的 基础 上 ,结合 实际 ,加强 资源 的 本 地 化 加 工 利 
用 ,培育 优势 化 工 产业 。 提 升 具有 比较 优势 的 化 工 产品 
(如 :化 肥 .无 机 盐 等 ) 的 规模 和 水 平 , 有 选择 地 加 大 石油 化 
工 . 轻 烃 类 (包括 :天 然 气 .煤层 气 和 油田 半生 所 等) 化 工 的 
RENE. JPEE. FF RI РУС. ЛЕ J Ki 
建成 一 批 具备 较 强 竞争 力 的 现代 化 化 工 生 产 装 葡 ,形成 是 
部 化 工 的 主导 产业 。 

结构 调整 重点 ”重点 突出 区 域 优势 ,加 强 区 域 间 的 分 
工 协 作 ,减少 区 域 间 产业 者 同 。 中 西部 地 区 利用 市 场 和 资 
源 优 势 ,与 东部 的 技术 .人 才 和 机 制 方面 的 优势 结合 ,加 强 
资源 本 地 化 深加工 与 利用 ,形成 优势 化 工 产 业 。 东 部 省 海 ， 
大 力 发 展 沿江 .沿海 外 向 型 工业 ,重点 放 在 高 新 技术 . 深 加 
工 的 产 晤 上 ,弱化 传统 产品 和 原料 增 的 生产 ,适度 门 中 是 部 
地 区 转移 。 

按照 行业 特性 和 在 国民 经 济 中 的 地 位 ,将 化 学 工业 划 
分 三 类 :第 -类 是 对 国民 经 济 发 展 有 重大 影响 ,为 国家 基础 
产业 .支柱 产业 和 国防 建设 提供 保障 的 行业 ,包括 :化 肥 ,化 
学 矿山 KA .国防 化 工 。 第 二 类 是 处 于 成 长 期 .与 现代 技 
术 发 展 联系 紧密 .市 场 发 展 较 快 ,对 经 济 增长 和 产业 升级 有 
明显 带动 作用 的 高 新 技术 行业 ,包括 :新 领域 精细 化 工 .化 
工 新 材料 ,信息 用 化 学 品 、 轮 胎 等 。 第 三 类 是 市 场 属 性 较 
强 ,竞争 程度 较 高 的 行业 。 这 类 行业 多 数 为 传统 化 工行 业 ， 
生产 能 力 很 大 ,生产 三 点 也 较 多 ,市 场 苑 争 的 格局 早已 形 
成 。 包括: 有 机 原料 和 中 间 体 ,三 梭 两 做 涂料 .染料 、 无 机 
盐 等 . 今后 ,要 稳定 和 提高 第 一 类 行业 ,重点 发 展 第 一 类 行 
业 ,调整 和 控制 第 三 类 行业 。 

[摘自 国家 经 贸 委 化 学 工业 “十 五 ”规划 ] 


石油 化 工 发 展 与 装备 
中 国 石化 集团 公司 物资 装备 部 副 总 经 理 FER 


我 国 石油 化 工 工 业 是 国 氏 经 济 的 文 柱 产 业 。 石 化 工业 
的 大 发 展 是 从 70 年 代 成 套 引 进 开始 的 ,经 过 二 十 多 年 的 如 
轧 , 丰 化 行业 同 机 械 行 业 长 期 合作 ,不 断 消化 吸收 引进 技 
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Ж ,正在 逐步 实现 重点 装备 国产 化 。 现 就 中 国 石 化 工业 的 
现状 ,发展 和 对 装备 的 要 求 , 以 及 石化 重大 装备 国产 化 的 情 
况 进行 分 析 ,以 便 总 结 经 验 和 教训 ,共同 促进 石化 工业 和 机 


械 工 业 的 发 展 和 装备 国产 化 。 

1998 年 国家 在 原 中 国 石油 化 工 总 公司 和 中 国 石油 天 然 
气 总 公司 的 基础 上 重组 为 中 国 石油 化 工 集团 公司 和 中 国 石 
油 天 然 气 集团 公司 。 两 大 集团 公司 按 南 北 地 域 划 分 成 为 两 
TE FUE .内 外 贸 产销 一 体 化 的 特大 型 石油 石化 公司 。 主 
要 从 事 油 气 勘 探 开 发 .石油 炼 制 .化 工 化 纤 化 肥 生 产 和 销售 
等 业务 。 两 大 集团 都 由 上 市 部 分 的 股份 公司 和 非 上 市 两 大 
部 分 组 成 ,股份 公司 都 已 在 国外 或 国内 上 市 。 

2000 年 ,中国 原油 产量 16 262 FI, 天然 气 产量 177.2 亿 
m ;原油 加 工 量 21 061 万 t, 汽 油 .柴油 .煤油 润滑 独 四 大 类 
油 品 产量 12 539 J t; 2, ЖЛЕ 470 方 t, 合 成 树脂 1 079 Ft, 
合成 纤维 629 万 t。2001 年 石化 集团 生产 原油 3 790 万 1, 天 
然 气 45 12, mi ,原油 加 工 10 552 5 +, 77, 291 万 to 

随 着 中 国 加 入 WTO ,中 国 石 油 化 工 工 业 面 临 着 严峻 的 
挑战 。 一 是 ,石油 资源 短缺 ,国内 原油 已 满足 不 了 国内 市 场 
的 需要 ,对 进口 石油 的 依赖 越 来 越 大 ,2000 年 进口 原油 达 7 
000 万 吨 , 而 国际 石油 价格 的 波动 给 石油 化 工 工业 带 来 了 较 
大 的 风险 。 预 计 到 2005 年 ,国内 原油 加 工 量 的 50% 靠 进口 。 
二 是 ,石油 化 工 产 品 市 场 竞争 日 益 激烈 ,国内 合成 树脂 产品 

合成 纤维 及 原料 的 市 场 占 有 率 只 有 50% 左 右 。 中 国 加 入 
WTO 之 后 ,将 逐步 减 让 关税 ,取消 非 关税 壁垒 ,国内 市 场 国 
际 化 趋势 加 快 ,石化 市 场 竞 争 将 更 加 激烈 。 三 是 ,世界 上 超 
大 规模 跨国 石油 化 工 公 司 重组 ,已 经 出 现 了 埃 克 森 /美孚 .过 
牌 .BP/ 阿 英 科 / 阿 科 、 道 达尔 / 菲 纳 / 埃 尔 夫 等 四 强 并 立 的 跨国 
集团 ,将 在 国际 竞争 中 处 于 明显 优势 。 

面临 世界 石油 化 工 市 场 的 激烈 竞争 ,中 国 石化 工业 经 
过 “ 九 五 ”期 间 的 改革 重组 .调整 和 发 展 , 已 经 具备 了 良好 的 
发 展 基 础 。 在 “ 九 五 "期 闻 , 上 游 油 气 勘 探 开 发 特别 是 两 部 
和 海上 石油 勘探 取得 新 得 进展 ,油气 开发 保持 了 稳定 ;炼油 
方面 已 建成 了 茂名 ,镇海 .齐鲁 .金陵 等 进口 含 硫 原 油 加 工 
基地 。 化 工 化 纤 方 面 , 大 庆 、 燕 出 .上 海 .扬子 .齐鲁 乙烯 第 
一 轮 改 造 已 经 完成 ,第 二 轮 改造 已 经 起 步 ; 辽 阳 天津、 洛阳 
三 大 聚 酯 工程 已 经 顺利 投产 ;在 技术 开发 方面 ,初步 形成 了 
科研 开发 .工程 设计 .机械 制 造 、 工 程 管 理 到 生产 管理 等 一 
只 水 平 较 高 的 技术 队伍 。 上 游 拥 有 陆 相 深 油 藏 勘探 多 项 配 
套 技术 以 及 提高 采 收 率 二 .三 次 采油 技术 ;炼油 化 工 方面 拥 
有 催化 裂化 MARAE 酒 油 加 和 氢 、 乙 烯 裂 解 、 聚 烯 烯 REE. 
顺 丁 橡胶 等 成 套 石 化 技术 。 

“十 五 "期间 ,石油 和 石化 工业 在 资源 上 要 加 强 油 气 资 
源 勘 探 , 增 加 接替 资源 ,逐步 增加 原油 产量 ,大 力 开发 利用 
开 然 气 资 源 ,优先 利用 国产 原油 , 摘 好 进口 原油 加工 ,增加 
高 硫 铀 加 工 能 力 。 在 投资 上 坚决 杜绝 低 水 平 重 复 ,切实 改 
变 经 济 增长 方式 ,坚持 技术 进步 .技术 创新 .技术 改造 和 产 
业 升 级 "四 位 一 体 ”, 坚 持 “ 低 投入 ,高 产 出 , 适 进 投入 ,快速 
产 出 ” ,积极 引进 资金 .技术 和 管理 方式 ,开展 多 形式 的 合 
作 ,实现 产权 多 元 化 。 

油气 勘探 开发 :发 展 思路 是 立足 东部 ,发 展 西 部 ,勘探 
海 相 ,加 快 新 区 开发 建设 , 摘 好 老区 技术 改造 ,加 快 开发 开 
然 气 资源 ,扩大 国际 石油 合作 。 





石油 炼 制 :发 展 思路 是 充分 利用 两 种 资源 和 两 个 市 场 ， 
调整 炼油 企业 结构 和 装置 结构 ,提高 油 品 质量 。 关 闭 和 淘汰 
落后 生产 能 力 ,实现 炼油 装置 大 型 化 和 经 济 规模 ,发展 加 毛 工 
艺 和 高 硫 渣 油 加 工 工艺 ,到 2005 年 完成 茂名 .广州 ,镇海 .上 
ют .福建 .齐鲁 .金陵 ,大连 等 千 万 吨 级 炼油 厂 改造 。 

石油 化 工 : 发 展 思路 是 以 聚 烯烃 .合成 纤维 原料 和 涤纶 
为 重点 ,坚持 以 技术 改造 .内 涵 发 展 为 主 ,积极 开展 对 外 合 
资 合 作 。 重 点 是 提高 产品 质量 ,增加 品种 牌号 ,节能 降 耗 ， 
降低 成 本 ,提高 市 场 占有 率 。 主 要 对 大 庆 、 燕 山 、 扬 子 、 上 
E .齐鲁 、 诚 名 等 大 型 乙烯 进行 第 二 轮 改 造 , 能 力 达 到 60 ~ 
70 万 Ма; RIE .中原 .广州 等 中 型 乙烯 进行 改造 ,使 其 能 力 
达到 18 ~ 20 万 t/a; 同时 中 外 合资 建设 几 套 大 型 乙烯 工程 ， 
其 中 扬子 一 巴斯夫 60 万 Ма 乙烯 工程 ,上海 一 BP/ 阿 茧 克 90 
万 ba 乙烯 工程 争取 "十 五 "建成 投产 ;福建 一 埃 克 森 60 5 и 
a 乙烯 工程 .天 津 一 道 化 学 60 万 ta 乙烯 工程 将 在 “十 五 " 动 
工 ,“ 十 一 五 ”投产 ;镇 海 70 ~ 80 万 t/a 国产 化 乙烯 工程 “十 
五 ”启动 建设 ,“ 十 一 五 "投产 。 

合成 纤维 :主要 安排 仪征 化 纤 .扬子 石化 .上 海 右 化 .天 
津 石化 和 洛阳 石化 建设 或 改造 35 ~ 45 万 t/a Xj EK ZF RE 
(PTA) 装 置 ,以 满足 全 国 对 合成 纤维 原 为 需要 ;并 对 仪征 化 
纤 、 上 海 石化 洪 纶 长 丝 和 短 丝 装 置 进行 改造 ,重点 是 增加 蜗 
FF .质量 ,提高 差别 化 纤维 生产 能 力 和 市 场 占有 率 ， 

为 了 改变 石化 装备 长 期 依赖 进口 的 局 面 ,在 国家 经 贸 
委 的 领导 和 文 持 下 ,通过 石化 行业 和 机 械 制造 行业 长 期 合 
作 , 对 石油 和 石化 装备 多 年 不 断 攻 关 研 制 ,一 批 石 油 和 石化 
重大 设备 已 经 立足 国内 。 但 随 着 石油 和 石化 生产 工艺 不 断 
发 展 和 生产 规模 大 型 化 ,还 有 不 少 设备 在 进口 。 据 石化 集 
团 统计 ,“ 九 五 ”期间 进 口 机 电 设 备 和 备件 将 达 20 亿美 元 ,每 
年 平均 4 亿美 元 。 

石油 和 石化 行业 是 一 个 高 投入 高 产 出 的 行业 ,两 大 集 
团 目 前 每 年 投资 达 300 ~ 500 亿 元 左右 。 特 别 是 石化 装置 建 
设 和 改造 投资 中 ,装备 投入 占 工 程 建 设 投 入 的 50% 左 右 ， 
如 来 长 期 大 量 进口 国外 装备 ,由 于 其 价格 高 ,经济 上 难以 承 
受 。 因 此 降低 投资 成 本 ,提高 投资 效益 ,更 多 采用 国产 设 
Ж ,成 为 石化 企业 上 下 的 共识 。 在 总 结 投资 工作 的 经 验 时 ， 
提出 了 “以 技术 改造 为 主 , 以 提高 技术 含量 为 主 ,以 国产 化 
为 主 ,以 目 有 资本 金 为 主 " 的 投资 原则 。 在 重大 装备 国产 化 
工作 中 ,提出 "积极 .稳妥 可靠. 实事求是 "的 方针 。 在 以 上 
方针 指导 下 ,石化 集团 的 投资 项 目 在 前 期 可 研 阶 段 ,已 把 装 
备 的 国产 化 作为 项 目 可 行 性 研究 的 重要 内 容 . 要 求 装备 部 
门 组织 专 家 进行 论证 。 多 次 采取 技 贸 结合 办 法 将 设备 设计 
制造 技术 引进 国内 。 为 了 支持 装备 国产 化 , 锁 导 层 敢 于 负 
责 ,敢于 承担 风险 ,并 于 每 年 拿 出 专项 资金 作为 国产 化 研制 
经 费 的 补贴 ， 对 于 在 狼 备 国产 化 中 做 出 重大 贡献 的 单位 和 
个 人 ,给予 表彰 和 奖励 。 为 加 强 装备 国产 化 工作 , 设 有 专门 
部 门 负责 统一 组 织 和 协调 。 正 是 由 于 采取 了 上 述 措 施 , 十 
几 年 来 在 国家 和 科研 .设计 制造 .使 用 单位 的 支持 下 .在 石 
油 勘 探 开 发 .炼油 化工 .化纤 .化肥 的 重大 装备 国产 化 上 到 
得 了 一 个 个 重大 突破 ,取得 了 明显 的 经 济 效益 。 据 石化 集 
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团 不 完全 统计 ,十 几 年 来 攻关 人 研制 和 推广 应 用 的 石化 国产 
化 重大 装备 达 2 000 多 台 ,与 同期 进口 设备 相 比 ,节约 投资 
达 20 ZILI. 

为 了 进 -- 步 加 大 装备 国产 化 力度 ,石化 集团 制订 的 “十 
五 ”技术 装备 的 发 展 思 路 是 :以 经 济 效 益 为 中 心 ,通过 对 技 
术 装 备 的 引进 ,消化 吸收 .研制 创新 ,开发 具有 有 自己 知识 产 
权 的 技术 装备 ,使 中 国 石化 油气 勘探 开发 .石油 炼 制 .石油 
化 工 等 核心 业务 所 涉及 的 主要 技术 装备 适应 石油 石化 技术 
进步 的 宕 要 ,以 保证 中 国 石 化 在 赤 来 的 市 场 竞争 中 具有 和 较 
剖 的 竞争 能 力 。 

右 油 石化 重大 装备 国产 化 “十 五 ”的 日 标 是 :炼油 装备 
技术 水 平 达到 21 世纪 初 的 国际 水 平 ,石油 化 工 和 石油 勘探 
开发 装备 达到 20 世纪 90 年 代 林 的 国际 水 平 ,逐步 实现 装备 
大 型 化 ,高效 化 成套 化 。 按 投资 计算 ,炼油 设备 国产 化 率 
达到 95% ,石化 设备 国产 化 率 达 到 80% ,化 纤 设 备 国产 化 沸 
达到 60% 。 化 肥 设 备 国产 化 率 达 到 95% ,石油 勘探 开发 设 
备 国产 化 率 达 到 80%. 

右 油 石化 设备 主要 包括 :1) 石 油 勤 探 开 发 设备 ,如 地 震 
仪器 . 测 井 仪器 .钻机 . 井 控 设 备 . 钻 具 . 钻 井 仪表 、 机 械 采 测 
”设备 .注水 设备 . 固 并 奈 裂 设备 .三 次 采油 设备 、 修 井 设 备 、 
储 运 设备 等 ;2) 炼 化 设备 ,如 加 热 炉 、 反 应 器 、 塔 表 、 换 热 器 、 
气体 压缩 机 组 WREE BT 离心 机、 过 滤 机 .干燥 机 、 成 模 
机 FF EE ê Fr BL . 世 装 码 吉 机 、 以 及 空 分 设备 .污水 处 理 设备 
及 储 运 设备 等 ;3) 化 纤 设 备 ,包括 纺 丝 机 、 牵 伸 机 、 卷 曲 机 、 
定型 机 .干燥 机 .打包 机 等 。 

石油 勘探 钻 采 设 备 开 发 重点 是 :大 位 移 钼 井 设备 、 欠 平 
衡 压力 钻井 设备 .浅海 石 独 钻 采 设备 .顶部 驱动 销 井 设备 、 
自行 走 车 钻井 设备 .采油 及 测 井 仪器 .连续 油管 作业 设备 、 
含油 污水 牛 经 处 理 设 备 等 。 

炼油 设备 开发 重点 是 :二 万 吨 / 年 常 减 压 燕 锦 设 备 T 
级 加 和 氢 反 应 器 、10 000m BK FE Ak RF 15 ~ 20 FH mî ФЙ 
油 炙 .1 ~3 万 m 六 壁 圆 简 增 低温 储 钢 、130m 石油 液化 气 铁 
РЕ ‚Ж Ж ЛПДА ЭЛ Ж, 

乙烯 和 合成 树脂 设备 开发 重点 是 :10 ~ 15 万 t/a 乙烯 裂 
ЖЛ" .80 万 Ua 乙烯 三 机 REAR HERAN .大 型 乙烯 冷 
箱 .裂解 气 分 离 设 备 AKE E ЖЫШ 、. 聚 烯烃 反应 器 .大 型 挤 
压 造 粒 机 组 等 。 

化 纤 设 备 开发 重点 是 :大 型 РТА 装置 氧化 反应 器 . 带 尾 气 
透 平 空 气压 缩 机 组 . 立 工 螺 旋 印 料 离 心机 、 转 鼓 真 空 过 滤 机 ;大 
型 聚 酯 装置 酯 化 和 缩聚 反应 器 .大 型 热 媒 炉 ; 丙 烙 情 装置 流 化 
床 反 应 器 .五 效 蒸 发 器 ;次 纶 和 有 睛 纶 纺 丝 及 后 加 工 设备 。 

为 了 实现 石油 和 石化 的 国产 化 ,石化 集团 将 继续 坚持 
“积极 .稳妥 .可靠 .实事 求 是 ”的 方针 ,以 市 场 为 导 问 ,以 工 
程 建设 和 技术 改造 为 依托 ,在 自主 研制 或 在 消化 吸收 国际 
先进 技术 的 基础 上 ,开发 具有 自主 知识 产权 的 石油 石化 装 
备 ;技术 装备 的 国产 化 研制 要 与 中 国 石化 中 .长 期 发 展 规划 
相 结 合 , 与 工艺 技术 的 发 展 相 结合 ,坚持 高 起 点 .高 水 平 ,高 
效益 ;技术 装备 的 国产 化 要 统一 计划 、 统 一 部 署 ,适当 超前 
研究 ,打破 地 区 .部 门 界 限 ,组 织 科 研 ,设计 ,制造 ,使 用 单位 
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一 条 龙 攻 关 ,避免 上 程 建设 .装备 引进 与 国产 化 脱节 ;技术 
装备 的 国产 化 不 强调 百分之百 ,国内 不 过 关 的 配套 件 和 特 
殊 材 料 可 以 引进 。 

石油 和 石化 装备 一 般 是 在 高 注 、 高 压 、 易 燃 , 易 爆 、 腐 
人 蚀 、 有 害 条 件 下 工作 ,其 中 石油 机 械 长 期 暴 句 在 野外 操作 ， 
工作 环境 恶劣 ;白化 设备 鉴 求 连 续 化 生产 ,运转 周期 不 少 于 
16 000h , 而且 多 套 生 产 装 置 连续 运转 ,一 台 设 备 发 生 问 题 ， 
会 出 现 大 面积 停车 ,甚至 造成 人 喘 和 财产 的 巨大 损失 ,有 的 
企业 停产 一 天 损失 几 百 万 元 。 因 此 设备 的 质量 和 可 靠 性 一 
直 是 石化 用 户 担心 的 主要 问题 。 现 在 有 的 制造 企业 往往 对 
第 一 台 攻 关 设 备 十 分 重视 ,一 般 不 会 发 生 问 题 ,但 投入 正常 
生产 后 ,质量 问题 频频 出 现 。 有 的 机 械 产 品 中 的 老 毛 病 久 
久 不 改 , 在 多 台 设 备 中 反复 发 生 , 例 发 制造 精度 差 , 检 验 不 
严格 ,凑合 出 厂 ; 易 损 件 的 夺 命 低 , 更 换 频 繁 ;外 购 配 套件 质 
量 差 , 主 机 厂 又 不 进行 严格 检验 等 ,经 常 在 设备 运行 时 暴露 
出 来 ;特别 是 在 现场 发 生 问题 时 ,有 的 制造 企业 售后 服务 潍 
后 ,石化 生产 不 能 尽快 恢复 ,给 石化 生产 带 来 很 大 损失 ,， 如 
何 从 制度 上 机制 上 解决 工作 马虎 .凑合 .不 在 平 的 老 毛 病 ， 
严格 质量 控制 体系 ,是 今后 制造 企业 应 该 认真 解决 的 关系 
企业 生死 存亡 的 大 问题 。 

为 了 提高 石化 产品 的 性 能 .质量 ,增加 品种 牌号 ,降低 
能 耗 .物耗 ,符合 环保 要 求 , 需 要 不 断 更 新 石油 和 石化 工艺 
技术 ,新 的 生产 工艺 会 对 装备 提出 新 要 求 。 石 化 工艺 技术 
进步 很 快 ,每 3~5 年 就 有 新 的 技术 出 现 并 实现 工业 化 ,装备 
技术 也 要 跟踪 石化 工艺 技术 的 发 展 ,满足 石油 石化 生产 上 
艺 的 变化 。 旧 前 国内 机 械 制 造 企 业 和 用户 的 联系 不 是 十 分 
密切 ,相互 之 间 信 息 沟 通 不 畅 ,脱节 现象 严重 。 机 械 制 造 企 
了 业 不 知道 石化 企业 需要 什么 ,石化 企业 不 知道 机 械 制 造 企 
业 在 开发 什么 。 国 内 的 装备 攻关 一 般 都 需要 1 ~2 年 时 间 ， 
推广 应 用 之 后 ,机 械 制 造 企 业 又 很 难 继续 跟踪 研究 改进 和 
系列 化 。 当 新 的 石化 生产 工艺 被 采用 时 , 现 有 的 装备 技术 
不 能 满足 需要 ,结果 使 用 单位 又 要 引进 。 装 备 攻 关 研 制 的 
速度 赶不上 石化 技术 进步 的 速度 ,应 该 引起 机 械 制 造 企业 
的 高 度 重视 。 机 机 制造 企业 在 产品 开发 上 要 花 大 力气 , 跟 
踪 国内 外 技术 发 展 和 水 平 ,开发 新 品种 ,实现 系列 化 。 第 一 
重型 机 器 厂 研 制 的 2 好 Cr- 1Mo 钢 加 氢 反 应 器 研制 成 功 并 投 
入 应 用 之 后 ,跟踪 国际 技术 发 展 , 又 开发 出 3Cr- 1Mo- 1/4V 
钢 加 和 氨 反 应 器 ,性 能 更 加 优良 ,而 昌隆 低 了 制造 成 本 。 现 在 
他 们 又 在 开发 4Cr- 1Mo - U4V 钢 加 氨 反 应 器 ,以 满足 右 
化 生产 工艺 的 不 同 需 要 。“ 十 五 "期 间 新 建 和 改造 的 二 十 多 
套 加 氧 装置 所 需 的 加 所 反应 器 ,基本 上 可 以 不 再 进口 。 但 
有 的 制造 企业 在 研制 成 功 炼油 诈 的 真空 转 玖 过 滤 机 之 后 ， 
没有 继续 研究 合成 树脂 和 合成 纤维 生产 中 用 的 真空 转 鼓 过 
滤 机 设计 制造 技术 ,结果 仍然 继续 进口 。 尽 管 它们 的 原理 
和 结构 大 同 小 蜡 。 

扩大 石化 生产 装置 规模 是 降低 生产 成 本 .提高 经 济 效 
益 的 有 效 途径 。1 000 万 t/a 常 减 压 装 置 .300 万 t/a 催化 裂化 
装置 .300 万 Va 加 氧 裂化 装置 .60 ~ 90 万 ba 乙烯 裂解 装置 、 
30~45 万 Ua R CRR TNR A RRR В ИВАННА Н. ДА, FR 
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裂解 炉 是 乙烯 解 装 置 的 心脏 设备 ,十 多 年 来 从 2 万 иа. 4 万 
ta 到 6 万 tUa 都 玫 过 ,现在 又 需要 对 10~15 万 ba 裂解 炉 进 
行 攻关 。 大 型 乙烯 三 机 (裂解 气压 缩 机 、 丙 烯 压缩 机 乙烯 
压缩 机 ),30 万 吨 级 已 经 攻关 研制 成 功 ,但 还 要 继续 攻关 研 
制 60 ~ 90 万 吨 级 的 大 型 压缩 机 ;上 聚 丙烯 装置 从 4 万 Ua A 
ta, 现在 发 展 到 20 万 UVa 年 ,不 少 设 备 如 反应 器 .压缩 机 、 挤 
压 造 粒 机 等 设备 也 要 进一步 研制 。 装 置 规模 扩大 要 求 设 备 
大 型 化 ,而 设备 大 型 化 并 不 是 简单 放大 ,有 很 多 新 的 技术 难 
题 需 要 进一步 攻关 。 聚 烯烃 装置 中 的 挤 压 造 粒 机 组 ,现在 
每 台 价 格 为 400 ~ 500 万 美元 ,大 连 橡 塑 机 械 厂 几 年 来 搞 了 I 
~2 万 ta 的 设备 攻关 ,但 4~7 万 ta 的 设备 设计 ,还 没有 投 
入 生产 ,市 场 上 又 大 量 需 要 20 万 Va 的 挤 压 造 粒 机 组 。 据 统 
计 单 石化 集团 “九天 ”期间 进口 挤 压 造 粒 机 组 和 配件 花 去 了 
1 亿 多 美元 。 

目前 石化 生产 所 需 的 不 少 石 油 和 石化 专用 设备 ,设备 制造 
技术 上 没有 太 大 难度 ,但 因 国 内 不 会 设计 而 大 量 进口 。“ 九 五 ” 
期 间 石 化 集团 进口 此 类 设备 达 3.3 亿美 元 。 外 商 往往 强调 属于 
专利 设备 . 专 有 技术 设备 或 专利 商 在 国外 的 指定 制造 三 产 品 ， 
不 肯 让 国内 制造 广 生产 。 同 内 设计 院 也 往往 没有 精力 开发 , 结 
果 从 国外 大 量 采 购 。 今 后 希望 机 械 制造 企业 密切 同 科研 .设计 
单位 合作 ,共同 开发 石油 石化 专用 设备 ,或 者 同 国外 合作 开发 ， 
掌握 设备 设计 技术 ,根据 用 户 的 不 间 需 要 ,只 要 用 户 提 出 有 关 


生产 参数 ,就 可 以 自行 设计 制造 。 这 类 设备 ,如 反应 单元 设备 、 
干燥 单元 设备 ,分离 单元 设备 ,过滤 单元 设备 水力 或 气流 输送 
设备 .包装 码 埃 设 备 等 。 

机 械 制 造 企业 应 特别 重视 设备 的 交 货 进度 ,坚决 按 合 
同 交 货 期 完成 制造 任务 。 有 的 企业 往往 前 期 抓 不 紧 ,后 期 
日 夜 加 班 , 质 量 和 交 货 进度 都 受到 影响 ,给 用 户 造成 很 大 损 
失 。 一 个 大 型 石化 工程 ,往往 投资 几 十 亿 到 上 百 亿 元 ,工程 
建设 网 络 控 制 计划 确定 之 后 , 因 一 台 设 备 迟 迟 不 交 , 施 工 队 
伍 的 误工 损失 .大 型 施工 机 具 的 台 班 费 损失 ,贷款 利息 的 损 
失 、 晚 投产 的 经 济 损失 等 难以 计算 。 为 此 ,希望 机 械 制造 企 
业 在 合同 签 定 之 后 ,对 重大 .制造 周期 长 的 设备 ,要 制订 制 
造 网 络 控制 计划 ,采取 措施 保证 每 一 个 工序 都 按时 完成 , 满 
后 的 要 千方百计 补 回 业 。 重 合同 ,守信 用 ,这 也 是 一 个 企业 
生存 的 关键 。 

目前 ,我 国 已 经 加 和 人 WTO 组织, 按照 WTO 规则 ,我国 将 
逐步 减 让 进口 设备 关税 ,国内 石化 机 械 产 品 的 价格 优势 将 
减弱 ,国外 大 量 先 进 设备 将 要 占领 国内 市 场 。 国 内 石化 用 
户 将 更 多 地 采用 国内 外 招标 地 办 法 选择 供应 商 。 面 对 国内 
外 激烈 的 市 场 况 争 , 石 化 机 械 行 业 应 该 加 快 改革 步伐 ,和 石 
化 企业 密切 配合 ,开发 或 引进 与 石化 工业 发 展 相 适应 的 装 
RER ,用 国产 装备 武装 中 国 的 石化 工业 。 





本 项 目 由 北京 华 信 捷 投 资 咨 询 有 限 责 任 公司 (简称 华 
信 捷 公司 ) 提 供 。 华 信 捷 公司 成 立 于 1998 年 1 月 ,由 中 国 工 
程 咨询 协会 .国家 发 展 计 划 委 员 会 投资 研究 所 .中国 施 工 企 
业 管理 协会 联合 创办 ,是 投资 与 建设 领域 的 专业 咨询 机 构 。 

1998 年 9 月 ,华人 和信 捷 公 司 针对 国内 外 对 中 国 工 程 建 设 
言 息 的 巨大 需求 ,依托 自身 得 天 独 厚 的 信息 资源 优势 和 专 
业 人 才 优 势 ,研究 和 开发 了 中 国 第 一 个 大 型 电子 版 的 工程 
信息 数据 库 一 一 $4 中国 拟 建 和 在 建 项 目 库 》。 该 数据 库 及 时 
提供 全 国 各 地 区 .各 行业 的 拟 建 和 部 分 在 建 项 目的 详细 信 
息 ,收集 各 级 计 委 经贸 委 审 批 的 .投资 规模 在 1 000 万 元 以 
上 的 项 目 介绍 ,并 每 月 进行 最 新 项 目 数 据 的 更 新 和 补充 。 
项 目 信 息 涉 及 范围 广泛 ,包括 ;基础 设施 建设 (交通 .能 源 、 
电信 ,市政 .环保 等 ) .原材料 生产 和 加 工 、 右 油 和 化 工 、 医 
A ,机械 和 电子 .农业 .林业 ,水 利和 旅游 开发 等 。 

针对 广大 用 户 对 信息 不 同 层次 的 需求 , 华 信 捷 公 司 自 
2000 年 8 月 起 ,开始 向 各 界 用 户 发 行 多 种 免费 电子 刊物 。 

同时 , 华 信 和 捷 公 司 依托 专业 信息 资源 和 人 才 优 势 , 积 极 
开展 行业 调查 .投资 分 析 、 市 场 调研 等 咨询 业务 ,先后 完成 





了 “欧盟 在 华 投资 分 析 ”"、“ 欧 共 体 援 华 节能 项 自 调研 "、“FA 
产品 在 水 处 理 项 目 中 的 应 用 调查 "等 多 项 咨询 。 其 中 “欧盟 
在 华 投资 分 析 ” 的 调查 结果 已 由 统计 出 版 社 正式 出 版 。 华 
信 捷 公司 还 曾 先 后 为 国内 外 客户 完成 了 卫生 洁具 .移动 通 
讯 ` 有 线 电视 .人 信用卡、 化妆品 市 场 .啤酒 市 场 . 石 油 天 然 气 
和 汽车 工业 等 项 市 场 调查 和 投资 项 目 咨询 服务 ,参与 了 天 
E 广东 RIN .河南 .新 疆 等 地 区 的 地 方 经 济 综合 分 析 。 这 
些 调查 和 分 析 报 告 , 因 其 资料 详实 权威 ,分 析 深 入 具体 , 受 
到 客户 的 好 评 。 华 信 捷 公司 愿意 继续 发 挥 自 身 的 优势 ,为 
广大 客户 提供 个 性 化 项 目 信息 服务 和 多 层面 的 咨询 服务 。 

2001 年 ,是 新 世纪 的 开始 , 随 着 我 国 加 入 WTO, 随 着 我 
国 市 场 经 济 改革 进一步 深入 , 随 着 我 国 经 济 高 速 增长 ,施工 
企业 .设备 制造 /供应 企业 .建材 /原材料 供应 企业 面临 着 更 
加 激烈 的 竞争 ,也 面临 更 广阔 的 商机。 掌握 信息 已 经 成 为 
企业 竞争 战略 的 重要 组 成 部 分 , 华 信 捷 公 司 愿 意 发 挥 自身 
优势 ,提高 服务 质量 ,向 广大 客户 提供 丰富 .详实 的 工程 项 
目 建设 动态 信息 ,提供 个 性 化 信息 服务 ,为 用 户 的 成 功 助 一 
1 2 2). 
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项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


主 城区 污水 处 理工 程 
山西 省 

国内 采购 
2000 ~ 2001 年 

15 587 万 元 

希望 引资 

已 正式 开工 


Ба Ж: 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


国内 采购 
1998 ~ 2001 年 
23 191 万 元 
已 全 部 落实 
已 正式 开工 


MARERE: АКК ЙОНА зл д ЖК Ж ВУКА FF B8 
材 .阀门 等 


建设 内 容 : 日 处 理 污 水 10 万 1 


建设 内 容 : 日 供水 能 力 9 万 п/а 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
没 备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


县 城 供 水 工程 

贵州 省 

国内 采购 

2000 ~ 2001 4F 

3 341 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 , 止 在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : 反应 沉淀 器 .过 滤器 .球墨 铸铁 管 HRA. 
AHR A FNR ERARE SHER BM 
ЖОЙДУ 


建设 内 容 


项 目 名称 : 
建设 地 点 : 
没 备 求 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ; 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


新 增 日 供水 能 力 3.1 F ta 


碱 回收 及 废水 综合 处 理工 程 
YEKE 

国内 采购 

2000 ~ 2002 年 

17 730 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 希 关 键 设备 : 日 处 理 150t 麦草 浆 黑 液 燃 烧 炉 及 8 В 70m 
真空 洗 浆 机 等 主体 设备 

建设 内 容 : 建设 日 处 理 ОЛ т 造纸 污水 处 理 及 日 处 理 
1504 麦草 浆 黑 液 回 收 环保 节能 工程 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ; 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


五 岳 观 水 广 工程 

江西 省 

国外 引进 
2001 ~ 2004 年 

7 846 万 元 

正在 落实 

正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关键 设备 : 水 泵 ,电机 ,开关 柜 ,自动 加 砚 .加 氯 设备 , 电 
动 阀门 等 

建设 内 容 : 取水 条 房 .得 水 管 .平流 式 沉 深 池 、V 型 滤 池 清水 
池 .送水 泵 房 . 污 沉沉 淀 池 .配水 管 网 .综合 楼 。 主 要 产 
品 为 自来水 ,生产 规模 为 10 万 m/d( 第 一 期 3 万 т/а) 


项 目 名 称 : 三 水 源 供水 工程 项 目 
建设 地 点 : 黑龙 江 省 


248 ° 2002 中 国 通用 机 械 工 业 年 监 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 ; 
进展 阶段 : 


城市 排水 及 污水 处 理工 程 

内 蒙古 自治 区 

国外 引进 

2001 ~ 2003 年 

12 000 万 元 

希望 引资 

己 批 可 行 性 研究 报告 , 止 在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设备 : ТМ АШИ 


建设 内 容 : 


建设 日 处 理 能 力 4 万 (污水 处 理 三 上 座 ; 铺 说 污 


水 管 网 9.92km, 其 中 包括 提升 巢 站 1 座 ; 铺 设 雨 水 管 网 
39.1km, 其 中 包括 雨水 提升 汞 丫 3 # 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


城区 污水 处 理 厂 工程 
河北 省 

国内 采购 

1999 ~ 2001 年 

13 311 万 元 

正在 落实 

已 正式 开工 


所 需 关键 设备 : PRERE RR 、 旋 流 除 侯 设 备 fê KR EÊ 
AARRE , 带 式 了 脱水 机 系统 ,自控 动 化 仪表 及 控 
ЕЛКА REIRA, РК Ба ГЈ. 


Г] 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


设计 能 力 为 日 处 理 污水 8 万 +, 


城市 污水 处 理工 程 项 目 

四 川 省 

国内 采购 

2000 ~ 2005 年 

9 344.35 万 元 

正在 落实 

己 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : 鼓风机 К 


建设 内 容 : 
项 目 名 称 : 
PRHA: 


设备 来 源 : 
建设 周期 : 


污水 处 理 8 万 Wd( 一 期 4 万 Ud) 


R -二 碱 法 草 浆 造纸 黑 液 制 取 有 机 钾 、 硅 工程 项 
目 

陕西 省 

国内 采购 

2000 ~ 2001 年 


投资 总 额 : 600.62 万 元 

资金 情况 ; 希望 引资 

进展 阶段 : 已 正式 开工 

所 需 关键 设备 : 定型 设备 、 非 定型 设备 .电器 仪表 、 控 制 系 
统 .管材 .阀门 

建设 内 容 : 运用 R-L 碱 法 技术 ,可 以 处 理 造纸 黑 液 中 95% 


建设 周期 : 2000 ~ 2001 年 

投资 总 额 : 4 800 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 正在 报批 可 行 性 研究 报告 

所 需 关键 设备 : 6 000 不 锈 钢 反应 多 签 2 f ,12 000 不 锈 钢 反 
应 多 签 2 台 ,自动 包 装机 2 台 ,W-3 型 真空 穴 2 台 , 电 


的 污染 物质 ,经 治理 后 排放 的 黑 液 呈现 “清水 ”, 可 使 一 
个 万 吨 造 纸 企业 同时 “ 变 " 成 了 一 个 万 吨 有 机 和 狠 肥 三 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


10 000/а f N. = #5 ЧА TE 
湖南 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

13 300 万 元 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设备 : 连续 燕 发 结 郧 设备 ,三 季 成 四 醇 分 离 及 干燥 
设备 ,缩合 反应 设备 


建设 内 容 : 


年 产 1 万 t 单 . 双 、 三 季 戊 四 醇 , 其 中 年 度 7 800t， 


双 季 | 6001, = Ж 600t 


项 目 名 称 


人 建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 益 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


2 万 + 聚 甲 醛 项 目 
黑龙 江 省 

国外 引进 

2001 ~ 2005 年 

58 335 万 元 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关键 设备 : 杜邦 专利 技术 及 基础 设计 ;聚合 反应 釜 FF 
ЖЛ. .部 效 离心 分 离 器 . 封 端 反 应 需 等 


建设 内 容 : 


产品 为 杜邦 Delrin100P .300P .900P、1700P 4% HJ] 


聚 甲 醛 ,能 力 为 2 万 Ua 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


合成 氨 原 料 油 改 煤 项 目 
内 蒙古 自治 区 

国外 引进 

2001 ~ 2003 年 

49 393 万 元 
正在 报批 项 目 建 议 书 


所 需 关键 设备 : 粉 煤气 化 炉 ,合成 气压 缩 机 . 磨 煤 机 


建设 内 容 : 


改变 原 有 原料 ,以 低 价 煤炭 代 蔡 高 价 减 压 酒 油 ; 


建设 煤 粉 制备 及 输送 系统 粉 煤气 化 及 废水 处 理 系统 、 
空 分 系统 ,相应 的 变换 脱硫 、 脱 碳 增 加 能 力 , 合 成 气压 


项 目 名 称 : 
没 备 来 源 : 


设计 能 力 36 万 t/a 合成 毛 


纳米 高 性 能 涂料 用 树脂 项 目 
国外 引进 


MHF 1A, LERNTE? 台 , 不 锈 钢 中 试 反应 装置 1 
套 , 差 热 分 析 仪 1 台 ,冷却 压 片 钢 带 机 ( 造 粒 机 )2 A , 搬 
运 设备 2 台 


建设 内 容 : 


将 纳米 复合 材料 加 和 涂料 用 树脂 中 , 制 成 的 涂料 


具有 悬浮 性 好 , 抗 老 化 性 强 ,光洁 、 鲜 艳 等 优点 ,并 具有 
保温 \ 隔 热 \. 屏 珊 红 外 线 等 特殊 功效 ,也 可 提高 该 树脂 
的 抗 冲击 性 和 耐 老 化 性 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 


年 产 1 500t 合成 芳 樟 醇 产业 化 示范 工程 项 目 
广西 壮族 自治 区 

国内 采购 

2000 ~ 2002 年 

11 677 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设备 : 藻 烷 裂解 炉 . 精 分 饮 塔 \ 反 应 签 、 高 真空 泵 等 


建设 内 容 : 总 产量 2 000Va, 其 中 : FAR 500t、 香 叶 醇 600t、 
а НАЯ 5001, 乙酸 芳 樟 酯 2001. БИ K НАН ж 
2001 

项 目 名 称 : 年 产 5 万 台 前 倾 多 机 离心 式 通风 机 项 目 

建设 地 点 : 浙江 省 

设备 来 源 : 国外 引进 

建设 周期 : 2000 ~ 2001 年 

投资 总 额 : 2 980 万 元 

资金 情况 : 已 全 部 落实 

进展 阶段 : 已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : 多 功能 切 角 机 、 焊 接 机 械 手 .半自动 修剪 及 
轧 边 机 .数控 冲 孔 机 . 声 级 测量 仪 .压力 脉动 测量 仪 ; 国 
产 配套 设备 22 台 ( 套 ) ,包括 火焰 数控 切割 机 、 点 焊 机 、 
风机 上 自动 装配 线 .高 精度 动 平 衡 机 、 噪 声 试验 室 及 其 配 
套 系 统 ,液压 机 等 

建设 内 容 : 引进 国外 先进 设备 及 检测 仪器 9 台 ,配套 国内 设 
备 10 (Ê) ,新 增 建 筑 面 积 6 000m ,项 目 达 产后 ,形成 
年 产 5 万 台 ( 新 增 4 万 台 ) 前 倾 多 费 离 心 风机 的 生产 能 
力 


项 目 名 称 : 年 产 1.2 亿 粉 煤 灰 烧结 砖 ( 标 块 ) 项 目 
建设 地 点 : 山东 省 

设备 来 源 : 国外 引进 

建设 周期 : 2001 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 4 950 万 元 

资金 情况 : 希望 引资 
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进展 阶段 : 


已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 ; 双 级 真空 挤 砖 机 .过 滤 机 . 切 条 机 ., 切 坏 机 组 


м 
等 


建设 内 容 : 
.内 墙 砖 .路 面砖 ,装饰 砖 等 


墙 夸 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 ; 


年 产 1.2 亿 标 块 粉 煤 灰 烧结 砖 ,包括 : 高 档 清水 


5 万 1 玉米 淀粉 生产 线 项 目 
甘肃 省 

国内 采购 

2000 ~ 2001 年 

10 000 万 元 

正在 落实 

正在 进行 施工 准备 工作 


资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 

所 需 关键 设备 : АЕ BL e E LF 

建设 内 容 : 污水 处 理 厂 厂房 .排水 管 网 建设 ,日 处 理 污水 1 
万 ny 


ЖУТКАН 
山东 省 


项 目 名 称 : 


建设 周期 : 
进展 阶段 : 


国内 采购 

2001 ~ 2001 年 

2 400 F Jt 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关键 设备 : 冲击 魔 .分 离 机 .十 二 级 旋 流 器 、 刊 刀 离 心 
机 、 正 负 压 结合 气流 烘 于 机 等 
建设 内 容 : 平米 淀粉 5 万 二 副产品 玉米 曙 白 粉 4 5831, Ж Ж 


所 需 关键 设备 : 锅炉 本 体 .脱硫 除 洁 设 备 .锅炉 辅 机 ,水 处 理 
设备 .水 循环 设备 
建设 内 容 : 3 x 14MW 热 水 锅炉 ,生产 能 力 为 151.2GJ/h 


Jk 3 850t, 玉 米 油 1 9171, W DF 2 695t, 湿 纤维 9 617t 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设 符 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


马铃薯 颗粒 全 粉 及 复合 暮 片 项 目 
陕西 省 

国外 引进 

2001 ~ 2003 年 

9 072 F ж 

希望 引资 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设备 ; 鼓 式 清洗 机 .蒸汽 去 皮 机 ,漂洗 机 ЖАИ. 
混 料 搅拌 机 .干燥 机 .筛选 机 .自动 装 袋 机 .万 能 缝合 
机 ,面团 混 合 机 . 压 片 机 .切片 成 型 机 НЕ 


建设 内 容 : 


马 铃 草 颗粒 全 粉 及 复合 草 片 生产 线 各 1 条 ,年 产 


马铃薯 颗粒 全 粉 2 8801, 70 FE û ¥ 2 5201 


项 目 名 称 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


亚麻 籽 综 合 开 发 利用 产业 化 示范 工程 
内 蒙古 自治 区 

国内 采购 

2000 ~ 2001 年 

19 916 万 元 

正在 落实 

正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关 键 设备 : 高 浓度 .高 粘度 离心 分 离 机 ,喷雾 干燥 机 ,将 
粒 干燥 机 等 


建设 内 容 : 


亚麻 胶 : 1 000t/a, ЗУ BR 1# fê I 5 000Va, 食 用 油 


13 000t/a ,亚麻 粕 30 000tUa; 亚 麻 籽 皮 一 次 性 餐具 每 年 
3 000 F 只 


项 目 名 称 : 
ИАЖ: 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 


城市 排水 及 污水 治理 工程 
黑龙 江 省 

国内 采购 

2001 ~ 2004 年 

7617 J JÙ 
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项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
ФИЛ: 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


福利 院 供 热 站 项 目 
山东 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

11 000 万 元 
止 在 落实 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 和 需 关 键 设备 : 锅炉 本 体 、 脱 硫 除 尘 设 备 .锅炉 辅 机 、 水 处 理 
设备 ,水 循环 设备 
建设 内 容 : 3x 29MW 热 水 锅炉 和 1x14MW 热 水 锅炉 供 热 站 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ; 
资金 情况 : 


进展 阶段 


城市 污水 处 理工 程 项 目 
浙江 省 

国内 采购 

2000 ~ 2003 年 

19 000 万 元 

正在 落实 

正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关 键 设 备 : 条 .风机 ЕЕ 


建设 内 容 


项 目 名 称 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


日 处 理 污水 8 万 t 的 厂房 .设备 .污水 收集 系统 等 


污水 处 理 厂 一 期 工程 
黑龙 江 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

9 559 万 元 

希望 引资 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设备 : 回转 式 格 栅 除 污 机 、 栅 酒 输送 系统 .可 提升 
不 堵塞 叶轮 潜水 稍 、. 电 动 吊 车 KERE HME. 
钟 氏 沉 砂 设备 、. 砂 水 分 离 器 2F Ê z2 i VE BL. ВЖ 
卉 .可 提升 式 潜 水 搅拌 器 .电动 鼓风机 ЇН Ёл, РВА 


到 泥 机 .电动 单 染 悬挂 起 重 机 、 垂 直 式 搅拌 器 .重力 带 
式 浓缩 机 , 带 式 污 泥 脱水 机 .螺旋 输送 器 等 
建设 内 容 ; 日 处 理 污水 585 万 m ,建设 内 容 为 土建 工程 , 仪 


W Bi KI AK EHA KE .自控 仪表 及 控制 系统 
建设 内 容 : 新 建 日 处 理 16 万 t 污 水 厂 ,深度 处 理 回 用 水 日 处 
理 4 万 tt 新建 和 更 新 .改造 城市 污水 管 网 80 ~ 100km 


表 设 备 购置 ,一 期 工程 建设 规模 为 日 处 理 污水 2 万 t 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 ， 
进展 阶段 : 


洪山 坡 供 热 站 项 目 
山东 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

13 000 万 元 

希望 引资 

正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关键 设备 ; 锅炉 本 体 .脱硫 除尘 设备 .锅炉 辅 机 .水 处 理 
设备 .水 循环 设备 


建设 内 容 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 ， 
进展 阶段 : 


建设 4x29MW 热 水 锅炉 供 热 站 


长 沙 经 济 技 术 开 发 区 污水 处 理 厂 项 目 
湖南 省 

国内 采购 

1998 ~ 2001 年 

9 904 万 元 

已 全 部 落实 

已 正式 开工 


所 需 关键 设备 : 泵 类 , 转 人 碟 曝 气 机 , 吸 刮 泥 机 , 污 泥 脱水 设 
备 , 格 栅 除 污 机 , 污 泥 浓缩 设备 ,化 验 设 备 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


日 处 理 污 水 80 0001/4 


原平 市 供水 工程 项 目 
山西 省 

国内 采购 
2000 ~ 2001 年 

2 904 万 元 

正在 落实 

已 正式 开工 


所 需 关 键 设备 : MER 6 台 及 配套 频 调 速 软 起 动 设备 , 干 式 
变压器 2 台 , 高 低 柜 ,自动 加 握 机 2 台 , 手 动 加 氧 机 1 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 ; 
建设 周期 : 
投资 总 额 ;: 
进展 阶段 ; 


胡麻 胶 开 发 项 目 

山西 省 

国外 引进 

2001 ~ 2002 年 

3 910 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设 备 : 平面 回转 筛 、 双 效 燕 发 器 .螺旋 输送 机 、 单 效 
Жа .比重 去 石 机 .干燥 塔 \ 永 磁 深 篇 、2002 - A 型 榨 
机 ‚ЖЕЕ .TDTG 型 斗 提 机 

建设 内 容 : 设计 生产 能 力 400t/a 胡麻 胶 ,1 200va 胡麻 油 ， 
2 400ta 油 粕 ; 主 产 品 为 胡麻 胶 , 副 产品 为 精细 胡麻 油 、 
胡麻 油 粕 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 局 期 ， 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 5 000t # A ê E 
山西 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

9 991 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设备 ; WER. ИРНЕ .沉降 离 心 分 离 机 、ISEP 装 
E .蒸发 器 . 菌 泥 干 燥 机 


建设 内 容 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 5 000t Hi ARR 


薄 玻 璃 及 在 线 高 档 链 膜 玻璃 生产 线 项 目 
山东 省 

国内 采购 

2001 ~ 2001 # 

12 935.72 万 元 

希望 引资 

正在 报批 项 目 建议 书 


台 , 潜 水泵 12 台 ,自控 系统 1 E 

建设 内 容 : 29.48km 和 输 配 水 管线 ,10km 输电 线路 12km, 水 源 
FHF 12 有 眼 , 新 种 3 眼 ,5 000m 清水 池 2 座 。 生 产能 力 日 
供水 6 万 t 


所 需 关 键 设备 : 电子 秤 , 预 混 机 ,投料 机 ,水 分 测试 系统 , 混 
合 机 ,电子 分 离 器 , 熔 窗 监视 系统 ,水 平 搅拌 器 , 锡 槽 ， 
日 动 控制 切割 , 癣 断 设备 , 窑 压 缩 机 , 预 冷 机 组 ,纯化 
## , 透 平 膨胀 机 ,分 馆 塔 等 设备 

建设 内 容 : 拟 采用 国际 先进 技术 .设备 将 现 有 1 条 6 机 垂直 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


保定 市 污水 处 理 广 二 期 工程 项 目 
河北 省 


2002 ~ 2005 年 

49 652 万 元 

正在 落实 
正在 报批 项 目 建 议 书 


所 需 关 键 设备 : 水 条 ЕН А SRA RF НАЖ 


引 上 生产 线 改 造成 1 条 400t/d 浮 法 玻璃 生产 线 , 日 熔化 
玻璃 液 400t, 年 产 221 万 重 箱 浮 法 玻璃 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 


投资 总 额 


ITO 导电 镀膜 玻璃 生产 线 项 目 
山东 省 

国外 引进 

2001 ~ 2001 年 

3 255 万 元 
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进展 阶段 : 


希望 引资 
已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关键 设备 : 清洗 线 1 条 NEWARSTO1200 .真空 枪 宣 В 


з Ж, 


真空 测量 仪 建设 阴 积 、 控 制 柜 、 监 控 系 统 PCJ. 


品 监测 仪 真空 监 漏 仪 .水 处 理 系统 等 设备 


建设 内 容 : 


引进 世界 最 先进 的 真空 磁 控 溅 射 生产 线 及 其 配 


套 软件 ,年 产 厚 度 0.4 ~ 3mm 的 ITO 导电 镀膜 玻璃 100 


万 片 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


柳州 市 防洪 续 建 工程 
广西 省 

国内 和 采购 

1997 ~ 2003 年 

123 639 万 元 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设备 : 水 条 .电机 


建设 内 容 
25 640kW 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
没 备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


: 堤防 长 22. 112km, жу 22 座 , 总 装机 容量 


间 江 下 游 地 区 防洪 工程 项 目 

国内 采购 

2000 ~ 2003 年 

129 870.1 万 元 

希望 引资 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设备 : 发 电机 、 条 等 


建设 内 容 : 


修建 防洪 堤 69.76km, 海 堤 27.5km ,排涝 站 8 Ж, 


装机 15 775kW 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
没 备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


38 FI 合成 氨 .66 万 + 尿素 改 扩建 工程 项 目 
宁夏 回族 自治 区 

国外 引进 

2001 ~ 2003 年 

12 700 万 元 

正在 落实 

正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关键 设备 : 合成 所 所 用 压缩 机 .合成 塔 .转化 炉 .净化 系 
统 设备 等 ,尿素 生产 所 用 合成 塔 \ 压 缩 机 、 气 提 塔 , 甲 锐 


进展 阶段 ; 


希望 引资 
已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设 备 : 12 套 不 锈 钢 精 饮 塔 用 的 规格 为 317 x 14000 
聚合 签 30 个 ALEE] 个 .控制 平台 操作 软件 6 套 , 凝 
E ê 48 个 , 苯 回 收 装 置 6 套 ,干燥 机 . 压 块 成 型 机 . 制 所 


机 等 


建设 内 容 : 


设计 年 生产 各 种 型 号 氯 醚 橡胶 3 000t, 其 中 : 均 聚 


ЭЁ 1 800/a л 9 А 600ta .三 元 共聚 毛 栈 橡胶 


600t/a 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
没 备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


1 万 1 多 束 甲 醛 项 目 
安徽 省 

国外 引进 

2001 ~ 2002 年 

4395.2 万 元 

希望 引资 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关键 设备 : 喷雾 造 粒 塔 、 薄 膜 蒸 发 器 、 流 化 体 干 煤 髓 、 
DCS 集散 控制 系统 


建设 内 容 : 


以 2.9 万 B37.5% 工 业 甲 醋 为 原料 生产 95% 以 上 


$ RPE Тл, Р Е Е па 780! 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
асе Е 
进展 阶段 ; 


制 碱 蒸馏 废 液 综合 利用 生产 氯 化 钙 二 期 工程 
山东 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

5 948 万 元 

已 全 部 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设备 : 工 .了 .于 、F 效 蒸发 器 ,热风 炉 , 造 粒 机 等 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


设计 生产 能 力 为 4.5 万 Ua KK ALES 


5 000t/a 碳酸 二 甲 酯 项 目 
安徽 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

10 700 万 元 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关键 设备 : 高 温 高 压 耐 腐蚀 的 反应 塔 , 精 馏 塔 及 分 离 设 


冷凝 器 造 粒 设备 等 


建设 1 套 38 万 t 合 成 氮 装 置 和 1 E 66 万 t 大 颗 


RL DR R 8 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 


年 产 3 000t 毛 醚 橡胶 项 目 
河北 省 

国外 引进 

2001 ~ 2003 年 

11 241 万 元 
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备 等 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
设备 米 源 : 
投资 总 额 : 


建设 规模 为 5 000t/a 


碳 铵 改 产 13 万 Va 尿素 项 目 
安徽 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

18 976 万 元 

正在 落实 


进展 阶段 : 正在 报批 可 行 性 研究 报告 

所 需 关键 设备 : 尿素 合成 塔 、 高 压 泵 、 气 提 塔 \ 氨 冷 器 、 二 分 
塔 造 粒 机 ,氨氮 气压 缩 机 、 冰 机 等 

建设 内 容 : 配套 建设 年 生产 13 万 t+ 尿素 装置 


年 产 200tHPDR 法 NdFeB 磁粉 及 500t 粘 结 磁体 产 
业 化 项 目 

湖南 省 

国内 采购 

2001 ~ 2001 年 

7 200 F Jù 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 

设备 来 源 : 

建设 周期 : 

投资 总 额 ，; 

资金 情况 ; 正在 落实 

进展 阶段 : 已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 

所 需 关 键 设备 : 合金 熔炼 炉 .大 型 真空 处 理 炉 .破碎 机 、 挤 压 
机 .注塑 机 ê BL ÙL .自动 压 机 ЈЕ, . 造 粒 机 磨床 

建设 内 容 : 年 产 200tHDDR 法 NdFeB 磁粉 及 500t 精 结 磁体 ， 
新 建 1 条 采用 HDDR 法 技术 生产 粘 结 用 NdFeB 磁粉 生 
226, Т — Ж FI HDDR 粉 及 其 他 粘 结 用 NdFeB 磁粉 
生产 高 中 低 各 类 粘 结 NdFeB 磁体 生产 线 


项 目 名 称 : 开元 矿井 技术 改造 项 目 

建设 地 点 : 山西 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2003 年 

投资 总 额 : 15 525 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 已 正式 开工 

所 需 关键 设备 : 矿井 提升 系统 .运输 系统 .通风 系统 、 变 压 
器 . 压 风 机 .锅炉 

建设 内 容 : 矿井 生产 系统 及 开采 工艺 改进 ,将 生产 能 力 由 原 
来 的 20 万 1 扩建 为 120 万 ba 


项 目 名 称 : 年 产 2 500t 纳米 级 ( 超 分 散 ) 有 机 粘土 项 目 
建设 地 点 : 浙江 省 

设备 来 源 ; 国内 采购 

建设 周期 : 2000 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 2 000 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建议 书 

所 需 关键 设备 : KM E ,离心 机 , 压 滤 机 ,混合 机 ,得 分 设备 ， 


投资 总 额 : 35 259.42 万 元 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 ; 正在 报批 项 目 建议 书 

所 需 关 键 设备 : HRH RA .鼓风机 , 污 泥 脱 水 设备 
ERAR: 建 日 处 理 2 万 m 污水 处 理 厂 !1 座 


项 目 名 称 : 宜昌 市 城区 供水 系统 改造 工程 项 目 

建设 地 点 : 湖北 省 

设备 来 源 : 国外 引进 

建设 周期 : 2001 ~ 2003 年 

投资 总 额 : 15 760.75 万 元 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建议 书 

所 需 关 键 设备 : KF WAH .阀门 、 空 压 等 机 械 设 备 ,电气 
设备 ,上 自动 化 控制 设备 ,各 类 检测 仪器 、 仪 表 , 化 验 设 
备 ,维护 工程 机 械 , 球 墨 铸铁 管 .钢管 等 管材 ,钢材 及 水 
泥 建 筑 材料 

建设 内 容 : 对 已 有 3 个 水 厂 及 管 网 进行 技术 改造 , 拟 于 2005 
年 给 水 量 740 000° /d,2010 年 给 水 量 870 000m /4 


项 目 名 称 : 污水 处 理 场 项 目 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


黑龙 江 省 

国外 引进 

2001 ~ 2001 年 

1 600 万 元 

正在 落实 

正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关 键 设 备 : 格 栅 、 泵 、 风 机 等 设备 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


日 处 理 废 水 2.3 万 tt 


3 万 m/d 污 水 处 理工 程 项 目 
河南 省 

国外 引进 

2000 ~ 2001 年 

2 100 万 元 

正在 落实 

正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关 键 设备 : FI (HK) YE BL FF f HE йз ЈОН, АКЕ ÙL 
等 
建设 内 容 : 设计 3 万 m1d 造纸 中 段 废 水 处 理 项 目 ,建设 内 


沟 化 设备 , 烘 干 机 , 锻 烧 机 ,破碎 机 ,沉降 机 , 超 细 粉 磨 ， 
高 压 均 质 .分散 细 度 测量 仪 


建设 内 容 : 


项 目 主要 产品 为 油漆 .油墨 及 工程 塑料 用 的 纳米 


级 ( 超 分 散 ) 有 机 粘土 ,年 产 2 500t 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 


设备 来 源 : 


建设 周期 ; 


宜昌 市 城区 污水 处 理工 程 项 目 
湖北 省 

国外 引进 

2001 ~ 2003 年 


容 为 污水 二 级 生化 处 理工 艺 设 施 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


哈尔滨 应 急 供 水 工程 
黑龙 江 省 

国内 采购 

2001 ~ 2001 年 

28 500 万 元 

正在 落实 

已 正式 开工 
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所 需 关 键 设备 : > Ж MERI ГЛЮ Г, КИН? 
Ж ‚°з БЕЙ, ‚Ж А, Же ШО}, 


建设 内 容 : 


15 万 Vd 取水 头 工程 ,50 Л td 取水 头 工程 ,30 眼 


深井 ,9.4kmDN1600 管线 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
КАЖ: 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


丰 镇 市 城市 垃圾 综合 处 理工 程 
内 蒙古 自治 区 

国内 采购 

2001 ~ 2005 年 

1 298 万 元 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关键 设备 : 鼓风机 , 污 泥 脱 水 设备 


建设 内 容 : 


新 建 垃圾 转运 站 6 座 , 垃 圾 卫生 填 埋 三 1 座 , 处 理 


垃圾 450t, 日 处 理 特 种 垃圾 1t 的 特种 垃圾 焚烧 炉 1 座 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


锦江 城市 污水 治理 工程 

贵州 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

10 395 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设备 : KF .鼓风机 . 空 压 机 等 设备 


建设 内 容 : 


53 万 my/d 污 水 处 理 站 1 座 , 配 套 建设 城区 污水 


截流 管 网 34 .2km 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 > 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


铁 力 市 城市 污水 治理 工程 

黑龙 江 省 

国内 采购 

2000 ~ 2003 年 

10 488.09 万 元 

ABK) FE 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设备 : 潜水 排污 泵 АТУ М ТАНУ. 
HS2 环 链接 葫芦 НИЕ EE FF BL 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
Бя. 
进展 阶段 : 


设计 日 处 理 污水 3 万 m 的 污水 处 理 三 


林 蛙 养殖 与 加 工 项 目 

黑龙 江 省 

国内 采购 

2000 ~ 2001 年 

3 587.52 万 元 

希望 引资 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : 蝇 咀 网 箱 . 虫 箱 ЗША .冷冻 干燥 机 粉碎 
机 ,移动 式 除尘 器 .紫外线 消毒 仪 


建设 内 容 : 


设计 加 工 林 蛙 2 500 F Н, AFP BKE ЎН 62 500kg, 


林 峙 粉 80 000kg ,脱水 山野 菜 30 000kg 
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项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


引 沁 入 漳 项 目 
山西 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

11 000 万 元 

希望 引资 

正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关 键 设备 ; 推土机 ,吊车 ,水 人 录 等 设备 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 ; 
设备 来 源 ; 
建设 周期 : 
投资 总 额 
进展 阶段 : 


年 供水 0.4 亿 mm ,可 增加 水 嵌 地 60 万 n? 


荣成 市 八 河水 库 扩建 工程 项 目 
山东 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

19 982 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关键 设备 : ETIU ME REKE 


建设 内 容 : 


主要 包括 主 坝 扩建 加 高 ЕЕ RDN Ê 


等 ,总 库容 由 原来 的 4750 万 m 增加 到 10 400 万 m 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


冲 巴 水 库 除 险 加 固 工程 项 目 
西藏 自治 区 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

8 426.16 万 元 

正在 落实 

正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关 键 设备 : 推土机 .吊车 .条 等 设备 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
RHA: 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ; 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


水 库 总 库容 6.61 12, m 


南昌 市 安 义 县 武 举 联 圩 除 险 加 固 工程 
江西 省 

国内 采购 

2002 ~ 2003 年 

6 800 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关键 设备 ; 推土机 .变压器 ,发电 机、 和 泵 等 设备 


建设 内 容 : 


武 举 堤 东 阳 段 抛 石 固 脚 4.2km, 雁 护坡 ;新 建 4 座 


电 排 站 ,县城 段 新 建 Skm 栏 洪 墙 ,防洪 标准 可 提高 到 二 
十 年 一 遇 , 堤 线 总 长 21.3km 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 米 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 ; 


南昌 市 新 建 县 流 湖 大 堤 除 险 加 固 工 程 
江西 省 

国内 乐购 

2001 ~ 2003 年 

1 218.65 万 元 

希望 引资 


进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建议 书 
所 需 关 键 设备 : ALIU Е RFEA 
建设 内 容 : BE BF JN FE Jn BEÎ 40.9 万 m ; 奏 护 坡 2.82km; 抛 石 


套 的 进 料 气 除尘 ,过 滤 、 分 离 设 施 
建设 内 容 : 压气 站 占 地 面积 6 350m ,年 输 气 能 力 增 加 2.5 
亿 m 


固 脚 1 .0km; 填 塘 3.6km, 土 方 37.4 万 m ;建筑 物 接 长 ; 
拆迁 房屋 面积 2.07 万 ow 


项 目 名 称 ;: 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


南昌 市 进 贤 县 和信 西联 圩 防洪 治 涝 工程 
江西 省 

国内 采购 

2002 ~ 2005 年 

9 278.89 万 元 

希望 引资 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 
所 需 关 键 设备 : 燃气 发 动机 驱动 系统 ,往复 式 压缩 机 组 和 配 


黄 陵 市 压气 站 工程 项 目 
陕西 省 

国外 引进 

2002 ~ 2002 年 

4 000 万 元 

正在 落实 

正在 进行 施工 准备 工作 


套 的 进 料 气 除尘 .过 滤 分离 设施 


所 需 关键 设备 : 水 力 发 电机 KX 

建设 内 容 ; FF HE MN Ê N BÎ , 堤 身 护 坡 达标 ; 穿 坦 建 筑 物 接 长 ， 
Е УЕ ЛНУ: НЕВУ F A FF А, Т НЕВУ KK 
机 800kW, 变 压 输电 线路 10km 


项 目 名 称 : 屏 南 县 代 溪 水 电站 项 目 

建设 地 点 : 福建 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2004 年 

投资 总 额 : 5 585 万 元 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 

所 需 关键 设备 : 发 电机 TER RFRA 

建设 内 容 : 装机 容量 2 x 2. 5MW, 多 年 平均 发 电量 
139 510М%/-Һ 


项 目 名 称 : 靖 边 县 压气 站 工程 项 目 

建设 地 点 : 陕西 省 

设备 来 源 : 国外 引进 

建设 周期 : 2000 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 4 000 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 已 正式 开工 

所 需 关 键 设备 : 燃 汽 发 动机 驱动 的 往复 式 压 缩 机 组 和 配套 
的 进 料 气 除尘 ,过滤 、 分 离 设施 

建设 内 容 : 1 座 压 气 站 , 占 地 面积 6 350m 年 输 气 ( 天 然 气 ) 
能 力 增加 2.5 亿 mi 


项 目 名 称 : 延安 市 压气 站 工程 项 目 

建设 地 点 : 陕西 省 

设备 来 源 : 国外 引进 

建设 周期 : 2001 ~ 2001 年 

投资 总 额 ; 4 000 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 正在 进行 施工 准备 工作 

所 需 关 键 设备 : 燃气 发 动机 驱动 系统 ,往复 式 压 缩 机 组 和 配 


建设 内 容 : 压气 站 占 地 面积 6 350m ,年 输 气 能 力 增加 2.5 
亿 m? 


阜新 市 综合 利用 矿区 瓦斯 供 居民 生活 用 气 
辽宁 省 

国内 采购 

2000 ~ 2001 年 

5 849 万 元 


项 目 名 称 : 

建设 地 点 : 

设备 来 源 : 

建设 周期 : 

投资 总 额 ; 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 已 正式 开工 

所 需 关 键 设 备 : 2 座 1000m AT, 台 ( 套 )5K - 85 型 真空 
Ж ,2 台 ( 套 )SKA - 400 型 真空 泵 ,6 台 ( 套 )SKA - 353 型 
加 压 泵 ;3 台 ( 套 )CBF400 - 2 型 真空 泵 

建设 内 容 : 主要 产品 为 煤层 气 (瓦斯 ) ,工程 设计 能 力 为 : 日 
供 气 能 力 13.26 万 m ,年 供 气 能 力 4 700 万 m ,服务 年 
限 为 60 年 以 上 


七 道 水 水 库 项 目 
湖北 省 

国内 采购 

2002 ~ 2003 年 

7 050 万 元 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 
所 需 关 键 设 备 : REBIN EER REKAR 
建设 内 容 : 每 年 可 新 增发 电量 2 200 万 kW':h 


项 目 名 称 ; 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 


100 万 t/a 焦化 装置 项 目 

浙江 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

26 000 万 元 

资金 情况 : 已 全 部 落实 

进展 阶段 : 已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 

所 需 关 键 设备 : БЕЕК FR HY BE BF FR ‚ИЕЛЕ Tî x HI DL fê 
ЖУЗ Ж 


HAER- 255 


建设 内 容 : 


主要 产品 : 液化 气 , 汽 油 , 柴 油 . 蜡 油 , 石 油 焦 设 


计 能 力 为 100 万 t/a 


ЖААЖ: 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


100 万 ta 连续 重 整 项 目 

浙江 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

45 000 万 元 

已 全 部 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设备 ; 重 整 反 应 器 、 板 式 换 热 器 .循环 氧 压缩 机 、 机 


Ж 
建设 内 容 : 


主要 产品 : 氮气 . 重 整 汽 油 及 芳烃 产品 ;设计 能 


力 为 100 万 Ua 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 ， 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


45 万 WaPX 装置 项 目 

浙江 省 

国外 引进 

2001 ~ 2002 年 

197 000 万 元 

已 全 部 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : 吸附 塔 及 其 内 件 ,吸附 剂 ;机 票 ,自动 控制 系 


统 
建设 内 容 : 
t OX 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 
设备 米 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


主要 产品 : PX .OX; 设 计 能 力 为 4$ 万 1BX,4.5 H 


扩建 小 儿 清热 解毒 口服 液 、 祛 风湿 止痛 散 等 制剂 
工程 项 目 

河南 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

4 900 万 元 

希望 引资 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设备 : 远 红 外 隧道 烘箱 6 台 . 口 服 液 灌 轧 机 9 台 、 
高 效 万 能 粉碎 机 1 台 . 胶 宫 填充 机 3 台 、 纯 水 装置 E, 
洗 药 机 4 台 .多 功能 切 药 机 1 工 台 ,高效 干燥 设备 2 台 、 多 
功能 提取 色 13 f . 醇 沉 负 7 S 


建设 内 容 : 


主要 产品 是 : 祛 风 混 止 痛 散 .小儿 清热 解毒 11 服 


液 。 建 成 后 ,年 产 小 儿 清 热 解 毒 口服 液 1.5 {CX HE 
E IEF НК 500 7) Ж 


项 目 名 称 : 
设备 来 源 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 


20/a 高 浓度 NPK 复合 肥 项 目 
湖北 省 

国外 引进 

2001 ~ 2001 年 

6 084 万 元 

希望 引资 
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进展 阶段 : 


正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关键 设备 : 造 粒 机 1 台 , 管 式 反 应 器 两 台 , 尾 气 洗涤 系 
统 1 套 , 于 煤 机 1!1 S 


建设 内 容 : 


主要 产品 :15 - 15 - 15NPK 高 浓度 复合 肥 ; 设计 


BE JJ X 20 Л ta 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 


设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 


进展 阶段 


无 磷 洗 衣 粉 助 洗 剂 一 万 + 级 层 关 结晶 二 硅 酸 钠 
项 目 

浙江 省 

国内 采购 

2000 ~ 2002 年 

2 177 万 元 

已 全 部 落实 

正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关 键 设备 : RRA RF НЕ, LMR ULE , ЖЕЛЕ ЛЕ A йт, М; 
速 离心 喷 干 燥 装 置 ,高 温 绪 唱 炉 


建设 内 容 : 


主要 产品 为 层 状 结晶 二 硅 酸 钠 ; 设 计生 产能 力 为 


1 000{/а 


项 目 名 称 ， 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 


建设 周期 : 
投资 总 额 : 


进展 阶段 : 


利用 焦 炉 气 生产 甲醇 甲醛 项 目 
陕西 省 

国内 采购 

2002 ~ 2005 年 

40 000 万 元 

希望 引资 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关 键 设 备 : 甲醇 合成 塔 200kVa ,甲醇 用 压缩 机 ,甲醛 台 
成 塔 100kya ,焦化 炉 200kt/a 


建设 内 容 ; 


甲醇 200kt/a. 甲 醋 100kt/a, Æ Z Ê 1000tUa HA 


ПЕШ 1 000Wa、 焦 类 200kt/a HÊ 1 000r/a ЖД 3 000Ua 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 


建设 周期 : 


BH HM: 
进展 阶段 : 


纳米 级 碳酸 钙 项 目 
BEIE 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

12 000 万 元 

希望 引资 
正在 报批 项 上 月 建议 书 


所 需 关 键 设备 : 压 滤 机 .干燥 机 、 热 交换 器 .加 热 器 、 冷 部 器 、 
热 化 器 O KL Е О а КИЕ Е А 5) 
化 液体 调和 器 、 数 字 化 剂量 计 УК б E СУ ДЕ P, f1 KR 


磨 机 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ; 


年 产 5 A t AKR КА 5 


节能 环保 技 改 扩建 项 目 
青海 省 

国内 采购 
2001 ~ 2003 年 

4 991.19 万 元 


资金 情况 : 
进展 阶段 : 


希望 引资 
正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设 备 : 75КА MRR 22 台 ,环保 设施 配套 设备 


建设 内 容 : 


将 42 台 60КА Н у 75КА 预 焙 覃 ,新 增 22 


台 预 焙 槽 ;实现 产能 1.2 万 1 设计 能 力 2.8 万 t+ 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 


建设 周期 : 


投资 总 额 : 
资金 情况 : 


进展 阶段 : 


浙江 省 湖州 市 第 三 自来水 厂 
浙江 省 

国内 采购 

2002 ~ 2004 年 

18 250 万 元 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设备 : 电机 、 泵 类 、 自 控 仪表 


建设 内 容 : 
1 根 , 坏 压 录 站 两 座 


水 管 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 М 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


1 期 10 万 m/d 水 厂 1 FE ,35km 长 度 的 DN1000 输 


海 林 市 第 三 水 厂 项 目 

黑龙 江 省 

国内 和 采购 

2001 ~ 2003 

7 000 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : 净 水 设备 MAKES EI ЖЖ 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


日 供水 能 力 4 万 t 


哈尔滨 市 给 排水 工程 项 目 

国内 采购 

2000 ~ 2002 年 

53 676.68 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : 立 式 离心 泵 、 配 套 电 机 ,潜水 排 沙 泵 、 空 压 
机 . 桥 式 起 重 机 .平板 闸门 等 


建设 内 容 : 


建设 20 万 m id 取水 构筑 物 !1 座 ,10 万 mW/d 净 水 


厂 1 座 ;铺设 输 配 水 管线 DN1200 - ND500 长 度 17 220m, 
改造 低压 管 网 D1000 - D100 长 度 107 389m 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 


投资 总 额 : 


进展 阶段 : 


城市 中 心 区 燃气 供 气 工程 项 目 
浙江 省 

国内 采购 

2001 ~ 2005 年 

2 400 万 元 

希望 引资 

ЕЖ ТАТЕ ТЕ 


所 需 关 键 设备 : ZPQ 气 化 炉 .压缩 机 HÊ PE 输 气 管 等 


建设 内 容 : 


建设 规模 为 1.5 万 户 气 化 站 1 座 ; 市 政 管 网 12.5 


km 及 庄 院 . 户 内 管 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


高 教 园 区 .大 学 城 燃气 供 气 工程 项 目 
浙江 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

3 000 万 元 

希望 引资 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : LPG 气 化 炉 .压缩 机 И РЕ 输 气 管 等 


建设 内 容 : 


建设 规模 为 3 万 户 气 化 站 1 座 , 内 含 LPG 汽车 加 


气 站 ;市 政 输 配 管 网 18.6km 及 上 庄 院 、 户 内 管 网 


MAZAR: 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 :; 


新 乡 市 西 气 东 输 天 然 气 利用 工程 
河南 省 

国内 采购 

2002 ~ 2005 年 

12 000 万 元 

希望 引资 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设备 : 扁 压 球形 炙 所 用 的 球 皮 ,天 然 气 调 压 设备 ， 
螺旋 焊接 钢管 ,高 压 阀 门 及 自动 化 控制 系统 等 

建设 内 容 : 接 用 “ 西 气 东 输 ”天 然 气 ,2003 年 达到 日 供 天 然 气 
17 万 ш /4,2005 年 达到 27 万 mi/d, 主 要 建设 城市 天 然 
气 供应 门 站 1 座 , 高 压 储 配 站 1 座 , 高 中 压 管 网 35km, 
低压 管 网 76km 


项 目 名 称 : 5 000t XE EARRA A 

建设 地 点 ; 黑龙 江 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2002 ~ 2004 年 

投资 总 额 : 15 694 万 元 

资金 情况 : 已 全 部 落实 

进展 阶段 : 已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 

所 需 关键 设备 : 粉碎 机 .配料 负 АЕ .离心 分 离 机 、 板 杠 
过 滤 机 、 三 效 真空 浓缩 器 .干粉 收集 器 、 离 心 二 次 分 离 
机 流 化 床 干 燥 机 等 

建设 内 容 : 大 豆 蛋 白话 性 肽 项 目的 主要 产品 为 大 豆 蛋 白 活 
性 肽 ,年 产 5 0001 


项 目 名 称 : 年 产 3 000t 黄土 蛋 项 目 

建设 地 点 : 山西 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2001 年 

投资 总 额 : 1 028 万 元 

资金 情况 ; 希望 引资 

进展 阶段 ; 正在 报批 可 行 性 研究 报告 

所 需 关键 设备 : 真空 包装 机 、 高 压 灭 菌 鱼 、 封 口 机 、 运 输 小 
车 .煤气 灶具 ,锅炉 化 验 设备 等 2 281 台 ( 套 ) 
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建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 后 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 3 000t 黄土 蛋 


磷脂 粉 系列 产品 
黑龙 江 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

3 500 万 元 

希望 引资 

正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关键 设备 : 粉末 磷脂 设备 ,包括 上 料 系 统 ( 进 料 管道 i 
料 铅 等 ), 茜 取 系 统 ( 液 位 计 、 视 镜 、 混 合 器 等 ), 蒸 发 系 
统 ( 卧 式 离心 机 ); 大 豆 卵 磷脂 生产 设备 ,包括 华 取 系统 
ОПА ERER) RERA RR Е), T 
燥 系 统 ( 干燥 箱 、 真 空 系 统 ) ,包装 系统 ( RS ШЕЛ); 


建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 ; 


2001 ~ 2003 

3 744 万 元 

希望 引资 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设备 : ERKE TREE 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 ; 
进展 阶段 : 


利用 大 豆 生产 氨 维 营养 添加 剂 


ыб НИЈА Н 

RETA 

国内 采购 

2001 ~ 2001 年 

2 600 万 元 

ЖЯ 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


大 豆 卵 磷脂 胶 训 生产 设备 ,包括 配料 系统 ( М0 ЕНИ, 
合 机 ), 滴 丸 系统 ( 滴 丸 机 两 台 ) ,干燥 系统 ( 流 化 床 风 
干 机 ) 包 装 系统 ( 包装 机 ), 净 化 系统 ( 分 区 空气 净化 
网 ) 
建设 内 容 : 年 产 100t 粉末 磷脂 ;5t 大豆 卵 磷脂 ;2 000 万 粒 大 
51 ВВ н ЖЕЕ 


项 目 名 称 : WE # KY A 

建设 地 点 : 河北 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2003 ~ 2004 年 

投资 总 额 : 1600 万 元 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 
所 需 关键 设备 : 净化 .干燥 .提纯 等 设备 
建设 内 容 : БО” 5 Bê 3 0001 


年 加 工 50 万 + 饲料 生产 线 项 目 
河南 省 

国外 引进 

2001 ~ 2002 年 

15 800 万 元 


项 目 名 称 : 

建设 地 点 : 

设备 来 源 : 

建设 周期 : 

投资 总 额 : 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 正在 报批 可 行 性 研究 报告 

所 需 关键 设备 : 高 精度 喂 料 机 .粉碎 机 、 输 道 机 .混合 机 、 膀 
化 机 .干燥 机 . 制 粒 机 .回转 振动 分 级 得 .冷却 器 、PLC 控 
制 系统 .计算 机 及 软件 等 

建设 内 容 :;“ 至 事 发 "饲料 产品 50 万 Va。 其 中 ,添加 剂 预 混 
料 1 万 (+ 浓缩 饲料 10 万 +, 和 蛋 白质 、 精 料 补 充 料 17.5 万 
t, 全 价 配 合 饲 料 17.5 万 tt 混合 饲料 2.5 万 1, 其 他 饲料 
2.5 万 上 


项 目 名 称 : 氨 维 营养 添加 剂 项 目 
建设 地 点 : 黑龙 江 省 
设备 来 源 : 国内 采购 
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所 需 关键 设备 : 淀粉 干燥 系统 ВИКА 
建设 内 容 : 加 工 马 铃 昔 .生产 颗粒 粉 


项 目 名 称 : 年 产 10t 凝 乳 酶 项 目 

建设 地 点 : 山东 省 

设备 来 源 : 国外 引进 

建设 周期 : 2001 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 5 509 万 元 

资金 情况 ; 正在 落实 

进展 阶段 ; 正在 进行 施工 准备 工作 

所 需 关键 设备 : 低温 干燥 锅炉. 冷库、 过滤 设备 、 化 验 设 备 
建设 内 容 : 年 产 天 然 凝 乳 酶 101 


项 目 名 称 : 南昌 市 沿江 大 堤 喻 家 溪 线 工程 
建设 地 点 : 江西 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2004 年 

投资 总 额 22 000 

资金 情况 ; 正在 落实 

进展 阶段 ; 正在 报批 可 行 性 研究 报告 

所 需 关 键 设备 : RA .基建 设备 

建设 内 容 : 设计 防洪 标准 为 抗御 百年 一 遇 洪 水 


项 目 名 称 : 石河 子 市 绿地 地 上 水 灌溉 系统 工程 项 目 

建设 地 点 : 新 疆 自治 区 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2000 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 1352 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 

所 需 关 键 设备 : 条 类 ,变压器 ,引水 管 , 过 滤 、 施肥、 控制 系 
Ж BEK RF ,配套 管件 

建设 内 容 : 滴灌 651.9hm ,喷灌 148. 1hm 


项 目 名 称 : 原 阳 0628 河南 省 粮食 储备 库 扩 建 工 程 项 目 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 


资金 情况 : 
进展 阶段 ; 


河南 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

2 118 万 元 

希望 引资 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关键 设备 : RR .建筑 机 械 设备 及 管件 .管材 等 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


天 然 银 杏 制药 有 限 公司 项 目 

广西 壮族 自治 区 

国内 采购 

2001 ~ 2001 年 

2 862 万 元 

布 望 引 资 | 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


建设 内 容 : 项 目 扩 建 4 万 t 仓 容 。 主 要 包括 ; 平房 仓 8 座 、 


机 修 车 间 器 材 库 、 中 心 控制 化 验 室 、 地 磅 房 、 变 配 电 、 
水 塔 .消防 水 池 ЛП ҤЕ Ж БК Ж Б, РАЖ ВУ Н 
情 检测 与 计算 机 管理 系统 .电气 、 给 排水 及 道路 硬化 绿 


化 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 


设备 来 源 : 


建设 周期 : 
投资 总 额 ; 
资金 情况 : 


进展 阶段 : 


河南 新 乡 铁 西 国家 粮食 储备 库 项 目 
河南 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

2 417.46 万 元 

希望 引资 

正在 报批 项 目 建 议 书 


所 需 关 键 设备 : 输送 .计量 清理、 自动 化 系统 设备 ,干燥 设 
备 , 通 风 设 备 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 


投资 总 额 : 
资金 情况 : 


进展 阶段 : 


粮 库 扩建 


海浪 河 开 化 混合 式 抽 水 蔷 能 电站 项 目 
黑龙 江 省 

国内 采购 

2002 ~ 2007 年 

258 960 万 元 

希望 引资 

正在 报批 项 目 建 议 书 


所 需 关 键 设备 : 10MW 发 电机 4 台 ;HLNTP3124 - LJ ~ 545 型 
水 和 泵 .水 轮机 6 人 台 


建设 内 容 : 


开化 水 库 .开化 抽水 鞭 能 电站 ;水 力 发 电 : 开化 常 


规 电站 装机 容量 为 400MW ,年 均 发 电量 6 992kWh; 开 化 抽 
水 蔷 能 电站 装机 容量 为 360MW ,年 均 发 电量 53 780kW.h 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 


设备 来 源 : 
建设 周期 : 


投资 总 额 : 
资金 情况 : 


进展 阶段 : 


150 万 t/a MEREK HAR ETH 
浙江 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

78 120 万 元 

已 全 部 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设备 : 加 氢 裂 化 反应 器 .循环 氨 压 缩 机 .高压 换 热 
w LEIE 


建设 内 容 : 


主要 产品 为 液化 气 、 石 脑 油 . 航 煤 、 柴 油 、 加 和 氨 尾 


油 .氢气 ;设计 能 力 为 150 万 Wa 一 次 通过 .4 万 mi/h 氧气 


所 需 关 键 设备 : 6m HERE 2 台 ,25m PERE 3R, 
固定 床 离子 交换 树脂 ,JN1500 真空 减 压 浓 缩 缸 2 台 , 真 
空 干燥 箱 及 纯 水 处 理 设备 

建设 内 容 : 项 目 占 地 80 亩 ,产品 及 生产 规模 :银杏 叶 提 到 物 
10а , # Ml т F 30 00 F Hla, # M TF BK 3# 
3 000 万 粒 /a, 银 杏 口 服 液 1 000 F ж/а 


项 目 名 称 : 哈 药 集团 中 药 二 厂 易 地 改造 “ 双 加 ”工程 项 目 

建设 地 点 : RETA 

设备 来 源 : 国外 引进 

建设 周期 : 1996 ~ 2001 年 

投资 总 额 : 18 822 万 元 

资金 情况 : 已 全 部 落实 

进展 阶段 : 已 正式 开工 

所 需 关 键 设备 : UR F BL. FE ВЕ ‚ЖИ ЖК О, 省 化 锂 
制冷 机 ,浓缩 器 . 精 馅 塔 . 粉 针 分 装 线 等 

建设 内 容 : 主要 产品 有 双 黄 连 粉 针 .丹参 粉 针 、 双 黄连 口服 
液 . 冠 心 安 口服 液 、. 刺 五 加 脑 灵 液 . 消 栓 口 服 液 等 。 本 
项 目 设 计 的 中 药粉 针 生 产能 力 12 000 万 支 /a 


项 目 名 称 : 包头 市 液化 气 汽 车 加 气 站 项 目 

建设 地 点 : 内 蒙古 自治 区 

设备 来 源 : 国外 引进 

建设 周期 : 2001 ~ 2003 年 

投资 总 额 : 4 121 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 

所 需 关 键 设 备 : 储 负 .加 气 机 ДЖЕК Ж .卸车 压缩 机 

建设 内 容 : 建设 汽车 加 气 站 6 座 ; 设 计 加 气 规模 2 848m /a 
( 单 座 ); 单 座 加 气 500 辆 /d 


项 目 名 称 : 扩建 1.2 万 у= КЮН 

建设 地 点 : 辽宁 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 7 654 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 正在 报批 可 行 性 研究 报告 

所 需 关键 设备 : 流 化 床 .热气 过 滤器 О BIR UE KEE. 
透 平 压缩 机 .热气 风机 

建设 内 容 : 扩建 1 套 年 产 1.2 万 t+ 三聚氰胺 装置 ,达到 总 生 
产能 力 1.8 J иа 


市 场 需求 259 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


原料 产品 结构 调整 项 目 
辽宁 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

19 900 万 元 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关键 设备 : 2 台 灰 熔 聚 气 化 炉 .20 000m /h 空 分 压缩 机 
组 1 套 .PSA 设 备 1 套 .甲醇 合成 装置 18 万 ba 1 套 


建设 内 容 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
Б АЙ: 
资金 情况 : 
进展 阶段 ， 


10 万 Va 合成 氨 .10 万 ta 甲醇 


10 万 +t 复 合肥 项 目 
辽宁 省 

国内 条 购 

2001 ~ 2002 年 

1 500 万 元 

正在 沙 实 

下 在 报批 项 目 建 议 书 


所 需 关 键 设 备 : 破碎 机 ,混合 机 ,冷却 机 、 扑 粉 机 ,振动 第 、 包 
装机 电子 皮带 称 、 斗 式 提升 机 、 旋 风 除 尘 器 洗涤 塔 、 
循环 水 有 泵 . 屎 液 泵 、 屎 液 计 量 装置 . 尿 液 喷头 、 风 机 、 燃 


ê 


建设 内 容 : 


MAAF: 
没 备 来 源 : 
建设 周期 ， 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


.运输 叉车 ,皮带 运输 机 . 运 料 车 .销售 三 


拟 建 10 万 + 复合 肥 生 产 线 


年 产 50 洛 赛 克 项 目 
山东 省 

国外 引进 

2001 ~ 2002 年 

17 547 万 元 

希望 引资 
正在 报批 项 目 建 议 书 


设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 10 462 万 元 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 正在 报批 可 行 性 研究 报告 

所 需 关键 设备 : 采取 地 热 井 水 进行 取暖 的 阀门 ,水泵 ,管道 
及 水 产 养 殖 等 相关 设施 

建设 内 容 : 利用 地 热 资 源 开发 供暖 、 养 殖 种植 工 程 


项 目 名 称 : 三 九 蛋白 肽 项 目 

建设 地 点 : 湖北 省 

设备 来 源 ; 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2002 年 

投资 总 额 ; 6 000 万 元 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 ; 正在 进行 施工 准备 工作 

所 需 关键 没 备 : 酶 解 反 应 负 .高速 管 式 分 离 机 .自动 灌 装 线 、 
胶 赛 生产 线 ,湿热 天 菌 机 .微机 控制 系统 ,冷冻 干燥 设 
备 .检测 设备 | 

建设 内 容 : 在 国家 级 开发 区 一 一 武汉 东湖 高 新 技术 开发 区 ， 
购置 土地 1.3hm ,新 建 符合 GMP 标准 的 生物 制药 厂房 、 
车 间 , 购 置 技 术 水 平 较 高 的 生物 制药 设备 ,检验 设备 ， 

”建成 集 生产 .科研 为 一 体 的 现代 化 生物 制药 企业 。 主 

要 产品 : 三 九重 白 肽 ( 酶 解 全 卵 蛋 白 溶液 ) SE KEF E 
子 、 大 豆 活 性 多 肽 ,主要 剂型 为 口服 液 和 胶 赛 ,口服 液 
年 产量 5 000 万 文 , 胶 赛 年 产量 1 亿 粒 


项 目 名 称 : 万 t 氧 化 铁 技 改 项 目 


所 需 关 键 设备 : 提取 浓缩 .干燥 设备 .混合 机 
建设 内 容 : 设计 生产 能 力 为 年 生产 洛 赛 克 50t 


项 目 名 称 : 尿素 改造 及 年 产 60 万 t 尿 基 复 合肥 工程 项 目 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ， 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


河南 省 

国内 采购 

2002 ~ 2003 年 

18 764 万 元 

希望 引资 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关 键 设 备 : THHE - УС 汽轮机 、 驱 动 压 缩 机 .蒸汽 汽 轮 
机 各 2 人 台 

建设 内 容 : 年 产 18 万 1 合成 氨 ( 填 平 补 齐 ); 年 产 30 万 + 尿素 
(新 增 12 万 ;年 产 60 万 t+ 尿 某 高 浓度 复合 肥 ( 新 增 50 
H 


项 目 名 称 : FE“ RAA +”ШН 
建设 地 点 : RELA 


260 > 2002 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ; 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


山西 省 

国内 采购 
1997 ~ 2001 年 
3 931.87 万 元 
已 全 部 落实 
已 正式 开 工 


所 需 关 键 设备 : 反应 签 . 除 杂 装置 .干燥 和 锻 烧 系统 、 废 水 回 
收 装置 


建设 内 容 : 


主要 产品 为 99% 以 上 高 纯 氧 化 铁 , 设 计 能 力 为 一 


期 3 500t/a; 二 期 3 500t/a 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ， 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


宜宾 开发 区 污水 处 理工 程 
四 川 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

12 946 万 元 

希望 引资 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关键 设备 : FRR ERI .鼓风机 .自动 控制 设备 及 仪表 等 
建设 内 容 : 污水 处 理 厂 日 处 理 污 水 处 理 量 为 8 万 t, 其 中 一 期 
4 万 td, 二 期 4 万 td, 并 铺设 两 条 截 污 干 管 ,总 长 7.7km 


项 目 名 称 : 贵州 省 都 匀 污 水 处 理 厂 项 目 

建设 地 点 : 贵州 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 2000 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 160 000 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 ; 正在 报批 可 行 性 研究 报告 

所 需 关 键 设备 : 泵 类 . 格 机 阀门. 仪表、 控制 系统 

建设 内 容 ; 污水 量 按 城市 给 水 量 的 85% 计算 ,近期 
6.7 万 Wd, 远 期 9.8 万 Wd。 因 此 , 拟 建 污水 处 理 厂 建 
设 日 处 理 污水 量 10 Ft 


项 目 名 称 : 南 杂 木 污水 处 理 厂 


设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2002 年 
投资 总 额 : 1 000 万 元 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建议 书 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


辽宁 省 

国内 采购 

2002 ~ 2003 年 

4 300 万 元 

希望 引资 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设备 : 成 型 机 烘 干 机 等 


建设 内 容 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ， 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


生产 纸浆 餐具 , 零 替 代 发 泡 餐 具 


食 醋 综合 开发 扩建 项 目 
山西 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

6 844.89 万 元 

正在 落实 

已 正式 开工 


所 需 关键 设备 : KK ME E KF RSC .鼓风机 机 组 , 污 泥 浓 


所 需 关键 设备 : 密封 式 发 酵 缸 、 全 自动 灌 装 线 等 ,多 功能 提 
И ,自动 氨基 酸 分 析 仪 .气相 色谱 仪 ,高 速 离心 机 等 
生产 设备 

建设 内 容 : 建 山 西 省 食 醋 开发 区 研究 中 心 ,50 00008] ИО ЖЕ 
中 心 ,扩建 10 000t 出 口 保健 醋 生 产 线 .10 000t 老 陈醋 系 


缩 机 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


后 泥 离 心 脱水 机 等 
建设 内 容 ， 


年 处 理 污水 1 万 t 


年 产 5 万 1 玉米 淀粉 生产 项 目 
宁夏 回族 自治 区 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

4 000 万 元 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关键 设备 : 得 .分 离 机 , 烘 于 机 等 


建设 内 容 : 


主要 产品 为 玉米 淀粉 ,副产品 有 玉米 液 .玉米 蛋 


白 、 玉 米 浆 等 ;年 产能 力 为 5 万 t 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 深加工 4 万 :大 蒜 系 列 产 品 生 产 线 项 目 
云南 省 

国外 引进 

2000 ~ 2002 年 

3 700 万 元 

希望 引资 

正在 进行 施工 准备 工作 


列 饮 料 项 目 。 生 产 规模 :保健 醋 项 目 年 产 10 000t 保健 
醋 ; 饮 料 醋 项 目 年 产 老 陈醋 降 脂 保健 饮料 2 000t 老 陈醋 
果 计 饮料 5 000t, 老 陈醋 碳酸 饮料 3 000t; 老 陈醋 调配 中 
心 项 上 月 年 加 工 成 品 醋 50 000: 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 800t 彩 感 材料 照相 明胶 等 系列 产品 高 技术 
示范 工程 

青海 省 

国外 引进 

2001 ~ 2002 年 

16 375 万 元 

希望 引资 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : 板式 生发 器 、 挤 条 机 ,长 网 于 燥 机 
建设 内 容 : 主要 产品 为 照相 明胶 800t, 药 用 明胶 1 020t, 食 用 
明胶 680t 


所 需 关 键 设 备 : 带 式 干燥 机 ,浸出 茶 取 成 套 设 备 

建设 内 容 : 工业 建筑 : (在 排 架 ,轻型 屋面 .无 吊车 , 砖 混 结 
构 ); 民 用 建筑 ( 砖 混 ); 仓 库 设 备 ; 和 生产 设备 。 产 品 产 
E: TARR 2 160t/a, 烘 干 大 蒜 粉 2 812tWa, 大 蒜 精 
(79 )54.80/а, КЎ 112.5/а; ЖЕЛДЕ 1.44 LB 


项 目 名 称 : 纸 奖 模 塑 降解 餐具 项 目 
建设 地 点 : 黑龙 江 省 


АВА: 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


200 万 件 新 型 节 水 型 中 高 档 卫 生 洁 具 项 目 
山西 省 

国外 引进 

2001 ~ 2003 年 

18 800 万 元 

希望 引资 

正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关 键 设备 : 干燥 设备 .压力 机 、 宽 断面 隧道 窗 、 辊 道 窖 、 
RAS 


建设 内 容 : 


分 两 期 建设 年 产 200 万 件 节 水 型 中 高 档 卫 生 洁 


具 ( 每 期 100 万 件 )。 主 要 产品 为 冲 水 4 的 节 水 型 连 体 
座 便 器 .普通 蹲 便 器 .小 便器 .高 位 水 箱 .洗脸 盆 水池、 
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支柱 等 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ; 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


异 麦芽 低 聚 糖 项 目 
辽宁 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

2 800 万 元 

希望 引资 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关 键 设 备 : 调 奖 液 化 设备 P FE MERE КИ, Fe 
鼓 过 滤 .蒸发 器 系统 ,离子 柱 , 冷 塔 防腐 . 生 枢 喷雾 于 燥 
系统 设备 ,化 验 仪器 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 异 麦芽 糖浆 5 000t, 异 麦芽 低 聚 糖 粉 3 0001 


EXE MAMAA 

辽宁 省 

国外 引进 

2001 ~ 2002 年 

1 200 万 元 

希望 引资 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设备 : 粉碎 机 制 粒 机 提升 机 、 混 料 机 、 筛 选 机 、 闭 
风 器 .包装 链 口 机 .揉搓 挤 压 机 等 


建设 内 容 : 


主要 产品 为 玉米 秸 颗粒 粕 ,以 年 生产 200 Ж 


¥ ,可 产 2 万 Ua 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 处 理 8 万 + 废 酒精 技 改 工程 
湖南 省 

国外 引进 

2002 ~ 2003 年 

4 880 Ñ JG 

正在 落实 
正在 报批 项 目 建议 书 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


诚信 水 库 项 目 

辽宁 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

6 997 万 元 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关键 设备 : ЖЖ .闸门 .基建 设备 及 运输 设备 等 
建设 内 容 ; 库容 3 370 万 m。 控 制 面积 142km , 建 坝 高 
20.56m, 长 580m, 顶 宽 5m, 溢 洪 道 及 输 水 润 工程 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 ; 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


白 坪 矿井 建设 项 目 
国内 采购 

2002 ~ 2006 年 

53 800 万 元 

希望 引资 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关 键 设 备 : 矿井 提升 供电、 排水 .筛选 .通风 .运输 、 控 
掘 等 配套 设备 


建设 内 容 : 


白 坪 矿井 是 国家 确定 的 “十 五 "新 开工 项 目 之 一 ， 


矿井 设计 能 力 180 万 ta, AER H.B ЕА КЕ 
Ж. Нл A EK 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


扑热息痛 DC 系列 产品 项 目 
浙江 省 

国内 采购 

2000 ~ 2001 年 

2 080 万 元 

希望 引资 

正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关 键 设备 : U BR DE FF JE Bl РАЕВ, В Kf 


所 需 关 键 设备 : 制 粒 机 ,沸腾 干燥 机 ,混合 机 等 
建设 内 容 : 2 000t 扑热息痛 DC 系列 产品 包括 扑热息痛 DC90 
和 扑热息痛 DC96 两 大 系列 产品 ,由 于 产品 颗粒 大 小 的 


机 ,混合 机 ,包装 机 及 缝合 机 


建设 内 容 ， 


项 目 名 称 : 
ПАЖ: 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


处 理 8 万 1 上 废 酒 粳 ,生产 高 蛋白 饲料 4 万 上 t 


虫草 系列 保健 酒 生 产 线 项 目 
青海 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

2 800 万 元 

希望 引资 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设备 : 多 功能 提取 欠 , 过 滤 机 ,浓缩 悉 ,全 自动 灌 装 
线 ,不 锈 钢 饮 料 泵 ,中 央 空 气 净 化 系统 ,白酒 色谱 仪 


建设 内 容 : 


利用 高 原 特有 的 虫草 等 药材 ,生产 虫草 系列 保健 


酒 1 000t, 浓 ,清香 型 日 酒 5 0001 
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不 同 ， 


又 可 分 为 DC90 - 200、DC96 - 200. DC90 - 500, 


DC96 - 500 系列 产品 


项 目 名 称 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


川南 化 肥 工 程 

四 川 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

41 754 万 元 

希望 引资 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设备 : KAKERA ARE PURAR E E. TT 
制 仪表 及 阀门 


建设 内 容 : 


建设 和 万 Ua ЖЖ БЕН ТЛЕ ,6 Л Ua Ж.Ж 


和 扩建 4 万 Ua ЖЕ ЖҖ ДЕ ЧЕ RE 


项 目 名 称 : 
建设 地 后 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 


资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 5 000kg 美 伐 他 汀 技 改 项 目 
浙江 省 

国内 采购 

2002 ~ 2004 年 

7 976 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设备 : SEE FFE .离心 机 、 反 应 缸 于 燥 机 、 粉 
碎 机 等 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
ЖИИ: 
设备 来 源 : 


建设 周期 : 


投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


形成 5 000kg/a 美 伐 他 汀 生产 能 力 


他 汀 类 合成 药物 技 改 项 目 

浙江 省 

国内 采购 

2002 ~ 2004 年 

6 657 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : KDE ВСИ. РЕ 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 


设备 来 源 : 


建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 2 500kg 的 他 汀 类 合成 药物 


富 表 甲 氨基 阿 维 菌 素 项 目 
国内 采购 

2000 ~ 2001 年 

10 438 万 元 

已 全 部 落实 

已 正式 开工 


所 需 关 键 设备 : SEM. E AREER REE KI A 
OR .自控 仪表 .过 滤 机 AATRE A E RR 


器 fi 
建设 内 容 : 


нй Же т 


本 项 目 被 化 工 部 列 为 国家 重点 科技 攻关 项 目 ,项 


目 主要 是 年 产 5: HARF AEM EER ,10t КРЕ Ж 3t 
表 阿 维 菌 素 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 


设备 来 源 : 


建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


2 万 t/a i ARM H 
安徽 省 

国外 引进 

2001 ~ 2002 年 

22 403.9 万 元 

已 全 部 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关键 设备 : 发 酵 设备 R LIL Ж Жл . 空 压 机 等 


建设 内 容 : 


主 产品 为 饲料 级 赖 氨 酸 20 000t/a; 副 产品 为 玉米 


蛋白 粉 4 0001/а; ЖЯ 33 200t/a 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 


设备 来 源 : 


FAA ЖЮ ЖЕ. ЗЕ R ORR 
青海 省 
国内 采购 


建设 周期 2001 ~ 2002 年 

投资 总 额 ; 1 282 万 元 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 

所 需 关 键 设备 ; 生化 反应 设备 .分离 设 备 .低温 冷冻 干燥 设 
Ж . 胶 赛 及 口服 液 治 装 设备 

建设 内 容 : 扩建 厂房 . 贮 置 设备 ,引进 技术 .年 产 羊 胎 素 胶 赛 
2000 万 粒 ,同时 年 产 口服 液 500 F Xx 


项 目 名 称 : 动物 软骨 复合 胶 圳 项 目 

建设 地 点 : 青海 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 2001 ~ 2003 年 

投资 总 额 : 2 230 万 元 

资金 情况 ; 希望 引资 

进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建议 书 

所 需 关 键 设备 ; 高 压 提取 设备 、 酶 化 反应 设备 、 多 效 浓 缩 设 
备 .高 压 均 质 设备 .喷雾 干燥 设备 及 微粉 碎 及 纳 粉 设备 

建设 内 容 : 扩建 厂房. 选 贮 设备 ,可 年 产 动力 软骨 复合 胶 赛 
3 000 万 粒 


项 目 名 称 : 5 万 + 硫酸 钾 技 改 项 目 
建设 地 点 : 青海 省 
设备 来 源 : 国内 采购 


建设 周期 : 2001 ~ 2002 年 


投资 总 额 : 7 300 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 

所 需 关键 设备 : 母液 泵 4 人 台 ,离心 机 2 台 , 电 磁 振 动 给 料 机 4 
台 ,玻璃 转子 流量 计 3 台 ,皮带 机 2 台 ,干燥 机 1 套 , 叉 
车 4 人 台 , 电 动 萌 芦 1 台 , 自 动 装 袋 机 1 台 , 封 口 机 1 人 台 ， 
- 磅 称 3 台 , 手 推 车 6 台 等 等 

建设 内 容 : 硫酸 钾 及 工业 盐 ,设计 生产 能 力 5 万 Ua 


项 目 名 称 : FIBRE RM B 

建设 地 点 : 青海 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 3 215 万 元 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建 议 书 

所 需 关 键 设 备 : 自动 进出 料 离心 机 、 板 框 压 滤 机 .于 燥 机 F 
选 机 

建设 内 容 : 应 用 新 工艺 ,采用 连续 化 ,自动 生产 线 。 设 计 能 
JI 10 000t/a 硼酸 ,产品 质量 标准 采用 СВ538 - 90 


项 目 名 称 : 武钢 炼 铁 厂 烟 煤 团 歇 系 统 改 造 工 程 
建设 地 点 : 湖北 省 
设备 来 源 : 国外 引进 
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建设 周期 2000 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 19 545.4 万 元 

资金 情况 : 已 全 部 落实 

进展 阶段 ; 已 正式 开工 

所 需 关键 设备 : ERIN 、 烟 气 升 温 炉 、 氮 气压 缩 机 、 煤 粉 分 配 
器 .各 类 阀门 和 安全 检测 仪表 等 

建设 内 容 : 新 建 一 原煤 贮 运 系统 和 制 粉 暑 吹 间 , 回 4# 、5# 
高 炉 直接 喷 吹 :改造 现 有 的 干 煤 棚 和 二 制 粉 间 , 回 1 
# 一 3# 高 炉 直接 喷 吹 。 改 造 后 1 # .4# .5# 高 炉 的 煤 
粉 喷 吹 量 达 到 200KG/T 以 上 ,2# 3# рН 
量 达 到 180KG/T 以 上 


项 目 名 称 : 平 塘 县 金属 镁 厂 项 目 

建设 地 点 : 贵州 省 

没 备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 1 400 万 元 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 

所 需 关 键 设备 ; EF . 鄂 式 破碎 机 、 球 磨 机、 螺旋 输送 机 、 真 
空 泵 组 还 原 炉 .真空 还 原 负 .原材料 制备 设备 ,供电 系 
统 及 仪表 

建设 内 容 : 每 年 生产 1 000t 金属 镁 


污水 处 理 厂 项 自 
辽宁 省 

国内 采购 
2002 ~ 2003 年 

6 300 万 元 


项 目 名 称 : 

建设 地 点 : 

设备 来 源 : 

建设 周期 : 

БЕ: 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 

所 需 关 键 设备 : 潜水 泉 ME КЕЗЕ RR OLLE ‚75 EK 
缩 机 ,. 污 泥 离心 脱水 机 等 

建设 内 容 : 处 理 污水 能 力 2 万 Ud 


南昌 市 城南 排水 管 网 改造 工程 
江西 省 

国内 采购 

2000 ~ 2002 年 

31 200 万 元 

资金 情况 ; 已 全 部 落实 

进展 阶段 : 已 开 式 开工 

所 需 关 键 设 备 : 管道 .管材 .阀门 .仪表 
建设 内 容 : 埋设 截 污 管 网 ,整治 渠道 25.1km 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
投资 总 额 : 


梧州 市 第 一 污水 处 理 厂 项 目 
广西 省 

国外 引进 

2002 ~ 2005 年 


项 目 名 称 : 
建设 周期 : 
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投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


17 695.6 万 元 
希望 引资 
已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关键 设备 ; 精细 格 栅 皮带 输送 机 、 搅 拌 器 、 砂 水 分 离 
器 .到 泥 机 、 潜 水泵 ТУЛА АЕ ERR. А, Ж 
剂 制备 系统 等 


建设 内 容 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


项 目 规划 占 地 5hm ,污水 处 理 规 模 10 万 m /d 


仙桃 市 城 东 污水 三 项 目 

湖北 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

15 000 万 元 

希望 引资 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : ЖЫ И МЕШ EKARA. Rj YE DL. UF 
脱水 机 .沼气 发 动机 „ИК АЙЛ, 

建设 内 容 : 该 项 目 建 设 规模 12 万 UVd, 一 期 工程 规模 

6 万 td, 建设 污水 处 理 厂 .配套 管线 及 提升 俏 站 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


六 安 市 管道 煤气 气 源 改造 工程 项 目 
安徽 省 

国内 采购 

2002 ~ 2004 年 

5 943 万 元 

希望 引资 

正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关 键 设 备 : 压缩 机 EK EEH АИР. 


建设 内 容 : 


该 项 目 在 原 储 配 站 内 新 建 一 座 液 化 气 挨 混 空气 


为 气 源 的 混 气 站 ,前 期 供 气 规模 为 2 万 户 管道 户 和 
6 000 户 瓶装 户 ,最 终 形 成 4 万 户 管道 用 户 供 气 规模 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


座 潭 市 西湖 污水 处 理 一 期 工程 
江西 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

4 006 万 元 

希望 引资 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关 键 设备 : МИБ А. АЕ. ЖАТ. Bb 
机 .化 验 设 备 .自控 仪表 等 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 


处 理 城 市 污水 3 万 td, 远 期 规模 达到 10 万 yd 


渭南 城市 集中 供 热 项 目 
陕西 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

7 554 万 元 

希望 引资 


进展 阶段 : 


已 正式 开工 


所 需 关 键 设 备 : 75th 循环 硫化 床 锅炉 ;DCS 自动 控制 系统 ; 
电 除 持 设备 ;化 学 水 处 理 设备 ; 换 热 融 ;水 箱 、 水 泵 ; 痪 
门 .复合 管材 及 补偿 器 


建设 内 容 : 


建设 1 台 75 号 /小 时 次 高 压 循环 硫化 床 锅炉 ; 建 


设 28km 供 热 管道 及 15 座 一 级 换 热 站 ;主要 产品 :工业 
用 蒸气 .采暖 生活 用 热 水 ; 年 供 热 1300TJ ,年 实现 产值 
2 5005 26 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


加 格 达 奇 区 污水 治理 工程 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

10 274 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


投资 总 额 : 7 677 万 元 


资金 情况 : 
进展 阶段 : 


希望 引资 
已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : 离心 机 .干燥 机 洗涤 旋 流 器 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


加 工 生 产 淀粉 8 500t、 变 性 淀粉 10 0001 


300t/a 大 豆 分 离 蛋白 项 目 
安徽 省 

国外 引进 

2002 ~ 2003 

7 040 万 元 

希望 引资 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设 备 : 关键 设备 有 卧 式 螺旋 沉降 分 离 机 . 闪 蒸 浓缩 
E .喷雾 于 燥 塔 .旋风 分 离 器 等 
建设 内 容 : 引进 主体 设备 上 杞 3 000t/a 大 豆 和 蛋白 分 离 生 产 线 


所 需 关 键 设备 : 洪 污 条 、 粗 细 格 栅 、 鼓 风机 、 脱 水 机 、 排 水 管 
网 等 设备 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 ; 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


污水 处 理 厂 1 座 , 排 水 管 网 35 030m 及 配套 设施 


新 建 给 水 工程 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

7 050 万 元 

正在 落实 

正在 进行 施工 准备 工作 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 


30 万 t/a 玉米 深加工 项 县 
黑龙 江 省 

国外 引进 

2001 ~ 2005 

144 565 万 元 

希望 引资 


进展 阶段 : 已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 

所 需 关 键 设 备 : 离心 机 .干燥 机 .蒸发 器 .结晶 器 

建设 内 容 : 玉米 淀粉 14 500Ua; L - 乳酸 10 000/4; Hi A 0 
20 000ta; 食 用 酒精 80 000tWa; 年 加 工 玉米 30 万 + 


所 需 关键 设备 : КЫ MAM ЗЕ Е .清水 离心 
Ж .变频 调 速 装置 .仪器 仪表 
建设 内 容 : 建设 水 厂 土 建 工程 .水 处 理工 程 ; 输 配 水 管 网 工 


程 ;成 品 水 生产 能 力 2 万 td, 远 期 日 供水 能 力 4 万 + 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


迁 扩建 5 万 m /d 自来水 净 水 三 项 目 
重庆 市 

国内 采购 

2002 ~ 2006 年 

5 028.19 万 元 

希望 引资 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设备 : ILR 3505 - 125A 3 б. А7598 SZ-11 
台 、WQ 潜水 有 泵 1 人 台 、DX 型 电动 单 梁 悬挂 式 起 重 机 ] 
台 ; 自 用 水 泵 1S80 – 50 - 200B 1 人 台 


建设 内 容 : 


净 输 水 能 力 5 H m/d, 储 水 能 力 3 000m 的 自 来 


水 净 水 厂 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 


变性 淀粉 项 目 
黑龙 江 省 
国内 采购 
2001 ~ 2002 年 


MAAR: 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ， 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 ; 


3 万 t 三 合宜 核桃 粉 生产 线 建 设 工程 
四 川 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

15 000 万 元 

希望 引资 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : 超 征 雁 粉 机 .胶体 磨 Л RFF FR НИС 
机 、 去 皮 机 、 烘 干 机 组 、 于 燥 机 组 .保温 消毒 机 、 制 冷 机 


组 等 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期: 
投资 总 额 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


设计 规模 3 万 +, 新 建 核桃 粉 生产 线 10 条 


抚顺 煤层 气 开 发 利用 工程 
辽宁 省 

国内 采购 

2001 ~ 2004 年 

22 624 万 元 

希望 引资 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设备 : 压缩 机 ( 含 电 机 ) .自动 化 控制 设备 、 储 气 低 
及 配套 管线 等 


市 场 需求 265 


建设 内 容 : 


建设 主要 内 容 有 长 距离 输送 管线 .地 面 锁 并 等 ; 


没 计 能 力 为 年 产 煤 层 气 1 亿 m (E) 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ， 
投资 总 额 : 
资金 情况 ; 
进展 阶段 : 


平 煤 首 山 一 矿 项 目 
河南 省 

国内 采购 

2003 ~ 2008 年 

70 000 万 元 

正在 落实 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关键 设备 : 提升 机 、. 通 风机、 水 条 等 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


没 计 能 力 240 万 Ua 


龙凤 煤矿 项 目 
贵州 省 

国内 采购 
2001 ~ 2004 年 
78 370 万 元 
正在 落实 

已 正式 开工 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ; 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 ; 


广西 省 

国内 采购 

2002 ~ 2007 年 

13 240 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : KR BEA 3k .鼓风机 、 水 下 推进 器 
建设 内 容 ; 北 区 污水 净化 厂 由 原来 的 0.35 万 Wd 扩建 到 
3.35 万 1, 铺 设 13.5km400 ~ 800 管道 ,建设 中 途 泵 站 1 座 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


黔江 城区 污染 综合 治理 项 目 
重庆 省 

国外 引进 

2002 ~ 2004 年 

17 000 万 元 

希望 引资 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关键 设备 : 提升 绞车 НЕКЕ ЖАИ. ХОН 
建设 内 容 : 建设 内 容 为 煤炭 开发 ;主要 产品 为 优质 无 烟 块 
煤 ; 生 产能 力 为 240 万 Ша 


项 目 名 称 : 红 林 煤矿 项 目 

建设 地 点 : 贵州 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2004 年 

投资 总 额 : 6 000 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 已 正式 开工 

所 需 关键 设备 : 薄 煤 层 机 采 配 设备 ,提供 绞车 HR EK 
机 、 风 机 

建设 内 容 : 建设 内 容 为 煤 痰 开采 ;主要 产品 为 优质 无 烟煤 ; 
生产 能 力 为 30 万 t/a 


所 需 关 键 设备 ; 控 据 机 .分 拒 机 ,推土机 KR .鼓风机 、 脱 
水 机 

建设 内 容 : 日 处 理 8 万 it 污水 厂 1 座 ,日 处 理 200t Hr BK AL HE 
厂 1 座 


项 目 名 称 : 大 围 山 野生 蔬菜 项 目 

建设 地 点 ; 湖南 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2004 + 

投资 总 额 : 3 660 万 元 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 

所 需 关 键 设备 ; 速冻 及 干燥 设备 , 隧 站 式 鼓 风 冷 冻 机 ,隧道 
式 烘 干 机 , 糖 制 . 腌 制 设备 , 铅 头 制作 设备 ,清洗 整理 设 
备 , 牛 产 加 工 设备 , 菜 汁 加 工 设 备 , 精 、 粗 制 设备 ,包装 、 
运输 没 备 等 

建设 内 容 : 野菜 干 加 工 .野菜 盐 腌 加 工 HHR KML FR 
计 加 工 .野菜 食用 菌 加 工 ,设计 年 生产 能 力 2 300t 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


天 门市 第 二 水 厂 项 目 
湖北 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

12 000 万 元 

希望 引资 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ; 
资金 情况 : 
进展 阶段 ; 


辣椒 食品 深加工 高 新 技术 项 目 
贵州 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

5 000 万 元 

希望 引资 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关键 设备 : 提升 泵 , 粗 、 细 格 栅 , 乔 . 吸 泥 机 ,鼓风机 , 脱 
水 机 及 加 氯 .加 药 自控 系统 

建设 内 容 : 建设 主要 内 容 有 建设 水 源 工 程 .净化 广 . 输 水 工 
程 及 变 电 设 备 ;设计 生产 能 力 为 供水 20 万 td 


项 目 名 称 : 桂林 市 北 区 污水 处 理 系统 项 目 


266 ° 2002 中 国 通用 机 械 工 业 年 长 


所 需 关键 设备 : 干燥 机 、 粉 雄 机 等 
建设 内 容 : 年 产量 150t, 年 产值 3 000 万 元 


项 目 名 称 : 高 蛋白 学 生 豆奶 粉 项 目 
建设 地 点 : 青 林 管 
设备 来 源 : 国内 采购 


建设 周期 ， 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


2001 ~ 2002 年 

19 991.9 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设 备 : TRIS MAZ ж ВЕКИ EF HR BÛ АИ 
机 均 质 机 、 精 磨 机 、 高 频 机 组 

建设 内 容 ; 主要 产品 为 高 蛋白 学 生 豆 奶粉 ,年 生产 量 为 
50 000t。 


MARAR: 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


产品 深度 开发 项 目 

内 蒙古 自治 区 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

12 409 万 元 

正在 落实 

正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关键 设备 : 压缩 机 、 分 离 机 ,离心 机 等 设备 


建设 内 容 : 


利用 生产 中 产生 的 大 量 羊 骨 资源 ,对 羊 骨 进行 深 


加 工 提 到 多 肽 钙 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


3 万 t/a XE} A MB 

江苏 省 

国外 引进 

2001 ~ 2002 年 

31 005 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设 备 : 离心 机 薄膜 燕 发 器 等 


建设 内 容 : 


设计 能 力 新 增长 2.5 万 ta 


项 目 名称 : 年 产 1.5 万 + 聚 偏 氧 乙 烯 树脂 项 目 


建设 内 容 


项 目 名 称 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


利用 0.75 万 Va 2,6872 Б Wa 1,4- FT ZB 


ТЕКЕ ЖКА АА 

安徽 省 

国内 采购 

1997 ~ 2003 年 

75 741 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设备 : 提升 设备 ,排水 设备 ,通风 设备 AR AR 


设备 


mM BH AFR: 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


;压缩 空气 设备 
建设 内 容 : 


和 矿井 设计 生产 能 力 为 150 万 Wa 


年 产 30 万 1 优质 硅 质 原料 基地 项 目 
安徽 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

4 230 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设 备 : 显 式 破碎 机 、 圆 锥 玻 .胶带 输送 机 кй, 
水 分 分 级 机 、 磁 选 机 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 ， 
建设 周期 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 30 万 t 优 质 硅 质 原料 


3 万 t/a 起 细 重 质 碳酸 钙 微 粉 生产 线 项 目 
陕西 省 

国内 采购 

2002 ~ 2003 年 

900 万 元 

希望 引资 

正在 报批 项 目 建议 书 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


河北 省 

国外 引进 

2002 ~ 2004 年 

69 264 万 元 

希望 引资 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


MAKERE: MERE . 湿 法 研磨 设备 .微粉 分 级 机 .干燥 
设备 ,检测 仪器 等 

建设 内 容 : 新 建 一 条 年 产 3 F 1650 目 超 细 重 质 碳 酸 钙 微 
粉 生 产 线 


所 需 关键 设备 : 纯 氮 空 分 设备 .空气 压缩 机 等 
建设 内 容 : 采用 国外 先进 技术 建设 年 产 1.5 Fi RRALLA 
(PYDC) 树 脂 生 产 线 1 条 


1,4- 丁 二 醇 项 目 
重庆 市 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 


项 目 名 称 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


农业 高 科技 园 项 目 

湖北 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

11 310 万 元 

希望 引资 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


设备 来 源 : 
建设 周期 ; 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


国外 引进 
2002 ~ 2004 年 

50 000 F JE 

希望 引资 

正在 报批 项 目 建 议 书 


所 需 关键 设备 : 反应 器 .吸收 塔 .回收 精制 塔 `. 压 缩 机 等 


所 需 关 键 设备 : 自动 控制 设备 、 配 电 系 统 、 温 控 系 统 TRR 
备 等 

建设 内 容 : 建设 生物 实验 室 1 万 m ,组 培 工厂 1 000m ,可 控 
温室 10 万 m ,加 工 包 装 车 间 、 科 学 资源 团 、 保 鲜 库 、 仓 
E .培训 室 及 科研 推广 体系 建设 
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项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 


南瓜 粉 系列 产品 开发 项 目 
甘肃 省 

国外 引进 

1999 ~ 2002 年 


投资 总 额 : 1 186 万 元 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 正在 进行 施工 准备 工作 

所 需 关键 设备 : BOUL, ТЖЕ, AR A AY A i 

建设 内 容 : 已 建成 年 加 工 南瓜 粉 400t 生产 线 ,还 在 开发 南瓜 
饮料 .南瓜 胶 赛 等 系列 产品 ,一 期 已 完成 ,二 期 正在 筹 
备 


项 目 名 称 : 年 产 3 000t 颗粒 啤酒 花生 产 线 项 目 
建设 地 点 : 甘肃 省 

АЖ: 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 2 100 万 元 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 ; 正在 进行 施工 准备 工作 

所 需 关键 设备 : 风干 设备 

建设 内 容 : 建成 小 时 产量 1.5t, 年 产 3 000t 颗粒 啤酒 花生 产 线 


项 目 名 称 : SOD 保健 胶囊 项 目 

建设 地 点 : 新 疆 

设备 来 源 ; 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2001 年 

投资 总 额 : 2 500 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 正在 进行 施工 准备 工作 

所 需 关 键 设备 : 液体 发 酵 设 备 , 离 心机 , 层 析 柱 ,离子 交换 
柱 ,搅拌 机 ,胶囊 缸 装机 , 超 滤 . 微 滤 , 板 推 压 滤 机 

建设 内 容 : 建立 一 个 国内 具有 先进 水 平 的 生物 工程 生产 厂 及 
研究 所 ,主要 生产 SOD 胶 守 ,能 够 产生 SOD 活 菌 .植物 生 
长 调节 剂 ,设计 生产 能 力 为 年 产 6 0001 发 酵 液 .600t ЙЕ ТН 


设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 


国内 采购 
1998 ~ 2003 年 
1 660 万 元 
希望 引资 

已 正式 开工 


所 需 关键 设备 : 脱水 干燥 机 .真空 包装 机 、 封 口 机 、 清 洗 机 、 
锅炉 杀菌 机 .化验 设备 等 


建设 内 容 : 


脱水 蔬菜 . 盐 渍 蔬菜 等 系列 产品 ,设计 生产 能 力 


为 年 产 3 S00t( 其 中 脱水 蔬菜 3 0001, ЖЕ 5001). R 
体 品 种 有 竹笋 BKE REK ERB FER ,辣椒 等 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


EV 微 肥 王 项 目 
新 给 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 
1 600 万 元 
正在 落实 

已 正式 开工 


所 需 关 键 设 备 : 粉碎 机 、 低 温 烘 于 机 、 搅 拌 机 . 造 粒 机 .干燥 
设备 .得 分 设备 ,传送 装置 .液体 发 酵 设备 
建设 内 容 : 利用 生物 工程 发 酵 技术 ,生产 具有 国际 先进 水 平 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 


进展 阶段 ; 


十 里 风干 鸡 系列 产品 开发 项 目 

湖北 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

1443 

希望 引资 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : 通风 机 ,冷风 机 .干燥 设备 ,包装 设备 


的 植物 生长 调节 剂 ,微生物 肥料 ,全 年 生产 能 力 3 000t 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


中 央 储 备 粮 萍乡 直属 库 三 期 工程 
江西 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

140 万 元 

正在 落实 

正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关 键 设 备 : 通风 干燥 设备 .运输 设备 .衡器 ажи 


项 上 自 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ; 
投资 总 额 ; 
进展 阶段 : 


建 疝 大 平 仓 3 FR 


600 万 炼油 厂 项 目 
广西 省 

国外 引进 

2003 ~ 2007 年 

1 050 000 万 元 

希望 引资 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设备 : ЛИ БЕЛУ йт ‚ыр НЕ FR йу A EBI ,在线 
分 析 仪 表 .压缩 机 E RMR S REZE E A .DCS 系统 、 高 
ЕҢ, EREK EF 


建设 内 容 : 建设 年 出 栏 小 鸡 500 FT AHF; ЖЕ AFF 
字 场 . 腌 制 场地 ,兴建 高 .低温 库 ; 达 到 风干 食品 1 万 Ua 


建设 内 容 : 主要 产品 为 液化 石油 气 14.96 万 Va; MH 221.7 
万 t/a; 航 煤 53.7 万 ua; HEH 218.5 万 уа 


的 规模 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 


Ê ла XJ ДЕ 
贵州 省 
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项 目 名 称 : 
设备 来 源 : 


淮南 矿区 煤炭 液化 项 目 
安徽 省 
国外 引进 


建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


2001 ~ 2003 年 

984 900 万 元 

希望 引资 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关 键 设备 : 天 然 气压 缩 机 、 深 度 脱水 高 压 装置 、 储 气 钢 


瓶 等 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 


投资 总 额 : 


资金 情况 : 


进展 阶段 : 


建设 一 条 日 处 理 煤 5 000t 的 液化 生产 线 


载 脂 蛋 白 AL 和 В 临床 检测 试剂 盒 产业 化 生产 
山东 省 

国内 采购 

2001 ~ 2001 年 

1 697 万 元 

希望 引资 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关键 设备 : 分 离 机 等 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 后 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 有 效 抗体 20 万 mL 


年 产 5 万 1 毛 酸 钠 技 改 工 程 
青海 省 

国外 引进 

2001 ~ 2003 年 

22 977 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设备 : RRR EE EFE Ати. ГУЯ 


建设 内 容 : 


主 产品 氧 酸 钠 5 万 ta, 副产品 氢气 (标准 状态 ) 


3 000 万 т/а 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


6 000t 碳酸 镁 (氧化 镁 ) 项 目 
甘肃 省 

国内 采购 

2002 ~ 2003 年 

2 720 万 元 

希望 引资 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 和 需 关 键 设备 : 复分解 反应 器 . 氨 回 收 装置 .过 滤 设 备 、 合 成 
设备 .于 燥 爆 烧 设 备 ` | 


建设 内 容 


项 目 名 称 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


拟 建 6 0001 碳酸 镁 (氧化 镁 ) 生 产 线 


5 000t 超 细 二 氧化 硅 项 目 

甘肃 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

3 800 万 元 

希望 引资 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设备 : 沉 演 反 应 器 、 过 滤 机 ,干燥 机 、 超 细 粉 碎 机 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


拟 建 5 000t 超 细 二 氧化 硅 生产 线 


新 型 吸收 剂 再 循环 流 化 床 脱硫 装置 项 目 
江苏 省 

国内 采购 

2000 ~ 2003 年 

1 200 万 元 

希望 引资 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


项 目 名 称 : 蛇 纹 岩 综 合 利用 项 目 
建设 地 点 : 甘肃 省 
设备 来 源 : 国内 采购 


所 需 关 键 设备 : 压缩 机 、 制 硫 机 、 加 热 炉 等 
建设 内 容 : 在 130t 以 上 的 电站 锅炉 作 脱 硫 产业 化 中 试 


项 目 名 称 : 3 万 Ма RRK 9 FP t/a 复合 肥 项 目 


建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 


进展 阶段 : 


2001 ~ 2003 年 

1 000 万 元 

希望 引资 

己 立 项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关键 设备 : EEM ERKE .离心 机 、 闪 蒸 干 燥 机 等 


建设 内 容 : 


建成 年 产 600 万 1 氧化 镁 、2 400t 硫酸 铵 和 780t 


白 炭 黑 的 生产 规模 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 25 000 件 经 带 宁 GMP 标准 生产 线 项 目 
贵州 省 

国内 采购 

2002 ~ 2005 年 

6 400 万 元 

希望 引资 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关键 设备 : 干燥 设备 .提取 设备 等 


建设 内 容 : 


建设 年 产 2 500 箱 GMP 标准 生产 线 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 
进展 阶段 : 


河南 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

3 000 万 元 

希望 引资 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设备 : 干燥 造 粒 机 、 硫 酸 氢 钾 反应 器 .加 氨 中 和 器 


建设 内 容 : 


设计 能 力 为 NPK=15-15-15 复 合肥 9 万 va, th 


酸 (31% )2 万 Ча, IRR (98% )1 Fi t/a 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 200t 核 苷 酸 及 深加工 项 目 
山东 省 

国内 和 采购 

2002 ~ 2005 年 

14 015.49 万 元 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 
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所 需 关 键 设 备 : 反应 签 , 压 滤 机 、 高 速 离心 机 、 交 换 柱 \ 不 锈 
钢 储 炙 薄膜 浓缩 器 Эни 8 е FRR 
建设 内 容 : РЕА 200t, 其 中 腺 苔 酸 52t、 马 苷 酸 58t、 胞 


所 需 关键 设备 : 污水 管 网 ,有 泵 类 阀门 .仪表 ,控制 系统 
建设 内 容 : 日 处 理 垃圾 200t 


FR 40 PR FG 50,40 胞 苷 酸 用 于 深加工 医药 中 间 体 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 ; 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


腐植 酸 生物 复合 肥 生 产 线 项 目 
贵州 省 

国内 采购 

2002 ~ 2004 年 . 

3 375 万 元 

希望 引资 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关键 设 备 : 压缩 机 .过滤 机 、 于 燥 机 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 


设备 来 源 ，; 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 


进展 阶段 ; 


厂房 建设 .设备 购置 ,年 产生 物 复 合肥 5 万 t 


2 万 t/a 电解 铝 及 配套 工程 
新 疆 维吾尔 自治 区 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

16 000 万 元 

已 全 部 落实 

已 正式 开工 


所 需 关键 设备 : 电解 槽 .混合 炉 、 烟尘 净化 设备 .整流 变 压 
器 .多 功能 行车 . 铸 狂 机 .中 频 炉 、 空 压 机 、 电 解构 微机 
自控 ;燃烧 炉 ,焙烧 炉 .破碎 机 、 输 送 机 ,振动 成 型 机 、 混 
捏 锅 . 主 变压器 , 钢 球 磨 煤 机 、 送 风机 , 引 风 机 、 汽 轮机 、 
发 电机 Êy FE FB BF 


建设 内 容 : 


建设 内 容 为 电解 铝 厂 及 配套 设计 (电厂 和 炭素 


广 ) ,主要 产品 为 铝 锭 ,设计 生产 能 力 为 规划 年 产 铝 锭 
10 万 +, 配套 130MW 电厂 及 5 万 :炭素 厂 。 首 期 年 产 铝 
锭 2 万 t, 配 套 25MW 电厂 及 1.4 万 1 炭素 厂 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 


资金 情况 : 


进展 阶段 : 


2 万 t 污 水 处 理 中 心 项 目 
江苏 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

2 000 万 元 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设备 : 离心 风机 压榨 过 滤 机 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 ，; 
建设 周期 ; 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


日 处 理 2 万 {t 污 水 处 理 中 心 


垃圾 处 理 厂 项 目 

重庆 市 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

8 271.6 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 
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MAAR: 
建设 地 点 Н 
设备 来 源 ， 
建设 周期 : 
投资 总 额 ， 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


城区 污水 处 理 厂 项 目 
福建 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

8 000 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设备 ; 压 滤 机 、 鼓 风机 .自动 控制 设备 及 仪表 
建设 内 容 : 1 座 拼装 式 污水 处 理 厂 和 城区 17.30km E TÊ 
网 ,日 处 理 污水 5 万 t 


MAAR: 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


“ 双 低 "油菜 籽 脱 过 深加工 综合 利用 项 目 
湖北 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

14 300 万 元 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设备 : 压榨 机 ATI EERE S 


建设 内 容 : 


EME RR RF 15 万 已 生产 优质 饲 用 蛋白 


7.56 万 +. 色拉 油 5 万 t、 可 降解 快餐 盒 9 000 万 个 .工业 
级 脂肪 酸 900t 


项 目 名 称 : 
建设 地 后 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 8 万 t( 新 增 1.5 万 YER 66 盐 技 改 工程 
河南 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

19 979 万 元 

正在 落实 

正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关 键 设备 : ЛОР KIE {Б БЛ ДЕ, ин ê KR 
fF ЕАН TATER ЕКИ FF 


建设 内 容 : 新 增生 产能 力 1.5 万 t 尼 龙 66 盐 

项 目 名 称 : FF 6 000t 高 模 低 缩 涤纶 工业 丝 技 改 项 目 

建设 地 点 : 河南 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2002 ~ 2003 年 

投资 总 额 ; 18 868 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建议 书 

所 需 关键 设备 : 结晶 干燥 器 、 双 螺杆 挤 出 机 、 增 压 泵 . 牵 伸 
机 ,高 速 卷 绕 机 

建设 内 容 : 设计 年 生产 能 力 6 000t 高 模 低 缩 淋 纶 工业 丝 


项 目 名 称 : 


精炼 油 加 工厂 项 目 


建设 地 点 : 甘肃 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 2001 ~ 2003 年 

投资 总 额 : 1 944.2 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 正在 进行 施工 准备 工作 

所 需 关键 设备 : 油料 烘 干 设备 .浸出 器 、 预 榨 机 

建设 内 容 : 年 产 精炼 油 1 200t, 脂 肪 酸 类 化 工 产品 2 0001 


项 目 名 称 : L~ 乳酸 生产 项 目 
建设 地 点 : 宁夏 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2003 年 

投资 总 额 : 2 500 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 
所 需 关键 设备 : 发 酵 设 备 .离心 机 
建设 内 容 : 年 产 2 000t L- 乳酸 


进展 阶段 : 正在 报批 可 行 性 研究 报告 

所 需 关键 设备 : 已 二 醇 工 段 包括 媒体 釜 冷 凝 器 OCRE 
应 器 .加 氢化 、 媒 体 反 应 釜 等 ;已 二 醇 装 置 冷 却 工 段 包 
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等 ; 己 二 醇 装置 蒸发 工段 包括 稀 碱 液 预 热 器 、1 ARE 
器 、T 效 蒸发 器 、 喷 射 冷 凝 器 等 ; 菊 酰 毛 装 置 包括 加 热 
器 BER. KM E FH BKE .蒸馏 塔 等 ;已 二 醇 
装置 乙 块 站 包括 废 液 冷却 髓 、 乙 烽 冷 却 器 .清洗 塔 .中 
和 塔 等 | 

建设 内 容 : 二 甲 基 己 二 醇 产品 ,年 生产 能 力 1 O00, Е 
品 ,年 生产 能 力 200t;2.6 一 双 橡 胶 交 联 剂 ,年 生产 能 力 50: 


ААЖ: 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


能 胆 系列 产品 加 工 项 目 

黑龙 江 省 

国内 采购 

2002 ~ 2004 年 

15 531 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


年 产 2 万 + 硫酸 钾 生 产 装 置 建设 项 目 
甘肃 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

4 416 万 元 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关键 设备 : 干燥 机 、 离 心机 ,流量 计 


所 需 关 键 设备 : 气流 粉碎 机 多 能 提取 负 .外 循环 蒸发 器 BÎ 
雾 干燥 机 .程控 低温 冷库 .不锈钢 贮 外 、 超 声波 洗 瓶 机 、 
500mL 灌 装 线 . 塑 铝 包装 机 ,夹层 反应 锅 

建设 内 容 : 能 养殖 1 200 头 ,其 中 采 胆 能 800 头 ; 熊 胆 粉 原料 
产量 3 200kg/a, 能 胆 粉 年 产量 500kg; 熊 胆 胶 赛 年 产量 
300 F & ;能 胆 滴 眼 剂 年 产量 1 100 F xX; RIB FE RB 4F 
产量 300 万 支 ; 熊 胆 救 心 凡 年 产量 150 FH 6; RAIE 
口服 液 年 产量 50 FH A ;能 胆 酒 年 产量 180t 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 2 万 t+t 农 用 硫酸 钾 ,氧化 钾 (K:0) 含 量 50% 


年 产 600t 当归 等 中 药 标准 提取 物 高 技术 产业 化 
示范 工程 

湖南 省 

国内 采购 

2001 ~ 2001 年 

11 614.96 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 10 000t 塑料 改 性 剂 一 ACR 项 目 
安徽 省 

国外 引进 

2002 ~ 2004 年 

9 047 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设备 : 静电 干燥 机 、 超 临界 СО, EHRE . 膜 分 离 
浓缩 装置 

建设 内 容 : 新 建 1 条 中 药 标准 提取 物 生 产 线 ;新 建 1 个 中 药 
标准 提取 物 示 范 工程 中 心 , 总计 年 产 600t 中 药 标准 提 
取 物 ;建立 药材 GAP 基地 ;新 建 研究 检测 中 心 


所 需 关 键 设备 : 直径 1 800 x 3 500 反应 答 .搅拌 薄膜 蒸发 器 、 
刊 式 薄膜 蒸发 器 、 旋 转 真 空 干燥 器 RE THR . 流 化 
床 干 燥 器 .自动 包装 机 、DCS 自动 控制 系统 

建设 内 容 : 建设 10 000VaACR 生产 线 (丙烯 酸 酯 类 抗 冲 改 性 
剂 ) 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 


年 产 1 000t 已 二 醇 及 下 游 产品 项 目 
四 川 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

9 800 万 元 

正在 落实 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 20 000t 多 聚 甲醛 项 目 
安徽 省 

国外 引进 

2002 ~ 2004 年 

8 009.5 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行人 性 研究 报告 


所 需 关键 设备 : 直径 1 800 x 3 500 反应 签 .搅拌 薄膜 蒸发 器 、 
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床 干燥 器 、 自 动 包装 机 、DCS 自动 控制 系统 
建设 内 容 : 建设 20 0001/4 LEPRE 


2 万 t 水 厂 项 目 
湖南 省 

国内 采购 
2001 ~ 2002 年 
3 320 万 元 


项 目 名 称 : 

建设 地 点 : 

设备 来 源 : 

建设 周期 : 

投资 总 额 : 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 

所 需 关 键 设备 ; ЖЖ MAS 

建设 内 容 ; 建 1 座 冷水 厂 ,1 座 热 水 厂 ( 温 泉水 厂 ) ,以 满足 灰 
汤 旅 游 业 的 发 展 及 区 内 居民 日 常生 活用 水 ,冷水 厂 日 
供水 15 000t, 热 水 厂 供 水 能 力 为 5 000t 


MAAR: 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


污水 处 理 厂 项 目 
海南 省 

国内 采购 

2002 ~ 2003 年 

4 800 万 元 

正在 落实 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关键 设备 : 泵 类 , 压 滤 机 、 鼓 风机 、 自 动 控 制 设备 、 仪 表 


建设 内 容 


项 目 名 称 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


: 日 处 理 污水 1.6 万 


: 排水 设施 改造 工程 
海南 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

1 200 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


设备 来 源 : 
建设 周期 ; 
投资 总 额 ; 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


国外 引进 

2002 ~ 2004 年 

31 497.44 万 元 

正在 落实 
正在 报批 项 目 建 议 书 


所 需 关 键 设备 : 管件 及 污水 处 理 设备 ,水泵 .鼓风机 


建设 内 容 : 


建设 二 级 污水 处 理 厂 1 座 . 配 套 管 渠 56km, 日 处 


理 污 水 7 万 t 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


包头 大 华 大 厦 项 目 
内 蒙古 自治 区 
国内 采购 

2000 ~ 2002 年 

22 300 万 元 
已 全 部 落实 

已 正式 开工 


MARERE: 4 EZE, 台 全 自动 压缩 机 , 供 热 设 
备 ,供水 .供电 设备 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


大 华 大 厦 为 商城 酒店 四 星 级 服务 设施 


污水 处 理工 程 

甘肃 省 

国内 采购 

2002 ~ 2004 年 

14 215 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 设备 : LHG 型 回转 式 格 栅 、 除 污 机 、 输 送 机 .压榨 
机 污水 提升 人 汞 . 砂 水 分 离 器 .潜水 搅拌 器 等 

建设 内 容 ; 日 处 理 水 量 8 万 mi/d, 排 水 管 网 33.23km, 回 水 用 
管 网 17.2km 


所 需 关 键 设 备 : 管道 ,阀门 .检测 设备 
建设 内 容 : 日 雨水 排放 能 力 达 10 万 m ,日 污水 排放 能 力 达 
911.65 


MEER: 地 面 水 净化 配套 工程 

建设 地 点 : 海南 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2002 年 

投资 总 额 ; 2 468 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 
所 需 关 键 设备 : 过 滤器 R .风门 等 

建设 内 容 : 日 供水 量 2 万 t 


项 目 名 称 : 南郊 污水 处 理 厂 扩建 及 排水 管 网 项 目 
建设 地 点 : 内 蒙古 自治 区 
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项 目 名称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


赤峰 市 中 心 城区 防洪 工程 
内 蒙古 自治 区 

国内 采购 

2002 ~ 2004 年 

34 374 万 元 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设备 : RI RXR ЖЕ, НЕК ИН 9. Ж 
区 排水 设备 


建设 内 容 
工程 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 
设备 来 源 
建设 周期 
投资 总 额 


建设 堤防 工程 ,排水 .泄洪 .渠道 枢纽 .桥梁 改建 


,河道 治理 工程 ,东西 旱 河 防洪 工程 


跃进 水 库 病害 整治 及 调 水 工程 
四 川 省 

国内 采购 

2003 ~ 2005 年 

3 700 万 元 


资金 情况 : 
进展 阶段 : 


正在 落实 
正在 报批 项 目 建 议 书 


所 需 关键 设备 : PAN RX 闸门、 阀门 


建设 内 容 : 


水 库 大 坝 加 固 、 防 渗 ; 引 水 渠 158.7km; 其 中 主干 


Ж 16.07km, 3 Æ 32. 8km. 3 F# 81. 9km, E JÉ 27. 3km» 
МЖК 400 万 m , $ HH А 366.7 万 m 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ， 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


南 溪 桥 亲 重建 工程 
广东 省 

国内 采购 

2009 ~ 2010 年 

9 787 万 元 

正在 落实 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关键 设备 : MT ,阀门 测量 仪 .起重机 


建设 内 容 : 


桥 闸 防洪 标准 50 年 一 遇 设 计 ,100 年 一 遇 校 核 ， 


工程 按 8 度 抗震 设防 ,水 闻 50 年 一 遇 设 计 过 流量 为 
1 250m /s, 枢 纽 工程 主要 由 拦 河 疗 .交通 桥 .船闸 组 成 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 75 000m 刨花板 项 目 
内 蒙古 自治 区 

国内 采购 

2000 ~ 2002 年 

7 000 万 元 

已 全 部 落实 

已 正式 开工 


所 需 关键 设备 : 干燥 机 、 铺 装机 、 压 机 、 砂 光 机 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 75 000m 刨花板 


年 产 30 万 t+ 合成 氨 及 52 万 1 尿素 工程 
陕西 省 

国外 引进 

2001 ~ 2005 年 

20 432.76 万 元 

希望 引资 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设备 : 压缩 机 、 锅 炉 RE 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ， 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 尿素 52 万 + 


MESSE 10 万 t 改 20 万 t 技 改 项 目 
四 川 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

4 830 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设备 : 反应 器 、 喷 浆 造 粒 干燥 机 、 控 制 仪表 及 疼 门 


建设 内 容 : 


高 浓度 硫酸 钾 复 合肥 20 万 Wa 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 
进展 阶段 


川 莒 系列 产品 的 研究 开发 项 目 
四 川 省 

国内 采购 

2002 ~ 2005 年 

3 400 万 元 

正在 落实 _ 

已 开 式 开工 


所 需 关 键 设备 : 电泳 凝 胶 成 像 系 统 、 原 子 吸收 分 光 光 度 计 、 
低温 冰箱 高 速 冷 冻 离 心机 、 高 倍 电 子 显微镜 、CO, 超 临 
TERRE 


建设 内 容 : 


建立 符合 GAP 标准 的 川 千 有 效 成 份 如 川 莒 挥发 


油 ЛЕЗ В ЕНЕ A 


项 目 名 称 : 
设备 来 源 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


蛋黄 卵 磷脂 生物 工程 
新 疆 维 吾 尔 自治 区 
国外 引进 

2002 ~ 2003 年 

15 868.55 万 元 

正在 落实 

正在 进行 施工 准备 工作 


MEREKA: EME SF BFF CO, 容器 、CO, 预 热 器 、. 换 
热 器 冷凝 器 、 污 水 处 理 一 体 化 设备 、 连 续 产 水 型 自动 
软水 器 .吸附 式 无 热 空 气 干燥 器 、 氮 制冷 压缩 机 、 超 声 
波 加 湿 器 


建设 内 容 : 


Н Ж 20t; 年 生产 软 胶 赛 1 亿 粒 (1 百 万 瓶 / 


100 AK J); RR 975t/a( 其 中 250t Н FEF SF BERE): 
蛋白 粉 40$ta; 和 蛋黄 卵 磷脂 1S0UVa( 其 中 120t 用 于 生产 软 


Ж) 


项 目 名 称 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 


2 万 ta MARDI RE 

山东 省 

国外 引进 

2002 ~ 2006 年 

36 468 万 元 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设备 : 大 型 发 酵 设 备 .离子 交换 系统 .不锈钢 离心 
机 ,振动 流 化 床 .干燥 器 等 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


达到 年 产 2 万 + 赖 氨 酸 规模 


次 磷酸 钠 项 目 

四 川 省 

国外 引进 

2002 ~ 2003 年 

2 000 万 元 

正在 落实 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关 键 设 备 : KM E 浓缩 答 、 压 滤 机 、 离 心机 


建设 内 容 : 


形成 年 产 2 000 ~ 5 000t 的 生产 能 力 
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项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
没 备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


电解 锌 厂 技 改 项 目 
H АГ 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

3 100 HJG 

正在 落实 

已 正式 开工 


所 需 关键 设备 ; 风机 电解 模 、 铸 锭 机 等 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
没 备 米 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
i E ИШ: 


年 新 增 电 解 锌 5 000t, 达 到 1 万 + 生产 能 力 


焦化 煤气 项 目 

山西 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

25 910 万 元 

下 在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


тїт КИЙИ: 备 煤 炼焦 设备 有 粉碎 机 、 原 料 铅 车 设备 、 装 
KE E . 推 焦 机 . 拉 焦 车 . 熄 焦 车 .电机 车 . 液 庄 交 换 机 、 护 
炉 铁 件 .交换 设备 .得 分 设备 ;煤气 净化 设备 有 横 管 初 
冷 器 . 电 捕 焦油 器 .煤气 鼓风机 、 机 械 化 氨水 澄清 槽 2 
ЖО 饱和 器 .离心 机 、 脱 硫 塔 .再生 塔 . 横 管 预 冷 咒 DE 
Ж ИЙАН , 管 式 炉 等 


所 需 关 键 设备 : 输 水 管 网 .和 .电机 .加 药 设 备 

ERAR: 建设 规模 日 供水 55 万 1, 引 水 线路 长 度 72.8km， 
管道 铺设 长 度 177km (Б.Е), ИЖИ Е 
12 500km 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


互助 路 工程 

青海 省 

国内 不 购 

2001 ~ 2002 年 

13 000 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关键 设备 : 挖掘 机 RT E .电机 等 


建设 内 容 : 


道路 全 长 8 586m, 宽 40m, Ft RI E FE П FKP 


准 建设 。 工 程 主 要 建设 内 容 包括 道路 .桥梁 НЕК K 
明 .绿化 及 其 他 配套 附属 工程 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


格尔木 路 工程 

青海 省 

国内 采购 

2002 ~ 2004 年 

13 500 万 元 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


人 建设 内 容 : 本 项 日 建设 JNK43 - 98D 型 机 焦 炉 (2 x50 FLR 
HEEK RR ETAM REKE FETE. E 
要 产品 方案 为 焦炭 (全 焦 )66.2 万 Ua EIRA 25 895 


所 需 关 键 设 备 : 控 据 机 Г], ЖЖ ,电机 等 
建设 内 容 : 按照 城市 主 二 关中 级 标准 建设 长 1.9km, 宽 50m, 
给 排水 .照明 等 配套 附属 设施 的 城市 道路 ! 条 


万 m /年 .焦油 30 8011/а, Йй 773 万 Ua. ik 6 748t/a、 
Ж 8 ۾‎ 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


玻璃 纤维 绝缘 套 管 技 改 项 目 
山东 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

2 000 万 元 

йт 5| A 

1E EPR HE PJ TT EE DEFE HK E 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


通州 区 第 二 水 厂 项 上 自 
北京 市 

国内 采购 
2002 ~ 2003 年 

27 000 万 元 

正在 落实 
正在 报批 项 目 建 议 书 


所 需 关 键 设备 ; ЖЖ .净化 设备 


所 需 天 键 设备 : ВКЛ РА ИЕ 
人 建设 内 容 : FM ER EDL . 打 纬 机、 上 和议 机 生产 线 ,形成 规模 从 


建设 内 容 : НК 1O0 F4 


0.5 到 15mm 绝缘 套 管 的 系列 产品 生产 线 , 产 品 耐 电 乐 
位 为 0.1~10 万 V, 形 成 年 产物 9601 的 生产 规模 ,产品 
这 用 十 电器 设备 和 机 电 设 备 .线路 端 头 处 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


郁 江 引 水 工程 
国内 和 采购 
2002 ~ 2005 年 

87 910 万 元 
EE SK 

正在 报批 项 目 建议 书 
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项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ; 
进展 阶段 : 


污水 处 理工 程 

湖南 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

21 000 万 元 

希望 引资 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : 潜水 条 ARE .分 离 机 等 

建设 内 容 : 沿 湾 水 河南 北 两 岸 城市 截 污 于 管 15.85km, 建设 
Fi ЖЕҢ Жуй ,循环 式 活 性 污 泥 法 (CAST 工艺 ) 污 水 处 
理 三 1 个 ,日 处 理 污 水 8 万 1, 远 期 达到 17 万 + 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


花生 深加工 综合 利用 项 目 
山东 省 

国外 引进 

2002 ~ 2004 年 

19 977.5 万 元 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设备 : 甲 式 螺旋 离心 机 、 预 榨 机 


建设 内 容 : 


以 花生 为 主要 原料 ,年 加 工 花 生 仁 6 万 t+、 年 产 分 


离 蛋 白 3 000t kK 4f FE HÛ 3 000t、 花 生 和 蛋白 奶 粉 5 000t 、 食 
HEH) 12 500t、 花 生 色 拉 油 24 500t、 血 宁 片 35 000 万 
片 .饲料 蛋白 3 3001.181 200 5 m 


项 目 名 称 : 2 万 Wa 大 豆 分 离 蛋 白 及 相关 产品 项 目 

建设 地 点 : 山东 省 

设备 来 源 : 国外 引进 

建设 周期 : 2002 ~ 2003 年 

投资 总 额 : 21 524 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建议 书 

所 需 关 键 设备 : 臣 式 螺旋 离心 机 RE FRE ЖШ, ШЖ 
灭 菌 机 

建设 内 容 : 本 项 目的 主要 产品 是 2 万 Wa 大 豆 分 离 蛋 白 、 
8 400t/a 大 豆 低 聚 糖 .14 400t/a 豆渣 纤维 粉 


项 目 名 称 : 2 000t/a 高 性 能 工程 塑料 项 目 

建设 地 点 ; 辽宁 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2002 年 

投资 总 额 19 208 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 

所 需 关 键 设 备 : HERNE ARE KEZ ЕЯ. AE 
缩 机 . 热 油 炉 . 喷 凝 模 、 多 效 蒸发 器 等 

建设 内 容 : 主要 建设 一 套 年 产 2 000t И Ж 
(PPES) , 2¥ FF KK Ж Ё ( PPEK ) 2992 Ж ВЕТА АН 
(PPESK) 的 生产 装置 


建设 内 容 : 建设 光 转 换 农用 薄膜 及 系列 添加 剂 生产 线 (其 中 
包括 土建 .设备 安装 .调试 及 配套 的 检测 仪器 等 )。 设 
计 能 力 为 年 产 添 加 剂 2001, 转 光 母 粒 4 000t, 光 转换 农用 
薄膜 40 0001 


项 目 名 称 : 5 万 tt 玉米 深加工 项 目 

建设 地 点 : 辽宁 省 

设备 来 源 : 国外 引进 

建设 周期 : 2002 ~ 2003 年 

投资 总 额 ; 5 000 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 

所 需 关键 设备 : 离心 机 .干燥 机 .蒸发 器 结晶 器 

建设 内 容 : 建设 年 产 10 000t 羧 甲 基 淀 粉 钠 ,5 OOO: 果 葡 糖 、 


3 000t 麦芽 糖 醇 2 2251 玉米 油 生 产 线 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ， 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


灰 汤 农业 商科 技 示 范 园 建设 项 目 
湖南 省 

国内 采购 

2002 ~ 2003 年 

5 000 万 元 

希望 引资 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设 备 : 自控 温室 大 棚 设 备 高温 保鲜 库 设 备 、 大棚 
滴灌 设备 .干燥 设备 . 配 电 设备 


建设 内 容 : 


规划 用 地 70 万 m ,实施 以 下 6 个 项 目 : 花 开 药材 


区 、 反 季 蔬 菜 种 苗 区 A ROARK .珍稀 立体 养殖 区 、 
交易 推广 区 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


引 黄 生态 扶贫 综合 治理 工程 
内 蒙古 自治 区 

国内 采购 

2002 ~ 2006 年 

79 600 万 元 

正在 落实 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关 键 设备 : 泵 类 、 管 道 检测 设备 ,种 苗 等 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ; 
资金 情况 : 
进展 阶段 


光 转 换 农用 薄膜 及 系列 添加 剂 技术 产业 化 项 目 
湖北 省 

国内 采购 

2002 ~ 2004 年 

9 200 万 元 

正在 落实 

正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关键 设备 : BEJÊ FB JÈ F&F FE BF DL FF FE DL DÛ PF BL E Ê 
机 „Ж bo SF Ж OL A ‚к ЭЙ, MÛ BE FH BA НЕД О, 
粒度 分 析 仪 . 融 体 测 试 仪 . 紫 外 荧光 光度 计 、 双 螺杆 螺 
旋 挤 出 造 粒 机 \ 吹 膜 机 组 


建设 内 容 ; 水 源 工程 ; 修建 提 水 流量 4.5m /s 的 浮 船 泵 站 1 
处 ,流量 分 别 为 4.23m /1s,4.23m /5 ЖП 0.65. /5 HKE 
站 3 级 , 沉 沙 池 Т, EKW 2 处 , 输 水 管道 ,渠道 共 
45.7km。 和 生态 治理 区 : 治理 面积 17 000hm ,其 中 ; AX 
农业 生态 园区 2 000hm ,经 济 林 2000hm ,人 工种 草 
2 500hm , Fî E 300hmw ,水 土 保 持 林 5$700hm , #} È 
4 500hm , 沟 头 防护 30km , 谷 坊 3 500 座 


项 目 名 称 : PRK HT BU FE FR i tk f RI E 
建设 地 点 : UTS 

设备 来 源 : 国外 引进 

建设 周期 2002 ~ 2003 年 
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投资 总 额 7000 

资金 情况 : 希望 引资 

进展 阶段 : 正在 进行 施工 准备 工作 

所 需 关键 设备 : 滚 压 机 、 烘 干 机 等 

建设 内 容 : 建设 年 产 300 万 m 的 承重 和 非 藉 重 隔 墙 板 及 装 
饰 构件 


项 目 名 称 : 2 500/4 熟 料 回转 窗 生 产 线 项 目 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ， 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 


河北 省 

国内 采购 
2001 ~ 2003 年 
19 954 万 元 
正在 落实 


所 需 关键 设备 : 膜 脓 缩 机 .喷雾 干燥 机 . 干 制 粒 机 .颗粒 包装 


机 
建设 内 容 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 
设备 来 源 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


形成 年 产 700t 阿胶 颗粒 剂 系列 产品 规模 


城市 供 排水 系统 产生 的 蔬 渣 . 污 泥 无 害 化 处 理 及 
制备 10 万 t/a 有 机 肥 

云南 省 

国内 采购 

2001 ~ 2002 年 

4 032 万 元 

正在 落实 

已 正式 开工 


所 需 关 键 设备 : 锅炉 . 烘 干 机 ,粉碎 机 、 空 压 机 .无 戎 储 气 能 、 


进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建议 书 

所 需 关键 设备 : LZ FÊ El Fe F KE E EH ВЮВ. М 
器 . 电 收 尘 ,高温 风机 、 开 关 柜 

建设 内 容 : 改建 设 一 条 2 5$00Ud 水 泥 熟 料 生 产 线 ,充分 利用 
现 有 设施 和 生产 条 件 ,年 产 水 泥 熟 料 80 万 t 


项 目 名 称 : 4A 沸石 研制 及 生产 线 的 开发 项 目 
建设 地 点 : 山西 省 

设备 来 源 : 国内 采购 

建设 周期 : 2001 ~ 2003 年 

投资 总 额 : 1 600 万 元 

资金 情况 : 正在 落实 


进展 阶段 : 


已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


ЁН ЖЕЗ ЛЕШЕ .分 料 器 、 混 料 器 .国体 发 酵 装置 


建设 内 容 : 


异地 新 扩建 7 万 t 生 产 厂 ,与 原 有 3 万 + 中 试 厂 


共 形 成 年 产 10 万 + 有 机 肥 规 模 。 主 要 产品 为 和 田 系 列 
高 效 有 机 复 混 肥 以 及 自主 知识 产权 专利 产品 “ 污 泥 专 
用 干燥 设备 ”。 设 计生 产能 力 为 年 产 3~10 万 1 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


合成 氨 原 料 以 煤 代 焦 改造 项 目 
云南 省 

国外 引进 

2001 ~ 2002 年 

3 100 万 元 

希望 引资 
正在 报批 项 目 建 议 书 


所 需 关键 设备 ; 真空 过 滤 机 .旋转 闪 蒸 干燥 器 .热风 炉 
建设 内 容 : 用 于 洗涤 的 4A 沸 石 产 品 和 用 于 吸附 3A.4A、SA、 


所 需 关键 设备 : ЖЕЙИН 鼓风机 ЖЕ Ж 、 造 粒 机 .干燥 机 0 
却 机 AARE 


13X 沸石 产品 ,生产 能 力 为 1~1.5 万 | 


项 目 名 称 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 ， 
进展 阶段 : 


2 万 UVa 集 甲醛 项 目 
国外 引进 

2002 ~ 2004 年 

48 270 万 元 

正在 落实 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关 键 设备 : RAAE . 挤 压 机 ,高 效 离心 分 离 器 PT 
反应 器 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


2 万 t/a Ж#Н 


年 产 700t 陪 胶 颗粒 剂 系列 产品 高 按 术 产业 化 示 
范 工程 

山东 省 

国外 引进 

2001 ~ 2002 年 

7 656 万 元 

已 全 部 落实 

正在 报批 项 目 建议 书 
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建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
设备 来 源 ; 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


采用 公司 周边 廉价 烟煤 为 原料 生产 合成 氨 


有 机 硅 单 体 及 下 游 产品 项 目 
国外 引进 

2004 ~ 2006 年 

200 000 万 元 

希望 引资 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关 键 设备 : 流 化 床 反 应 器 、 精 馏 塔 压缩 机 


建设 内 容 : 


生产 有 机 硅 单 体 8 万 Va, 生产 有 机 社 产 品 4.5 万 


t/a, PF fh fı FF 800 ~ 1 000 个 ,其 中 硅油 类 20 0000, FER 
胶 类 10 000Va, 硅 树脂 6 000/а‚ КЕ ЖЕТЕ ШЕЛ Ж 6 000t/a， 
其 他 3 000t/a 


项 目 名 称 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 


35 万 Wa HAER 80 万 t PTA 项 目 
辽宁 省 

国内 采购 

2002 ~ 2004 年 

321 103 万 元 

正在 落实 


进展 阶段 : 


正在 报批 项 目 建 议 书 


所 需 关 键 设备 : 离心 泵 .过滤 机 ,压缩 机 


建设 内 容 : 


PTA 装置 由 27 万 1 改造 到 80 万 t, 同 时 配套 改造 


建设 35 пі 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 10 000t ЖЕО SF EK) RA ЕА 
浙江 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

7 300 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : KD E ВАКА Û BL . НЕЖНИ ЈЕВ. 


投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


2 500 万 元 
正在 落实 
正在 进行 施工 准备 工作 


所 需 关 键 设备 : 鼓风机 EY VEIL REE KF KK BL ,阀门 


建设 内 容 


ЖААЖ: 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


日 处 理 2 万 m ЖК 


城市 生活 垃圾 处 理 场 项 目 

湖北 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 

2 880 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


ВЛЕЕ. ВЕЧНИ. ЕЕ. ЖТА... ê 
降 池 ‚АН ЯН Ж) ЖЕТУ 高压 均 质 器 .检测 设备 


建设 内 容 : 


本 项 目 拟 在 安吉 县 经 济 开 发 区 新 征 土 地 133 400 


m ,新 建 16 000m 生产 车 间 及 仓库 ,140 台 ( 套 ) 关 键 设 
备 , 生 产 规 模 年 产 10 000t 纳米 级 ( 超 分 散 性 ) 有 机 蒙 脱 土 


MAAR: 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ， 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


含 砷 金 精 矿 生物 提 人 金工 艺 技术 改造 项 目 二 期 扩 
建 项 目 

山东 省 

国外 引进 

2001 ~ 2002 年 

4 942 万 元 

希望 引资 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


MARERE: 收集 设备 .运输 设备 .搅拌 机 、 带 式 输送 机 、 
干燥 机 等 
建设 内 容 : 征地 、 厂 户 设备, 设计 日 处 理 城 市 生活 垃圾 200t 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 正在 落实 

进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建议 书 

所 需 关 键 设备 : 引进 明胶 浓缩、 蒸发 干燥、 破碎 等 关键 设 

备 
建设 内 容 : 新 增 年 产 明胶 2 000t 能 力 生 产 线 ,主要 产品 为 彩 


彩色 感光 材料 用 照相 了 明胶 项 目 
内 蒙古 自治 区 

国外 引进 

2002 ~ 2004 年 

11 000 万 元 


所 需 关 键 设备 : 氯 化 槽 及 搅拌 器 鼓风机、 自动 仪表 控制 系 
统 
建设 内 容 : 对 一 期 设备 进行 配套 改造 ,新 上 1 座 配 套 的 日 处 


E 150t 的 氰 化 系统 ,配套 建设 化 验 室 、 细 菌 研究 所 、 新 
建 二 期 达 产 后 ,日 处 理 含 砷 精 矿 250t, 年 新 增 黄金 产量 
2 851.2kg 


MAAR: 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ; 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


A HAKI KRN TE 
海南 省 

国内 采购 

2002 ~ 2003 年 

19 976 万 元 

正在 落实 

已 正式 开工 


所 需 关 键 设 备 : 沸腾 焙烧 炉 风机 塔 类 设备 .浓密 机 „ЕЁ, 


建设 内 容 : 


PARE 526t/a, 电 解 铜 900t/a ,硫酸 镍 2480/а, Ш 


49 323Va ,盐酸 7 200Va ,硫酸 钾 6 000t/a。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 


污水 处 理 厂 项 目 
山西 省 

国内 采购 

2001 ~ 2003 年 


RAK .黑白 明胶 、 药 用 明胶 、 食 用 明胶 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ; 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


中 式 晰 估 生产线 项 目 

陕西 省 

国内 采购 

2002 ~ 2003 年 

2 849 万 元 

正在 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关 键 疫 备 : 多 功能 提取 设备 .浓缩 蒸发 设备 .喷雾 干燥 
设备 .生物 酶 化 设备 


建设 内 容 : 


主要 产品 是 以 红 更 为 主 料 ,经 科学 配方 ,口感 美 


似 咖 罪 的 一 种 营养 保健 饮品 ,年 产 2 0001 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


天 然 气 开发 利用 项 目 
内 蒙古 自治 区 

国外 引进 

2002 ~ 2005 年 

93 645 万 元 

正在 落实 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关键 设备 : 3 台 跻 梯 式 燕 汽 转化 炉 .2 套 ICI 激 冷 式 合成 


市 场 需求 ， 277 


塔 .2 FEK HÊ РАК h А. A E ЯЙ ЁЛ, 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 ; 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


年 产 甲 醉 80 万 t 


主 城区 天 然 气 系统 改 扩建 工程 

重庆 市 

国外 引进 

1999 ~ 2005 年 

82 800 万 元 

已 全 部 落实 

已 批 可 行 性 研究 报告 ,正在 做 工程 设计 


所 需 关键 设备 : RRE .压缩 机 和 自动 化 系统 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 


设备 来 源 : 


建设 周期 : 


投资 总 额 ;: 


进展 阶段 : 


新 建 天 然 气 储备 站 


年 产 2.1 万 t 水 、 气 用 PE 管材 管件 项 目 
河北 省 

国外 引进 

2002 ~ 2003 年 

15 901.53 万 元 

正在 落实 

正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关 键 设备 ; PE 干燥 系统 .管材 挤 出 生产 线 . 电 熔 管件 模 
具 及 生产 技术 .布线 机 等 


建设 内 容 : 


建设 年 生产 能 力 2.1 万 t 水 . 气 用 PE 管材 管件 及 


配套 的 原料 库 .生产 车 间 及 空气 制冷 站 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 


建设 周期 : 


投资 总 额 : 


进展 阶段 : 


合成 氨 原 料 油 改 煤 工 程 
内 蒙 方 自治 区 

国外 引进 

2002 ~ 2004 年 

49 392 HJ 

正在 落实 

正在 报批 可 行 性 研究 报告 


所 需 关 键 设 备 : 气 化 炉 . 废 熟 锅炉 、 陶 瓷 过滤 器、 压缩 机 、 空 
分 装置 .H2S 9 15 FE Н25 再 生 塔 、H2S 锅炉 、 克 劳 斯 反 


应 器 
建设 内 容 : 


1 、 新 增 煤 场 . 煤 栈 桥 , 煤 粉 制备 及 给 料 系统 ;2、 新 


增 1 套 9 000Nm /h 空 分 及 氧 、 氮 压缩 机 ;3、 新 建 煤气 化 
装置 ;4、 现 有 净化 系统 进行 改造 ,同时 增加 一 套 CLAUS 
硫 回收 装置 ;5,. 与 生产 装置 相配 套 的 公用 工程 及 辅助 
设施 的 改造 。 主 要 产品 为 合成 氨 原 料 气 ( 粗 煤气 )、 设 
计 能 力 为 111 690Nm Ah 


278 ° 2002 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
资金 情况 : 
进展 阶段 : 


合成 氨 床 料 油 改 气 工 程 
内 蒙古 自治 区 

国外 引进 

2002 ~ 2004 年 

11 856 万 元 

正在 落实 
正在 报批 项 目 建议 书 


所 需 关键 设备 : 脱硫 塔 \ 压 缩 机 、 加 热 器 、 气 化 炉 烧 嘴 СО, 
回收 装置 
建设 内 容 : 天 然 气 干 法 脱硫 装置 .天然气 压缩 机 天然气 加 


热 器 气 化 炉 改 造 、. 气 体 洗 涤 装 置 改 造 `.CO, 回收 装置 。 
主要 产品 为 人 台 成 所 原料 气 ( 粗 煤气 ), 设 计 能 力 
93 07SNo /h 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ; 
资金 情况 : 
进展 阶段 ; 


12 万 Ua RARA IE 
云南 省 

国内 采购 

2002 ~ 2003 年 

21 546.3 万 元 

希望 引资 
正在 报批 项 目 建 议 书 


所 需 关键 设备 : RANEBIN HERIR .板式 换 热 器 , 浓 磷 
ЕУ, ТЖ, 


建设 内 容 : ВЕ 6 12 万 ta, 磷酸 6 万 t/a, 硫酸 20 万 иа, 
氟 硅 酸 钠 0.42 万 Va, E ER BH AKE 12 000Nm /h 


项 目 名 称 : 尿素 节能 技术 改造 及 年 产 60 万 1 高 浓度 МРК Ж 


建设 地 点 : 
设备 来 源 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


基 复 合肥 项 目 

河南 省 

国内 采购 

2002 ~ 2004 年 

18 764 万 元 

正在 落实 

已 立项 ,正在 做 可 行 性 研究 


所 需 关键 设备 : 2 台 由 汽轮机 驱动 的 氢 氮 压缩 机 、!1 ERR 
深度 水 解 装置 1 f СО, 压缩 机 


建设 内 容 : 


在 现 有 生产 装置 的 基础 上 进行 挖潜 改造 ,对 装置 生 


产能 力作 必要 的 填 平 补 齐 和 系统 优化 设计 ,使 改造 后 的 生 
产能 力 为 年 产 尿素 30 万 1 年 产 高 浓度 复合 肥 60 万 t 
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经 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 评审 委员 会 评审 ,并 报 中 
国 机 械 工业 科学 技术 奖 管理 委员 会 批准 ,2001 年 度 中 国 机 
械 工 业 科学 技术 奖 获奖 项 目 为 170 项 。 其 中 :一 等 奖 17 项 


号 


1 采用 规整 填料 塔 及 全 精 人 篇 
制 氨 技术 的 新 型 大 中 型 空 分 


设备 


2 螺杆 一 活塞 申 联 车 装 空 压 


机 研制 


3 WII CAD 系统 开发 及 推广 


4 SVK 组 装 式 离心 压缩 机 


5 60 万 kW 以 上 火电 配套 轴 


流风 机 
6 DB Ж) {4,5 IE = Е BÛ 


7 真空 热 水 机 组 


8 GYPG 一 50 HPF HAREJ) 


喷雾 干燥 机 


9 SL/MJLS 系列 三 叶 罗 汞 鼓风机 
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械 工 业 的 项 目 耶 以 公布 ,以 资 嘉 勉 。 





获奖 等 级 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 EAR ARE MEA BIR 周 家 建 一 
E Ж AME ж 峰 吴 巧 仙 KES 汪 加 林 HFH 何 传 贤 

ERE {ЁЛ 

合肥 通用 机 械 研究 所 w 华 RRR FEF BAZ FHA 二 
Кий HEH RAR EUA 

合肥 通用 机 械 研 究 所 KAR KRE АЕН PHR ЕВ 二 
RER Е Н 

沈阳 鼓风机 广 REA Sr ERE 林学 民 € W FERN Z 
FRE ARK 沈 桂 杰 

ЕАМ ARAR HRH 万 F REH KXR ERR 二 
HAK KAR 万 E ЖЕФ 

КЕ ААТА ЕУ WER ERE KZE HEK = 
FHIR 

浙江 联 丰 股份 有 限 公 司 ” 王 红 斌 RF ФЕ АВ FEHR 三 
江苏 省 范 群 干燥 设备 三” 北京 制药 装备 联合 开发 公司 BOME XN 三 
MEM PRE Kiki 

大 津 鼓 风机 总 厂 и Ж BER Erb FIR 赵 学 录 三 
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风 机 

获奖 ү 获奖 

产 品 名 Ж 奖 项 名 称 等 级 获奖 单位 年 份 

2MCL457 离心 压缩 机 国家 银 质 奖 沈阳 鼓风机 厂 1990 
DH80 离心 压缩 机 部 优 沈阳 鼓风机 厂 1991 
MCL BCL., DH 系列 离心 压缩 机 辽宁 省 名 牌 产品 沈阳 鼓风机 厂 1996 
MCL, BCL 系列 离心 压缩 机 国家 机 械 工 业 名 牌 产品 沈阳 鼓风机 厂 1997 
MCL , BCL, DH VK 系列 离心 压缩 机 辽宁 省 名 牌 产品 沈阳 鼓风机 厂 1998 
CY4 一 73 一 12No9D 锅炉 引 风 机 内 蒙古 自治 区 优 产品 和 浩特 市 新 超 风机 有 限 公 司 1991 
WMF 一 T38No6 屋顶 风机 部 优 产品 呼和浩特 市 新 超 风 机 有 限 公司 1995 
OLQ 型 15—18 高 心 通风 机 船舶 工业 总 会 本 优质 产品 青岛 风机 三 1990 
4 一 72 .9 一 19 .9 一 26 系列 离心 通风 机 部 优 产品 淄博 风机 厂 1990 
9 一 19NoSA 离心 通风 机 部 优 产品 安徽 省 风机 厂 1991 
9 一 26D( 二 系列 段 ) 离 心 通风 机 部 优 产品 武汉 鼓风机 厂 199] 
Y4 一 73 一 12( 一 系列 段 ) 离 心 通风 机 部 优 产品 武汉 鼓风机 厂 1991 
获奖 项 目 及 新 产品 * 281 
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二 等 奖 56 项 ;三 等 奖 % 项 。 我 们 从 中 选 出 9 项 有 关 通 用 机 


و 





T35—11 轴 流 通风 机 

HTD50 一 11 离心 鼓风机 

4 一 72 一 12No4.5A 离心 通风 机 

BB24 高 温 风 机 

4 一 72 一 12Nol2C 离心 通风 机 

SNL 一 11N09.4D 水 泥 立 窒 风 机 

SNL 一 11 系列 水 泥 立 窗 专 用 风机 

9 一 19 系列 

4 一 72No6A 离心 通风 机 

C150 一 1.7 离心 鼓风机 

D160 一 1.3 离心 鼓风机 

4M50 一 33.7/11 一 192 一 BX 新 氨 压 缩 机 

3.6 .9m /min 动力 用 压缩 机 系列 更 新 改造 

GD, — 120/35—350 型 充 氧 ( 氮 ) 车 载 隔膜 
压缩 机 

WW—42/7 无 润滑 空气 压缩 机 

D80/1.5 煤气 压缩 机 

瘦 岩 机 配套 用 系列 空气 压缩 机 

Z 一 0.9/8 .7 一 1.2/8 .Z 一 1.518 


CZ 一 20/30F .1 一 0.27/150 , CE—0. 42/150 = 
种 型 号 压缩 机 





湖北 省 优 产品 奖 
湖北 省 优 产品 奖 
湖北 部 优 产品 奖 
四 川 省 优 产品 奖 
部 优 产品 

部 优 产品 

部 优 产品 

部 优 产品 
云南 省 优 产品 
陕西 省 优 产品 
陕西 省 优 产品 
国家 科技 进步 奖 
国家 科技 进步 奖 
北京 科技 进步 奖 


国家 级 新 产品 奖 
山西 省 优秀 新 产 


国家 机 械 工业 局 科技 进步 奖 


江西 省 优质 产品 
江 省 优质 产品 : 





8) 门 
产 fh 名 Ж 
Эт ЖЫ FF FF [Т] В 
Ж QF—I6 2 DN15 ~ 150mm , 8 1 J 
J41W—16 Р DNS0mm 


“十 五 "国家 重大 技术 装备 科技 攻关 大 型 
低压 阀门 国产 化 

流量 调节 泣 LT9,41X 一 10 ”DN400mm 

kik HET RB] KP 一 10 DN100mm 

锁定 型 液 控 止 加 蝶阀 HDy7s41X—2.5 
DN2000mm 


25 


40 


Эк ЗЕ he AR 1E FR] J41 н, DN10 ~ 20mm 


00 
A25Ki55 真空 间 SKA 系列 手动 角 式 真空 闪 
жвн (Ра) БРЕ RI 
yA ШЕ Н 
Ê 3 YI Ж 


ERAR FI ТЕ J Ж а й EA Z961Y— 
1500 (ТЬ). H64W— 1500 ( Lb ) , J961 Y—1500 
(Lb) DN50 ~ 250mm 

RTI A ж УК ЇЙ 

J41H—250, 7А1Н-—40, 741Н—100, 
GJ44H— 320 , J44 Y — 320 

te R H WT IRR Z6G42H 

ОА АЕ ЖЗА О 

AOIR Ж КЕК Ж И К И] Г] 

E R E E Н ЛИЕ BÛ 

ШЕРА ЛЕ B1 

ЮЕ EA [| FF 
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奖 


йн 36 


奖 





奖 项 名 


称 


河北 省 科技 进步 奖 
农业 部 优秀 产品 奖 


机 械 电子 工业 部 科学 技术 


辽宁 省 科技 进步 奖 
辽宁 省 科技 进步 奖 


国务 院 重 大 机 械 装备 司 奖 


江苏 省 优质 产品 奖 


核 工 业 部 优质 


品 证 书 


“全 国 星火 计划 成 果 " 奖 
“全 国 星火 计划 " 奖 


国家 级 新 产品 : 


内 蒙古 自治 区 科技 进步 奖 


国家 科学 技术 成 果 奖 
湖北 省 优质 产品 : 


国家 级 优秀 新 产 癌 


国家 级 新 产品 


辽宁 省 科技 进步 奖 
湖南 省 科技 进步 奖 
河南 省 优秀 新 产品 奖 


安徽 省 新 产品 奖 





获奖 





获 * 单位 


武汉 鼓风机 厂 新 洲 分 厂 
湖北 省 风机 广 

北 省 风机 三 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
Ж АБ 

新 乡 市 鼓风机 厂 

新 乡 市 鼓风机 三 

周口 鸿 基 鼓 风机 有 限 公司 
ХАЖАР 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 
陕西 鼓风机 (和 集团) 有限 公 司 
沈阳 气体 压缩 机 有 限 公司 

合肥 通用 机 械 研 究 所 压缩 机 分 析 
北京 第 一 通用 机 械 厂 


柳州 空 压 机 集团 公司 
太原 气体 压缩 机 厂 


浙江 开山 股份 有 限 公司 
江西 南 翔 空 压 机 有 限 公司 
宁波 天 元 压缩 机 有 限 公 司 


获 奖 单 位 


{ДР ЖЕ ЕЮ ГЕ 
锡山 市 阀门 三 


铁岭 阀门 股份 有 限 公司 


铁岭 阐 门 股份 有 限 公 司 
铁岭 阅 门 股份 有 限 公 司 
铁岭 阀门 股份 有 限 公司 


ЭУ Р ЕЮ ПГ 


中 核 苏 阔 科技 实业 股份 有 限 公司 
KOHATI 
KURAN 
KUTAN 
包头 说 门 总 厂 


ЖЕТА 5 Р] 
湖北 高 中 压 阀 门 有 限 公司 


温州 插 宇 集团 有 限 公司 
ЖЕЛ 
铁岭 阀门 股份 有 限 公 司 

长 沙市 闹 门 厂 

FA A RRR A А н] 
E RK E ERT 





产 品 名 Ж 


手动 .电动 平衡 阅 F468Y .T9468Y 、T668Y、 


T9688Y 


ж Р E А, ДЕ ЖОШ X43W 一 0.5 


DN50mm 


电动 球阀 QE1A4C 一 D DN400mm , 500mm 


911 工程 核 安 全 级 阀门 


液 控 止 加 蝶阀 ê RE FEHR A 


6 


偏心 耐 腐蚀 蝶 阅 D Û 734—0 


1000mm 


软 密 封 双 偏心 法 兰 蝶 阐 р 04A3X DN400 


~ 1200mm 


CD 系列 中 线 对 夹 蝶阀 (DNS0 ~ 300mm) 


低温 高 压 球阀 代号 BR318 
Ж AET НЕК Ру ИЕ 


“ҤЕ” ЖЭШ Г: ERR ARE RAR. 


ШЕ 
16 


Р 
JMW R DN15 ~ 350mm 


Z41 W Р DNIS ~ 500mm 


P 
041% R DN15 ~ 350mm 


H41 W i Р№15 ~ 350mm 


40 


ZHER ERR Q11N 一 160 DN8~ 50mm 


AP16D 管线 阀门 
К, уй Ê Ê ТӨ; К [Н] Î 


ê RF IL EF Fj Нр,7041, X—6 DN1600mm 


ЖК FFI] FF пп (FÊ Т) 


1. 整体 式 ,对 分 式 ,对 夹 式 不 锈 钢 1/4- 


2in 1.6MPa Ч РА. 


2. 美 标 1/2 ~ 4inLb150 .Lb300 PREF FW ЕЙ 


法 兰 式 球阀 。 
3. 8 ж 1/2"—4" 


1.6МРа 


2.5МРаб.4МРа 不 锈 钢 磋 钢 法 兰 式 球阀 。 
电动 真空 蝶阀 Drks,41AXF 一 2.5 


DN1600mm, Ж Ж ¥ f A $ WH Ж О 9 


ZTs43T 一 6 DN2000mm 


多 层次 斜 板 式 金属 硬 密封 蝶 痊 D3 73P 一 


2.5 DN80 ~ 300mm 


DN50 ~ 300mm 
一 体式 软 密封 高 温 球 效 


ВВ FF HE Ж дА FI HK И] 741 710 


ЖН ЖОР] DFS04 DN100 ~ 600, DF47 


DN700 ~ 2400mm 
核电 阀门 ; 核 二 级 、 核 三 级 


DN80 ~ 1000mm 


DN300 ~ 


(Ж) 


| 获奖 | 获奖 
奖 项 名 称 e 获 奖 单位 3 
河北 省 科技 进步 奖 Е 河北 省 承德 高 压 阀门 管件 厂 1994 


甘肃 省 科技 进步 奖 甘肃 省 兰州 阐 门 厂 







核 工 业 部 科技 进步 奖 中 核 苏 向 科技 实业 股份 有 限 公 司 






























































































核 工业 部 科技 进步 奖 中 核 苏 科 科 技 实业 股份 有 限 公 司 1994 
国家 科 委 .建设 部 .机 械 部 、 长 沙市 阀门 厂 1994 
国家 技术 监督 局 联合 “优先 推 
荐 "产品 
天 津 市 技术 创新 优秀 项 目 REHM RFR RTT RAB] 1994 
奖 .天津 市 科技 成 果 疾 
1995 
天 津 市 技术 创新 优秀 项 是 KERT LRT RT TA BR Fi] 1994 
奖 ,天津 市 科技 成 果 奖 
1995 

天 津 市 科技 兴 市 突出 贡献 奖 XK EER н. FFE 1 RARS 1994 
天 津 市 科技 成 果 奖 1992 
内 蒙古 自治 区 科技 进步 奖 包头 阀门 总 厂 1994 
机 械 工 业 部 科学 技术 成 果 奖 锦州 阀门 公司 1994 
第 七 届 中 国 新 技术 .新 产品 锡山 市 阀门 厂 1995 
博览 会 金奖 

广东 省 科技 进步 奖 .广东 省 广东 明珠 球阀 集团 股份 有 限 公 司 1995 
优秀 新 产品 

化 工 部 优质 产品 奖 中 核 苏 赔 科 技 实 业 股 分 有 限 公 司 1995 
核 工业 部 科技 进步 奖 中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 1995 
机 械 工 业 部 科技 进步 奖 铁岭 阀门 股份 有 限 公司 1995 
荣获 黄河 流域 九 省 区 首届 白银 柯 登 精 密 铸 造 阅 门 有 限 公 司 1995 
新 技术 新 产品 博览 会 金奖 

国家 级 新 产品 铁岭 阀门 股份 有 限 公 司 1995 
国家 级 新 产品 ТЖ ШГП ЕШ Дн) 1995 
司法 部 科技 进步 奖 li RH HRT 1995 
浙江 省 科学 技术 进步 奖 国 ЖНА] е ГГ 1996 
家 级 新 产品 奖 

国家 科 委 星火 计划 全 国 科 武汉 市 亚 美 蝶阀 厂 1996 
技 博 览 会 优秀 项 目 奖 

江苏 省 科技 进步 奖 江苏 神通 阀门 有 限 公司 1996 


获奖 项 目 及 新 产品 283 


= 品 名 Ж 





污水 蝶阀 D241X 一 10 DN100 ~ 300mm 

电动 水 封 蝶阀 SFD941 一 K DN300 ~ 2600mm 

病 海 水 蝶阀 

耐 气 化 所 电动 钢 制 社 胺 蝶 立 、 电 动 金属 便 
E Ef A Л FI А 

& EEk EN 

江 泽 牌 球阀 011,021, 041. Q61, DN6 ~ 
100mm 


金属 密封 球阀 Q47Y 一 25 DN15 ~ 400mm 


RE RT TF f 

ЖЖ 1у A FÊ П RO FÎ FF] ZT543T 一 6 
DN200mm 

ЖЕЛЕ ЕЕ В DN100 ~ 4350mm 


软 密封 偏心 法 兰 蝶 赣 


ЖК У ОСК11 DN80mm 
К f J ZK29/01 DN150mm 
ЯЯ Ж) К BKIS DN15 ~ 50mm 
窥视 器 VK16 
1.3m i J BE x FF 
Z942H25 DN1300 , 1000 800mm 
金属 自 密封 环 的 研制 


不 锈 钢 刀 型 闻 闪 D7Z73X/W 一 10R 


Жж. ИЖ ЕШ] 
球阀 专利 号 96250288SX Q11, 021—, 
041— .061 DN6 ~ 100mm 


н 5209 JL EJ] Е R 4350D941H 一 0.1C 


LOA ЖУ WF] E ‚802 ЖГ 
动 装置 

特大 口径 金属 使 密封 蝶阀 

水 轮机 进 水 液 动 蝶阀 

大 口径 波纹 管 截止 阁 

SMC/HBC IE 级 电动 执行 机 构 


FE SJ A БК ISBR 一 40 
水 减 压 阀门 国产 化 


ш, э] К АЖ A 
SFD941 一 K DN300 ~ 2600mm 


高 性 能 金属 密封 蝶阀 
D373R 一 25Q DN50 ~ 1000mm 


高 性 能 焊接 式 耐 腐蚀 蝶阀 DB373F 一 16C 
DNS0 ~ 300mm 
HALE #9 2 ~ 6in2200 一 SE 


软 密封 单 偏心 法 兰 蝶 阀 


=b A û E & ГЕ 
ЖОН ZE PH SE A, LE FÎ RR 

JAH A @ + Ж BÛ 

їн Яй 0 © Ж N 

1.3m 电动 株式 闸阀 
KERR FR RF) 
BATE H ПА AN 


* 项 名 称 





江苏 省 科技 进步 奖 
国家 级 新 产品 奖 
国家 级 新 产品 奖 


国家 级 新 产品 奖 


第 三 届 中 国 国际 新 技术 名 
优 产 品 博览 会 指定 推荐 产品 
获 金 牌 

广东 省 科技 进步 奖 .广东 省 
优秀 新 产品 .国家 级 新 产品 

优秀 项 目 奖 


机 械 工业 部 科技 进步 奖 


湖南 “省 产品 质量 " 奖 

天 津 市 优秀 工业 设计 新 产 
йн 36 

中 国有 色 金 属 工业 公司 研 
制 与 开发 奖 


河南 省 科技 进步 奖 


河南 省 科技 进步 奖 
山东 省 科学 技术 进步 奖 


国家 级 新 产品 

1998 年 全 国 专 利 成 果 新 技 
术 新 产品 博览 会 金奖 

国家 机 械 工 业 局 科技 进步 
奖 

国家 科技 成 果 奖 


湖北 省 科技 进步 奖 
国家 级 新 产品 
安徽 省 科学 技术 进步 奖 
天 津 市 科技 进步 奖 
天 津 市 技术 创新 奖 
国家 级 火炬 项 目 
优秀 产 学 研 工程 项 目 奖 
江苏 省 科技 进步 奖 


天 津 市 科技 创新 优秀 项 目 
奖 

天 津 市 技术 创新 优秀 项 目 
奖 

天 津 市 技术 创新 优秀 项 目 奖 
天 津 市 技术 创新 优秀 项 目 奖 
天 津 市 科技 成 果 奖 

天 津 市 科学 技术 进步 奖 
天 津 市 科技 成 果 奖 

天 津 市 科技 成 果 奖 

天 津 市 科技 成 果 奖 
国家 级 新 产品 奖 
国家 级 新 产品 奖 
河南 省 优秀 新 产品 奖 


1 


1| 


ИШ 


ПОШ Т 


Ир lu 


Ш 


ж 奖 单 位 





江苏 神通 阀门 有 限 公 司 
江苏 神通 阀门 有 限 公司 
湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 限 公司 
湖北 洪 城 通 用 机 械 股份 有 限 公司 





PH KE ВЈ 
温州 市 华 厦 阀 门 制造 有 限 公司 


广东 明珠 球 竟 集团 股份 有 限 公司 


中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 
铁岭 阀门 股份 有 限 公 司 


长 沙市 阀门 三 
KERR А РАТ ГО RA н] 


ДЕ REN 


ЯФ ЖИГ 


开封 高 压 阀门 三 
ШЕЕ ABI 1F BKZ А] 


山东 益 都 阀门 有 限 公司 
温州 市 华 厦 阀门 制造 有 限 公司 


长 沙市 阀门 三 


天 津 市 北方 阀门 控制 设备 公司 


湖北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 
湖北 湛 城 通用 机 械 股份 有 限 权 司 
TRE EER ЕГ 
RET Т н 


温州 挺 宇 集团 有 限 公司 
中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 


江苏 神通 隅 门 有 限 公 司 


天 津 塘沽 瓦特 斯 效 门 有 限 公司 


天 津 塘沽 瓦特 斯 阀门 有 限 公司 


ЖТ ЖШН LRM RTA RA Н] 
KERB М.Ү ЛЛ ШЇ В RAF] 


КТА KRHA RA Ө] 
КТА KRM НГО KA А] 
RET АРАТ ГТА KA F] 
KE HE A Н.И ИГИН RS Н] 
FH ЕЮ Г 
开封 高 压 阀门 三 


许昌 虽 源 阅 门 制造 有 限 公司 ___ 
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(8) 







жх 奖 单位 


















国家 级 重点 新 产品 奖 


中 国 石油 化 工 集团 公司 科 
技 进 步 奖 


温州 挺 定 集团 有 限 公司 
上 海 汉 威 特种 阀门 制造 有 限 公司 


(手动 .电动 {BFE AR FR 


24 Ê E FF i 
RVA ~ RVD 规格 $250 ~ 700mm 
RVI ~ RVIC 规格 #800 ~ 1400mm 




























Ж Ж ни че FA Б 国家 级 重点 新 产品 奖 江苏 神通 阀门 有 限 公 司 2000 
Ds 型 偏心 法 兰 屿 病 天 津 市 技术 创新 优秀 项 目 天 津 塘沽 瓦特 斯 阀门 有 限 公 司 2000 
奖 .天津 市 科技 成 果 奖 、 国 家 
级 重点 新 产品 
抽 汽 止 回 和 阅 系 列 国家 级 新 产品 FYRER 2000 





ККА Зр Bh P PF 国家 级 新 产品 许昌 旧 源 阀门 制造 有 限 公司 
气体 分 离 设 备 





LTQ 一 20000 型 50 万 m/d 天 然 气 分 离 设 备 国家 科技 进步 奖 四 川 空 分 设备 厂 
H100 一 9/0.9 型 离心 式 压缩 机 国家 科技 进步 奖 开封 空 分 设备 厂 
KDN 一 720/38.88Y 型 制 所 设备 机 械 工 业 科 技 进 步 奖 О ЕЕ ЛШ 

DY 一 65 型 中 压 水 电解 制 气 设备 机 械 工 业 科 技 进步 奖 哈尔滨 机 联机 械 厂 
KDON 一 6000/13000 一 3 型 空 分 设备 (第 五 代 ) 国家 重大 技术 装备 成 果 奖 杭州 制 氧 机 三 
ВСК5.9—6500/6 型 板 翅 式 换 热 器 国家 重大 技术 装备 成 果 奖 开封 空 分 设备 厂 
H200 一 6,3/0.97 型 离心 式 压 缩 机 河南 省 科技 进步 奖 开封 空 分 设备 厂 

ZDQ 一 8 型 水 电解 制 氧 设备 河北 省 科技 进步 奖 718 研究 所 

KDON— 14000/14000 型 空 分 设备 机 械 工 业 科 技 进步 奖 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
KDON 一 3200/3200 型 空 分 设备 浙江 省 科技 进步 奖 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
8МРа 高 压板 式 换 热 器 浙江 省 科技 进步 奖 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
ZR 一 1416 一 8 型 大 型 铝 制 板式 真空 针 接 设备 机 械 工 业 科 技 进步 奖 兰州 真空 设备 有 限 责 任 公司 
规整 填料 塔 在 空 分 设备 中 的 应 用 河南 省 科技 进步 奖 开封 空 分 集团 有 限 公司 
ZW— 53/30 型 氧气 压缩 机 河南 省 科技 进步 奖 开封 空 分 集团 有 限 公 司 
Н700—6.8/0.97—1 型 离心 工 空气 压缩 机 河南 省 科技 进步 奖 开封 空 分 集团 有 限 公司 
PLPK 一 67/8.4 x 0.5 型 增 压 透 平 膨胀 机 河南 省 科技 进步 奖 开封 空 分 集团 有 限 公 司 
真空 获得 及 应 用 设备 

DM 一 450 型 真空 镀膜 机 获 部 优 产品 北京 仪器 厂 ( 集 团 ) 

2XZ 一 2A 型 直 联 旋 片 泵 获 部 优 上 海 真 空 豪 厂 

2X2 一 0.5 型 直 联 旋 片 泵 获 部 一 等 奖 LEHRER! 

2XZ 一 2 型 直 联 旋 片 泵 获 部 一 等 奖 LARSEN 

2XZ 一 4 KJ E KDE FF 获 部 一 等 奖 上 海 真空 泵 厂 

2XZ 一 4A 型 直 联 旋 片 泵 获 部 一 等 奖 上 海 真 空 泵 厂 

2XZ 一 2A 型 直 联 旋 片 泵 获 部 一 等 奖 ЕА 

2X 一 4 型 旋 片 泵 获 国 优 .国家 银 质 奖 淄博 真空 设备 三 有 限 公司 
2X 一 8 型 旋 片 泵 获 国 优 、 国 家 银 质 奖 淄博 真空 设备 厂 有 限 公 司 
2X 一 30A 型 旋 片 泵 获 国 优 、 国 家 银 质 奖 博 真空 设备 厂 有 限 公司 
WY 一 50 HE Ж 获 部 优 淄博 真空 设备 三 有 限 公 司 
WY 一 100 型 往复 泵 获 部 优 НВА НЕА 
ws 型 往复 泵 获 部 优 淄博 真空 设备 厂 有 限 公司 
W5 一 1 HEER 获 部 优 涩 搏 真空 设备 厂 有 限 公 司 
H—150 HF Ж 获 国 优 、 国 家 银 奖 浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
ZJ 一 150 WJ ЖЖ 获 部 优 浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
2H 一 30A EHRAR 浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 
1401 WR AF 浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 
ZJ 一 300 H P RE 浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 
ZJ 一 600 HF Ж 浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 
SK 一 3 型 水 环 泵 浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
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= 品名 Ж 奖 项 名 Ж > 获 奖 单位 ain 
CT 一 4812 # KA! A zh ГИЛ, 获 国 家 优秀 包装 机 械 和 国 浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
家 经 贸 委 银牌 奖 
JT 一 8 型 磁 控 溅 射 镀膜 机 获 部 优 锦州 真空 设备 制造 总 厂 1989 
ZW 一 30 型 干燥 机 获 部 优 铁岭 精工 机 器 厂 | 1989 
K 一 630A 型 油 扩散 泵 获 部 优 兰州 真空 设备 厂 有 限 责 任 公司 | 1990 
2X 一 70 型 2X 系列 旋 片 泵 获 部 奖 一 沈阳 真空 设备 三 | 1990 
2X7 一 8 H AKR 获 中 国 首届 科技 精英 博览 | 佳 力气 冷 真空 调和 有 限 公司 1994 
会 金奖 
ZZ 一 300 Ж} ЖЕ ЯЙ ДЕБ, 获 辽 宁 省 机 械 委 科技 进步 | 一 沈阳 蓝 萎 真空 设备 制造 公司 | 1% 
ЗЕ .沈阳 市 金星 杯 奖 
H 一 150A HF BF 获 部 一 等 品 奖 一 抚顺 真空 设备 三 有 限 公司 1995 
XZ 型 系列 直 联 系 获 部 优 ЖАЗУ АГ ARARA 
F 一 150 HF rE 获 部 优 .省 优 国 投 南 光 有 限 公 司 1992 
Е—250 型 分 子 泵 获 部 优 和 国家 质量 金奖 国 投 南光 有 限 公司 
2X 一 4 Җ ЕР Ж 获 部 优 产品 奖 和 优质 证 书 一 南京 真空 泵 厂 1997 
2X 一 15 HEBER F 获 部 优 产品 奖 和 优质 证 书 南京 真空 汞 厂 1997 
2ВЕ1 AKER 获 国 家 优质 产品 奖 和 机 械 | 二 佛山 水 泵 厂 1990 
部 科技 进步 奖 
SK12 HK FF 获 广 东 省 优质 产品 奖 佛山 水 泵 广 
2X2 W RI AKEHE 台州 市 推荐 为 荣誉 产品 浙江 黄岩 医疗 器 械 三 | | 1997 
分 离 机 械 
LW355 х 860 一 N 卧 式 螺 旋 沉 降 离 心机 上 海 市 优秀 新 产品 奖 二 上 海 化 工 机 械 厂 1990 
LW355 x 860 一 N 卧 式 螺旋 沉降 离心 机 中 国 石 油 天 然 气 总 公司 科 | 二 上 海 化 工 机 械 厂 1990 
技 进步 奖 
HRZ630— N 柱 锥 型 活塞 推 料 离心 机 上 海 市 优秀 新 产品 奖 二 上 上 海 化 工 机 械 厂 1992 
LW355 х 1460—N ВК Е BE UL Е В 上 海 市 优秀 新 产品 奖 三 КЕТЕ Г 1992 
LW600 х 1020—N 卧 式 螺 旋 沉 降 离 心机 机 械 工 业 部 科技 进步 奖 三 上 海 化 工 机 械 广 1993 
GD10/1.85 一 N ir HIR} KF U E DL БЕ ип? 一 上 海 化 工 机 械 厂 1993 
HRZ630 一 N 柱 锥 型 活塞 推 料 离心 机 机 械 工 业 部 科技 进步 奖 二 КЕ ЕТ.) 1995 
SZZB4 一 30m 鼓 式 真空 洗 浆 机 轻工业 部 科技 进步 奖 二 上 海 化 工 机 械 厂 1995 
XJZ1320 一 N Ж д! ЖЕЕ Л, 上 海 市 优秀 新 产品 奖 三 上 海 化 工 机 械 厂 1996 
GD45/3.0 一 N r ЖЕН А5 1] ПЁ Ù1 上 海 市 优秀 新 产品 奖 三 EAE LILIR] 1997 
XZ1320 一 G KÆRE JMR R OHL 上 海 市 优秀 新 产品 : = 上 海 化 工 机 械 厂 1997 
XZ1320 一 G 上 悬 式 重力 印 料 离心 机 国家 级 新 产品 证 书 ( 国 家 经 БЕТАЛ 1998 
贸 委 ) 
XZ1320 一 CG EERE JERE CD 国家 机 械 工业 局 评 为 一 等 品 上 海 化 工 机 械 厂 1999 
分 离 机 械 计算 机 辅助 设计 系统 开发 与 应 用 国家 机 械 工业 局 科技 进步 奖 | 三 上 海 化 工 机 械 /外 1999 
PX 一 445 型 淀粉 分 离 机 军 转 民 高 科技 产品 银 奖 .省 安庆 船用 柴油 机 三 1990 
高 科技 产品 奖 1997 
SS 一 800 离心 机 机 械 电 子 工 业 部 银 质 奖 庆 江 北 机 械 厂 1990 
LTX— 1000 离心 脱水 血 粉 成 套 设 备 重庆 市 人 民政 府 科技 进步 奖 三 重大 江北 机 械 贱 199} 
SG1250 一 N AJI F ЖИН БЕ OHL 重庆 市 人 民政 府 科技 进步 奖 | 三 重庆 江北 机 械 厂 199] 
HR400 一 N 双 级 活塞 推 料 离心 机 国家 重大 科技 装备 成 果 奖 二 重庆 江北 机 械 厂 1991 
HR400— N 双 级 活塞 推 料 离心 机 机 械 工 业 部 科技 进步 奖 三 重庆 江北 机 械 厂 1994 
96(562)800—1250— № 离心 机 机 械 工业 部 一 等 品 证 书 重庆 江北 机 械 厂 1996 
HR630 一 N 双 级 活塞 推 料 离心 机 国家 级 新 产品 重庆 江北 机 械 厂 1994 
D3L ЖЕК З FE HT BF R М, 国家 机 械 工 业 局 科技 进步 奖 | 二 重庆 江北 机 械 厂 1999 
GKH1250—N 虹吸 刮刀 离心 机 国家 机 械 工 业 局 科技 进步 奖 二 EEL 1999 
HR630 一 N 卧 式 双 级 活塞 椎 料 离心 机 国家 机 械 工 业 局 科技 进步 奖 | 三 重庆 江北 机 械 广 1999 
WGH 一 800 离心 机 广州 市 经 委 技 术 进 步 奖 、 Т, 广州 三重 离心 机 制造 公司 1991 
国家 级 新 产品 奖 | 
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= т 名 Ж 
LWLS30 х 300— N 离心 机 


ХЈК— 1320 离心 机 
DRY 一 530 分 离 机 
Х71300—С 离心 机 


LLC350 淀粉 分 离 机 
DRY500 蝶 片 分 离 机 
ZEA TT RRB OHL 
SD1500 三 足 式 吊 袋 离心 机 


DZY 一 50 分 离 机 
DZY 一 15 分 离 机 


ST 系列 污水 处 理 

PF 系列 翻盘 式 真 空 过 滤 机 
М. TA HE ЕП FF UT BF Ж ‘Û BL 
ZA 双 级 高 真空 净 油 机 


QTD—350HZ 植物 油分 离 机 
P 一 60 双 级 活塞 推 料 分 离 机 


QTD 一 395 È FL 7F 2 М. 


9N 一 50 型 牛奶 分 离 机 
9N 一 1000 型 牛奶 分 离 机 
SS800 三 足 式 离心 机 
551000 三 足 式 离心 机 


SSC1000 三 是 式 离 心机 
SGT1000 三 是 式 离 心机 


H E ff HE tê ÛL 
BLG 立 式 自动 压 滤 机 系列 
0.6 ~ 1190m 压 滤 机 系列 


DI 型 移动 室 带 式 真 空 过 滤 机 
DU 型 固定 式 带 式 真空 过 滤 机 
DAY BMS 型 板 框 压 滤 机 


SD 系列 吊 袋 式 离心 机 


FH BF AR SETÊ Û 


干燥 设备 






LGJ I B 冷冻 干燥 机 


粉碎 流 化 床 干 燥 技术 及 装置 


GLP 系列 压力 喷雾 选 粒 于 燥 机 


“ 双 益 " 牌 木 材 烘 干 机 


GJH 系列 自动 添 柴 节能 型 香菇 烘 干 机 


СТО 型 系列 振动 流 化 床 干燥 机 














机 械 工 业 部 科技 进步 奖 、 
广东 省 优秀 新 产品 奖 
广州 市 优秀 新 产品 奖 
广东 省 优秀 新 产品 奖 
国家 级 新 产品 奖 、 
广东 省 优秀 新 产品 奖 .广东 省 
机 械 工 业 科 技 进 步 奖 
国家 级 金牛 奖 
国家 级 金牛 奖 
辽宁 省 优秀 新 产品 金 版 奖 
国家 级 新 产品 奖 .国家 医药 
管理 局 优质 产品 奖 
辽宁 省 新 产品 奖 
国家 银 质 奖 
中 国 船舶 工业 总 公司 优质 
产品 奖 
江苏 省 优质 产品 奖 
国家 重大 技术 装备 奖 
中 石化 新 产品 开发 奖 
中 国 新 技术 新 产品 博览 会 奖 
省 级 新 产品 奖 
国家 科技 进步 奖 
全 国 轻 机 新 产品 金奖 
首届 全 国 轻 工 博览 会 奖 
省 优质 产品 奖 
省 优秀 科技 产品 奖 
部 科技 进步 奖 


经 工 部 优质 产品 奖 
安徽 省 科技 进步 奖 ,优秀 新 
产品 奖 

安徽 省 科技 进步 奖 

省 市 科技 进步 奖 .国家 级 新 
产品 称号 

第 五 届 中 国 新 技术 ,新 产品 
博览 会 银 奖 

中 国 环境 科学 会 定 为 “中 国名 
优 环保 产品 ” 
江西 省 科技 进步 奖 
部 科技 进步 奖 
江西 省 新 产品 奖 

国家 级 新 产品 奖 ( 国 家 经 贸 
委 颁发 ) 

电子 部 优秀 成 果 奖 ,北京 市 
科技 奖 


辽宁 省 .部 级 优质 产品 : 
国家 医疗 科技 进步 奖 
上 海 市 科技 进步 奖 

山东 省 科学 技术 进步 奖 
青海 省 科技 进步 奖 

浙江 省 地 方 名 牌 产品 奖 
浙江 省 高 质量 科技 产品 奖 
金 学 塔 奖 





广州 广 重 离心 机 制造 公司 


广州 广 重 离心 机 制造 公司 
广州 广 重 离心 机 制造 公司 
广州 广 重 离心 机 制造 公司 


和 辽阳 制药 机 械 股份 有 限 公司 
辽阳 制药 机 械 股份 有 限 公 司 
辽阳 制药 机 械 股份 有 限 公司 


辽阳 制药 机 械 股 份 有 限 公司 


南京 绿洲 机 器 厂 
南京 绿洲 机 器 厂 


南京 绿洲 机 器 三 
杭州 化 工 机 械 厂 
上 海 石 化 机 械 制 造 有 限 公司 


自贡 市 滤 油 机 厂 


浙江 轻 机 实业 有 限 公司 
浙江 轻 工 实 业 有 限 公 司 
浙江 轻 机 实业 有 限 公 司 


青海 农 牧 机 械 制造 有 限 公司 
青海 农 牧 机 械 制造 有 限 公司 
蚌 坊 轻 工 制药 机 械 总 厂 


蚌 塌 轻 工 制药 机 械 总 厂 


蚌埠 轻 工 制药 机 械 总 三 
HF HE FE TR A LR 


浙江 建华 集团 压 滤 机 有 限 公司 


Ф AIH А-0 


靖江 市 赛 德 力 德 药 机 械 制 造 有 限 公 司 


北京 希 达 过 滤 技术 开发 咨询 


铁岭 精工 机 械 有 限 公 司 
ЕАУ ТИХ Я 


山东 天 力 干 燥 设 备 有 限 公司 
ЖК Ж 3419 工厂 

浙江 龙泉 双 益 有 限 公 司 
浙江 龙泉 双 益 有 限 公 司 
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产 m 名 Ж 


毛 玻 璃 真空 ( 双 旋 回转 ) 干 燥 机 


振动 式 多 层 水 平 圆 运 动 干燥 机 
旋 流 喷 动 干燥 机 

电动 高 速 离心 喷雾 干燥 机 

FL 型 沸腾 制 粒 干燥 机 


GZI, 型 真空 冷冻 干燥 机 
茶叶 烘 干 机 


WR— 1Y 
wn 22 无 管 式 热风 炉 


ê E THR 3F 
5С] AFI FI FE RRR FHL 


L Fk BEÎ T RRL 
FU С.К FF FE 4F А, 
WL 率 列 立 式 往复 真空 泵 


减 变速 机 
产 品名 Ж 


X 系列 摆 线 减速 机 

X 系列 摆 线 减速 机 

X 系列 摆 线 减速 机 

X 系列 摆 线 减速 机 

X 系列 摆 线 减速 机 

Y 系列 电动 机 
ZL(W)D5# 减 速 机 
捍 线 减速 机 

X 系列 摆 线 

锥 面包 络 减速 机 

摆 线 针 轮 减速 届 

X6 摆 线 减速 机 

X6 摆 线 减速 机 
Х4—7 摆 线 减速 机 
摆 线 减速 机 

摆 线 针 轮 减速 机 
摆 线 减速 机 
摆 线 减速 机 
泰隆 牌 减速 机 
HERE BW22 摆 线 减速 机 
TH45 ЕКТ Fb 
琼 花 牌 圆柱 齿轮 减速 器 
国家 重点 保护 名 优 产品 
X3 .X4 摆 线 减速 机 

X4 摆 线 减速 机 









LUV,350 x 2---175/1 强制 循环 泵 
GLI! A URE 
SOCHTZ/5 В ERP ЛК Ж 
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奖 项 名 称 


中 国名 牌 ( 天 婷 牌 ) 市 科技 


进步 奖 


辽宁 省 科技 进步 奖 

化 工 部 科技 进步 奖 

江苏 省 优秀 新 产品 (金牛 ) 奖 
中 国 专利 新 产品 博览 会 特 
别 金奖 

上 海 市 优秀 新 产品 ; 

机 械 部 科技 进步 奖 

四 川 省 科技 进步 奖 


四 川 省 优秀 新 产 串 奖 

第 二 届 中 国 国际 科技 名 优 
产品 博览 会 金奖 
江苏 省 科技 进步 奖 

机 械 工业 部 科技 进步 奖 
国家 重大 新 产品 奖 


莱比锡 国际 博览 会 金奖 
北京 国际 博览 会 金奖 
国家 银 质 奖 

机 械 工业 部 优质 产品 奖 
天 津 市 优质 产品 疾 
广东 省 优质 产品 
江苏 省 优质 产品 
江苏 “优秀 新 产品 奖 - 
江苏 “优秀 产品 奖 ” 
省 “新 产品 奖 ” 

“兰州 信得过 产品 奖 ” 
部 优质 产品 : 

省 优质 产品 奖 

省 优质 产品 奖 

知名 商标 奖 

浙江 省 地 方 工业 名 牌 产品 
优质 产品 

优质 产品 

名 牌 产品 

优质 产品 
科技 进步 奖 
江苏 省 名 牌 产品 
























黑龙 江 省 地 方 名 牌 奖 
黑龙 江 省 优质 产品 





机 械 部 科技 进步 奖 
机 械 部 科技 进步 奖 
机 械 部 科技 进步 奖 








KETLERE 


KiE РЖ Г 
沈阳 化 工 研究 院 

江苏 星 轮 高 速 机 电 设备 制造 公司 
常州 市 一 步 干燥 设备 厂 


上 海 远东 创 源 机 械 总 厂 
四 川 太原 机 械 制造 公司 
四 川 太原 机 械 制 造 公 司 


成 都 望 江干 燥 器 三 
辽宁 省 开 原市 立 达 集团 公司 
东台 市 食品 机 械 厂 


HERS KER! AKA) 
渔 博 真 空 设备 三 有 限 公司 





天 津 减速 机 总 厂 
天 津 减速 机 总 三 
天 津 减速 机 总 三 
天 津 减速 机 总 厂 
天 津 减速 机 总 厂 
广东 江门 电机 股份 有 限 公司 

宁波 宁 星 减速 机 有 限 公司 

兰州 减速 机 三 

兰州 减速 机 厂 

兰州 减速 机 厂 

兰州 减速 机 六 

浙江 省 永嘉 县 减速 机 厂 

浙江 省 永嘉 其 减速 机 厂 

ШИ A ЖЕ Н-Т ДГ 

浙江 省 永嘉 县 减速 机 三 

温州 三 联 集 团 有 限 公司 

上 海 减 速 机 械 厂 

上 海 减速 机 械 三 

江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 巨 

江苏 鸿 泰 集团 泰州 市 琼 花 传动 机 械 总 厂 
江苏 鸿 泰 集团 泰州 市 琼 花 传 动机 械 总 厂 
江苏 鸿 泰 集团 泰州 市 琼 花 传 动机 械 总 三 
江苏 省 泰兴 减速 机 厂 (集团 ) 

黑龙 江 省 洪武 实业 有 限 公司 
黑龙 江 省 洪武 实业 有 限 公司 








(Ж) 


获奖 ر‎ э 


获奖 
年 份 


1994 


1998 


1997 


1993 


1998 








沈阳 水 泵 股份 有 限 公司 
ЖЕЖ А F] 
АКЕ БОР ВЕ Дн] 











获奖 
年 人 

































































































д 获奖 

产 а 名 称 奖 项 名 称 Ж 奖 单位 年 份 
CHTC/5/6 B ERP AKE 和 辽宁 省 优秀 新 产品 沈 阴 水 泵 股份 有 限 公司 1997 
TD160 一 285 } ЖЖЖ 辽宁 省 优秀 新 产品 沈阳 水 有 泵 股份 有 限 公司 1997 
P300 Бе лу HÉ ê Ж ЖЖ 机 械 部 科技 进步 奖 沈阳 水 泵 股份 有 限 公 司 1998 
P300 反应 堆 冷 却 给 水 泵 系列 辽宁 省 名 有 牌 沈阳 水 有 泵 股份 有 限 公 司 1999 
LY 长 轴 液 下 泵 国家 级 КЕК LA KAF] 2000 
DT Ж! з, Ф KERE Ж 国家 级 КЕКЕ ARAR 1999 
GDS XA 国家 级 KEKR LARAK] 1999 
KTS HS HR 915 Ж 省 级 广州 广 一 集团 有 限 公 司 1999 
GD \IS 系列 省 级 广州 广 一 集团 有 限 公 司 1999 
ХА 系列 单 级 离心 泵 省 优 产 品 ; 国 家 级 节能 产品 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公 司 1998 
ZBEI 系列 水 环 真 空 泵 部 优 、 国 家 节能 产品 广东 佛山 水 泵 厂 有 限 公 司 1998 
2K 一 42 水 环 真空 泵 国家 节能 产品 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公司 1998 
XA(KTP)ISGD 单 级 离心 泵 广东 省 名 牌 .省 优 产品 广东 省 佛山 水 条 三 有 限 公司 1999 
CBF 系列 水 环 真空 泵 国家 新 产品 广东 省 优 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公司 2000 
500JC/K900 КЖ Ж 国家 级 新 产品 ЕЖА 1997 
р1144— 18 市 优秀 新 产品 上 海通 用 泵 机 设备 有 限 公司 第 一 水 泵 厂 | 1998 
TSWA 系列 部 优秀 新 产品 上 海通 用 机 设备 有 限 公司 第 一 水 泵 厂 1999 
TKX(S)LKX(S)LBX(S) 立 式 斜 流 泵 省 名 牌 产品 长 沙 通 大 (和 集团) 有限 公 司 1997 
2807—70 轴 流 潜水 电 录 省 优秀 技术 创新 项 目 长 沙 通 太 ( 集 团 ) 有 限 公司 2001 
СТР RFT FR 天 津 市 名 牌 天 津 泵 业 机 械 集团 有 限 公 司 1995 
250PN HE F 石家庄 泵 业 集 团 有 限 责任 公司 1996 
8/6F 一 AH HAKE 石家庄 泰 业 集 团 有 限 责 任 公司 1990 
24WG 型 活水 泵 河北 省 优质 产品 石家庄 泵 业 集 团 有 限 责任 公司 1989 
21/10ST 一 AH HAKE 河北 省 优质 产品 石家庄 泵 业 集 团 有 限 责任 公司 1987 
BOND H F 省 优 自贡 市 工业 有 泵 股份 有 限 公司 1997 
PZIVB 型 喷 水 式 柱 塞 泵 陕西 省 名 有 牌 产品 EKRI 1998 
52(]) Ж ЭК А, Н У 河南 省 名 牌 产品 河南 瑰 通 企业 集团 公司 新 乡 水 泵 厂 1996 
IS 型 (25 悬 架 ) 单 级 单 吸 清水 离心 泵 河南 省 名 牌 产品 河南 瑰 通 企业 集团 公司 新 乡 水 泵 厂 1998 
80WG WIKE 河南 省 名 牌 产品 河南 珍 通 企业 集团 公司 新 乡 水 蓉 厂 1996 
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хя 机 








沈阳 市 优秀 新 产 沈阳 鼓风机 三 


ип Ж 


MCL804 一 1 离心 压缩 机 
















































FERAH 国家 重大 技术 装 沈阳 鼓风机 厂 1991 
备 成 果 奖 

ЗМС1А56 + 3MCLA56 离心 压缩 机 沈阳 市 科技 进步 奖 沈阳 鼓风机 三 1991 

2МС1А57 + BCL407 离心 压缩 机 辽宁 省 科技 进步 奖 沈阳 鼓风机 厂 1992 

高 效 基 本 级 研究 及 其 在 机 电 部 科技 进步 沈阳 鼓风机 厂 1992 

MCL804 离心 压缩 机 上 的 应 用 奖 

MCL402 一 1 离心 压缩 机 辽宁 省 优秀 新 产 沈阳 鼓风机 三 1992 
品 金鹰 奖 

BCL455 一 2 离心 Е Ж DL 辽宁 省 优秀 新 产 沈阳 鼓风机 厂 1992 


БЕЗ. 
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项 目 名 称 


2MCL527 一 8 离心 压缩 视 


2МСІ405 + MCL356 离心 压缩 
机 
MCL804 一 5 离心 压缩 机 


川 化 合成 氨 装 置 


2MCL456 + 2МСІА07 离心 压缩 机 

BCL806 + BCL806 离心 庄 缩 机 

3MCL456 + МС1353 离心 压缩 
机 


©1С705 单 轴 等 温 型 离心 压缩 
机 
ВСІ455—1 离心 压缩 机 


MCL1003 离心 压缩 机 


2МС1А56—19 离心 压缩 机 


2MCL457 一 14 离心 压缩 机 


2BCL458 + 2ВС1А08/А 离心 压 
ЯЙ Л, 


3MCL456 离心 压缩 机 


2K56 系列 矿井 轴 流 风机 

MCL526— 1 61 ЖЯ, 

年 产 8 万 1 炼油 装置 配套 用 
MCL526 

2MCI454 + 3МС1А56 离心 压缩 
机 

DHP80 一 1 离心 压缩 机 


大 化 肥 装 置 用 离心 压缩 机 ( 合 
江 “ 三 机 ”) 


2MCL1005 一 1 Æ -CE EL 


80 万 :年 加 氧 裂 化 装置 用 
ВСІ407/А 压缩 机 

CM45 一 1 离心 鼓风机 
污水 处 理 用 GM 型 离心 鼓风机 

大 庆 重 油 催 化 裂化 装置 用 
MCL1003 ЖН. 

3MCL456 离心 压缩 机 





辽宁 省 优秀 新 产 
тв 10 5 
TERES” 
品 金 广 奖 
沈阳 市 优秀 新 产 
品 奖 

化 工 部 科技 进步 
特等 奖 

机 电 部 科技 进步 奖 
辽宁 省 科技 进步 奖 
辽宁 省 优秀 新 产 
TET ES 
沈阳 市 科技 进步 奖 
辽宁 省 科技 进步 奖 
机 械 部 科技 进步 奖 
机 械 部 科技 进步 奖 
国家 级 科技 进步 奖 
沈阳 市 优秀 新 产 
品 奖 
辽宁 省 优秀 新 产品 
TEK 


辽宁 省 优秀 新 产 
品 金 应 奖 
沈阳 市 优秀 新 产 


辽宁 省 优秀 新 产品 
Рет" 


沈阳 市 科技 进步 奖 
机 械 部 科技 进步 奖 
辽宁 省 科技 进步 奖 

沈阳 市 科技 进步 奖 
机 械 部 科技 进步 奖 

机 械 部 科技 进步 奖 

辽宁 省 优秀 新 产 
TEA Е 

辽宁 省 科技 进步 奖 

沈阳 市 科技 进步 奖 
辽宁 省 科技 进步 奖 

机 械 部 科技 进步 奖 
沈阳 市 科技 进步 奖 
辽宁 省 优秀 新 产品 
ERK 

辽宁 省 优秀 新 产 
TET 56 
沈阳 市 科技 振兴 奖 
机 械 部 科技 进步 奖 
国家 科技 进步 奖 
辽 守 省 科技 进步 奖 

沈阳 市 科技 进步 奖 
辽宁 省 科技 进步 奖 

机 械 部 科技 进步 
奖 

沈阳 市 科技 进步 奖 
辽宁 省 科技 进步 奖 

辽宁 省 科技 进步 


奖 
| 机 械 部 科技 进步 奖 | 








| |! 
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沈阳 鼓风机 厂 
ЕНЕД 
沈阳 鼓风机 厂 
沈阳 鼓风机 厂 
沈阳 鼓风机 三 
沈阳 鼓风机 三 


ЙЯ UL 


СЕН ЗОЛ 


沈阳 鼓风机 厂 


沈阳 鼓风机 三 


沈阳 鼓风机 厂 


沈阳 鼓风机 三 


沈阳 鼓风机 三 


沈阳 鼓风机 广 


沈阳 鼓风机 广 
E FE RELU 


E A A HL 


沈阳 鼓风机 广 


沈阳 鼓风机 三 


沈阳 鼓风机 厂 


沈阳 鼓风机 厂 


沈阳 鼓风机 三 


沈阳 鼓风机 三 


沈阳 鼓风机 广 





( 续 ) 
完成 时 间 
(年 ) 
1992 


1992 


1992 


1992 


1994 
1994 
1995 


1993 
1994 
1996 
1994 
1994 


1996 
1997 


1995 


1994 
1995 


1994 
1995 
1996 
1994 
1995 


1995 


1997 
1999 


1996 
1997 


1996 
1997 
1997 


1997 
1997 
1998 
1998 
1999 


1997 
1998 


1997 


1998 
2000 


1999 


1998 





项 目 名 Ж 


DA200 一 41 离心 压缩 机 


大 型 催化 裂化 MCL 压缩 机 
15—20 硫酸 流程 二 氧化 硫 鼓 风机 


加 毛 装 置 配 套用 BCL 循环 
氧 离心 压缩 机 
SVK 组 装 式 小 流量 离心 压缩 机 


炼油 装置 配套 用 2MCL806 离 
心 讨 缩 机 


合成 氨 装 置 配套 用 MCL457 + 
ВСІ408 离心 压缩 机 

GM 型 污水 处 理 用 离心 鼓风机 

催化 裂化 装 КА МС1405 
+ MCL354 离心 扑 缩 机 

ү5—48 系列 离心 通风 机 

4—75 x 2E 系列 离心 通风 机 

PLIL JE Tr fE 1K FÊ E Д, 

W5 一 40 一 ]1N018D 高 温 风 机 

FAF28 一 13.3 一 1 轴 流 风机 

PAF18 一 10 一 2 轴 流 一 次 风机 

FAF 型 电站 轴 流 风机 

GAF 型 矿井 轴 流 式 通风 机 

GAF 型 矿井 轴 流 式 通风 机 

G136/358 静 叶 可 调子 午 加 速 
轴 流 引 风 机 

G136/358 静 叶 可 调子 午 加 速 
а АЛ, 

L75 х 106WD 罗 茨 鼓风机 

GAF(GZ) 型 矿井 轴 流 式 通风 机 

FAF19 一 9.5 一 1 动 叶 可 调 轴 流 
式 送 风机 

SAF28—16—1 动 叶 可 调 轴 流 
式 送 风机 

KDF 型 低 噪声 离心 通风 宙 

T35 轴 流 通风 机 

XY9 一 35 一 12 离心 通风 机 

L 系列 罗 获 鼓风机 


TLZM 罗 芯 鼓风机 组 








化 工 部 科技 进步 奖 


沈阳 市 科技 振兴 奖 
国家 机 械 局 奖 


沈阳 市 科技 振兴 











奖 





沈阳 市 科技 进步 奖 
沈阳 市 科技 进步 








奖 





沈阳 市 科技 进步 
奖 





沈阳 市 优秀 新 产 
Ап Ж 
沈阳 市 优秀 新 产 
品 奖 
机 械 部 优秀 节能 
新 产品 
її ЁН АЎ ЖЖ 








研 奖 





省 产 .学 





A R h ДЕЕ 
进步 奖 
国家 重大 技术 装 
备 奖 

国家 重大 技术 装 
备 奖 





上 海 市 节能 新 产 
品 税 


上 海 市 节能 新 产 





ET 
HA 


机 械 部 科技 进步 奖 
上 海 市 优秀 新 产 
品 奖 

上 海 市 科技 进步 
奖 









上 海 市 优秀 新 产 
品 奖 

上 海 市 优秀 新 产 
ип 36 
上 海 市 优秀 新 产 
品 奖 
上 海 市 优秀 新 产 
品 奖 
上 海 市 星火 项 目 















奖 
市 金牛 奖 


省 科技 产品 奖 





“七 五 "全 国 星火 计 
划 成 果 博 览 会 金奖 


省 优秀 新 产品 奖 
商业 部 奖 

国内 贸易 部 优秀 科 
技 成 果 





































沈阳 鼓风机 厂 
沈阳 鼓风机 厂 
沈阳 鼓风机 厂 
沈阳 鼓风机 厂 


沈阳 鼓风机 厂 
沈阳 鼓风机 厂 


沈阳 鼓风机 厂 


ВН МАЈ 


ВАГ 


吉林 市 鼓风机 厂 


哈尔滨 哈 暖 环境 工程 


设备 有 限 公司 


西安 凯 瑟 通 风 设 备 有 


限 公司 


内 蒙古 天 福 风 机 有 限 


公司 


上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 


上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 


LH SX DLT A FRA FJ] 


上 海 鼓风机 厂 有 限 公 司 


ERRAN ARAR 
上 海 鼓风机 三 有 限 公 司 


上 海 鼓风机 广 有 限 公司 


上 海 鼓风机 三 有限 公司 


上 海 鼓风机 三 有 限 公司 


上 海 鼓风机 三 有 限 公 司 


ERROU ARAR 


上 海通 用 风机 股份 有 


限 公司 


江苏 大 通风 机 股份 有 


限 公司 


江苏 大 通风 机 股份 有 


限 公司 


山东 省 汇丰 机 械 集团 


总 公司 


шж + ЖИ 
公司 





获奖 项 目 及 新 产品 ° 


(Ж) 


完成 时 间 


(年 ) 


1997 
1999 
1999 
2000 


2000 
2000 


2000 


2000 


2000 


1997 


1995 


1996 


1999 


1991 


1991 


1992 


1992 


1992 
1995 


1995 


1995 


1996 


1997 


1997 


1997 


1990 


1991 


1991 


1991 
1992 
1994 
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Ж 


Hl 


E 


型 


55 
缩 


列 


项 目 名 称 


LAIP XI AEL 


L93WD 罗 茨 鼓风机 


L94WD 型 罗 芯 鼓风机 


TRRC 一 100 ВЖЖ 
风机 


® Hê FP KH RF 

BDK6Z 系列 矿 用 防爆 侧 移 式 
流通 风机 

AN 系列 静 叶 可 调 轴 风机 


压 缩 机 


项 目 名 称 


4M50 一 33.7/11 一 192 一 BX 新 
气压 缩 机 
4M80( 50 一 30/22 一 200 一 BX) 大 
氢气 压缩 机 


4М40— 135.5/2.2——6.95— 


‚6/6.7—20—ВХ E # 3 i# JE 
机 


3.6.9m /min 动力 用 压缩 机 系 
更 新 改造 
С0, —120/35—350 型 充 氧 


〈 氮 ) 车 载 隔膜 压缩 机 


机 


机 


LGW—100/7— X 型 螺杆 压缩 


WW 一 42/7 无 油 润 滑 空 气压 缩 


D80/1.5 煤气 压缩 机 


数 岩 机 配套 用 系列 空 压 机 


W—1.8/5, W—2.5/5,2V—3.5/ 


5 型 空 压 机 


缩 


Ж — 1.8/5 型 空 压 机 


VX350 型 翔 式 撮 装 天 然 气压 
机 系列 


， 获奖 ， 


全 国 首 届 建 材 机 
械 新 产品 .新 技术 、 
科研 设计 成 果 展 览 
交易 会 优秀 奖励 

济南 市 机 械 局 科 
技 进步 奖 
济南 市 经 委 优 秀 新 
产品 
济南 市 政府 .经 委 科 
技 进 步 奖 
省 科技 进步 奖 

山东 省 机 械 工 业 
系统 科技 进步 奖 


济南 市 机 械 局 科 


技 进 步 奖 

省 星火 奖 
济南 市 科技 星火 奖 
淄博 市 星火 奖 


省 重点 产品 赶 超 
国内 外 先进 水 平 计 
划 目 标 奖 


žk 1998 年 国家 科 
技 进步 奖 

获 沈 阳 市 科技 进 
步 奖 

获 沈 阳 市 经 贸 委 
优秀 产品 : 


获 1996 年 国家 科 
技 进步 奖 

获 北 京 科技 进步 
奖 

获 无 锡 市 科技 进 
步 奖 , 重 获 国家 级 新 
产品 证 书 

获 柳州 市 技术 进 
步 奖 

获 1998 年 山西 省 
优秀 新 产品 奖 


获 1998 年 度 国家 
机 械 工 业 局 科技 进 
步 奖 

获 浙 江 省 机 械 厅 
科技 进步 奖 


获 “ 九 五 " 国 空 重 
点 科技 攻关 计划 优 
秀 科 技 成 果 荣 誉 称 
号 
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填补 国内 空白 ,满足 国家 加 
AWR 


填补 国内 空白 , 获 国 家 加 氢 
需求 


满足 石化 行业 重 整 装 置 需 
节能 
满足 空前 需要 ,替代 进口 


填补 国内 空 日 


达到 国内 领先 水 平 ,为 企业 
统领 市 场 


为 企业 扩大 市 场 


为 企业 扩大 市 场 


为 企业 扩大 市 场 


为 企业 扩大 市 场 


填补 国内 空 日 ,节约 能 源 ， 
净化 环境 





山东 省 汇丰 机 械 集团 
总 公司 


山东 省 汇丰 机 械 集团 
总 公司 


山东 省 汇丰 机 械 集团 
总 公司 


山东 省 汇丰 机 械 集团 
总 公司 


山东 省 汇丰 机 械 集团 
总 公司 


淄博 风机 厂 


成 都 电力 机 械 厂 


获奖 单位 名 称 


沈阳 气体 压缩 机 股份 
有 限 公司 
沈阳 气体 压缩 机 股份 
有 限 公司 
沈阳 气体 压缩 机 股份 
有 限 公司 
合肥 通用 新 压缩 机 分 
社 
北京 第 一 通用 机 械 厂 


无 锡 压 缩 机 股份 有 限 


Ӯ 
柳州 空 压 机 集团 公司 
太原 气体 压缩 机 广 
浙江 开山 股份 有 限 公 

司 


浙江 开山 股份 有 限 公 
司 


江西 南 翔 空 压 机 有 限 


^н 


重庆 气体 压缩 机 三 






























(Ж) 
完成 时 间 
(年 ) 


1993 


1992 
1993 
1993 
1994 


1999 
1999 
1999 
1999 


2000 


1993 


完成 时 间 
(年 ) 


Ё 门 


项 目 名 称 


大 口径 阀门 等 离子 蜡烛 技术 


化 学 刷 镀 工艺 技术 在 阀门 零 


件 上 应 用 


振动 时 效 在 阀门 主体 件 应 用 


标准 汇编 .标准 编制 


标准 编制 


ЇЧ БИ ЖЫШ 


铸 态 铁 素 体 球 墨 铸铁 铸 体 


CAD 应 用 推广 示范 工程 


真空 获得 及 应 用 设备 
项 目 名 称 


ZR 一 1416 一 8 型 大 型 铝板 起 式 


换 热 器 真空 针 焊 设备 


SN 一 930 型 大 规模 导电 玻璃 生 


产 线 


JPC 一 2200 型 磁 控 溅 射 镀膜 机 


大 口径 立 门 密封 面 采用 
等 离子 喷 焊 合金 


解决 碳 钢 零件 防腐 问题 ， 
替代 不 锈 钢 材料 


解决 大 型 铸件 退火 工艺 
问题 


“ВАРКА ТЧ ИОК В HE 
汇编 ” 
GB 12220 ~ 12252—1989 
GB 12220 

GB/T 122252 一 1989 

ZBJ 16007 

ZBJ 16006 一 1989 


JB/T 8528—1997 
普通 型 阀门 电动 装 轩 技术 
条 件 
1В/Т 8531—1997 
隔 爆 型 阀门 电动 装置 技术 
条 件 
JB/T 8531—1997 
阀门 手动 装置 技术 条 件 

采用 新 工艺 喷涂 АО,» 
和 Ni/AL #7 ЖК Б 1.0mm, 提 
BA RIF ИП, ЛИ ДЕД, 
腐蚀 性 能 ,用 于 石油 催化 ， 
裂化 及 热力 管 网 中 

КОКА RI} FF 
件 , 耐 腐蚀 性 增强 

计算 机 助 热 分 析 , 力 学 分 
析 对 产品 设计 进行 精确 分 
析 ; 主 导 产 品 三 维 造 型 设计 ， 
三 维 动态 装配 仿真 ;阀门 应 
力 分 析 仿 真 ;铸造 过 程 热 态 
分 析 ; 从 而 子 防 缺陷 ,采取 划 
施 ,对 设计 改进 ,提高 新 产品 
一 次 投产 成 功率 


解决 大 中 径 硬 质 合 金蝶 阀 
密封 面 加 工 问 题 ,每 年 产值 
1 000 元 


节约 材料 费 每 年 100 万 元 


ЖЕ ЮЖ E ЖЇР ЛЖ 
形 问题 ,提高 产品 质量 


每 年 产值 150 万 元 


取代 进口 ,填补 空白 


每 年 300 万 元 (直接 效益 ) 





铁岭 阀门 股份 有 限 公 


铁岭 阀门 股份 有 限 公 


铁岭 阀门 股份 有 限 公 


北京 市 阀门 总 三 


хатга 


йг ГТА RA 
司 


铁岭 阀门 股份 有 限 公 
司 

中 阀 苏 阀 科 技 实业 股 
份 有 限 公司 


p PERDOE 


奖 


北京 市 科技 进步 
奖 


指标 均 达 到 国际 同类 
EAT. 有 经 二 年 来 实 
际 运 行 可 靠 , 完 全 可 替代 进 
口 ,填补 了 国内 空白 


达到 国外 20 世纪 90 年代 水 
平 ,填补 了 国内 空白 ,主要 用 
于 液晶 显示 透明 导电 电极 . 太 
阳 能 电池 功能 窗 .红外线 反射 


涂 层 等 高 稳定 昌明 领域 。 年 
产量 可 达 6、10、12km 


国内 第 一 台 在 不 锈 钢 表面 
镀 上 一 层 所 需要 各 种 颜色 装 
饰 膜 ,并 实现 微机 控制 。 经 清 
华 大 学 建筑 材料 系 检测 中 心 
检验 ,各 项 技术 指标 均 达 到 国 
际 土 间 类 产品 90 年 代 初 中 期 
水 平 





兰州 真空 设备 有 限 责 
任 公司 


沈阳 真空 技术 研究 所 


URINE] GEE) 


获奖 项 目 及 新 产品 - 


(8) 


完成 时 间 
(Œ) 


1991 


1991 


1992 


1990 


1998 


1999 


1999 


1999 


完成 时 间 
(4) 


1997 


1997 


1998 
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ZSW— 1650 ¥ А 25 8 2 Ji Г. 1. 列 为 国家 星火 该 设备 经 长 达 7 年 之 外 研 广东 真空 设备 厂 股 份 
设备 计划 制 成 功 的 。 把 我 国 自 创 的 真 | 有 限 公司 
2. 省 重点 产品 空 技术 与 意大利 工艺 和 设备 
3. 国家 重点 新 产 结合 起 来 。 经 鉴定 ,设备 结构 
п 合理 ,安全 可 车 ,工艺 控制 稳 
定 等 特点 ,属于 国内 首创 。 解 
决 了 天 然 花 岗 石 由 一 般 灰 白 
色 系 列 中 的 高 档 技术 产品 难 
题 , 具 有 较 高 的 经 济 效益 和 社 
全 效益 ,并 符合 国家 卫生 标准 


天 然 漫 滩 花 岗 石 红色 板材 ( 妈 4. 列 为 国家 星火 该 产品 成 为 市 场 抢 手 货 , 供 广东 真空 设备 厂 股 份 
中 环 石 ) 计划 不 应 求 有 限 公司 

5. 省 重点 产品 

6. 国家 重点 新 产品 
浸 渗 石材 着 色 技 术 省 科技 进步 奖 属于 国内 首创 广东 真空 设备 厂 股 份 
有 限 公司 
L 一 400 HRA FR 
代 国际 同类 产品 先进 水 平 。| 近代 物理 所 
该 泵 的 研制 成 功 为 我 国 真 空 
获得 设备 在 超 高 真空 领域 一 
个 重大 突破 。 为 中 科 院 近代 
物理 所 的 重 离子 加 速 器 冷却 
储存 环 解决 了 关键 技术 问题 。 
也 将 为 上 海 同 步 辐射 装置 等 
重大 工程 作出 了 重大 贡献 


IDS 一 800 型 多 靶 磁 控 溅 射 镀 市 科技 进步 奖 主要 性 能 达到 国际 先进 水 北京 仪器 厂 (集团 ) 
膜 生 产 线 平 。 主 要 用 于 平面 显示 器 、 集 
成 电路 .太阳 能 电池 和 光学 元 
器 件 等 领域 的 薄膜 研究 和 生 
产 。 出 口 伊朗 , 销 价 210 万 
TL. Р 


Е АЕ: ДЕСЕ 国家 实用 专利 主要 用 于 光学 .电学 镀膜 机 兰州 真空 设备 有 限 责 
绕 镀膜 机 任 公司 


DDC 一 JQ 一 A 型 系列 电子 真空 上 海 市 机 电 局 科 达到 国内 同类 产品 领先 水 КЕ ПШ)” 
带 充气 网 技 进步 奖 平 


JP 一 2500 型 磁 控 溅 射 镀膜 生 广东 省 实用 性 专 各 项 指标 先进 ,外 型 美观 ， 广东 真空 设备 三 股份 


产 线 利 属于 国内 首创 。 有 限 公司 


Ш+ ЖУ ИИ HR R 广东 省 实用 性 专 性 能 良好 广东 真空 设备 厂 股 份 


利 AERAR 
KC 一 3A 高 真空 磁 控 溅 射 镀膜 国内 首创 微机 控制 的 全 自动 三 功 位 上 海曙 光 机 械 制 造 厂 
设备 GD 一 R 电脑 光盘 ,机 读 写 光盘 
专用 设备 ,其 性 能 指标 达到 国 
际 上 同类 产品 先进 水 平 。 国 
内 首创 ,可 替代 进口 , 首 批 设 
备 移 交 港 商 使 用 


ZZ 一 1800K 型 高 真空 卷 绕 镀 膜 上 海 市 新 产品 优 该 设备 总 体 处 于 国内 领先 
机 秀 及 科技 进步 奖 水 平 ,主要 用 于 包装 、 防 伪 、 转 
移 膜 和 航天 保护 膜 。 其 张力 
系统 已 获得 国家 专利 











干燥 设备 















项 H 名 Ж 获奖 单位 名 称 












东台 市 食品 机 械 厂 一 





1998 年 由 江苏 省 科 委 组 织 
鉴定 ,批量 生产 ,经 汕头 金 味 
集团 、. 华 棋 集团 与 国外 同类 设 
备 对 照 使 用 其 性 能 超过 日 本 、 
台湾 ,使 用 效果 良好 


高 品质 a 淀粉 工业 化 生产 技 
术 及 关键 设备 一 深 简 干燥 机 








该 泵 主要 技术 指标 达到 当 | 上海 真 空 套 厂 中 科 院 | 





沈阳 中 科 仪 技术 发 展 


纳米 .微米 制 分 设备 中 科 院 科技 进步 | 三 、 为 国家 开展 纳米 材料 .科学 
жита i 研究 起 到 了 积极 促进 和 保障 | 有 限 公 司 
步 奖 作用 








( 续 ) 


完成 时 间 


(+) 


1997 
1996 
1999 


1999 
1996 
1999 


1999 


1998 


1999 


1998 


2000 


2000 


2000 


2000 


1999 


完成 时 间 
(年 ) 
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(Ж) 

































动 植物 蛋白 饲料 加 工 工艺 技 已 通过 部 级 鉴定 ,投入 批量 四 川 省 农机 研究 设计 

术 及 成 套 设 备 生产 销售 院 

鸡 烧 再 生 饲 料 加 工 技术 与 设 已 通过 省 级 鉴定 ,投入 批量 四 川 省 农机 研究 设计 
& 生产 院 

板 干 燥 设备 开发 已 通过 了 省 级 科研 鉴定 ,已 四 川 省 农机 研究 设计 
批量 生产 院 

粉碎 式 气流 饲料 干燥 机 已 通过 省 级 科研 鉴定 ,批量 四 川 省 农机 研究 设计 
生产 院 

小 型 实用 菌 干燥 机 四 川 省 农机 研究 设计 





通过 省 级 科研 鉴定 ,批量 生 
产 院 


四 川 省 农机 研究 设计 
院 





蛋 草 烘 干系 列 设备 的 研究 在 四 川 湖北 .山东 .云南 、 
贵州 等 地 批量 应 用 ,效果 和 良 


好 , 均 已 通过 验收 































酒精 干燥 加 工 成 套 设备 通过 了 省 级 科研 鉴定 ,已 批 四 川 省 农机 研究 设计 
量 销售 院 

魔 鞋 精 粉 加 工 成 套 设 备 已 通过 省 级 科研 鉴定 ,投入 四 川 省 农机 研究 设计 
批量 生产 院 

振动 连续 式 多 用 途 于 燥 机 已 通过 部 级 鉴定 验收 连云港 干燥 设备 厂 

Ж EIA ТЖ, 已 通过 省 级 鉴定 ,推广 用 于 连云港 干燥 设备 厂 





复合 肥 生 产 的 干燥 冷却 


已 完成 ,主要 技术 指标 达到 
国内 先进 水 平 








0.5~10 万 t 复 合肥 生产 线 连云港 干燥 设备 厂 






把 式 真空 干燥 机 已 通过 鉴定 ,正式 投入 批量 淄博 真空 设备 厂 
生产 
新 技术 .新 工艺 .新 材料 
项 目 名 称 主要 技术 参数 (或 技术 水 平 ) лаа 研 制 单 位 
药 芯 焊 丝 气体 保护 焊 试 验 研 究 Ж Û A Ж Яй DL {KE A Жн Н ВТЕ F TB Я 23 沈阳 鼓风机 厂 
接 ,实现 气体 保护 焊 ,提高 生产 效率 , 焊 链 成 型 美 
观 , 焊 接 飞 溅 小 ,解决 油 站 , 管 路 焊 甸 外 观 质量 差 
的 工艺 问题 ,成 本 低 
大 型 风机 用 多 元 微量 低 合 金 高 强度 钢 研究 o, > 5S05N/mmz 以 上 的 低 合 金 钢 , 用 于 较 36 E BES DLT 
的 应 用 研究 高 周 速 的 通风 机 ,代替 16Mn15MnV 等 材料 (ec 在 
350 ~ 400N/mm’ ) 不 需要 爆 后 热处理 
Pro/E 在 数控 编程 中 的 应 用 及 二 次 开发 1. 采用 引进 的 Pro/E 软件 实现 各 种 三 元 叶轮 20 沈阳 鼓风机 厂 
铣 制 加 工 ,开发 后 处 理 程序 ,编制 典型 程序 
2. 用 Ро/Е 软件 开发 VK 型 扩 压 器 铣 制 程序 及 准 
三 元 叶片 压 型 模具 
智能 徒手 CAD 绘图 系统 智能 徒手 CAD 单机 版 10 套 ,网络 版 20 个 站 点 28 沈阳 鼓风机 三 
一 套 ,同时 可 应 用 30 人 ,用 于 离心 压缩 机 产品 设 
计 和 工艺 设计 
二 元 制冷 压缩 机 转子 制造 技术 的 转化 消化 日 本 三 攻 公 司 技 术 , 叶 轮 (SNCM431 钢 ) 焊 80 沈阳 鼓风机 厂 
与 开发 试验 接 试验 及 工艺 评定 ; 开 槽 焊 焊 接 及 加 工 试验 ;时 
轮 及 主轴 (AISi2330) 热 处 理工 艺 ,相关 的 加 工 工 
艺 研究 
数控 切割 机 国内 先进 水 平 年 节约 沈阳 风机 厂 
- 6~8 
AAH 行业 先进 水 平 年 节约 沈阳 风机 厂 
3-4 
HERZEN 行业 先进 水 平 年 节约 沈阳 风机 三 
0.8~1.5 
三 维 CAD 技术 应 用 国内 先进 水 平 15 四 平 鼓 风机 广 
CAPP 技术 应 用 国内 先进 水 平 35 ДЕА 
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项 H 名 ж 


ЖЛ, ЖЕЛ НЕД УЖ 
风机 防腐 陶 资 涂料 技术 
风机 065 粉 块 堆 焊 技术 


DRM 型 电热 侧 吹 换 热 元 件 采 用 РТС 陶 
交换 热 元 件 


空调 机 组 新 型 材 
离心 压缩 机 叶轮 真空 针 焊 研究 


延平 压缩 机 叶片 精 锻 技 术 


球面 流 线 单 


新 型 调节 门 
Т35 №5.6А 集团 器 下 料 


旋 压 技术 


喷 塑 油漆 表面 涂 装 流水 线 


(PYC 一 U) 硬 康 氢 乙烯 复合 管材 料 


采用 型 密封 


宽 丸 车 刀 低 速 切 前 工艺 
JSW13Cr 一 4Ni 焊接 试验 及 应 用 


оет ед FFE 


HG70 铀 焊接 热处理 工艺 试验 


12—49—2 №4 双 进 风 低 品 声 离心 通风 
机 机 械 化 生产 工艺 改造 

CF 一 3 型 金属 切削 液 推 广 应 用 

单 级 悬臂 多 介质 离心 压缩 机 


CM ЖУ BK ALS ЖЕЕ ЛЕ ТН Б ЛН 
计 

轴 流 压缩 机 .膨胀 机 转子 动力 学 及 叶轮 
强度 ,振动 计算 软件 开发 


6—49 型 通风 机 改 翼 型 叶片 


汽油 割 焊 机 
新 材料 可 焊 高 强度 结构 钢 15MnNiCrMov 
在 风机 中 的 应 用 
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主要 技术 参数 (或 技术 水 平 ) 


国内 先进 水 平 
国内 先进 水 平 
国内 先进 水 平 
国内 先进 水 平 


国内 先进 水 平 

针 烛 及 叶轮 热处理 的 工艺 参数 数 匹 配合 理 , 接 
ЕВЕР Ж .叶轮 实际 运转 速度 达到 
国内 外 先进 水 平 

应 用 滚 锻 制 坯 , 压 办 机 整形 锻造 透 平 压缩 机 叶 
片 ,投资 小 ,成 本 低 , 质 量 高 ,达到 国内 外 先进 水 


平 
只 使 用 一 套 模具 拉 延 成 形 


较 原 调节 门 灵活 可靠 
可 节省 下 料 


等 同 于 整体 型 水 平 


国内 领先 水 平 
国内 首创 , 获 发 明 专 利 
可 输送 氮气 .氧气 


在 大 型 通用 卧 车 上 完成 大 型 轴 类 零件 精 加 工 
焊接 规范 及 焊接 强度 满足 大 型 烧结 风机 转子 
使 用 要 求 


1. 由 于 叶轮 流 道 采 用 五 轴 联 动 金 加 工 , 故 气 动 
效率 提高 1% ~ 2% 

2. 机 器 噪音 降低 低 1 ~ 2dB 

3. 叶轮 制造 质量 基本 达到 现在 的 国际 水 平 


1. HG70 钢 焊 链 的 流 硬 倾向 性 小 , 较 好 的 抗 烈 
人 性能。 采用 超 低 氧 焊条 ,用 小 线 能 量 施 焊 ,可 不 
预 热 

2. FEF RAL EE :600C + 10C ”1.5h 后 炉 冷 


完全 达到 设计 要 求 后 ,提高 产品 质量 ,降低 工 
时 50% ,达到 国内 先进 水 平 


改变 传统 切削 液 防 锈 、 防 腐 性 能 差 的 状况 
适用 于 化 工 工 业 和 化 肥 工 业 输 送 空气 \N,、 
NH, ‚СО ‚СО, 氢气 和 和 氢 烃 类 气体 


消化 CM 系列 离心 误 风机 的 气动 计算 程序 \ 报 
价 程序 ,叶轮 设计 计算 程序 ,设计 验证 一 台 样 机 


轴 流 压缩 机 转子 设计 计算 程序 设计 及 验证 。 
强度 ,振动 计算 程序 设计 及 验证 


流量 系数 0.15 压力 系数 0.55 
全 压 效率 85% 


可 切割 特大 厚 钢板 200mm 以 上 


该 锅 是 低 碳 合金 钢 是 陕 鼓 厂 研 究 开发 的 原来 的 
国内 外 没有 的 钢 种 ,可 制 成 锻件 和 钢板 进行 使 用 ， 
其 热处理 工艺 性 ,焊接 性 能 .锻造 性 能 , 冷 切 前 性 能 
等 均 优良 ,通过 热处理 可 达到 的 综合 力学 性 能 优 
异 。 用 它 做 为 风机 叶轮 材料 要 好 于 国内 外 各 厂家 
常用 材料 。 如 15Cr2Mol、 23CrNiMo747、34CrNi3Mo、 
35CrMoV 等 。 在 GB3077 一 1988《 合 金 结 构 钢 》 中 没有 
焊接 性 能 较 好 的 低 碳 高 强 钢 种 ,因此 该 钢 的 研究 、 
开发 ,使 用 成 功 填补 了 我 国 即 GB3077 一 1988 中 这 类 
钢 的 空白 


比 转 数 19 





( 续 ) 





经 济 效益 F 
(万 元 ) 研制 М 位 
25 WH 3F АЛ 
20 {Г BE RL ALY 
120 ДҰ АЮ, 
104 哈尔滨 暖 风机 广 
ЖЕШ АГ 
5001/а 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 
限 公 司 
150t/a 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 
限 公司 
北京 当代 复合 材料 有 
RAR 
石家庄 市 风机 三 
仅 粮 食 风 机 石家庄 市 风机 厂 
节省 45 
较 整 体 压 内 蒙古 天 福 风 机 有 限 
型 节约 资 | 公司 
金 60% 
浙江 上 风 实 业 股 份 有 
限 公 司 
2001 年 浙江 上 风 实 业 股 份 有 
批量 投产 | 限 公司 
45 山东 省 汇丰 机 械 集 团 
总 公司 
武汉 鼓风机 广 
武汉 鼓风机 厂 
重庆 通用 工业 (集团 ) 
有 限 责 任 公司 
重庆 通用 工业 (集团) 
有 限 责 任 公 司 
广州 风机 上 
约 18 沈阳 鼓风机 广 
30 ЙН XLUBLI 
80 沈阳 鼓风机 上 小 
100 沈阳 鼓风机 三 
300 沈阳 鼓风机 厂 
3-5 沈阳 风机 广 
665 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 


限 公司 








( 续 ) 


项 目 名 Ж 主要 技术 参数 (或 技术 水 平 ) п а fF 位 


B665 牛头 刨 改制 三 叶 转 子 渐 开 线 专机 12 上 海 鼓风机 厂 长 征 分 厂 


耐 磨 风机 ЖЕНЕ 300, 济南 风机 厂 
利税 70 






耐 磨 技术 达到 国内 先进 水 平 







营销 额 480, 
利税 110 


高 温 风 机 耐 温 800% 济南 风机 厂 







山东 省 汇丰 机 械 集 团 
总 公司 
山东 省 汇丰 机 械 集 团 
总 公司 

山东 省 汇丰 机 械 集 团 
总 公司 
山东 省 汇丰 机 械 集 团 
总 公司 

山东 电力 设备 厂 
山东 电力 设备 厂 
淄博 风机 三 


HHBLV400S 型 不 锈 钢 罗 茨 鼓 风机 采用 不 锈 钢 壳 体 .转子 及 机 械 密封 78.5 







采用 壳 体 与 转子 防 蚀 Ni 一 P 镇 及 kK 型 密封 34 







RR 一 K Ж Ж] $F Жид, 





采用 数控 电 火 花 线 切割 下 料 , 一 次 成 形 , 尺 寸 
精度 高 


充分 运用 加 工 中 心 或 数控 加 工 蔡 代 传 统 工艺 
方法 ,不 仅 保 证 了 精度 且 提 高 了 生产 效率 

节省 原 有 的 大 型 压制 模具 

解决 了 叶轮 联接 筷 无 法 加 工 的 问题 


保证 在 Imin 内 实现 两 台风 机 位 置 互 换 国内 先 
进 水 平 


线 切割 下 料 成 形 





大 型 .复杂 高 精度 零件 采用 数控 加 工 





拼接 式 集 流 器 的 制作 工艺 
60 万 机 组 密封 风机 叶轮 的 制作 工艺 
BDK62 系列 风机 前 后 伸缩 简 自 动 化 研 









KURKI 
四 川 鼓风机 有 限 责任 公司 


常温 发 黑 工艺 
国际 先进 水 平 





带 轮 防 锈 
ОРО 盐 浴 复 合 
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产 т 名 Ж 主要 技术 参数 新 产品 水 平 па Ж 位 


Y7 一 42 系列 锅炉 引 风 机 Q :3000 ~ 6000m? /Һ 国内 90 年 代 鞍山 市 风机 二 厂 
p :3300Pa 
FZF 系列 方形 轴 流 通风 机 0:826 ~ 18250m /h 国内 先进 ê FR FRE А, 
p :39 ~ 296Pa 
噪声 < 60 ~ 75dB( A) 
NFDZQ(S) 3 { E Fî FH HE | 02000 ~ 12000m /h; Д 4 ~ 4.5m/s 国内 先进 哈尔滨 暖 风机 厂 
风机 噪声 三 60 ~ 75dB( A) ;热量 19 ~ 137kW 
SL80C 一 250C ЖЯ] = P Ж | Q:1.15~62.6m/min; Ap :9.8 ~ 98КРа 90 年 代 国 际 先进 水 平 天 津 市 鼓风机 总 厂 
鼓风机 


GY10—13No10D Q :20572 ~ 40210m’/h 国内 90 年 代 水 平 甘肃 省 靖 远 通风 机 厂 


p :4100 ~ 3957Ра; z= 85.11% 


YL5 一 45 N018D f ¥ HE A Xl | p:8982 ~ 5462Ра; n = 1450r/min 宁夏 银川 风机 三 
机 0:83300 ~ 154700m°/h; N = 450kW 


DTF 型 地 铁 隧 道 轴 流 式 通 | Q :6500 ~ 747600 /h: 1: 78% 国际 先进 水 平 浙江 上 风 实 业 股份 有 限 公 司 
风机 p:160 ~ 2180Pa; dB < 25dB( A) 


RRG 系列 罗 芯 鼓风机 0:9.8 ~ 89.6m’/min; 单 级 压力 98kPa; 90 年 代 初 国际 先进 水 平 山东 省 汇丰 机 械 集团 总 公司 
双 级 压力 196kPa; 

D600 离心 鼓风机 Q :34200m? /h; Ap :12187Ра 国内 先进 水 平 文登 市 风机 厂 
n = 1450r/min; N = 220kW 
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产 品 名 称 


D700 离心 鼓风机 Q :40000m? /h; Ap :11772Pa 


n = 1450r/ min: ¥ = 200kW 
D800 离心 鼓风机 0:42500п?/Һ; Др : 12000Ра 
п = 1450r/ min; № = 250kW 
Q : 55000m /h; Ар :11500Pa 
n = 1450r/min; N = 280kW 
Q :60000m7 /h; Ap : 11500Ра 
n = 1450гтр; N = 280kW 
(2 :60000m’ /h; Ар : 12750Ра 
п = 1450г/ тіп; № = 355kW 


WXP 系列 高 温 消 防 排 烟 通 | 0:5787 ~ 94722m /Һ 


D950 离心 鼓风机 


DION $ Û Д, 


01100 离心 鼓风机 





风机 p:541 ~ 810Ра 
SWF 系列 混流 式 通风 机 (0 :3035 ~ 71565m /Һ 
р:143 ~ 508Pa 
AH— R216DW Q :434000т? /h 
р :5500Ра 
AL 一 R144DW ЖЛЕ | Q :8000m/h 
风机 р:5100Ра 
D70 一 31 离心 鼓风机 Q :70m /min 
Ap :0.03Мра 
ZTH 准 正 交 面 舰 船 用 通风 | 0.2000- 12000m /h 
机 p:1200 ~ 2200Ра 


3R4WD 系列 罗 获 鼓风机 


Q, = 6.19 ~ 16.65т" /min 
Ap =9.8 ~ 98kPa 

Q, = 300 ~ 425m /min 
Ap = 21 ~ 35kPa 

2—2 х 72%№12Е 离心 通风 机 | 0, :2000m? /min 

Ар :2kPa 


D 系列 离心 鼓风机 











主要 技术 参数 
Фа 名 Ж 排 气量 。 | 进 / 排 气 压力 
(nr /min) 
6M50 系列 氮 氧 气压 缩 机 340 0.106/32 
4M80 系列 气 气压 缩 机 30 2.2/19.6 
2080 系列 氢气 压缩 机 9 
6610 一 C3 空气 压缩 机 14,5/12 
(02—120/35—350 Ж 氧 120? /Һ 
(A) Æ PF RÊ E 4f ÛL 
DF—1.5/3—350 天 燃气 压 1.5 
缩 机 
i GV3—40/10 PA HR Ж Яй HL 49m°/h <0.036/0.7 < 10 
G280/28—200 隔膜 压缩 机 280m? /h 2 8/20 <40 
ХН EARL Ў] 20-100 | 常 压 1/(0.7.0.8)| 120 ~ 610 
距 油 蜂 杆 压缩 机 系列 3.6-42 | 常 压 (0.7~1.3)| 22—250 
K/DZH 制 送 冷 设备 3.6-42 | 常 压 /(0.7~1.3)i 32~20 
K/DZLID 送 毛 设备 1.33 常 压 /20 46 
ДЕМ] 1.33 8/25 46 
ү—3/350 往复 活塞 压缩 机 0/35 66.4 
V 一 1.7/3 一 250 ЖА, AM . 0.3/25 66.3 
压缩 机 
ү—2,5/3—250 KRAAM . 0.3/25 
压缩 机 
VWWJ 一 10/7 无 润滑 无 基础 0/0.7 
空气 压缩 机 
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主要 技术 参数 








新 产品 水 平 





国内 先进 水 平 


国内 先进 水 平 


国内 先进 水 半 


国内 先进 水 平 


国内 先进 水 平 


国内 90 年 代 水 平 


国内 90 年 代 水 平 


国内 90 年 代 水 平 


国外 90 年 代 水 平 


国外 90 年 代 水 平 


90 年 代 国际 先进 水 平 


90 年 代 国 内 先进 水 平 


90 年 代 国 内 先进 水 平 


90 年 代 国 内 先进 水 平 


新 产品 水 平 





研制 单 位 
文登 市 风机 厂 


交 登 市 风机 厂 

文登 市 风机 厂 

文登 市 风机 厂 

交 登 市 风机 厂 

福建 东亚 鼓风机 股份 有 限 
公司 

福建 东亚 鼓风机 股份 有 限 
公司 

武汉 鼓风机 三 

武汉 鼓风机 厂 

武汉 鼓风机 三 

j U FI ¥ Al BL E BE PE {EA 
司 

四 川 鼓 风机 有 限 责任 公司 

YU J| E RALA BK A EA АЈ 


四 川 鼓风机 有 限 责任 公司 


ип 制 单 位 








采用 德国 强 复 压缩 机 专 
有 技术 ,属国 际 同类 产品 当 
代 水 平 ,采用 将 苏联 技术 


国内 领先 ,替代 进口 


国内 先进 水 平 


国内 先进 水 平 

国内 先进 水 平 

按 日 本 神户 制 钢 技术 消 
化 吸收 创新 设计 ,更 新 换代 
新 产品 通过 空军 设计 和 定型 
要 求 
活塞 力 20-SO0kKN 系列 
国内 先进 水 平 

采用 德国 技术 ,国内 先进 
技术 水 平 

采用 德国 技术 ,国内 先进 
技术 水 平 


国内 先进 水 平 





沈阳 气体 盯 缩 机 股份 有 限 


Дв 


可 


北京 第 一 通用 机 械 / 
北京 第 一 通用 机 械 厂 
北京 第 一 通用 机 械 厂 


北京 第 一 通用 机 械 钱 
无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 


蚌埠 压缩 机 总 厂 
FER IE AMEN 


НЕЯ ВЈ 


ЕВА Г 


产 m 名 Ж 


I8VWWJ 一 20/7 无 润滑 无 基 
础 空气 压缩 机 


19V 一 1.1/350 空气 压缩 机 


MH 一 73/314 % 5, Ж HL 

MH 一 92/314 %4 4A Ж ЯЯ, 

МН—92/314—А 氮气 气压 
缩 机 

M 一 225/314 AATE g ÙL 

6M25— 180/314 AAA EARL 

М—9.9/15— 88 Ж “ЕЗ 

рН—22.3/12—63 氮气 气压 
Af BL 

2D12 [[ —225/4.5 KEA 
FF FE ЯЙ И, 

LG—100/13 FH RFF E ЯЙ, 

LG 一 100/4.5 KES RF FE 
缩 机 

MLG63 一 386/1.9 煤气 压缩 机 

OGT— (2.8 ~ 6)/7 螺杆 压缩 
机 

LCY 一 (9 ~ 23)/7 移动 螺杆 
压缩 机 

H—78/30—152/8.5 型 K #8 
气压 缩 机 

DW 一 34/25 一 氧化 碳 压 缩 机 

35. D— 100/7 水 缸 气 压缩 机 

4M 一 22/4.5 一 30 空气 压缩 机 

D 一 100/7 一 C 压缩 机 

DW 一 63/(4 一 8) 压 缩 机 

LW 一 13.5 一 40/4 ~ 10 压缩 机 

р——(100—250)/(1-2) 

Ж#—42/Н KIF FB EDL 

LU910 一 37A 型 风 冷 式 螺杆 
压缩 机 

LU610 一 1A 型 风 冷 式 螺 杆 
压缩 机 

涡 卷 式 空调 压缩 机 


WFC 一 065 涡 卷 式 空调 压缩 机 
6М25— 185/314 氧 氢气 压缩 机 
6M12 一 92/314 氧 氯气 压缩 机 
6М40— 225/314 氧 氢气 压缩 机 
M 一 66/220 一 A 型 二 氧化 碳 
压缩 机 
М— 155/55— A 型 压缩 机 
D— 150/3 型 煤气 压缩 机 


M 一 23/14 一 54 型 合成 气压 
缩 机 

D 一 30/1.6 一 14 型 石油 气压 
缩 机 


M—34/9.0—21.1/3.4—3l4 
空气 . 氮 氨 气 联合 压缩 机 


(m/min) 


| жшк | 


进 / 排 气压 力 
( MPa) 


0/0.7 





0/35 
11.61/31.49 
11.61/31.49 
11.97/31.49 
10.86/31.49 
12.15/31.45 

3.72/8.93 
3.08/6.3 


/\ 


0.38/13 
0.11/0.45 


0.3/0.19 
10.7 


/0.7 


(0.85 ~ 3) 


常 压 /2.5 
常 压 /0.7 


常 压 /(0.45 ~ 3) 


常 压 /0.7 


常 压 /0.7 


0.002/31.4 


0.03/31.4 
0.04/31.4 
0.02/22.5 


0.002/5.5 
常 压 /0.3 


1.4/5.4 


0.16/1.4 


0.34/31.4 


办 功率 新 产品 水 平 
(kW) 


国内 先进 水 平 


运用 德国 国 技术 , 达 国 内 
先进 水 平 


引进 日 本 技术 ,国内 领先 


引进 荷兰 技术 ,国内 领先 


国内 领先 
国内 领先 
国内 领先 
国内 领先 
国内 领先 
国内 领先 
国内 领先 
国内 领先 
国内 领先 


国内 领先 


引进 美国 技术 90 年 代 末 
国际 先进 水 平 





( 续 ) 


单 位 


蚌埠 压缩 机 总 厂 


昨 塌 压缩 机 总 三 


上 海 压 缩 机 有 限 公司 
上 海 压 缩 机 有 限 公司 
上 海 庄 缩 机 有 限 公司 


上 海 压 缩 机 有 限 公 司 
上 海 压 缩 机 有 限 公司 
土 海 压缩 机 有 限 公司 
上 海 讨 缩 机 有 限 公 司 


上 海 压 缩 机 有 限 公 司 


上 海 压 缩 机 有 限 公司 
上 海 压缩 机 有 限 公 司 


上 海 讨 缩 机 有 限 公司 
柳州 空 压 机 集团 有 限 公司 


柳州 空 压 机 集团 有 限 公 司 


柳州 空 压 机 集团 有 限 公 司 


柳州 空 压 机 集团 有 限 公司 
柳州 空 压 机 集团 有 限 公司 
柳州 空 压 机 集团 有 限 公 司 
柳州 空 压 机 集团 有 限 公司 
柳州 空 压 机 集团 有 限 公司 
柳州 空 压 机 集团 有 限 公 司 
柳州 空 压 机 集团 有 限 公司 
柳州 空 压 机 集团 有 限 公司 
柳州 空 压 机 集团 有 限 公 司 


柳州 空 压 机 集团 有 限 公司 
柳州 空 压 机 集团 有 限 公司 
柳州 空 压 机 集团 有 限 公司 
四 川 华西 通用 机 器 公 互 


四 川 华西 通用 机 器 公司 
四 川 华西 通用 机 器 公司 


四 州 华 西 通用 机 器 公司 


四 川 华西 通用 机 器 公司 
四 川 华西 通用 机 器 公司 


J J| f pH i FH LAR A FJ 


四 川 华西 通用 机 融会 司 


四 川 华西 通用 机 器 公司 





获奖 项 目 及 新 产品 . 299 


ZT35/2—29—34/2.3—27 型 
燃气 摩托 压缩 机 
6М16—15.8/12—81.7— 
13.7/63.7—81.7 氢气 压缩 机 
LGFD 一 1.3/10 螺杆 压缩 机 
LGFD— (3 ~40)/7 ЕНЕ, 
LGD 一 (6 一 40)/7 螺杆 压缩 机 
LGDYD 一 (6 ~ 22)/7 RF FE 
缩 机 
WP80L 船用 压缩 机 
WP100L 船用 压缩 机 
WP120L 船用 压缩 机 
WP150L 船用 压缩 机 


С25— 100/15 舰 用 压缩 机 
D 一 100/8 活塞 式 压 缩 机 


LW 一 25/25 活塞 式 压 缩 机 


LGF31—30/2.8 РШЕ Я ÛL 
(WER) 


LGF31— 40/4 螺杆 压缩 机 
(WER) 
LGF20—18/7 Ж +F Ж ЯЙ BL 
(REA) 
LGF31—25/7 螺杆 压缩 机 
(REA) 
LGY20— 10/7 螺杆 压缩 机 
(移动 式 ) 

LGY20— 12/7 螺杆 压缩 机 


Vx35 型 箱 工 撮 装 无 燃气 
压缩 机 


WF 一 0.09/414 型 空气 压缩 机 


OG 系列 单 螺 杆 空气 压缩 机 
2W 一 2.3/400 型 空气 压缩 机 
МАТ ЖЯ, 
滑 汽 空 压 机 

螺杆 压缩 机 

GV 膜 压 机 

HWO. 11/8 型 涡 旋 空 压 机 
HW015 型 涡 旋 空 压 机 

HW 一 0.16/8 型 涡 旋 空 压 机 
HWD 一 0.16/8 型 涡 旋 空 压 机 
HW020 型 涡 旋 空 压 机 


门 


合成 氮 系 统 高 压 角 式 截止 
ЕД 


尿素 装置 用 新 结构 不 锈 钢 
高 压 角 式 截止 . 节 流 阁 、 对 焊 
AA .对 焊 针 型 阀门 


ЗЕ Иру 





(Ж) 


主要 技术 参数 


HAH 进 / 排 气 压力 轴 功 率 
(mî /min) ( MPa) (kW) 


0.3/2.8 


新 产品 水 平 研制 单 位 


四 川 华西 通用 机 器 公司 










1.2/8.17 四 并 华西 通用 机 器 公司 
常 压 /1.0 南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 
常 压 /0.7 南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 
常 压 /0.7 南京 压缩 机 股份 有 限 公司 
常 压 /0.7 南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 
80mi /Ь 常 压 /3.0 南京 压缩 机 股份 有 限 公司 
99m? /h 常 压 /3.0 南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 
121? /Һ 常 压 /3.0 南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 
150m°/h 常 压 /3.0 南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 
100m? /h 常 压 /15 南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 
常 压 /0.7 南京 压缩 机 股份 有 限 公司 
常 压 /2.5 南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 
常 压 /0.28 江西 气体 压缩 机 股份 有 超 
公司 
常 压 /0.4 江西 气体 压缩 机 股份 有 限 
公司 
常 压 /0.7 江西 气体 压缩 机 股份 有 限 
公司 
大 气压 /0.7 江西 气体 压缩 机 股份 有 限 
公司 
大 气压 /0.7 江西 气体 压缩 机 股份 有 限 
公司 | 
大 气压 /0.7 江西 气体 压缩 机 股份 有 限 
公司 
0.08 ~ 0.35/25 国内 先进 水 平 重庆 气体 压缩 机 厂 
常 压 /41.4 填补 国内 空白 重庆 气体 压缩 机 三 
常 压 /(0.7~ 0.9) 填补 国内 空白 重庆 气体 压缩 机 厂 
常 压 /40 填补 国内 空白 重庆 气体 压缩 机 厂 
0.098/0.9 引进 美国 技术 创新 上 海 大 隆 机 器 厂 
0.098/0.9 引 时 英国 技术 创新 ЕКЕМ 
0.098/1.3 引进 英国 技术 创新 上 海 大 隆 机 器 厂 
1.0/20 引进 法 国 技术 创新 上 海 大 隆 机 器 厂 
常 压 /0.8 南京 华 冠 压缩 机 有 限 公 司 
常 压 /0.7 南京 华 冠 压缩 机 有 限 公 司 
常 压 /0.8 南京 华 冠 压缩 机 有 限 公 司 
常 压 /0.8 南京 华 冠 压缩 机 有 限 公 司 


常 压 /0.7 БА ê ЖЕ ЛУ, КАНА BR 2; а] 





I LF R E ҤЕ ЮТ] 
r 


技术 指标 先进 ,密封 性 能 
好 ,使 用 寿命 长 ,属国 内 先 
进 水 平 

技术 指标 先进 .密封 性 能 
好 、 使 用 寿命 长 ,属国 内 先 
进 水 平 

热 强 性 能 高 .密封 性 能 
好 、 高 温 、 高 压 使 用 安全 可 
Ê .寿命 长 ,属国 内 先进 水 


PN : 16 .22 .32MPa 












TI iL ê Ж а E N T E 1F 
= 


PN :22 .25 .32МРа 







河北 省 承德 高 压 阀 门 管件 
r 











300 ° 2002 中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 


产 т 名 Ж 


合成 氨 用 压力 密封 阀 盖 高 
ERT 

电站 阀门 
Z962Y(H) 一 200 
J961Y(H) 一 200 

Pe HERA 
С141%—16Р 
DN15—150 


АД 
СА40Н—64 
DN50 一 250 


Ê EÊ ЛЕЙ RFI 
CJ41 H— 100 


j 24 ?& = BR 7 
С 


Р 
Q41F—16 р 


DN15—200 
С 
Р 
047Е—16Һ 
DN250 一 300 


К Ê ЕАК BR318 
ПОК Q41F 一 16P 
A Ж д, ЕЁ И 


3 C 


金属 硬 密 封 双 向 电动 送 风 
д BR 


Ж НЕ A Kk FE ЖИ] ЕЕ 
ЖОЛ" н 


HH {# Жж ИЖ ч FI RI 
ZA8W—2.5 


PN: 1500Lb ОМ“: 50 ~ 250mm 


PN :20MPa 
DN:175 ~ 225mm 
DN :50 ~ 100mm 


公称 压力 :1.6MPa 

强度 试验 压力 :2.4MPa 
密封 试验 压力 :1.76MPa 
上 密封 试验 压力 :1.76MPa 
最 高 工作 温度 :200% 
适用 介质 :硝酸 类 


公称 压力 :6.4MPa 
强度 试验 压力 :9.6MPa 

密封 试验 压力 :7.04MPa 

上 密封 试验 压力 :7.04MPa 

气 密封 试验 压力 :0.5 ~ 0.7МРа 
最 高 工作 温度 : <425°С 

适用 介质 :水 FA НА 


公称 压力 :10.0MPa 

强度 试验 压力 :15.0MPa 
密封 试验 压力 ;11.0MPa 
上 密封 试验 压力 :11.0MPa 
气 密封 试验 压力 :0.5MPa 
最 高 工作 温度 :425 
适用 介质 :水 EA mh ii 
PN:1.6MPa 

DN: 15 ~ 200mm 

DN ; 250 ~ 300mm 

采用 美国 ANSI 和 JIS 相关 标准 


PN :600Lb 

DN:15 ~ 150mm 

适用 温度 - 47 ~ 200% 
PN:1.6MPa 

DN:15 ~ 150mm 


PN:0.6 ~ 1.6MPa 
DN :2 ~ 24in 


PN:0.25 ~ 1.6МРа 

DN : 1000 ~ 2400mm 

18 AME < 350% 

密封 形式 :全 属 弹 性 硬 密封 
密封 方向 :双向 

适应 介质 :空气 


DN : 1000 ~ 1500mm 
快 关 时 间 :1.2~2.5s 
慢 关 时 间 :2.6 ~ 30s 
ЖЭ :65 +10 

慢 关 角度 :25 +10 
PN:0.25MPa 

适用 温度 : - 10 ~ 120% 
适用 介质 :煤气 .天然气 


达到 国外 间 类 产品 水 平 ， 
国内 先进 


达到 国外 同类 产品 水 平 ， 
国内 先进 


省 内 空白 .国内 先进 


国内 空白 .国际 80 年 代 
先进 水 平 


国内 空白 .达到 国际 80 
年 代 同 类 产品 先进 水 平 


用 户 使 用 效果 很 好 可 和 蔡 
代 进 口 ,90 年 代 国 际 先进 水 
平 


达到 国外 同类 产品 水 平 ， 
国内 先进 


国内 先进 


国内 先进 


该 产品 用 于 上 海宝 钢 一 、 
二 号 高 炉 送 风 管 路 上 ,取代 
进口 产品 ,节约 外 汇 在 全 国 
钢铁 电力 行业 使 用 效益 显 
Ж, 90 年 代 初 国际 同类 
产品 水 平 ,性 能 超过 日 本 同 
类 产品 水 平 填补 了 国内 空 
= 


动作 灵活 可 靠 , 控 制 精 度 
高 .维护 保养 方便 安装 灵 
活 ,改善 了 液压 系统 的 保 压 
性 能 ,属国 内 领先 


密封 性 可 靠 , 达 到 美国 相 
关 标 准 ANS1/AWWAC500 一 
80 特殊 结构 使 用 阅 板 密封 
面 受到 保护 ,具有 自动 除 垢 
功能 ,便于 维修 ,属国 内 领 
先 





(Ж) 
研制 单位 


ALRT 


ARATA 


山东 益 都 阀门 有 限 公 司 


山东 益 都 阀门 有 限 公 司 


Шка ИГН Д а] 


广东 明珠 球阀 集团 股份 有 


限 公司 


包头 阀门 总 三 


江苏 神通 阀门 有 限 公司 


江苏 神通 阀门 有 限 公司 


КПД 


湖北 洪 城 通用 机 械 股份 有 


限 公司 


湖北 洪 城 通用 机 械 股份 有 


限 公 司 
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^ m 名 Ж 
MSS 一 CHV125 

2 ~ 16in 

Pk I REJA А, IE. HRA 


MSS—GV125 
2 ~ 36in 
EK т] OF] ВА 


API 一 CLV300 
2 ~ 12in 
Ж КЛЕН 


API—GY300 
2 ~ 12in 
Ж ЇН] КЎ 


GL125 2- 12in 美 标 铁 制 Y 
型 过 滤器 


API 一 CHV300 
2 ~ 12in 
ФИЛЕ а A, 1F АТ AN 


ЖЛЕ Ж FF ЖЕ ИУ 
污水 蝶阀 D241X— 10 


“2 iH AR 

3 Q 
СУ 
Q 45Е—16 | 


EK FF FF AR ТТК © Ж A) 
3 
D 4,3Х—10 


3 
D 43X—6 
9 


DN400— 1200 
1F асс FÎ Ж ih FE 00 
6 

3.6 

D 073, — o 
DN300 一 1000 
ЖЛЕ BE E SJ К И 
D941J 一 0.SC 


公称 压力 :125SlbfVin 

强度 试验 压力 ;2.4MPa(lbf/in? < 12in) 
密封 试验 压力 ;1.38MPa 

工作 温度 : <232°С 

适用 介质 :水 EA M 


公称 压力 :12Slbfrin 
强度 试验 压力 ;2.4MPa 
密封 试验 压力 ;1.38MPa 
上 密封 试验 压力 :1.38MPa 
工作 温度 : 232% 

适用 介质 :水 .蒸汽 ИНА 


公称 压力 :3001bf/in? 

壳 体 试验 压力 :7.9MPa 
密封 试验 压力 ;5.8MPa 

上 密封 试验 压力 :5.8MPa 

气 密封 试验 压力 :0.5 ~ 0.7MPa 
最 高 工作 温度 ; <427% 

适用 介质 ;水 .蒸汽 ,. 油 品 


公 秒 压力 :300lbfrin: 

老 体 试验 压力 :7.9MPa 
密封 试验 压力 ;5.8MPa 

上 密封 试验 压力 ;5.8MPa 

气 密封 试验 压力 :0.5 ~ 0.7MPa 
ЕА ГЕЈЕ: < 427% 

а FH JT FR 2K FEA . 油 品 


FRE JI :1251bf/in? 
强度 试验 压力 ;2.4MPa 

常温 下 工作 压力 :1.38MPa 
最 高 温度 下 工作 压力 :0.86MPa 
最 高 工作 温度 ; 232C 

过 滤 密 度 :20 Н 
适用 介质 :水 蒸汽、 油 遇 


公称 压力 :300lbf/in? 

壳 体 试验 压力 ;7.9MPa 
密封 试验 压力 :5.8MPa 

气 密封 试验 压力 :0.5~0.7MPa 
最 高 工作 温度 : < 42740 

适用 介质 ;水 FEA . 油 品 
PN:1.0MPa 

DN:25 ~ 600mm 


PN:0.25 ~ 1.0MPa 
DN: 100 ~ 3000mm 


PN:1.6 ~ 2.5MPa 
DN :15 ~ 300mm 





PN:0.6 ~ 1.6MPa 
DN : 400 ~ 1200mm 
适用 温度 t < 80C 
操作 方式 :手动 .电动 
介质 :水 


PN:1.0~ 1.6MPa 

DN :300 ~ 1000mm 

适用 温度 :10% < 1135% 
操作 方式 :手动 .电动 


PN:0.05MPa 

DN :400 ~ 4000mm 

运用 温度 : - 90 ~ 120% 

适用 介质 :HEF、.SO 含 灰 气 体 和 氟 酸 液体 
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主要 技术 参数 新 产品 水 平 


国内 道 创 .国际 80 年代 
先进 水 平 


国内 空 日 .达到 国际 80 
年 代 同 类 产品 先进 水 平 


国内 空白 、 达 到 国际 80 
年 代 同 类 产品 先进 水 平 


国内 空白 ,达到 国际 80 
年 代 同 类 产品 先进 水 平 


达到 国际 80 年 代 先进 水 
半 ,填补 国内 空白 


国内 空白 .国际 80 年代 
先进 水 平 





国内 领先 


国内 先进 


国内 先进 


该 产品 用 于 佛山 自来水 
I .大津 市 自来水 厂 新 开 河 
水 厂 使 用 良好 ,属国 内 先进 


该 产品 用 于 天 津 市 第 二 
ЖАГ. ЖЕЛЕТ Ун 
,十 海 焦化 总 厂 使 用 良好 ， 
属国 内 先进 


采用 了 可 调 密封 座 的 独 
特 结 构 ,有 效 地 解决 了 腔 体 
内 运动 部 件 的 腐蚀 .检修 、 
密封 补偿 问题 ,密封 性 能 可 
靠 ,属国 内 先进 





ا 


(Ж) 
研 制 单 位 
山东 益 都 阀门 有 限 公司 


山东 益 都 阀门 有 限 公 司 


ШЖ Rê HRT JF PRA н] 


Ша ВИТА 5 8] 


шж а ARARATI A RR А] 


ШКЕ ABANT T A BR а] 


S BDR] E A RA 
н] 
LEIR OE RTA BR АЧ 


江苏 神通 阀门 有 限 公司 


KERT TL PF RRR T l A R 


公司 


天 津 塘沽 瓦特 斯 阅 门 有 限 


公司 


湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 
限 公司 





MSS—GLVY125 


2 ~ 16in #k l A 1 FJ 


API—GLV600 


2 ~ 12in Ê ER ЈЕ 0 


API—GY600 
2 ~ 12in #9 1] 0 И 


API—CHY600 
2 ~ 121п 
f f DE JÊ A 1Ë Т] 


API—GLV150 
2 ~ 12in 
АЕ LE R 


API—CHV150 


2 ~ 12in RI DE Л Ak E 


金属 使 密封 蝶 阅 系列 产品 


HH IE EI RFI! 
H664H( у) 
DN200—- 700 
PN20 一 100 
H664H150Lb 
DN36 .42in 
H664 H400 Lb 
DN42in 


REE К EHAA 
(JHT ,JH JT) 


а RE E E AR РЯ 
HD, 70941, X—6 
DN1600mm 














公称 压力 :125lbf/in? 

壳 体 试验 压力 :2.41MPa 
密封 试验 压力 :1.38MPa 
上 密封 试验 压力 :1.38MPa 
最 高 工作 温度 : < 2C 
适用 介质 :水 .蒸汽 ОШИП 


公称 压力 :600lbfBinm 

壳 体 试验 压力 :15.,3MPa 
密封 试验 压力 :11.24MPa 
气 密 封 试验 压力 :0.6MPa 
Же ТЕ Ж: = 425 С 
适用 介质 :水 ‚ЛЕТ ‚їп 


公称 压力 :6001bf/in” 

壳 体 试验 压力 :15$.34MPa 
密封 试验 压力 :11.2MPa 

气 密封 试验 压力 :0.5 ~ 0.7МРа 
上 密封 试验 压力 :11.24MPa 
使 用 温度 : 425C 

透 用 介质 :水 .蒸汽 、 油 品 


公称 压力 ;600]bf/in” 

壳 体 试验 压力 :1$.34MPa 
密封 试验 压力 :11.24MPa 
气 密封 试验 压力 :0.6MPa 
最 高 工作 温度 : <425°С 
适用 介质 :水 .蒸汽 HB 
公称 压力 :1501bf/in” 

壳 体 试验 压力 ,3.2MPa 
气 密封 试验 压力 :0.6MPa 
密封 试验 压力 ;2.3MPa 
最 高 工作 温度 ; =<425% 
适用 介质 :水 .蒸汽 、 油 品 


公称 压力 :150]ЫЛп^ 

壳 体 试验 压力 ;3.2MPa 
气 密封 试验 压力 :0.6MPa 
最 高 工作 温度 : < 425 C 
适用 介质 :水 FE BI 


PN:0.05 ~ 1.6MPa 
DN: 100 ~ 2000mm 
а АУЛ ЧН ИЕЛ E 


Р№;2.0 ~ 10МРа( 1501 .400Lb) 
最 高 工作 混 度 

H664H—20. 50. 100 

=425% 

H664Y 一 100C6 

= 54%: 

工作 介质 :空气 .蒸汽 

工作 时 间 : «0. 55 


PN = 35 МРа 

DN :40 ~ 100mm 
工作 温度 

– 20 ~ 200% 

PN :0.6MPa 

DN : 1600mm 
工作 介质 :水 ,海水 
工作 温度 ;80% 
开启 时 间 :605 
快 关 时 间 :2.5 ~ 105 
慢 关 时 间 :6 ~ 60s 








国内 空白 ,达到 国际 80 
年 代 末期 先进 水 平 





国内 空白 ,达到 80 年 代 
末期 先进 水 平 


填补 国内 空白 ,达到 国际 
80 年 代 末 期 同类 先进 水 平 





国内 空白, 达到 国际 80 
年 代 末 期 先进 水 平 





国内 空白 ,达到 国际 80 
年 代 末 期 先进 水 平 





国内 空白 ,达到 国际 80 
年 代 末 期 先进 水 平 


СВ4981—1985 标准 , 启 闭 灵 
活 ,安全 可 靠 ,属国 内 先进 


该 产品 应 用 到 北京 重型 
HUI KEFU RE 
岛 电厂 等 多 家 单位 ,目前 仅 
HF IE E FY FF KË A RÛ FT 
节约 外 汇 600 万 美元 为 我 
三 带 来 了 和 良好 经 济 效益 ,为 
各 大 型 火电 厂家 及 国家 电 
力 建设 带 来 了 巨大 经 济 , 社 
会 效益 ,该 产品 结构 设计 合 
理 ,密封 面 斜 置 ,增加 了 自 
动 对 中 ,保护 时 间 < 0.55 超 
出 了 国外 同类 产品 ,达到 了 
国际 先进 水 平 

该 产品 融 截 止 , 止 回调 节 
功能 为 一 体 用 途 广 泛 , 属 国 
内 先进 





1994 年 投入 使 用 后 运行 
良好 ,属国 内 领先 具有 当代 
国际 水 平 


























(Ж) 






HF а ж 位 
Ll 28 АКИ я] 








Шш Ж AR TIF А к] 


Ша ВВГ я] 


L ZR E ABAN RA Н] 


ШЖ а ЙБ НЕД FJ 


山东 益 都 阀门 有 限 公 司 


湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 
限 公司 


FARER 


СЯ 


ERIS ВАТЕ ERA FJ 


ل 


获奖 项 目 及 新 产品 * 303 


= т 名 Ж 


多 层次 斜 板 式 金属 硬 密 封 
蝶阀 
D343P 一 2.5 


金属 硬 密 封 蝶阀 
16C 


D73H— 
25 


核电 竟 门 核 三 级 .二 级 


低温 安全 加 
DA21F— 16T 


К Д 
DY12F—25T 
DNI15 ,20 ,25mm 

ZE FLER A 
TQ47F—25 
DN50mm 


F П 09 
о 16C 
Z43WF 一 75 


DNS0 - 400mm 


电动 金属 硬 密 封 出 形 闸 倍 
系列 产品 


耐 海 水 蝶 间 系列 产品 


新 一 代 鞭 能 钢 式 液 控 缓 闭 
1E HR Ж УП п 


JK EAR Ж F 
5Y364Y600Lb 
DN22 .34in 
SY364Y900LbC9 
DN22 .28in 


SF FY NF FR] 
CZ40H— 16C 
DN50— 800mm 


TIR E ERA 
Q47Y 一 25 
DN13- 一 400mm 


LQA 系列 阀门 电动 装 警 
802 系列 阀门 电动 装置 


主要 技术 参数 新 产品 水 平 


PN:0.25 ~ 2.5МРа 1994 年 投 人 使 用 后 运行 
DN : 80 ~ 300mm 良好 ,国内 领先 具有 当代 国 
际 水 平 


性 能 能 满足 用 户 使 用 要 
求 ,国际 90 年 代 末 水 平 



























PN:1.6.2.5.4.0MPa 
DN:50 ~ 150mm 













抗 辐 照 累积 剂量 2xl0'Gy 国内 先进 


地 震 频 率 :0.2 ~ 33H 
PN :4.0MPa 
工作 温度 ; - 196% 
PN:4.0MPa 
TME: - 196% 









国际 90 年 代 末 水 平 












国际 90 年 代 末 水 平 















调节 可 靠 ,密封 性 能 好 ， 





PN:2.SMPa 





DN : 50mm 使 用 寿命 长 ,达到 国外 同类 
使 用 温度 :0 ~ 100€ 产 先 进 水 平 
使 用 介质 : 油 品 水 






调节 比 :500:1 


Р№:1.6.2.5МРа 
DN: 50 ~ 400mm 
使 用 温度 : – 29 ~ 120% 
介质 :石油 .天 然 气 、. 水 







开关 灵活 ,密封 性 能 可 
靠 ,国内 同类 产品 水 平 



















党 中 度 验 达到 美国 标准 
ANSI AWWAC 500 一 1986 密封 
性 能 超过 GB4981 一 85 标准 
具有 较 宽 的 温度 和 介质 适 
用 范围 ,属国 内 领先 





PN:0.01 ~ 0.25MPa 
DN : 600 ~ 2000mm 

适用 介质 :煤气 . 烟 气 及 瓦斯 
工作 温度 ; – 30 ~ 300% 












局 闭关 治 ,密封 性 能 良好 
耐 蚀 性 能 稳定 寿命 期 长 具 










Р№:0.25 ~ 1.0MPa 
DN :350 ~ 2000mm 







适用 介质 :海水 AR A, pi PF il TE 
适用 温度 : < 65C 能 ,属国 内 先进 









利用 PC 控制 进一步 提高 
其 可 靠 性 ,电路 通用 性 强 可 
适用 任何 工 况 ,具有 上 自我 诊 
断 功 能 ,在 处 理 一 般 故 障 时 
不 会 影响 整体 管 网 系统 正 
常 运 行 , 属 国内 领先 


主要 用 于 双 辽 电厂 .外 高 
HA AREN 等 大 型 火 
电厂 。 该 厂 年 平均 创 产值 
400 万 元 ,并 为 各 大 型 火电 
厂家 节约 了 大 量 外 汇 。 该 
产品 使 用 性 能 超过 国外 同 
类 产品 ,填补 了 国内 空白 ， 
达到 了 国际 先进 水 平 


填补 省 内 空白 达到 国内 









DN : 1000 ~ 3000mm 
开 阀 时 间 :15 ~ 70s 

关 阔 时 间 :1.2 ~ 60s 
快 关 角 度 :65 + 10 
慢 关 角度 :25 +10 





















强度 密封 试验 符合 日 本 火力 发 电 用 
阀 标 准 E101 要 求 。 最 高 工作 温度 ; 磋 
钢 425°С , 耐 热 钢 595°С 

适用 介质 :水 .蒸汽 



















PN :1.6MPa 




















DN :50 ~ 800mm 先进 水 平 

工作 温度 < 350% 

介质 :水 .蒸汽 、 油 品 

PN :2.5MPa DN150, 200mm Н F {E Ж 


斯 造纸 集团 制 浆 厂 使 用 两 
年 运行 效果 好 , 属 90 年 代 
初 国 际 先 进 水 平 


二 个 系列 产品 均 为 一 体 
化 结构 ,体积 小 性 能 可 靠 ， 
到 目前 共 销 售 了 约 50000 
f, RAKK] K AtA 
三. 引水 供水 工程 .钢铁 三、 
化 工厂 .大 小 电站 、 楼 宇 建 
筑 等 广泛 应 用 ,属国 内 先进 


DN:15 ~ 400mm А, НЯ Е MR 
蚀 . 耐 磨损 的 金属 制 成 











最 大 输出 转 矩 50 ~ 8003: т 
最 大 输出 转 矩 100 ~ 12000N-m 
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限 


限 


( 续 ) 
研 制 单 位 


江苏 神通 阀门 有 限 公司 
KATATA 


Е ГТА RA а] 
ЗЕ АТГ 


北京 市 阀门 总 厂 


К ГГ 


天 津 市 阀门 厂 


湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 


公司 


湖北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 


公司 


湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 


限 公司 


限 


EA 


公司 


开封 高 压 阀 门 厂 


山东 益 都 阀门 有 限 公 司 


广东 明珠 球阀 集团 股份 有 


公司 


天 津 市 北方 上 阅 门 控制 设备 


^ а 名 Ж 


水 轮机 进 水 液 动 蝶阀 
175007РК41Х—16С 


RFXHER БЕ E A 
2800D941H 一 0.5C 


ЖН {к JRE AF ЇЙ 
7942Н—25 
DN300 ‚800 ‚1000 


摆动 式 球阀 
ISBR—40 


н. 3J 75 ЖЁН DKS9A41X 一 
2.5C  DN1600mm 


E, 3J] 7K ЖШ 
SFD941 一 IC 


电动 通风 切换 阔 
43500941Н—-0. 1С 


ЕК 15 Î 
ZK29/01 
DN80mm 

Ht 7K үз ЇЙ 
GKI  DN80mm 


AE К i 
BK28 DN5 ~ 50mm 

SMC/HBC IE 级 电动 执行 机 
构 

SMC/HBC ЗЕ IE 级 电动 执行 
机 构 

Ф a BE SF FE 17 
F468Y 
T9468 , T668 Y .T9668Y 

JK J FEK 


主要 技术 参数 新 产品 水 平 


DN : 1000 ~ 5000mm 密封 性 能 超过 国标 GB/T 
PN:0.6 ~ 2.5МРа 14478——1993 ,PC 控制 可 靠 ， 



















开 阀 时 间 :20 ~ 120s 各 项 技术 指标 达到 设计 要 
© н] [8] :10 ~ 90s 求 , 属 国内 领先 
















密封 性 能 达到 国际 GB/T 
13927 一 1993, RA WAM., 
耐 磨 损 、 耐 腐蚀 特点 , 启 闭 
力 距 小 ,适用 架空 布置 。 属 
国内 领先 


该 产品 为 国内 很 多 用 户 
欢迎 ,为 航空 工业 ,石化 工 
业 , 能 源 工业 设备 配套 ,为 
国家 节约 了 大 最 外 汇 ,特别 
应 用 到 国防 科 工 委 风 洞 实 
验 基地 ,为 国防 事业 作出 了 
巨大 贡献 ,该 产品 填补 了 国 
内 超大 口径 中 压 模 式 闸阀 
的 一 项 空白 达到 国际 先进 
水 平 


采用 摆动 结构 ,在 开启 和 
关闭 过 程 中 密封 面 无 摩擦 ， 
力矩 小 ,灵活 轻便 寿命 长 ， 
属国 内 领先 


PN:0.05 ~ 1.6MPa 
DN : 1400 ~ 3500mm 

适用 介质 ;煤气 、 烟 气 、 蒸 汽 、 腐 蚀 性 
气 .液体 。 

工作 温度 : - 40 ~ 400% 
PN:2.5MPa 
DN : 300,800, 1000mm 
最 高 工作 温度 :425% 























PN:1.6 ~ 10MPa 
DN:15 ~ 600mm 
温度 ;0~ 60T 
介质 :水 、 油 品 、 石 油气 、 化 土 料 等 
气动 压力 :0.3 ~ 0.6MPa 






























1997 年 铁岭 发 电厂 投 人 
使 用 8 台 至 今 运 行 良 好 满 
是 用 户 要 求 ,全 国 各 大 电厂 
应 用 总 数 达 30 多 台 , 属 国 
际 加 类 产品 水 平 


国内 先进 


PN:0.5MPa 
DN: 1600mm 

ТЕЖ H :0.005МРа 
ТЕА: А 
工作 温度 : < 150% 


PN:0.1MPa 
DN : 300 ~ 2600mm 


DN :4350mm 
工作 介质 : 烟 、 煤 气 

烟 气 压力 :10kPa 

烟 气 流量 : 359300 /n 
工作 温度 : < 350% 

ЖЕ: < 0.0% 

操作 方法 :遥控 带 手 动 

密封 方式 :0 型 圈 金 属 弹 性 硬 密 封 结 
































该 产品 安装 在 武汉 钢铁 
公司 炼 铁 厂 2516m 大 型 高 
炉 热 风 炉 废气 余热 回收 管 
路 上 ,经 几 年 高 温 工 况 下 使 
用 ,运行 效果 和 良好。 满足 了 
用 户 使 用 ,该 产品 的 应 用 每 
年 可 为 钢 节 约 能 源 费 用 
1330 万 元 给 用 户 创造 了 很 
好 的 经 济 和 社会 效益 。 该 
产品 填补 了 大 口 经 金属 硬 
密封 蝶阀 的 空白 具 国内 领 
先 水 平 


节约 能 源 , 属 国际 90 年 
代 先 进 水 平 





















РМ; 15.0МРа 
DN : 80mm 















节约 能 源 ,属国 际 % 年 
代 先 进 水 平 


节约 能 源 , 国 际 90 年 代 
先进 水 平 


填补 国内 空白 


PN:1.6MPa 
ОМ: 80mm 


PN:10.0MPa 
DN:15 ~ 50mm 


1. 抗 地 震 5.0g 
2. 抗 辐 照 2 x 104GY 


抗 地 震 5.0g 

























填补 国内 空肠 





具有 调节 稳定 .轻便 易 调 
耐 冲刷 \ 使 用 安全 可靠、 寿 
йй К: 

提高 阀门 的 性 能 减少 高 





PN:16, 25 .32MPa 


















输入 :0.55~2.0MPa 





输出 ;0.5MPa 压 对 水 系统 的 冲击 ,降低 成 
精度 ; + 0.05МРа 本 节约 外 汇 
流量 ;>25L/min 





( 续 ) 
研 制 单位 


湖北 洪 城 通用 机 械 股份 有 
限 公司 


湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 
限 公司 


ЖЯ а ҤЕ ГГ 


温州 挺 宇 集团 有 限 公 司 


铁岭 阀门 股份 有 限 公司 


江苏 神通 阀门 有 限 公 司 


长 沙市 出门 厂 


北京 市 赔 门 总 三 


北京 市 阅 门 总 三 


北京 市 简 门 总 厂 


ЖҮ Г] 9] 


天 津 市 阐 门 公司 


河北 省 承德 高 压 润 门 管件 


中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 
限 公司 
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(2) 





高 性 能 焊接 工 耐 腐蚀 蝶阀 
Dn373F—16C 
DN50 ~ 300mm 


软 密封 单 偏心 法 兰 蝶 腾 
© 

10 

DN1400 ~ 2600mm 


р) 54(AJ2X 一 


Jj44W— 320R 
DN]S ~ 125mm 
REEN 


Ê ЕЕЕ $ A FF FF & 
D373R—250Q 
№50 ~ 300mm 
TRIE # БШК Д 
J1, 16 
D343H 25 
DN: i50 ~ 1200mm 


Ки KX FF Ê 1 М 
СЈ-61 H25 
DN65 ~ 250mm 
CJe41H16C 
DN6S ~ 125mm 


їй ЖЕ E FF FE A Я Н 
16Р 
merry 7 
[SFZA1H ДОР 
DN80 ~ 1400mm 


ИЛ, МК. Р 


к 系列 不 锈 钢 截止 , f 
K7 .K8 .K9 .KI0 .K11 


气动 ( 手 电动) 摆动 式 蝶 冰 
TY— D6AF5H 


da te fE T ЖЕ К Î 
D371%—10 
DN400mm 
电动 对 夹 式 蝶阀 
D971X— 10 
DN400mm 
蜗轮 传动 蝶阀 
D347X 一 10 
DN300 .400 , 1400mm 
н 2 Ж pa 
0941Х—10 
03400 .800mm 

















PN :1.6MPa 
DN :50 ~ 300mm 
适用 温度 : – 15 ~ [SOC 


PN:0.6 ~ 1.0MPa 

DN: 1400 ~ 2600mm 
工作 温度 : ~ 15 ~ 110% 
介质 :水 


公称 压力 :32MPa 

强度 试验 压力 :48MPa 
密封 试验 压力 :35.2MPa 
上 密封 试验 :35.2MPa 
工作 温度 : < 200C 

ж Fj JF I : ЖЖ. НЕ 


PN :2.5MPa 

DN : 50 ~ 300mm 

适用 温度 ; - 15 ~ 300% 
PN:1.6.2.5MPa 

DN:150 ~ 1200mm 
工作 温度 : 425% 
强度 试验 ,无 可 见 汇 漏 
密封 试验 允许 泄漏 < 35mm/s 


PN:1.6,2.5MPa 
DN :65 ~ 250mm 
使 用 温度 t350 
介质 :氧气 .一 联 茶 


PN:1.6,2.5 .4.0MPa 
DN :80 ~ 700mm 


PN :32MPa 


PN :1500Lb 


PN:0.6 ~ 10MPa 
DN :80 ~ 1600mm 

温度 : – 40 ~ 600% 

介质 :水 蒸气 . 油 品 、 天然气 等 
气动 压力 :0.3 ~ 0.6МРа 





PN:1.0MPa 
适用 介质 :水 .油脂 
适用 温度 : - 10 ~ 65C 
TF FA E Ê : LEM 
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主要 技术 参数 新 产品 水 平 


用 于 大 庆 石 化 总 厂 实 阳 
玻 充 三 能 满足 功能 要 求 , 属 
国内 先进 


用 于 沈阳 北部 污水 处 理 
三 ,苏州 新 区 自来水 公司 、 
杭州 华 水 供水 工程 有 限 公 
司 ,属国 内 先进 


达到 国际 90 年 代 同 类 产 
品 先进 水 平 ,填补 国内 空白 


ДӘ ГАЛИ КРЕ) 武钢 能 
源 总 广 供 水 厂 , 用 户 满意 ， 
属国 内 先进 

该 产 央 已 为 国内 多 家 用 
户 提 供 800 56 17, Е 
产值 286 Л Ж.Д АЮ | 
性 能 非常 满意 ,填补 了 铸 钢 
金属 密封 蝶阀 的 空白 ,在 国 
内 处 于 先进 的 水 平 


奉 代 进口 ,节省 大 量 外 
汇 ,已 广泛 应 用 在 化 纤 聚 脂 
及 出 口 到 巴基斯坦 核电 站 . 
达到 同类 产品 90 千代 国际 
水 平 


该 产品 在 原 不 锈 钢 闸 疾 
的 基础 上 ,采用 新 工艺 喷涂 
А1203 FRI Ni/AL 粉 涂 层 厚 
度 1.0mm 左右 ,提高 了 风门 
耐用 高 温 , 耐 魔 损 , 耐 膳 他 
性 能 经 使 用 ,用户 反 映 展 
好 ,达到 国内 先进 水 平 , 获 
国家 专利 


性 能 可 靠 ,操作 灵活 维修 
方便 ' 抗 氧 腐蚀 能 力 强 , 密 
封 性 好 ,使 用 寿命 长 .属国 
内 先进 水 平 

B A 3 ik BE ЕЕ] 
性 能 好 ,高 温 高 压 使 用 安全 
可 靠 , 操 作 灵 活 , 使 用 寿命 
长 ,属国 内 先进 水 平 


采 内 偏心 摆动 旋转 式 达 
到 阀门 在 启 财 过 程 中 蝶 板 
和 阀 座 脱离 使 密封 面 间 无 
磨擦 自 洁 无 泄漏 ,密封 性 
好 , 启 闭 省 力 , 属 国际 先进 


经 过 多 家 用 户 多 年 使 用 ， 
认为 阀门 性 能 可 靠 ,局 闭 灵 
活 ,效果 较 好 ,属国 内 先进 




















天 津 塘沽 瓦特 斯 阐 门 有 限 


公司 


МАТА LFF Wr RTT Ê ER 


公司 


ШК АЕ АЕТ НН ДҮ н] 


天 津 塘 沾 岂 特 斯 疯 门 有 限 


ҮП. 


ДЯ ҤЕ Г 


ЖК E ê ETT 


MLR KATIA BRA п] 


{Др FE E ЕНГ) {Т 
Г 


FI JL A жщ! ГТ 
r 


温州 挺 宇 集团 有 限 公 司 


EREZMAN II 





产 т 名 Ж 


24 Ж ЙЕ 
RVA 一 RVD 
规格 ;$250 一 700 
RVI—RV IV 
规格 : Ф800 — 1400mm 


ДЕВА КЁ Ж ЭГЕ A) 
Q641 W—16SC 


HE BIE x Че FH ER RI 
3 


6 
MQ „47F— 16C 


Dy A! L 2 HE Я 
6 


10 
234203) Х— 
Dn (3)Х 16 


ША з\ у it ЇЧ 
500X300LP9 
241X 一 10C 


BEA 


TAG TAW 部 分 回转 阀门 气 
功 装 图 
BRET ER AN 
YQ4IF( YQ641F) 
_16 
40 
DN15 ~ 150mm 


25 


KTNOGQ347F 

DN50 ~ 400mm 

新 型 抗 硫 . 抗 静电 防火 清 管 器 
全 焊接 式 密闭 球阀 

MBQOIF .MBQ361F 

DN!5 ~ 600mm 


їй % FE 


ARIE RR, HE = e je РК 


P REME TR ИТА 
KD647X—0.5C 


设计 压力 :1933.3MPa 第 一 台 RV П 型 $1000mm 
设计 温度 :235 所 的 24 通 旋转 阔 成 套 设 备 安 
TETA RHA FRERE | ЖЕШ ҖАЕ FTF Ж 
通道 数量 :24 个 的 分 子 筛 脱 螨 装置 上 ,经 长 
期 正常 运行 后 效果 良好 ,该 
产品 集 机 械 电 子 、 波 压 、 仪 
表 .自控 和 化 工 工 艺 于 一 体 
的 高 新 科技 产品 ,填补 国内 
空白 达到 国际 先进 水 平 专 
Ж] E ZL99240233 .6 


国内 先进 































PN :1 .06MPa 
DN:25 ~ 150mm 


PN:1.6MPa 
DN:15 ~ 150mm 













国内 先进 















用 在 石家庄 供水 工程 公 
司 .福州 自来水 公司 使 用 性 
能 好 ,属国 内 先进 


PN:0.6 ~ 1.65МРа 
适用 温度 ; - 10 ~ 120% 






















流量 调节 范围 大 , 汽 蚀 系 
数 小 , 流 阻 变化 均匀 ,可 调 
性 能 好 ,运行 安全 可 靠 , 操 
作 轻 便 ,控制 系统 有 较 高 的 
调节 精度 及 抗 干扰 能 力 , 属 
国内 先进 


国内 领先 


DN : 500X300 
зс. ЛЕК FF 8] ; 2588 

х 1 Е: 61.59% 
最 快 啊 应 时 间 ;1.5s 






Р№:1.0.1.6.2.5МРа 
DN: 50 ~ 500mm 


1. 输出 0 ~ 90 
2. 气 源 压力 :0.4 ~ 0.6MPa 


PN:1.6.2.5.4.0MPa 
DN:15 ~ 150mm i 
能 在 0.05МРа F Ж Ffo ik ОЕ 
采用 防 静 电 快 速 开 闭 








国内 先进 


















本 产品 经 国内 外 用 户 使 
用 未 发 现任 何 质量 问题 , 属 
90 年 代 国 际 先 进 水 平 
















达到 国际 水 平 列 人 国家 
级 星火 计划 的 重要 科技 产 
品 并 取得 专利 


DN :50 ~ 400mm 
密封 面 零 泄漏 抗 静 电抗 硫化 氧气 体 、 
能 发 射 与 接收 


















PN:1.0,1.6.2.5MPa 用 于 山东 烟台 集中 供 热 
DN:15 ~ 600mm 管 网 系统 和 南京 烷 基 茶 厂 





技术 改造 项 目 上 ,效果 良好 
受到 用 户 好 评 。 本 产品 条 
用 导 经 钢管 全 焊接 的 阁 体 
新 结构 ,具有 体积 小 重量 
轻 ,结构 紧凑 ,密封 可 靠 鉴 
定 结论 :国内 道 创 ,技术 上 
具 国 内 先进 水 平 专利 号 
21.992404509 


使 用 温度 : > 150€ 
适用 介质 :水 ,汽油 























使 油 压 系统 稳定 工作 安 
全 可 芗 ,降低 成 本 .节约 外 
汇 , 填 补 国内 空白 ,达到 国 
际 水 平 


输入 :0.9 ~ 2.1МРа 
输出 :0.88MPa 
精度 ,; + 0.06MPa 
流量 : S00L/ min 








国内 领先 










国际 领先 






PN:0.25 ~ 1.6MPa 
DN: 50 ~ 1200mm 





(Ж) 
паа 位 


E FEN BFF FF RI FI fJ ê Ê 
限 公 司 


江苏 神通 阁 门 有 限 公司 


江苏 神通 疼 门 有 限 公 司 


K E A LF TIE RR 


^а 


型 


湖北 洪 城 通用 机 械 股份 有 
限 公司 


ААТА 
司 

天 津 市 阀门 公司 

广东 明珠 球 阁 集团 股份 有 
限 公 司 


锡山 市 阀门 厂 


上 海 汉 威 特种 阀门 制造 有 
RAR 


中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 
限 公 司 


иШ 


江苏 神通 阀门 有 限 公司 
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(Ж) 


^ mn 名 Ж 主要 技术 参数 新 产品 水 平 їй 制 Ж {у 





三 偏心 复合 圈 金 属 密封 蝶 PN:0.25 ~ 2.5MPa 用 在 武汉 钢铁 公司 、 大 庆 КТА АЛГАШ 
Rj 适用 温度 : - 25 ~ 350% 石油 管理 局 ,属国 内 先进 公司 
10 
16 
D43P e 
DNI00 ~ 600mm 
10 
D43P— 
DN700 ~ 1000mm 
2.5 
D43p 一 。 
DNi200 ~ 2000mm 
TAUREA PN:1.0 ~ 6.4МРа 经 高 桥 石 化 公司 炼油 三 ЕЕЕ ГЕ RA я] 
КОНАЗЕ DN ;40 ~ 250mm 使 用 反映 良好 ,属国 内 首 
压力 损失 a3% 创 .国际 先进 
换 项 时 间 1min 
Ё ЇЙ A Fl 1)РМ:1.6МРа 过 去 中 石化 系统 对 该 阔 浙江 石化 阐 门 有 限 公司 
HC41H— 16C 2) DN :400/100тт 一 直 进 口 ,经 开发 改进 和 应 
DN400/100 ‚600/150 .800/250тт 600/150 .800/250mm 用 国产 新 材料 设计 生产 的 
3) 使 用 温度 : 高 温 接合 阀 使 寿命 提高 了 2 
й: 170% 倍 以 上 得 到 用 户 一 致 好 评 ， 
热流 :1400% 达到 国际 先进 水 平 获 得 国 
R û Ù 270 家 级 发 明 专 利 
智能 型 赔 门 电动 装置 1. IP67 国际 先进 .国内 空白 天 津 市 阀门 公司 
2. EBA TAREE 
3. 数字 化 
撑 开 式 硬 密封 球 病 1)PN:1.6.2.5.4.0 操作 省 力 , 启 闭 速度 快 密 浙江 石化 阀门 有 限 公司 
TZQH 一 DN50 一 500 6.4 .10MPa 封 副 之 间 无 相对 磨擦 ,使 用 
2) DN :50 ~ 500mm 寿命 长 等 优点 ,提高 了 球阀 
3) 使 用 温度 t650 的 使 用 温度 经 多 家 用 户 使 
OM Ж KHE . 油 品 .或 酸 碱 类 用 一 致 反映 良好 。 达 到 国 
内 先进 水 平 获 国 家 两 项 专 
利 
金属 密封 蝶阀 PN:1.0 ~ 1.6MPa 达 国 内 同类 产品 水 平 天 津 市 阀门 三 
D3731 — 10) DN :50 ~ 1200mm 
с 16С 适用 温度 < 300% 
DN50— 1200 介质 ; 油 . 汽 .水 
CT 系列 部 分 回转 气动 装置 输出 O ~ 90 国内 先进 RTRA 
气 源 压力 0.4 ~ 0.6MPa 
OOM 系列 多 后 转 赔 门 电动 1.1Р67 国内 领先 天 津 市 阀门 公司 
装置 2. 大 触 点 开关 
3. 大 矩 50 ~ 2400М-т 
QT 系列 部 分 回转 阀门 电动 1. IP67 国内 先进 天 津 市 阀门 公司 
装置 2. 力矩 40 ~ 120003: т 
智能 型 阅 门 电动 装置 控制 1. 现场 总 线 控制 国际 先进 AARAA хе тА я] 
系统 2. 远程 集成 控制 


气体 分 离 设 备 





= 品 名 Ж 主要 技术 参数 新 产品 水 平 研 制 单 位 


KDON 一 14000/14000 型 空气 产品 产量 氧气 :14000m/h; AA: 分 子 筛 净 化 增 压 膨胀 机 杭州 制 氧 机 三 
分 离 设 备 设 计 制 造 14000m? /h; @, Æ 300m /һ FF Е FF 流程 ,计算 机 过 程控 制 。 
氧气 : 99.6%; M: 99.99%; MT: 
99.999% 。 单 位 电 耗 ;0.49kW:h/ns 0, , 
运转 周期 :2 年 ,分子 第 净化 增 压 膨胀 机 
流程 ,计算 机 过 程控 制 。 
KDON 一 6000/13000 型 空气 产品 产量 氧气 6000m /hi 氢气: 该 产品 已 通过 机 电 部 鉴 FÊ Ж бс Ж ЛГ 
分 离 设 备 13000m 让 。 产 品 纯度 ”氧气 :99.6%; | 定 , 达 到 80 年 代 先进 水 平 
氮气 < 10x 107 0: 。 单 位 电 耗 :0.47kW 
“hm 0 。 流 程 特点 :采用 分 子 得 净化 
带 增 压 膨胀 机 流程 , 透 平 空气 压缩 机 由 
汽轮机 拖 动 
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(2%) 


产 т 名 Ж 主要 技术 参数 新 产品 水 平 та 位 


KDONAr—6000/6000/120 型 氧气 :6000m /h; M А, : 13000m /h; M 四 川 空 分 设备 厂 
空气 分 离 设备 气 120m/h。 产 品 纯度 ”氧气 :99.6%， 
氮气 :99.99% ;氢气 ;99.999%。 特 点 ; 
采用 分 子 第 净化 增 压 膨胀 流程 。 在 流 
程 的 联 锁 控 制 、. 吸附 器 的 切换 程序 .高 
温 再 生 阀 门 的 密封 性 ,气流 均匀 分 配 、 
增 压 透 平 膨胀 机 的 匹配 和 优化 设计 等 
方面 都 作 了 重大 改进 和 创新 


产品 产量 AA: Owh MS: 
300m /h. Fh HE Щ^:99.5%;Җ 
A: 99.95%, Æ f BH FE: 0.403kW ° h/ 
MN (氮气 出 塔 压力 为 0.6MPa) 特 点 : 
采用 全 低压 分 子 第 净化 双 塔 并 列 返 流 
气 膨胀 的 工艺 流程 ,其 配套 机 组 选用 振 
动 小 .噪声 低 的 无 基础 V 型 无 油 润 滑 空 
气压 缩 机 及 气体 轴承 透 平 膨胀 机 和 整 
KEREKER 

产品 产量 MAS: 50mi/h; WA: 
40L/h; F и EE 99.99% N, 产品 出 塔 压 
力 :1.0MPa; 运 转 周 期 :1 年 。 特 点 :采用 
分 子 筛 净化 流程 , 单 级 精 馅 


排 气量 :6.9Sm/min( 进 如 状态 ) + 
气压 力 :0.4MPa FH J) Æ :32.87kW, W 
ЖЕ: 27g/h, Ж Ж: 1.291/һ, 噪声 .85.92dB 
(А) 特点 :具有 节能 节 材 、 可 靠 性 高 、 
运转 周期 长 .噪声 低 .结构 简单 .操作 方 
便 等 特点 


吸 气 压力 ;0.2 ~ 3kPa, 最 高 排 气 压力 : 
2.7MPa 排 气 量 ; 80m/h 比 功 率 < 
0.15kW*h/m 特点 :采用 立 式 双 列 级 
差 无 十 字 头 往复 活水 冷 结构 


吸 气 压力 :0 ~ 1kPa, 排 气压 力 : 
0.35MPa HES 8 240mmh 驱动 电机 
功率 ;22kW 

氧气 产量 11000m?/h 

液 氧 产量 50m/h( 折 合 气 态 ) 

氧气 纯度 99.6% 

氮气 产量 22000m /h 

液 氨 产量 100m3Ah( 折 合 气态 ) 

氮气 纯度 < 10 x 10 °0, 

液 氨 产量 250m/h( 折 合 气 态 ) 

液 握 纯度 99.999% 

特点 :采用 分 子 第 净化 增 压 膨胀 流 
程 。 有 两 种 工 况 


产量 :0, 3200m /Ь 
N, 3200m°/h 

纯度 :0, 99.6% 
№, > 99.99% 

特点 ;采用 分 子 得 增 压 脱 胀 流程 , 液 

氧 自 循环 


氮气 产量 100m /Ь 
液 氮 产 量 12 L/h 
氮气 纯度 <5 x 107 °0, 
特点 : 手 装 设备 ,安装 简单 
处 理气 量 : 10800m? /h 
空气 压力 :68.8kPa 
氧气 产量 ;1100m;/h 
氧气 纯 麻 :90 印 
启动 时 间 ;1h 

单位 电 耗 ;<0.45kW'h/m， 
运转 周期 :7500h 

















KDON 一 60/300 型 空气 分 离 Hê ЖЕЛ А, 


设备 











KDN 一 50/40Y 型 纯 氮 设备 开封 空 分 设备 厂 












WX 一 7/4 型 涡 旋 压缩 机 HEERE Л, 








Z— 1.34/25 Җ# Z $k JE a ЙЛ, 自贡 市 机 械 一 三 











7 一 4/3.5 型 天 然 气压 缩 机 自贡 市 机 械 一 厂 






KDON— 11000/22000 型 空 分 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 


设备 















KDON 一 3200/3200 一 7 Ж) 空 开封 空 分 集团 有 限 公 司 


分 设备 












KDW 一 100/12Y 型 制 握 设备 苏州 制 氧 机 厂 








ZY 一 1100 型 变 压 吸 附 制 氧 四 川 空 分 设备 厂 


设备 
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= т 名 Ж 


71Р7—582/35.5—17 型 天 然 


气 透 平 膨胀 机 


BXN— 5/350 型 变 压 吸 附 制 


ARA 


车 


WX—7/18 型 涡 旋 式 压 缩 机 


QCF 一 200/8 7 HR AER FE 


JXY5150XLC H ATRAE 


ВСН2.4—340/8 HU 9 FH zt Ж 


热 器 


型 


HTL 一 6880 型 袋 式 除尘 器 


KDONAr—10000/ 15000/250 
空 分 设备 


KDON—6500/13000 Җ 25 4} 


设备 


气量 ;80~ 110 H т/а 
进口 压力 :3.7MPa 
ЖП Ma :65% 

出 口 压力 :1.8MPa 
HOME: < - 90C 


RA AFH = Sm ih RAAR 3 99% 
氮气 压力 35МРа, AAR A < - 554 


же Eê FÎ < 86dB( A) 
ДА 3J Ff [Н] < 45min 
含 尘 粒度 < 20um 


FRA: RAR FMR EKER REF 
E ê E RAA ВД Ы 3 E 1 ЫА. 
计 控 精确 ,自动 化 程度 向 ,操作 简便 , 运 
转 平稳 ,各 部 机 匹配 性 好 。 


排 气量 :7m3Amin( ОАК) 
排 气 压力 ;1.8MPa 
转速 1480rvmin ,功率 55kW 


特点 :采用 双 作 用 , 滚 柱 器 杆 制 动 , 双 
函数 涡 旋 线 结构 ,结构 简单 ,体积 小 , 重 
量 轻 ,可 第 性 高 ,振动 和 噪声 较 低 ,平衡 
性 好 


公称 容积 ;200m 
有 效 容积 :170.6m 
充满 率 95% 
工作 压力 :0.8MPa 
MÆRE: < 0.2%% 
储存 介质 : 液 毛 

内 容积 :28m 


HERR N :R < 0.4W/m? °C 


ш TE: «1.27. 


外 形 尺寸:8930mm x 2425mm х 3613mm 


尺寸 ;2440mm x 317mm x 450mm 


重量 :353kg 
压力 :0.76MPa 
按 ASME 规范 制造 检验 


处 理 烟 气量 :75000 ~ 100000п /h 


烟 气 温度 :200% ,280% 
进口 含 尘 浓度 :80 ~ 120g/ n? 
Шо ЕЖ: < 100mg/ m” 
压力 损失 :1470Pa 
过 滤 面 积 ;6880m 

E ê HÛF : Ф203 x 7315mm 
滤 袋 材质 :玻璃 纤维 
压缩 空气 压力 :7.5MPa 
压缩 空气 耗 量 :0.6mymin 
信和 吹风 机 风量 :25000m/h 
信 吹 风机 压力 :3485Pa 
信和 吹风 机 功率 :75kW 
氧气 产量 :10000m /h 
氧气 纯度 ;99.6% 

氧 提取 率 ;93.3% 
氮气 产量 :1500m’/h 
氮气 纯度 :5 x 10 °0, 
氢气 产量 :250m /h 

氢气 纯度 :10 x 107 0， 
HIERE ;51.6% 

连续 运转 周期 :2 年 
氧气 产量 :6500n27h 
氧气 纯度 95% 
氮气 产量 :13000mAh 
氮气 纯度 97% 


采用 分 子 得 净化 , 增 压 膨胀 流程 ,DCS 
控制 
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主要 技术 参数 新 产品 水 平 


通过 机 械 工 业 部 鉴定 , 达 
到 国内 领先 水 平 , 属 便 利 的 
一 代 新 产品 


通过 国家 教委 和 河北 省 
科 委 的 联合 鉴定 ,达到 国际 
先进 水 平 


通过 江西 省 机 械 厢 鉴 定 ， 
达到 国内 先进 水 平 





wo 制 单 位 
四 川 空 分 设备 厂 


自贡 市 机 械 一 三 


HEER ДЕ: М 


四 川 空 分 设备 厂 


江西 制 氧 机 六 


杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 


哈 尔 洗 环保 制 氢 设 备 工业 


公司 


四 川 室 分 设备 广 


杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 





备 


楼 


车 


备 


备 


车 


化 


= mh 名 Ж 
KDN 一 6000 型 制 氨 设 备 


KDON 一 350/700 型 空 分 设 


KDN 一 800/40Y 型 制 氮 设 备 


100—8 型 水 电解 制 氧 设备 


CF— 5000/8 型 低温 液体 贮 


JXY5131GDY ЕЯ Ж FF 


KDON—3200/3200 型 空 分 设 


KZO—50—1 型 空 分 设备 


KDN 一 800/40Y H! H Ж Ж 


ZDQ 一 40 型 水 电解 制 氢 设 


ЈХҮ5301Срү 型 低温 液体 汽 
Ж Е 


JXY5301GDYA 型 液态 二 
0 FÊ Е 


8МРа RE ЖЖ С #5 


主要 技术 参数 新 产品 水 平 


氮气 产量 :6000mi/h 

液 氮 产 量 : 150m? /h 

氮气 纯度 ;99.999% 

液 气 纯度 +99, 999% 

采用 分 子 筛 净化 增 压 膨胀 流程 ,DCS 
控制 系统 


氧气 产量 :350m /h 

氧气 纯度 99.7% 

氮气 产量 :700m /h 

氮气 纯度 :10 x 1070, 

采用 全 低压 正 流 空气 膨胀 分 子 往 净 
化 流程 棵 作 ,压力 低 ,节能 显著 。 


氮气 产量 ;800m/h 

氮气 纯度 :三 3x10-40， 

液 氨 产量 :40LAh 

液 氨 纯度 :二 3x 10 °0, 

单位 电 耗 :0.24kW .hm №, 

采用 带 塔 底 再 沸 器 的 正 流 膨胀 精 馏 
技术 


氧气 产量 :8m/h, 首 次 采用 程序 控 
制 ,程序 开 停 车 , 电 耗 纯度 . 封 密 性 达到 
或 超过 80 年 代 末 世界 水 平 


有 效 容 积 ;4000L 
工作 压力 ;1.57MPa 
工作 温度 : - 196 ~ 20% 


工作 压力 :0.78MPa 
ТЕЖ: - 196 ~ 20C 
有 效 容积 :4000L 


氧气 产量 3200m /h 
氧气 纯度 99.6% 

A i” E :3500m’ /h 
AEE 99.99% 
JN Е 25 < H :500m/h 
氧气 产量 :50 ~ 60m? /h 
氧气 纯度 :99.6% 
氧气 压力 :15MPa 
运行 周期 ;1 年 
氮气 产量 :800m /h 
液 所 产量 :40L/Ah 
产品 纯度 ; < ЗрртО, 


毛 气 产量 40m /h 

毛 气 纯度 :99.8% 

工作 压力 :1.5MPa 
工作 温度 :85 ~ 90% 

ê f FB FÉ : < 4. SkW * h/mî Н, 


设计 压力 :1.0MPa 

设计 温度 : - 196 ~ 20°С 

容积 ;10000L 

日 蒸发 率 :0.4% 液 氧 ， 
0.6% Ж, 


设计 压力 ;2.5MPa 
设计 温度 ; – 40C 
载 液 量 ;10t 

底盘 STAYR 

1491 .280/043 


设计 压力 ;7.51MPa 

介质 :天 然 气 及 液压 碳 氢 化合物 

芯 体 尺寸 :3074mm x 628mm x 630mm 
重量 :2600kg 





通过 机 械 工 业 部 鉴定 , 达 
到 国际 先进 水 平 


已 通过 河北 省 国防 科 工 
委 鉴 定 ,达到 国际 先进 水 
平 , 获 1994 年 河北 省 科技 
进步 三 等 奖 


通过 江西 省 机 械 厅 和 鉴定 ， 
达到 国内 领先 水 平 


通过 江西 省 机 械 厅 鉴定 ， 
达到 国内 领先 水 平 


通过 浙江 省 机 械 厅 鉴定 ， 
达到 国内 领先 水 平 , 获 浙江 
省 科技 进步 二 等 奖 


通过 河北 省 经 贸 委 鉴定 ， 
达到 国内 领先 水 平 


通过 哈尔滨 机 械 局 鉴定 ， 
达到 国内 领先 水 平 


通过 河北 省 科 委 和 中 船 
总 公司 的 联合 鉴定 ,达到 国 
际 80 年 代 末 90 年 代 初 水 
平 , 获 中 船 总 公司 科技 进步 
二 等 奖 


通过 江西 省 机 械 厅 鉴 定 ， 
达到 国内 领先 水 平 , 获 1995 
年 江西 省 优秀 新 产品 奖 


通过 江西 省 机 械 厅 鉴定 ， 
达到 国内 领先 水 平 , 获 1995 
年 江西 省 优秀 新 产品 奖 


通过 浙江 省 机 械 厅 鉴定 ， 
达到 国内 领先 水 平 , 获 浙江 
省 科技 进步 二 等 奖 


( 续 ) 
# ШИ Ж 位 
杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 


ККИ ЖАГ 


苏州 制 氧 机 厂 


中 船 总 公司 第 七 一 八 研究 
所 


江西 制 氧 栅 厂 
江西 制 氧 机 广 


杭州 制 气 机 集团 有 限 公司 


HE FP tl ЛГ 


哈尔滨 制 氧 机 厂 


中 船 总 公司 第 七 一 八 人 研究 


所 


江西 制 氧 机 三 


江西 制 氧 机 三 


杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
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( 续 ) 


产 品 名 Ж 主要 技术 参数 新 产品 水 平 研制 单 位 



























PSA0 一 20 Җ ҖЕ Ж ИЮ [| Ж, 氧气 产量 :20m/h 通过 河南 省 机 电 厅 鉴定 ， 开封 空 分 设备 厂 
设备 氧气 纯度 :93% 达到 国内 领先 水 平 ,为 河南 
省 优 一 等 品 
BNY 一 5 型 变 压 吸 附 制 氮 设 AAF: = Sa /h 通过 机 械 部 军工 司 鉴定 ， 自贡 市 机 械 一 广 
备 ЖУ: 99% 达到 国内 领先 水 平 


氮气 压力 :35MPa 
单元 尺寸 ;6500mm х 1700mm x 1124mm 











BCK6.0 一 8500/8.8 型 真空 通过 机 械 工 业 部 鉴定 , 达 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 






























































































































































° ° 针 接 铝 制 板 钙 式 换 热 器 板 束 尺寸 :5100mm x 1000mm x 1124mm 到 国际 80 年 代 末 9% FRY | 责任 公司 
设计 压力 :0.948MPa 水 平 
设计 温度 :90 ~ 300K 
重量 ;526kg 
二 元 流 等 温 型 透 平 压缩 机 采用 单 轴 “全 可 控 涡 "三 元 等 温 技 术 通过 机 械 工 业 部 鉴定 , 达 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
后 ,单位 电 耗 下 降 12% ,技术 先进 成 熟 ，| 到 国内 领先 水 平 ,为 国家 计 
推广 面 大 ,效益 显著 委 .经 贸 委 . 科 委 公布 的 “ 九 
五 "期 间 重 点 推广 的 节能 科 
技 成 果 
KDON 一 6000/6000 一 3 型 全 氧气 产量 :6000m /һ 通过 机 械 工 业 部 鉴定 , 达 开封 空 分 集团 有 限 公 司 
精 馏 制 握 空 分 设备 纯度 ;99.6% 到 国内 领先 水 平 
氮气 产量 ;6000mi/h 
纯度 ,99.99% 
液 氨 产量 ;160m/h 
纯度 : 含 0, <4x 1074% 
KDN 一 3000 型 制 氮 设 备 氮气 产量 :3000m/h 通过 河南 省 经 贸 委 和 河 开封 空 分 集团 有 限 公司 
液 所 产量 ;200m /Ь 南 省 机 电 厅 的 联合 鉴定 , 达 
产品 纯度 :0, < 10 x 107°% 到 90 年 代 初 国际 水 平 
BNY 一 20/350 型 变 压 吸 附 制 氮气 产量 : 20m? /h 通过 机 械 部 军工 司 鉴定 ， 自贡 市 机 械 一 厂 
рз # Ж 2 98.5% 达到 国内 领先 水 平 
氮气 露点 ;< - 60°С 
供 氮 压力 :35MPa 
启动 时 间 :th 
М.Л) ҖЕ; < SOkW 
具有 流程 先进 、 自 动 化 程度 高 ,操作 
简单 .机动 性 能 好 ,运转 平稳 、 品 声 低 、 
安全 可 靠 、 能 耗 低 等 特点 ,突破 了 困扰 
国内 该 类 型 制 氮 设 备 要 求 产 品 纯度 高 、 
压力 高 ,露点 低 等 难题 ,是 适合 部 队 使 
用 特点 的 换代 产品 
ZR 一 1416 一 8 XK HI FA f) i 最 高 允许 温度 : 800°C 通过 机 械 工 业 部 鉴定 , 达 兰州 真空 设备 有 限 责 任 公 
AHR FREH RFR 额定 工作 温度 :650C 到 90 年 代 初 国际 水 平 , 获 | 司 
最 大 工件 尺寸 :1450mm x 1800mm x 6500mm | 机 械 工 业 部 科技 进步 一 等 
控制 温度 :121% 奖 
工作 真空 度 :4 x 107° Pa 
恢复 真空 时 间 :30min 
用 于 大 型 铝板 翅 式 换 热 器 的 钙 接 替 
代 传 统 的 盐 浴 针 接 
KDON 一 1000/1000 型 空 分 设 氧气 产量 ;1000m/h 通过 新 江 省 机 械 厅 鉴定 ， 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
Ж 纯度 : 99.6% 达到 国内 领先 水 平 
精 氨 产量 :15m 凡 
纯度 :99.999% 
XK Fi A Fi TE I Т ZAE 
H700 一 6.8/0.97 一 1 型 离心 排 气 量 :32500m3 /ћ 通过 河南 省 经 贸 委 鉴定 ， 开封 空 分 集团 有 限 公司 
式 压 缩 机 排 气 压力 :0.68MPa 达到 国内 领先 水 平 , 获 河南 
等 温 效 率 :73.9%。 等 温 效 率 高 ,能 | 省 科技 进步 二 等 奖 
耗 低 ,年 节 电 150 万 kW: 
ZW 一 53/30 型 离心 式 压缩 机 排 气量 :3400ne /h 通过 河南 省 经 贸 委 鉴定 ， 开封 空 分 集团 有 限 公 司 
排 气 压力 :3MPa 达到 国内 领先 水 平 , 获 河 南 
结构 紧凑 , 动 平衡 好 ,噪声 低 ,经 济 效 | 省 科技 进步 二 等 奖 
益 较 好 
PLPK—-67/8.7—0.5 型 增加 4t f : 3000m? /h 通过 河南 省 经 贸 委 鉴 定 ， 并 封 空 分 集团 有 限 公司 
透 平 膨胀 机 ВКХ 3:85 3% 达到 国内 领先 水 平 , 获 河 南 





增 压 机 效率 :79%。 增 压 比 大 ,能 耗 低 省 科技 进步 三 等 奖 
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(Ж) 


产 т 名 Ж 主要 技术 参数 新 产品 水 平 研制 单位 
















CFA 一 1$000/25 一 3 型 低温 可 实现 低温 液体 公路 、 铁 路 、 水 路 联 通过 江西 省 经 贸 委 鉴定 ， 江西 制 氧 机 厂 
液体 饶 式 集装箱 运 达到 国内 领先 水 平 
KDON 一 16000/16000 型 空 分 氧气 产量 :16000m /h 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 





设备 氧气 纯度 :99.6% 
氮气 产量 ; 16000 /h 
氮气 纯度 99,999% 
液 氧 产量 :150m’/h 
液 氧 纯度 :99.6% 
液 饼 产量 : 590m /h 
液 握 纯度 ;99.999% 


流量 :350LYh(50 ~ 400L/h 可 调 ) 

扬程 ;130m 

特点 :无 油 润滑 ,能 耗 低 ,无 污染 , 安 
全 可 靠 

介质 ;LO, .LN; „LAr 

流量 ;8m i/h 

扬程 :130m 

效率 ;32% 

特点 :提高 槽 车 使 用 效率 ,减少 低温 
液体 消耗 














BPO—350/165 型 往复 式 低 
ARER 






通过 四 川 省 机 械 厅 鉴定 ， 
达到 国际 90 年 代 中 期 水 平 


四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 
责任 公司 












通过 四 川 省 机 械 厅 鉴定 ， 
达到 90 年 代 国 际 中 期 水 平 


四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 
责任 公司 


ВРО—4 x 2 一 8/130 型 低温 
液体 泵 




















通过 江西 省 经 贸 委 鉴定 ， 
















































































































化 工 液 体 锡 式 集装箱 运输 和 贮存 化 工 液 体 ,是 海 Mi Kk ia 江西 制 氧 机 厂 
现代 化 运输 工具 ,经 济 效益 好 达到 国内 领先 水 平 , 获 江西 
省 优秀 新 产品 奖 
采用 规整 填料 及 全 精 馆 制 新 型 大 中 型 空 分 设备 的 核心 技术 是 通过 浙江 省 经 贸 委 鉴定 ， 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
氨 技 术 的 新 型 大 中 型 空 分 设 | 规整 填料 精 馅 塔 及 全 精 饮 制 氨 技 术 , 这 | 达到 国内 领先 水 平 ,国际 90 
备 两 项 技术 的 采用 使 得 大 中 型 空 分 设备 | 年 代 中 期 水 平 
的 总 体 性 能 在 第 五 代 的 基础 上 又 有 了 
较 大 的 提高 ,主要 优点 如 下 :节能 效果 
明显 .分离 效率 高 .操作 弹性 大 、 变 工 况 
迅速 、 塔 径 小 、 制 气流 程 简 化 ,可 靠 性 
高 , 氢 产 品质 量 高 
KDN 一 3000 型 制 氮 设 备 毛 气 产量 : 3000m? /h 通过 国家 经 贸 委 鉴定 , 达 开封 空 分 集团 有 限 公司 
氮气 纯度 99,999% 到 国内 领先 水 平 ,为 2000 
特点 :采用 分 子 筛 吸附 净化 工艺 流 | 年 度 国 家 级 新 产品 
程 , 单 塔 精 馏 ,产品 气 不 需要 再 压缩 ,可 
直接 使 用 ,节省 一 次 性 投资 。 
KDON 一 200/2000 型 空 分 设 氧气 产量 :200m? /h 通过 河南 省 经 贸 委 鉴定 ， 开封 空 分 集团 有 限 公 司 
备 氧气 纯度 :99.6% 达到 国内 领先 水 平 , 获 开封 
氮气 产量 : 2000m? /h 市 优秀 新 产品 二 等 奖 
氮气 纯度 99.999% 
特点 :采用 分 子 得 吸附 净化 工艺 流 
程 ;产品 氮气 输出 压力 高 ,可 直接 使 用 ， 
节约 一 次 性 投资 ; 变 工 况 范围 广 , 能 适 
应 用 户 对 产品 气体 和 液体 的 不 同 要 求 ， 
能 耗 低 
ZKQ1960 型 冷库 工程 公称 容积 :1960m" 通过 河南 省 机 械 厅 鉴定 ， 开封 空 分 集团 有 限 公 司 
冷 间 净 高 :4m 达到 90 年 代 中 期 国际 水 
设计 温度 : - 1-3% 平 ,国内 领先 水 平 
设计 湿度 :85 ~ 95% 
气体 成 份 :0, :3 ~5% +0.5% 
CO,:3~5% +0.5% 
气 密 性 试验 :试验 压力 300Pa 
(30mmH, О) ,在 经 过 30 分 后 剩余 压力 
不 低 于 150Pa(15mmH, 0) 
ZKQ48500 型 冷库 工程 公称 容积 :48500m 通过 河南 省 机 械 工 业 厅 开封 空 分 集团 有 限 公司 








鉴定 ,达到 90 年 代 中 期 国 
际 水 平 ,国内 领先 水 平 。 获 
河南 省 机 械 工 业 科 技 进步 
一 等 奖 


冷 间 净 高 :7.5m 

设计 温度 : -1-3%© 

气 密 性 试验 :试验 压力 300Pa 
(30ттН› О), 在 经 过 30 分 后 剩余 不 低 
于 150Pa( 15mmH, О) 
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产 名 Ж 
JXY9360GDY 低温 液体 半 挂 车 


L1 
HH 


SHB 型 旋转 式 灌 水 器 


真空 获得 及 应 用 设备 


产 名 Ж 
SK 一 6 型 单 级 水 环 真空 泵 


гц 
nn 


HPV —200 H 6) К RK 
фр 


80 吨 级 转子 高 速 动 平 衡 机 
的 真空 系统 


WL—50 型 往复 真空 大 


WL—10 型 往复 泵 


WI 一 200 型 往复 泵 


FX 一 100/110D 型 磁悬浮 分 
FR 


“ 八 五 "重大 技术 装备 项 目 
一 一 2SY W A Z FB EI Hk 7K F 
压缩 机 的 研制 


ZPB—2000—0.5/P—1 型 钢 
液 真 空 处 理 喷射 炉 


主要 技术 参数 新 产品 水 平 


介质 :LO， МЧ» „LAr 通过 江西 省 经 贸 委 鉴定 ， 
设计 压力 :1MPa 达到 国内 先进 水 平 
设计 温度 : -196 ~ 20% 






























通过 浙江 省 机 械 厅 监 定 ， 
达到 国内 领先 水 平 , 获 杭州 
市 科技 进步 三 等 奖 


灌水 器 是 处 理 SBR 工艺 的 关键 设备 ， 
该 公司 自行 开发 设计 制造 的 SHB 旋转 
式 灌水 器 采用 水 下 回转 式 排水 管 ,保证 
了 未 处 理 的 污水 不 外 流 ; 在 灌水 的 过 程 
中 , 设 有 浮筒 挡 漆 ;通过 电动 推 杆 使 浮 
简 随 着 需要 而 升降 ;采用 PLC 控制 ,并 
能 与 污水 处 理 总 系统 联网 实现 自动 控 
制 。 该 产品 工作 平稳 可靠 ,能 耗 低 ,是 
理想 的 水 处 理 设备 











主要 技术 参数 新 产品 水 平 









各 项 指标 处 于 国内 先进 
水 平 


最 大 抽 气 重量 6mr /min 
RK RIE JJ 5 x 1O Pa 



















为 改善 我 国 热处理 工业 、 
提高 质量 .减少 污染 .保护 
环境 提供 理想 设备 。 运 行 
可 靠 。 各 项 技术 指标 处 于 
国内 先进 水 平 


该 系统 采用 了 国际 上 80 
年 代 大 态 发 展 气 冷 式 罗 葛 
泵 先进 技术 可 在 高 压强 下 
工作 ,具有 恒定 的 抽 速 。 广 
泛 用 于 高 速 动 平衡 机 , 航 
天 .航空 风 洞 试验 和 大 型 石 
k ZRT., REH, 
tH HF Ê 


各 项 技术 指标 处 于 国内 


国家 级 新 产品 极限 真空 
Зх 107° Pa 最 高 温度 
13009 5 ЕРЕ 200kg 



























极限 压力 2600Ра 
















抽 速 180 站 领先 水 平 
极限 压力 2600Pa 各 项 技术 指标 处 于 国内 
抽 速 360m? /h 领先 水 平 
极限 压力 2600Pa 各 项 技术 指标 处 于 国内 
抽 速 720m? /h 领先 水 平 
抽 速 120IVs 该 菏 性 能 良好 , НР 


意 , 可 代替 进口 。 我 国 自行 
设计 首 台 磁 悬 祥 轴 承 泵 ,用 
于 光盘 注射 生产 线 . 航 天 、 
电子 显微镜 上 


技术 指标 达到 国际 90 年 
代 同 类 产品 先进 水 平 ,填补 
了 我 国 在 排出 压力 0.3MPa 
以 上 ,水 环 压 缩 机 空白 ,该 
产品 为 化 工 毛 乙 是 回收 提 
供 了 高 效 .节能 和 环保 型 的 
先进 设备 ,具有 较 大 经 济 价 
值 和 社会 价值 


极限 压力 5 x 10-:Pa 








国家 级 新 产品 

















在 上 海 五 钢 ( 集 团 ) 公 司 
等 单位 使 用 ,产生 良好 的 经 
济 效益 和 社会 效益 。 该 设 
备 具有 抽 气 量 大 ,真空 度 高 
等 特点 ,可 满足 含 高 尘 条 件 
下 的 钢 液 真空 处 理 要 求 技 
术 指 标 达 到 国外 同类 产品 
先进 水 平 。 可 替代 进口 


获 国家 级 新 产品 奖 
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(Ж) 
їй 制 单 位 


江西 制 氧 机 三 


杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 


研 № 
淄博 真空 设备 上 股份 有 限 


公司 


位 


沈阳 真空 技术 研究 所 


“浙江 真空 设备 集团 有 限 公 


Fj 


MERE HET MOAR 
公司 

淄博 真空 设备 ) 股份 有 限 
公司 

淄博 真空 设备 广 股份 有 限 
公司 

北京 中 科 科 仪 技术 发 展 有 


限 公 司 


淄博 真空 设备 广 有 限 公司 


杭州 真空 设备 厂 





产 m 名 Ж 


RVS 型 系列 高 真空 正 压 烧 
结 炉 


Н—15005)8 9 ЖЯ 5 


ZWY 一 1000 HAE SAAT 
е ЕЛ 


“天 然 模 法 净化 "工程 的 真 


ZZ 一 1800L Ж! $ SE Ж 4F ВЕ ДЯ 
设备 


ITO 膜 连 续 沉 积 设备 


TPTD 一 100L 型 新 型 光电 材 


ZR 一 20 一 18T 型 柜 式 高 真空 
高 温 烧 结 炉 
2X 一 30A 型 旋 片 真空 泵 


SK 一 12A 型 单 级 水 环 泵 


ZR 一 110WN, WAZ BRA F 
焊 炉 


国家 级 新 产品 


极限 压力 1Pa, 抽 速 1501/5 


卷 绕 速 度 达 到 150m/min 大 关 


极限 压力 6x 107 ?Pa、 抽 速 30L/s 


极限 压力 小 于 2660Pa 
抽 气 量 12w /min 








主要 技术 参数 新 产品 水 平 


主要 用 于 被 称 为 磁 王 的 稀 
土 材料 狂 铁 硼 的 烧结 ,鉴定 
认为 该 系列 炉 经 二 年 运行 ， 
设备 性 能 稳定 ,工艺 参数 熔 
于 90 年 代 国 外 同类 产品 先 
进 水 平 。 该 炉 售 量 大 ,市 场 
占有 率 在 60% 以 上 ,创造 了 
理想 的 经 济 效益 和 社会 效 
益 。 主 要 技术 指标 达到 国际 
间 类 产品 水 平 ,填补 了 国内 
空 日 ,完全 可 代替 进口 

新 型 三 缸 、 动 平衡 好 ,只 
痛 振 动 小 ,属于 国内 领先 水 
平 


应 用 航天 工业 铁 及 铁 合 
金 焊接 АРЕ. TE RE Û 
良 ,各 项 指标 均 达 到 要 求 

用 于 天 然 净 化 ,使 用 良 
好 。 技术 指标 均 达 到 用 户 
的 需要 


在 纸张 上 .塑料 上 镇 各 种 
金属 层 。 技 术 指 标 先 进 , 设 
备 运 行 可 靠 , 属 于 国内 首创 


M T Ж ни E Лу к, ЖЁН 
能 电池 等 镀膜 。 各 项 技术 
指标 均 达 到 要 求 


ЖЕЖ. ЕМЕ 
膜 。 各 项 技术 指标 均 达 到 
要 求 


用 于 稀土 材料 烧结 。 技 
术 指 标 先进 ,性 能 良好 


性 能 优良 ,该 泵 在 国内 首 
先 采用 立 式 结构 。 具 有 体 
积 小 ,外 型 美观 ,极限 压力 
低 等 优点 。 处 于 国内 领先 
水 平 


KARR f A РЈ, 
极限 压力 低 , 可 将 代 双 级 水 
ж 


为 制造 大 型 乙烯 裂解 ,大 
型 空 分 化 工装 置 提供 了 先 
进 设 备 。 目 前 在 国际 上 只 
有 10 台 。 主 要 技术 指标 达 
到 国际 同类 产品 水 平 。 其 
有 无 污染 .无 腐蚀 、 免 清洗 
和 工艺 先进 等 特点 ,完全 可 
BRAO, RAN АЈАГ 


(Ж) 
研制 单位 


沈阳 真空 技术 研究 所 


抚顺 真空 设备 有 限 公司 
北京 仪器 厂 (集团 ) 


浙江 真空 设备 集团 有 限 公 
司 


浙江 真空 设备 集团 有 限 公 
司 


兰州 真空 设备 有 限 责任 会 
司 


兰州 真空 设备 有 限 责任 公 
и] 


兰州 真空 设备 有 限 责任 公 


浙江 真空 设备 集团 有 限 公 
司 


浙江 真空 设备 集团 有 限 公 
司 


兰州 真空 设备 有 限 责任 公 
司 





























干燥 设备 
б m 名 Ж 主要 技术 参数 新 产品 水 平 HF 制 А 位 
多 用 途 辊 简 干 燥 机 最 大 工作 压力 0.7.0.8MPa; 产 量 1000 在 汕头 金 昧 采用 用 户 , 主 东台 市 食品 机 械 广 
~ 1200kg/ 班 ;成 品 含水 量 <<7% 要 用 于 a 淀粉 ,生产 效果 和 良 
好 , 整 机 性 能 达到 目前 国际 
水 平 
粉碎 流 化 床 干 燥 机 干燥 效率 82%; 脱 水 能 力 物料 干燥 效果 良好 ,填补 山东 天 力 干 燥 设 备 有 限 公 
350kg/h' m? ;生产 能 力 120kg/h 国内 空白 , 达 国 际 先进 水 平 | я] 
带 自 清理 装置 的 回转 圆 简 干燥 效率 59% ;热效率 达 72% 适用 于 襄 状 .奖状 物料 二 山东 天 力 干 燥 设 备 有 限 公 
干燥 机 燥 具 有 良好 效果 ,处 于 国内 | а 






领先 水 平 
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= ж 名 Ж 主要 技术 参数 新 产品 水 平 


GHR 型 系列 管束 式 干燥 机 成 品 含 水 率 < 10% ;噪声 < 804В(А); 用 于 淀粉 行业 .应 用 效果 
干燥 强度 6.75kg 水 /mh 良好 ,产品 达到 国内 先进 水 
平 

MATEZ. ш, ЕНЕН 
好 ,达到 国内 同类 产品 先进 
水 平 

适用 于 党 糊 状 物料 , 迁 用 
效果 良好 ,产品 达 国 内 间 类 
产品 先进 水 平 ,填补 国内 空 
白 



















DLP 型 电动 高 速 喷雾 十 燥 电动 吗 头 最 高 转速 2.2 万 r/min 


机 
















热效率 80% ~ 95 驴 ;产品 含水 率 为 
0.3% ~ 5% 


E i J RR HL 
















适用 于 制药 行业 ,效果 民 
好 ,产品 达 国 内 先进 水 平 


为 化 工 .食品 等 行业 于 燥 
行业 提供 洁净 热 空 气 , 应 用 
效果 良好 

化 工 、 医 药 、 陶 次 等 验光 
用 ,效果 良好 ,性 能 国际 领 
先 水 平 

在 磁性 材料 等 领域 应 用 
具有 显著 效果 ,填补 国内 大 
型 压力 喷雾 干燥 机 的 空白 


适用 于 玉米 .水 称 、 小 麦 
等 烘 十 ,达到 国内 先进 水 于 


产品 应 用 良好 ,主要 指标 
国内 领先 ,国际 先进 水 平 


每 批 制 粒 操作 时间 < 60min/ 批 ;物料 
МСЖ 97.59 EKE <211Кь/һ 

热效率 65% ;热风 温度 70 ~ 250% ; #6 
Ж 46 ~ 108kg 


FL 型 沸腾 制 粒 十 燥 机 









WR 而 系列 无 答 式 热风 炉 










蒸发 量 200 ~ 2000kg/h; % 15 28 F E 
1 000 ~ 17 000r/ min 


QZR 大 型 高 速 离心 喷雾 于 
ЖА, 
















DYP 一 500 HU FF ЯЕ ТЕ JI m 
¥ RBI 


IK 5 8 500kg/h; 每 小 时 平均 耗 热 
Ë 6.8 x 10°Кса]/Һһ 












SGJ4200 HY И] El FE KÎR Ê 
FEDL 


水 称 十 燥 机 关键 技术 与 成 


单位 热 耗 < 1240kcal/kgH О; 水 缩 均 
SE <3% ;破碎 增值 < 1% 


干燥 能 力 达 到 合同 ;单位 3160kJ/kg 
















水 










用 于 料 浆 法 生产 磷 胞 的 
关键 设备 ,应 用 效果 埋 想 ， 
设备 处 于 国内 领先 水 平 


应 用 于 制药 行业 等 ,产品 
使 用 效果 良好 ,主要 指标 接 
iE 80 年 代 国外 同类 产品 水 
平 ,国内 处 于 领先 地 位 

用 于 制药 等 行业 效果 良 
好 ,产品 在 国内 处 领先 地 位 
Ш Н ЖАХЛ ЖШ. E Ж 
类 .国内 领先 水 平 
AFER F, HEEE 
fî ES R RI ia , E РЧ | 
先 地 位 


ф4250 x 14000 FF 12 Fa 
ТҮТҮГҮ? 


ЖЕК û Ж Ж# 28 ~ 32% ;成 品 合格 率 _ 
100 人 名 ;外 返 料 倍数 <0.4 1 








LGJ Не ik THL 粮 板 温度 达 - 45C; H3 E 2.7Pa 












GZL АРИ FEL 增 数 温度 - 45% ;真空 度 1Pa 









ЖЕКИ < ЮН F 
燥 系 统 
A TL FF HL 


干燥 面积 10 ~ 130m 


















真空 度 0.9~0.95 ,加热 温度 100% 以 
内 















МОЛЕ) ГАМ, 干燥 面积 300 ~ 5002; ЖЕ 12 万 ke- 应 用 效果 良好 ,达到 国内 
al/h 先进 水 平 
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研制 fF 位 
铁岭 精工 机 械 有 限 公司 





TL 4 FE 4E E R PLB ik f ii 
造 公 司 


沈阳 化 工 研究 院 


BME ATRREL 


UH JH KC FT. BE АСАЛ BR Î i A 
司 


锡山 市 杭州 干燥 机 三 


Ath Р ЭА ГУ АГ 


辽宁 省 开 原 立 达 集 闭 公 司 


福州 三 发 于 燥 设备 有 限 公 
司 铁岭 精工 机 械 有 限 公 司 、 
中 国 农业 机 械 化 科学 研究 院 


一 门 峡 爹 渠 用 化 机 公司 


Б ЕВУ ЯГ 


тео ДО 


四 川 省 农机 研究 设计 院 


下川 省 农机 研究 设计 尝 


四 川 省 农机 研究 及 寺院 


м, 


中 国 通用 机 械 工业 12 


PO NE ӨЧӨ ӨҮӨЧӨН 












Bp =e | сщш 
ма, , _. ن‎ 
_ // J 一 一 A 

s ANO 


China General Machinery Industry Yerqrbook 





учы Oh 
haa 


` 


с мок, 


得 ISO 9000 质量 体系 认证 企业 


NY OE KOE O 
K у, ии жо ОЛЫ Ж ЫЫ ТУ / 


Колы Ми шо сы Сы сы *% А а анг дй м С Му 

К 2 Б н ار‎ ч: "ў Р e Р 1 T 5 п Р Мо" А 

К че 
یک ن‎ тта 09 а 2 و ن ا سید د سیک ی‎ 人 „ү. _ p ТР S a КЕР КР 

а: Ж ж ох S К ЖОЖ ЖО ЖО ЖО ЖОЖ со жо а ЖОПЫ МЇ; ОМ Г М м т е м У СС УГ У 
бее SO SY ) 8 O 
` в. Б ا‎ 5 a ч. м. 
r 


pan x 


: ч „з М ی‎ И ی یا‎ ve" и 

" 0 کک ی کک و ر ی‎ ХМ, Уң ЖА, УМ А ж „д АЯ р, 
Б h, 3 м. г 5 ы 
M у^ „ыы См > м ^^, мг 


序号 取证 企业 名 称 认证 模式 认证 机 构 


ою бо М ي‎ A طب‎ v N سر‎ 


© 


11 
12 







RAIHAN 
MERI 

杭州 水 泵 总 厂 

大 连 耐 酸 泵 厂 

KAKEN 

重庆 水 泵 厂 
扬州 市 亚太 特种 泵 厂 

长 春水 条 三 

浙江 丰 球 集团 
武汉 四 方 集团 
LHL HRA А н] 
沈阳 水 泵 厂 

佛山 水 泵 厂 

长 沙 通 大 集团 长 沙 水 豪 厂 
HAREKET 
杭州 大 路 实业 有 限 公司 
唐山 水 泵 厂 

博 山 水 泵 厂 

安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公 司 
HARRI 

本 溪水 泵 厂 

兰州 水 泵 总 厂 
沈阳 第 二 水 泵 厂 

四 川 三 台 泵 业 有 限 公司 
武安 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公司 
山东 双 轮 集团 股份 有 限 公司 
ХЕ 

丹东 克隆 集团 有 限 公司 
沈阳 第 三 水 有 泵 厂 
广州 市 第 一 水 友 厂 

朝阳 高 新 泵 业 有 限 公 司 
浙江 水 泵 有 限 公司 浙江 水 有 泵 总 厂 
永嘉 太平 洋 泵 业 制 造 有 限 公 司 
ЖООҢ ЖК ЖИЙЕН RA Р] 
温州 市 远东 防腐 设备 厂 
山东 同 泰 集团 股份 有 限 公司 
河北 恒 盛 实业 股 分 有 限 公 司 





沈阳 鼓风机 三 





沈阳 风机 六 




















1509001 
1509002 
1509001 
1509001 
1509001 
1809001 
1509001 
1509001 
1309001 
1809001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509002 
1509001 
1509001 
1509002 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509002 
1509001 
1509001 
1509001 
1509002 
1509002 
1509001 
1509002 
1509001 
1509001 
1509001 
1509002 
1509002 
1509001 


取证 企业 名 称 认证 模式 


1509001 































DNV 挪威 船 级 社 
浙江 体系 质量 审核 中 心 

法 国 BVQI 

华 信和 技术 检验 有 限 公司 

中 国 机 械 工业 质量 体系 认证 中 心 

中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 
华 信 技术 检验 有 限 公 司 

华 信 技术 检验 有 限 公 司 

浙江 质量 体系 审核 中 心 

中 质 协 

德国 TüV 

新 世纪 质量 体系 认证 中 心 

华 信 技术 检验 有 限 公司 

华 信 技 术 检 验 有 限 公 司 

华 信 技 术 检 验 有 限 公司 

浙江 质量 体系 审核 中 心 

华 信 技术 检验 有 限 公 司 .美国 ЕМЕС 

中 国 机 械 工业 质量 体系 认证 中 心 

中 国 船 级 社 质量 认证 公司 

中 质 协 

中 国 机 械 工 业 质 量 体 系 认证 中 心 

中 国 船 级 社 质 量 认证 公司 

中 国 机 械 工业 质量 体系 认证 中 心 

四 川 三 峡 质 量 保证 中 心 

中 国 船 级 社 

法 国 ATN 方圆 标志 











中 国 船 级 社 
北京 三 星 质量 认证 有 限 公司 
挪威 船 级 社 

东北 质量 体系 审核 中 心 

中 国 进出 口 商品 质量 认证 中 心 
中 国 进 出 口 商品 质量 认证 中 心 
华 信和 技术 检验 有 限 公 司 






中 国 进出 口 商 品质 量 认证 中 心 
中 国 机 械 工 业 质 量 体 系 认 证 中 心 


认证 时 间 


1994. 
1995. 
1995. 
1995. 
1996. 
1996. 
1996. 
1996. 


11 
12 
12 








北京 华 信 技术 检验 有 限 公司 






质量 : 


1997 


认证 机 构 认证 时 间 
北京 华 信 技术 检验 有 限 公 司 1995 
FMRC( 美 国 工 厂 研 究 会 ) 1996 
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序号 取证 企业 名 称 
3 ЖН А.Ж А 
4 沈阳 市 通风 机 三 
5 沈阳 川 益 集团 公司 
6 鞍山 风机 六 
7 鞍山 市 风机 二 广 
8 吉林 市 鼓风机 厂 
9 四 平 金 丰 股 份 有 限 公 司 
10 哈尔滨 哈 暖 环 境 工程 设备 有 限 公 司 
11 西安 陕 鼓动 力 股份 有 限 公 司 
12 西安 凯 晤 通风 设备 有 限 公 司 
13 北京 当代 复合 材料 有 限 公司 
14 天 津 市 鼓风机 总 广 
15 天津 市 通风 机 广 
16 天 津 市 暖 风 机 总 三 
17 石家庄 市 风机 三 
18 内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公 司 
19 宁夏 银川 风机 厂 
20 新 疆 风 机 有 限 责 任 会 司 
21 上 上海 鼓风机 厂 有 限 公 司 
22 上 海通 用 风机 股份 有 限 公 互 
23 江苏 大 通风 机 股份 有 限 公 司 
24 无 锡 市 通风 机 厂 
25 常熟 市 鼓风机 厂 
26 张家港 市 英 德 利空 调 风 机 有 限 公 司 
27 宁波 风机 有 限 公司 
28 浙江 上 风 实 业 股 份 有 限 公司 
29 山东 省 汇丰 机 械 集 团 总 公司 
30 山东 省 德州 市 玻璃 钢 制 品 总 三 
31 青岛 风机 厂 
32 温情 风机 三 
33 山东 省 文登 内 机 厂 
34 HE E ZR E E RL GF FR A FJ] 
35 武汉 鼓风机 三 
36 武汉 市 新 洲 搏 力 风机 制造 有 限 公 司 
37 湖北 省 风机 三 
38 KURAI AREA 
39 长 沙市 湘江 风机 厂 
40 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 
41 成 都 电力 机 械 厂 
42 四 川 鼓 风机 有 限 责 任 公司 
43 周口 鸿 基 鼓 风机 有 限 公司 
压缩 机 行业 
序号 取证 企业 名称 
1 沈阳 气体 压缩 机 股份 公司 
2 上 海 压 缩 机 有 限 公司 
3 柳州 空 压 机 总 厂 
4 柳州 第 二 空 压 机 总 厂 
5 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 
6 南京 压缩 机 股份 有 限 公司 
7 鞍山 无 油 空 压 机 有 限 公 司 
8 山东 省 潍坊 生 建 压缩 机 厂 
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1509001 
1509002 
1509002 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509002 
1509001 
1509001 
1509001 
1509002. 
1509001 
1509002 
[509002 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509002 
1509001 
1509002 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509002 
1509002 
1509001 
1509001 
1509002 
150900] 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509002 
1509001 


认证 模式 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 


СІК/Т9001 – 9004 


1509001 


1509002 
1509001 


认证 机 构 
中 国 机 械 工业 质量 体系 认证 中 心 
东北 质量 认证 中 心 
中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 
兴 原 质量 认证 中 心 
ЖН E A ИЕ P Г 
北京 华 信 技术 检验 有 限 公司 
长 城 ( 天 津 ) 质 量 保证 中 心 
挪威 船 级 社 、 英 国 劳 氏 质量 认证 有 限 公司 
北京 中 质 协 质量 保证 中 心 
SGS 雅 斯 利 国际 认证 服务 公司 
中 质 协 质量 保证 中 心 
中 国 船 级 社 质量 认证 公司 
长 城 ( 天 津 ) 质 量 保证 中 心 
DNV 挪威 船 级 社 
北京 芒 千 标准 质量 体系 认证 中 心 
中 国 机 械 工 业 质 量 体 系 认证 中 心 
中 国 进出 口 商 品质 量 认证 中 心 
中 国 进 出 口 商品 质量 认证 中 心 
北京 华 信 技术 检验 有 限 公 司 
FMRC( 美 国 工 厂 研 究 会 ) 
上 海 质量 体系 审核 中 心 
中 国 机 械 工业 质量 体系 认证 中 心 
上 海 质 量 体 系 审核 中 心 
北京 世 标 质量 认证 中 心 
英国 摩 迪 国际 认证 有 限 公 司 
СОС 中 国 进 出 局 商品 质量 认证 中 心 
法 国 BVQI 及 浙江 质量 体系 审核 中 心 
北京 华 信 技术 检验 有 限 公司 
FMRC( 美 国 工 上 互惠 研究 协会 ) 
DNV 挪威 船 级 社 
北京 世 标 质量 认证 中 心 
北京 华 信 技术 检验 有 限 公司 
中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 
中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 
中 国 进出 口 商 品质 量 认证 中 心 
中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 
中 国 进出 口 商品 质量 认证 中 心 
华 信 公司 .中 国 进 出 口 质量 认证 中 心 
中 国 进出 日 质量 认证 中 心 
中 国 机 械 工业 质量 体系 认证 中 心 
中 质 协 质量 保证 中 心 
四 川 三 峡 质 量 保 证 中 心 
英国 摩 迪 国际 认证 有 限 公司 


















































认证 机 构 
国际 认证 机 构 DNV 挪威 船 级 社 
中 国 华 信 技术 检验 有 限 公司 
中 国 商检 局 质量 认证 中 心 
中 国 商检 局 西南 评审 中 心 
中 国 机 械 工 业 质 量 认证 中 心 


军工 产品 认证 书 

中 国 机 械 工业 质量 认证 中 心 
中 国 机 械 工业 军工 认证 
东北 质量 体系 审核 中 心 

FF El JF BÛ PR i A UE FP 











认证 时 间 
1999.10 
2000. 12 
2000.08 
1999.11 
2000.09 
2000.06 
1994.11 
1999.01 
1994.10 
2001.01 
1999.05 
1996.10 
1997.10 
2000.09 
2000.01 
1999.12 
2000. 10 
1999.10 
1995.11 
1996.04 
2000.11 
2000.01 
1998.11 
2000.03 
2000.12 
2000.08 
1998.03 
1996.11 
1997.11 
2000.01 
2000.06 
2000.12 
1999.06 
2000.07 
1997 .03 
2001 .04 
2000.02 

1997 ‚2000 
2000.09 
1997.01 
1997.07 
2000.01 
2000.12 


认证 时 间 
1997.03 
1997.03 
1995.0] 
1996.06 
1996.08 
1996.08 
1997.01 
1999.05 
1997.11 
1998.04 














余姚 捷 华 压缩 机 有 限 公司 
江苏 大 力 集 团 股 份 有 限 公 司 
四 川 华西 机 器 公司 

重庆 气体 压缩 机 三 
北京 第 一 通用 机 械 厂 

蚌埠 压缩 机 总 厂 
ЕХЕ 
江阴 市 压缩 机 厂 

慈溪 超 超 压 缩 轴 配件 有 限 公 司 
太原 气体 压缩 机 三 
HRACE ARAR 
自贡 山川 气体 压缩 机 有 限 责任 公司 
宁波 欣 达 螺杆 压缩 机 有 限 公 司 
中 国人 民 解 放 军 四 八 一 二 工厂 
余姚 大 隆 空 压 机 配件 有 限 公司 


自贡 江东 空 压 机 有 限 公司 
阐 门 行业 
序号 取证 企业 和 名称 
1 RE Н.Е ЮГ] A РЕД Н] 
2 上 海 耐 莱 斯 .詹姆斯 伯 雷 阀门 有 限 公司 
3 中 核 苏 州 阅 门 股份 有 限 公司 
4 国营 青岛 电站 阀门 厂 
5 自贡 高 压 阀门 股份 有 限 公司 
6 ЕТГІ 
7 KË ЖГ 
8 ERRI 
9 上 海 开 维 喜 阀门 有 限 公 司 
10 TS AFERI 
11 RERA A BR FE EA Йй] 
12 KÊ îî WÎ JA FJ 
13 ГОККА Ж HI RETA RAF) 
14 宁波 埃 美 柯 铜 阀门 有 限 公司 
15 五 七 一 九 工 厂 赣 门 分 厂 
16 铁岭 阀门 股份 有 限 公司 
17 兰州 高 压 阁 门 厂 
18 开封 高 压 阀 门 厂 
19 中 国航 天 科技 集团 公司 第 11 研究 所 
20 浙江 保 一 网 门 集团 有 限 公司 
21 沈阳 第 一 立 门 三 
22 长 沙市 阅 门 三 
23 P RR GS 
24 л, Ж Ёё RATARA A] 
25 温州 挺 宇 集团 有 限 公 司 
26 山东 益 都 阀门 股份 有 限 公 司 
27 武汉 市 亚 美 蝶阀 厂 
28 黄山 高 压 烩 门 有 限 公司 
29 $a L E Г 
30 AME ЛЛ È PERT 
31 湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 限 公司 
32 ARARA ај 
33 北京 市 阀门 总 厂 
34 FH E ê FERT 
35 浙江 罗浮 锅炉 附件 厂 















1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 


1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509002 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 


1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509002 
1509001 


1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509002 


北京 八 一 质量 体系 认证 中 心 
中 国 高 检 上 质量 认证 中 心 

四 川 巴 罚 质量 认证 中 心 
中 国 船 级 社 

中 国 工 业 质 量 体 系 认证 中 心 
中 国 华 信 技 术 检 验 有 限 公 司 
中 国 华 信 技 术 检 验 有 限 公司 
中 国 方圆 标志 认证 委员 会 

中 国 进出 富商 检 质 量 认 证 中 心 
中 国 方圆 标志 委员 会 认证 中 心 
英国 劳 氏 船 级 社 

四 川 三 峡 质 量 保 证 中 心 
北京 三 星 质量 认证 有 限 公 司 
新 时 代 认 证 公司 
北京 八 一 质量 认证 中 心 
四 川 三 峡 质 量 保 证 中 心 


DNV 挪威 船 级 社 

DNV 挪威 船 级 社 

DNY 挪威 船 级 社 

DNV 挪威 船 级 社 

DNV 挪威 船 级 社 

DNV 挪威 船 级 社 

DNV 挪威 船 级 社 

劳 氏 质量 认证 有 限 公司 

DNV 挪威 船 级 社 

DNV 挪威 船 级 社 

DNY 挪威 船 级 社 

DNV 挪威 船 级 社 

DNV 挪威 船 级 社 北 方 认证 公司 
华 信 技术 检验 有 限 公司 

上 海 质 量 体 系 审核 中 心 

DNV 挪威 船 级 社 

DNV 挪威 船 级 社 

中 国 机 械 工业 质量 体系 认证 中 心 
DNV 挪威 船 级 社 

中 国 新 时 代 质 量 体 系 认证 中 心 
美国 船 级 社 ABS DNV 挪威 船 级 
东北 质量 体系 审核 中 心 

DNV 挪威 船 级 社 

DNV 挪威 船 级 社 

中 国 商 检 质 量 认 证 中 心 

电子 行业 质量 体系 认证 委员 会 
上 海 电 子 仪表 审核 厅 

DNV 挪威 船 级 社 

DNV 挪威 船 级 社 

DNV 挪威 船 级 社 

中 国 船 级 社 质 量 认证 中 心 

中 国 商检 质量 认证 中 心 

中 国 进 出 口 商 品质 量 认 证 中 心 
中 国 方圆 标志 认证 委员 会 

中 国 机 械 工 业 质 量 体 系 认证 中 心 
中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 
浙江 质量 体系 审核 中 心 








认证 时 间 
2001.12 
1997.11 
1997.10 
1998.02 
1998.12 
1998.12 
1997.12 
1998.06 
1999.12 
1999.12 
1999.03 
2000.03 
2000.01 
2001.02 
2000.03 
2000.03 





认证 时 间 
1997 
1999.01 
1999.05 
1997 
1994.10 
2001.07 
2001.10 


1998 . 03 
1998.09 
1995.5 
2001.11 
1998.11 
1998.12 
2001.01 
1996.02 
1998.08 
1999,03 
2000 . 05 
1996.10 
2000 . 04 
1996.10 
1996.10 
1996.11 
1997.01 
1997.01 


1997.04 
1997.04 
1997.05 
1997.05 
1997.07 
1997.07 
1997.07 
1997.7 

1997.09 
1997.09 
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序号 取证 企业 名 称 
36 Е ГГ 

37 Х+т ГГ 

38 天 津 市 大 站 阀门 总 厂 

39 浙江 凯 言 姆 阀门 制造 有 限 公司 
40 乐清 市 慎 江 阀门 广 

41 上 海良 来 水 公用 阅 门 厂 








42 MEP БЕ ГЛ 

43 扬州 双 良 阀门 制造 有 限 公司 
44 上 海 气体 阀门 三 

45 天 津 市 瀚海 阀门 三 

46 BE RET 

47 LAAEN 

48 Н ЛА ATA RA F1 








49 武汉 阀门 水 处 理 机 械 股 份 有 限 公 司 


50 沈阳 第 二 阀门 厂 

51 RHETT 

52 йт.) RA Н) 

53 吴江 市 东 吴 机 械 有 限 次 任 公司 
54 盐城 九龙 阀门 制造 有 限 公司 
55 泉州 市 玉 机 阀门 制造 公司 

56 浙江 高 中 压 阀 门 厂 

57 浙江 水 一 和 阐 门 广 

58 浙江 环球 阐 门 制造 有 限 公司 
59 天 津 市 北方 阀门 控制 设备 公司 
60 安徽 省 和 县 阀门 总 厂 

61 I ALK CT] ARAE] 

62 国营 海安 阀门 广 

63 浙江 桐庐 网 门 总 厂 

64 浙江 良 精 阀门 集团 有 限 公司 
65 常州 市 兰 陵 阀 门 厂 

66 Ке РЛ А н] 

67 BARE 

68 浙江 宜 达 实业 集团 公司 

69 河北 省 承德 高 压 阀 门 管件 厂 
70 浙江 超 达 阀门 股份 有 限 公司 
71 自贡 工业 阀门 制造 有 限 公司 
72 郑州 市 宇明 工业 总 公司 痊 门 厂 
73 浙江 伯 特 利 实 业 和 集团 有 限 公司 
74 ERZI 

75 桂林 市 阀门 总 厂 

76 КЛЕТ] 

77 ê PA TE RAT 

78 玉环 县 楚 门 享 特 阀 门 厂 

79 上 海 市 精工 阀门 厂 

80 ША ТВ н] 

81 REA = ВН ДЕГ 

82 温州 市 华 厦 阀门 制造 有 限 公 司 
83 广州 市 广州 阀门 厂 

84 ЮЖ ПЛА 

85 浙江 黄岩 特种 阀门 厂 




















86 MICA RE RTA KAF] 
87 南京 华 宁 阀门 有 限 公 司 
88 湖北 高 中 压 辣 门 有 限 责 任 公司 


89 | {| Ж АУТ ГГ 
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认证 模式 
1509002 
1509001 
1509002 
1509001 
1509001 
1509001 


[1509001 
1509001 
1509002 
1509002 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509002 
1509001 
1509001 
1509001 
1509002 
1509001 
1509001 
1509002 
1509001 
1509002 
1509002 
1509002 
1509001 
1509002 
1509001 
1509002 
1509001 
1509002 
1509001 
1509001 
150900] 
1509001 
1509001 
1509002 
1509001 
1509001 
1509002 
1509002 
1509002 
1509001 
1509001 
150900] 
1509002 
1509001 
1509001 
1509001 


1509001 
1509001 
1509001 


| 1509001 


认证 机 构 


DNV 挪威 船 级 社 

DNV 挪威 船 级 社 

长 城 ( 天 津 ) 质 量 认 证 中 心 

DNV 挪威 船 级 社 

DNV 法 国 船 级 社 

北京 华 欣 德 机 械 质 量 技术 检验 中 心 、 
华 信和 技术 检 验 有 限 公 司 

中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 
中 国 方 圆 标志 认证 委员 会 

上 海 质 量 体 系 审核 中 心 

劳 氏 质量 认证 有 限 公 司 
江苏 省 质量 保证 中 心 

中 国 机 械 工业 质量 体系 认证 中 心 

PNY 挪威 船 级 社 

中 国 方圆 标志 认证 委员 会 

东北 质量 体系 审核 中 心 

BVQI 法 国 国际 质量 检验 局 认证 公司 
DNV 挪威 船 级 社 

北京 新 世纪 质量 体系 认证 中 心 

北京 九 千 标准 质量 体系 认证 中 心 

劳 氏 质量 认证 有 限 公司 

DNV Я 

浙江 质量 体系 审核 中 心 

DNV 挪威 船 级 社 

DNV 挪威 船 级 社 

DNV 

华 信 技术 检验 有 限 公 司 

上 海 质量 体系 审核 中 心 

中 国 方圆 标志 认证 委员 会 

浙江 质量 体系 审核 中 心 

中 国 方圆 标志 认证 委员 会 

中 国 进出 口 商 品质 量 认 证 中 心 

中 国 新 时 代 质 基体 系 认证 中 心 

浙江 质 星体 系 审核 中 心 

北京 中 质 协 质量 保证 中 心 

DNV 挪威 船 级 社 

中 国 进出 口 商品 质量 认证 中 心 

北京 中 质 协 质量 保证 中 心 

中 国 进 出 口 商品 质量 认证 中 心 

中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 
中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 
中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 
北京 天 一 正 国 家 质量 认证 中 心 

浙江 质量 体系 审核 中 心 

中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 
深圳 质量 认证 中 心 

中 国 方圆 标 志 认 证 委员 会 质量 认证 中 心 
DNV 挪威 船 级 社 

中 国 方 圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 
DNV 挪威 船 级 社 

中 国 进 出 口 商 品质 量 认 证 中 心 、 
贝尔 国际 验证 机 构 

贝尔 国际 验证 机 构 

中 国 机 械 工业 质量 体系 认证 中 心 

中 国 进出 口 商品 认证 中 心 

中 国 进出 口 商 品质 量 认证 中 心 








认证 时 间 
1997.11 
1997.11 
1997.11 
1997.11 
2000. 11 
1997.11 


1997.12 
1997.12 
1997.12 
2000.12 
2000.09 
1998.01 
1998.05 
1998.07 
1998.10 
1998.11 
1998.11 
1998.12 
1998.12 
1998.12 
1998.12 
1998.12 
1998.12 
1998.12 
1998 
1999. 1 
1999. 2 
1999.2 
1999.2 
1999.4 
1999.05 
1999.06 
1999 .06 
1999.07 
1999.07 
1999 .08 
1999.09 
1999.09 
1999.09 
1999.11 
2000.08 
1999. 12 
1999.12 
1999. 12 
1999.12 
2001.09 
2000.01 
2000.03 
2000.03 
2000.01 


2000.04 
2000.06 
2000.06 
2000.07 











序号 取证 企业 名 称 
90 永嘉 东方 自动 化 仪表 厂 
91 福建 省 明星 阀门 厂 
92 重庆 阀门 三 
93 AE H BR З ЧИ RA R 
94 ERRE А ШГП БИ ЕЛЕДЕ 
95 ГЕ Г АЕ А Fj 
96 石家庄 市 阀门 二 厂 
97 ШИИТ 
98 浙江 方正 网 门 广 
99 | 上 海 汉 威 特 种 阅 门 制造 有 限 公 司 
气体 分 离 及 液化 设备 行业 
序号 取证 企业 名 称 
1 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 


хе 


10 | 哈尔滨 环保 制 氢 设 备 工 业 公 避 








苏州 制 氧 机 有 限 责任 会 司仪 电 分 厂 
四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 


机 械 工 业 部 第 二 设计 研究 院 
开封 空 分 集团 有 限 公 司 


河北 电力 设备 三 
Ж АШ ЕЛЫ 
苏州 竟 立 制 氨 设备 有 限 公 司 
苏州 制 氧 机 有 限 责任 会 司 














真空 获得 及 应 用 设备 行业 


ua e 一‏ ي 


ч с w 


10 





LEHR 

广东 真空 设备 三 股份 有 限 公司 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 
沈阳 恒星 实业 有 限 公 司 
北京 仪器 三 (集团 ) 

淄博 真空 设备 厂 有 限 公 司 


兰州 真空 设备 有 限 责任 公司 
国 投 南 光 有 限 公司 

沈阳 真空 技术 研究 所 

中 科 院 沈阳 科学 仪器 研制 中 心 


分 离 机 械 行业 


о» в» =]‏ دمه صفح 


њи 
— 








取证 企业 和 名称 
上 海 化 工 机 械 广 
重庆 江北 机 械 厂 
南京 绿洲 机 器 三 
广州 广 重 离心 机 制造 公司 
湖南 湘 漂 离 心机 厂 
上 海 市 的 机 械 研 究 所 
南昌 中 核 公司 七 二 0 厂 
杭州 兴 源 过 滤 机 会 司 
浙江 建华 集团 压 滤 机 有 限 公司 
辽阳 制药 机 械 股份 有 限 公 司 


陕西 汉中 变压器 有 限 责任 公司 








1509002 
1509002 
[509001 
1509001 
1509001 
1509001 
18509001 
1509001 
1509001 
150900] 


ISO 9001 


ISO 9002 
150 9001 


ISO 9001 
ISO 9001 


ISO 9001 
ISO 9001 
ISO 9001 
150 9001 
ISO 9001 


1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 


1509001 
1509001 
1509001 
1509001 


认证 模式 


1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509001 
1509002 
1509001 
1509001 
1509001 


1309002 
1509002 


认证 机 构 
8.1 质量 体系 认证 中 心 
中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 
中 国 进出 口 商品 质量 认证 中 心 
中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 
华 信 技 术 检验 有 限 公司 
美国 船 检 局 
华 信 技术 检验 有 限 公 司 
北京 新 世纪 质量 体系 认证 中 心 
美国 船 捡 局 
中 国 船 级 社 质 量 认证 中 心 





DNV 挪威 船 级 社 

浙江 质量 体系 审核 中 心 (ZQAC) 

中 国电 子 行业 质量 体系 认证 委员 会 

中 国 机 械 工 业 质 量 体 系 认证 中 心 (CC- 
MQS) 

北京 中 设 质 量 体 系 认证 中 心 

中 国 机 械 工 业 质 量 体 系 认证 中 心 (CC- 
М05) 

中 国 新 时 代 质 量 体 系 认证 中 心 

北京 九 干 质量 体系 认证 中 心 

中 国 进 出 口 商品 质量 认证 中 心 

华 信 技术 检验 有 限 公司 (北京 ) 

长 城 (天 津 ) 质 量 认 证 中 心 





认证 机 构 
中 国 方圆 标志 认证 委员 会 
华 信 技 术 检 验 有 限 公司 
浙江 质量 审核 中 心 
中 国 机 械 质 量 认证 中 心 
北京 新 世纪 质量 体系 认证 中 心 
华 信 技术 检验 有 限 公 司 





北京 华 欣 德 机 械 质 量 技术 检验 中 心 
中 国 方 简 认 证 委员 会 

中 国 进 出 口 商品 质量 认证 中 心 
北京 天 一 正 质量 体系 认证 中 心 

中 国 方 圆 认证 委员 会 


ТА ШЕЛ 


上 海 质 量 体 系 审核 中 心 

HINE BREUER 

中 国 新 时 代 质 量 体 系 认 证 中 心 
中 国 机 械 工业 质量 体系 认证 中 心 
北京 华 信 质量 体系 认证 中 心 
挪威 船 级 社 


摩 人 迪 国 际 认证 有 限 公司 

上 海 质量 体系 审核 中 心 

浙江 省 质量 体系 审核 中 心 

中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 





中 国 进 出 口 质量 认证 中 心 


认证 时 间 
2000.08 
2000.10 
2000.10 
2000.10 
2000.10 
2000.11 
2000.11 
2000.11 
2000.12 
2000.12 


认证 时 间 


1995.10. 


1996.09. 
1996.11. 


1997.04. 
1997.05. 


26 


18 
20 


30 
16 


1998.03.28 
1999.11.06 


1999.12. 
1999.12. 
2001.01. 


18 
27 
li 


ME. 





认证 时 间 
1997 
1997 
1997 
1998 
1998 
1998 


1999 
1999 
2000 
2000 


认证 时 间 
2000.09 
2000.11 
2001.04 
1997.0) 
2000.11 
2001.06 
2001.08 
2000.02 
1998.12 
2000.07 


2001.08 
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(Ek) 



















四 川 省 自 仙 市 滤 油 机 厂 1509002 | 1998.11 




















13 f 2 FE RE HL E. E п) 江苏 质量 保证 中 心 1999.09 
14 安庆 船用 柴油 机 三 中 国 船 级 社 质 量 认证 公司 2000.10 
15 吉 化 集团 机 械 有 限 责任 公司 中 国 质量 管理 协会 质量 保证 中 心 1999.08 
17 江苏 靖江 赛 德 力 制药 机 械 有 限 公司 北京 九 千 标准 质量 体系 认证 中 心 1999.03 
18 连云港 化 工 机 械 厂 中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 2001.08 
19 江苏 泰 恒 机 械 有 限 公司 

20 浙江 青田 特种 设备 有 限 公司 中 国 方 圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 2000.03 











上 海 远 东 制 药 机 械 总 厂 中 国 方 圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 1999.11 
干燥 设备 行业 
1 国 能 集团 铁岭 精工 机 械 有 限 公司 1509001 东北 认证 有 限 公 司 1995.11 
2 锡山 市 林 洲 干燥 设备 厂 
3 无 锡 市 海江 干燥 成 套 设 备 有 限 公 司 
4 承德 输送 集团 公司 
5 淄博 真空 设备 三 有 限 公司 1509001 北京 华 欣 德 机 械 质 量 技术 检验 中 心 1998.12 
华 信 技术 检验 有 限 公司 


6 LETHE SE TREE 
7 TKR FF RA KIL FJ 
8 辽宁 省 开 原 芯 达 集 团 公司 
9 四 川 夹 江 粽 原 机 械 制 造 公司 














































10 解放 军 三 四 一 九 工厂 1509001 北京 兴国 环球 质量 认证 中 心 2000.03 
11 江苏 省 常州 市 振兴 于 燥 设 备 厂 

12 哈尔滨 东 字 农业 工程 机 械 有 限 公 司 1509001 中 国 进 出 口 质 量 认证 中 心 2001.07 
13 常州 市 一 步 干燥 设备 厂 1509001 中 国 方圆 标 法 认证 委员 会 质量 认证 中 心 2000.12 
14 上 海 远东 制药 机 械 总 广 1509001 中 国 方圆 标 法 认证 委员 会 质量 认证 中 心 1999. 11 

减 变速 机 行业 

| 天 津 减速 机 总 三 ISO9001 DNV 挪威 船 级 社 1995 
2 上 海 减速 机 械 厂 1509001 贝尔 国际 验证 机 构 上 海 总 公司 1999 
3 广东 江门 电机 股份 有 限 公 司 1509001 北京 华 信 技术 检验 有 限 公 司 1999 
4 广东 星光 机 电 有 限 公 司 1509002 北京 华 信 技术 检验 有 限 公 司 1999 
5 浙江 通力 变速 机 械 有 限 公 司 1509002 ДЕ = E ДР ЛДЕН {Ж ЖА ШЕР Т» 1997 
6 温州 三 联 集团 有 限 公司 1509001 广东 赛 宝 质量 体系 认证 中 心 1999 
7 常州 减速 机 总 厂 1509001 中 国 机 械 工 业 认 证 中 心 1998 
8 宁波 市 捍 线 减速 机 厂 1509002 中 国 进出 口 商 品质 量 认证 中 心 2000 
9 浙江 博 能 传动 有 限 公 司 1509001 上 海 页 尔 质量 认证 咨询 有 限 公司 2001 
10 永嘉 县 飞龙 减速 机 厂 IS09001 英国 亚 士 博 质量 体系 验证 机 构 2001 
11 浙江 午 马 变速 机 械 有 限 公司 ISO9001 美国 贝尔 国际 验证 机 构 1999 
12 浙江 变速 电机 有 限 公 司 1509002 英国 摩 迪 国际 认证 有 限 公 司 2000 
13 永 喜 县 减速 机 厂 1509002 北京 九 千 标准 质量 体系 认证 中 心 2000 
14 江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公司 1509002 中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 认证 中 心 1997 
15 永嘉 县 浙 南 减速 机 厂 1509001 英国 亚 士 博 质量 体系 验证 机 构 2001 
16 泰州 市 琼 花 传动 机 械 总 厂 1509002 北京 天 一 正 质量 体系 认证 中 心 1999 
17 泰 星 减速 机 股份 公司 1509002 中 国 方 圆 标 志 认 证 委员 会 质量 认证 中 心 1996 
18 温岭 市 变速 器 厂 1509002 北京 九 干 标准 质量 体系 认证 中 心 1999 
19 武进 市 牛 塘 特 种 轴承 厂 1509002 中 国 方 圆 标 志 认 证 委员 会 质量 认证 中 心 1998 
20 永嘉 县 行星 变速 机 械 厂 ISO9001 英国 摩 迪 国际 认证 有 限 公司 2000 
21 无 锡 市 明 友 机 电工 业 有 限 公司 1509001 北京 新 世纪 质量 体系 认证 中 心 2000 
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二 .获得 API、CE、ASME 产品 认证 企业 


阀门 行业 
1 ЕНТ [Г] 
2 КЖЕ Г 
3 ЛЕ ГГ 
4 KHER h ҢҢ РААТ АНД =] 
5 rh% D Г E A BR FJ] 
6 ERIZ 
7 A H E EATI R A BRA А 
8 E FF I SE Hr -E E MA АТГ RRA ө] 
9 ЖЕ Б ЕЙ] 
10 АЕ ЈГ 
11 ЖЩ ЕН] ARAR 
12 OER ЕВГЕ BRA А 
13 ЧЕ Г 
14 浙江 凯 盲 姆 阀门 有 限 公 司 
15 乐清 市 慎 江 阐 门 厂 
16 LEHRER ARAT 
17 R ê Ê FERT 
18 ЯТ. DH TTF H 
19 f ZR EE BR ЖБ ВЕД Р] 
20 扬州 双 良 阀门 制造 有 限 公 司 
21 浙江 高 中 压 阀 门 厂 
22 ШЕЕ HFA BRA я] 
23 ЈА A Н РЫУ А] 
24 ДИ RJ 
25 浙江 石化 闹 门 有 限 公司 
26 苏州 高 中 压 阀 门 厂 
27 ПЕТ ГГ 
28 上 海 汉 威 特 种 阀门 制造 有 限 公司 
29 浙江 方正 阀门 三 
分 离 机 械 行 业 

















天 津 减速 机 总 厂 
核 工 业 理 化 工程 研究 院 

大 津 东 封 减速 机 三 

天 津 金马 机 械 制 造 有 限 公 司 


南京 绿洲 机 器 厂 
杭州 兴 源 过 滤 机 三 
吉 化 集团 机 械 有 限 公司 
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6D— 0062 
60—4707 


60-—0092 
60-—-0054 


00040 # 01619 # 
YJO09 # ҮЈОІО # 


60-—0139 


60—0054. 


60 —0267 
60—0200 
60—0180 
60-—0220 
6D—0246 
6D—0125 
6D—0283 
6D—0305 
6D—0307 
6D—0309 
6D—0303 
6D 一 0319 
5D—0339 
6D—0350 
6D—0340 
6D 一 0329 
6D—0335 
6D—0358 
60—0352 
60 —0350 
60—0373 
6D—0374 
6D—0377 
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沈阳 行星 摆 线 减速 机 厂 
沈阳 传动 机 械 有 限 公司 
И EAT A ERA А 


沈阳 大 隆 传动 机 械 厂 BW22—23 


认证 日 期 
1991 
1987.07 


1995.05 
1995 


1991.12 


1994.10 
1998 .08 


1995.11 
1993 .09 
1994 
1997 .01 
1995.02 
1999 
1998.02 
1998.04 
1999.03 
1999 .03 
1999 04 
1999.05 
1999.10 
2000.07 
2000.06 
2000.03 
2000.03 
2000.03 
2000.04 
2000.05 
2000.06 
2000.11 
2000. 12 
2000.12 
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(8) 


Ф 业 名 K 产品 规格 型 号 检测 结论 | £ WY а ж | 产品 规格 型 号 检测 结论 























































































































上 海 减 速 机 械 厂 BW13 一 43 沈阳 化 工 设 备 厂 BW3—17 合格 品 
常州 市 减速 机 厂 BW13—29 沈阳 工矿 齿轮 厂 XW4 一 17 一 等 品 
常州 市 东 吴 减速 机 厂 BW3—35 合格 品 | 大 连 摆 线 减速 机 厂 XW4—29 合格 品 
常州 市 南方 传动 机 械 厂 BW3 一 35 合格 品 | 大 连 橡 塑 机 广 工 业 公司 BW27—17 合格 品 
常州 市 丽华 减速 机 广 BW13 一 35 合格 品 | 安 钢 院 工矿 XW4—59 合格 品 
常州 市 国泰 减速 机 厂 BW3 一 17 合格 品 | 青岛 金星 机 械 制 造 股 份 有 限 公 司 XW4 一 29 一 等 品 
常州 市 金陵 减速 机 厂 BW12—43 合格 品 | 山东 青岛 胶南 减速 机 厂 BW22 一 23 合格 品 
常州 市 武英 减速 机 三 BW3—43 合格 品 | ШИН BW15—29 一 等 品 
常州 武进 南 成 减速 机 械 有 限 公司 BW3~- 17 合格 品 | 淄博 博 机 集团 公司 BW3 一 17 一 等 品 
常州 市 兰 陵 减 速 机 三 BW13 一 29 合格 品 | 吉林 市 减速 机 厂 XW5—35 合格 品 
武进 县 第 二 粮食 机 械 广 BW2—17 合格 品 | FERE BW18—17 合格 品 
武进 齿轮 厂 BW3—35 合格 品 | 西安 减速 机 厂 XW5—43 合格 品 
武进 红星 减速 机 厂 BW220—35 合格 品 | 陕西 商 州 减速 机 厂 XWS—35 合格 品 
武进 行星 减速 机 厂 BW13—29 合格 品 | 泰 川 机 床 厂 减 速 机 分 厂 XW5 一 43 合格 品 
常州 减速 机 总 三 | BWI3- 一 17 合格 品 | = ЖГ XW4—29 合格 总 
常州 市 第 二 减速 机 厂 BW3 一 23 合格 品 | 重庆 化 工 机 械 厂 AW4—11 -等 品 
泰 县 传动 机 械 厂 BW22 一 35 一 等 品 | 景德镇 市 减速 机 厂 XW5—43 “等 品 
泰兴 减速 机 三 BW22 一 35 一 等 品 | 景德镇 市 轻 化 传动 机 械 厂 XW4 一 35 合格 品 
泰兴 减速 机 三 三 BW22 一 23 合格 品 | 广东 江门 电机 股份 有 限 公司 XJ3 一 17 合格 品 
泰隆 减速 宙 厂 BW22—43 一 等 品 | 广州 减速 机 厂 BW22—23 合格 品 
无 锡 中 策 太 潮 化 工 机 械 有 限 公司 BW2 一 17 合格 品 | 湖北 省 天 门市 建设 机 械 厂 BW18—35 合格 品 
苏州 化 工 设 备 二 厂 BW22—29 合格 品 | 石家庄 轴 设 公司 减速 机 分 公司 XW4—29 合格 品 
张家港 市 减速 机 厂 BJW5-—17 合格 品 | 国营 星光 工 模具 厂 JWB 一 0.75 合格 品 
镇 江 轻 工 机 械 厂 BW22 一 17 合格 品 | 浙江 通力 变速 机 械 有 限 公 司 MBW07 合格 部 
江苏 建 湖 变速 机 广 BW18 一 29 合格 品 | 宁波 永 兴 变 速 器 有 限 公司 SPTO.55 合格 品 
江苏 省 减速 机 三 BW18—35 合格 品 | 平阳 世 一 变速 机 械 实业 有 限 公司 HZ250 合格 品 
无 锡 县 卉 桥 减 速 机 厂 BW220— 17 合格 品 | 台州 市 行星 变速 机 械 厂 UD007D AF 
Тт WÊ DL BW18—11 合格 品 | 宁波 市 浙 东 变速 器 厂 SPT1.1 合格 品 
宁波 化 工 减速 机 厂 BW3 一 17 一 等 品 | 温州 市 变速 机 械 厂 MBW22 合格 品 
永嘉 县 减速 机 厂 XWD1.5 一 5 一 | 一 等 品 | 地 方 国营 象山 县 机 械 三 Р1В17 合格 品 
永嘉 县 减速 机 二 厂 XW3 一 17 合格 品 | 天 门市 第 一 减速 机 厂 MBW07 合格 品 
ЖЕ E О Е WBID 一 W 一 节 | 合格 品 | 永嘉 县 无 级 变速 机 厂 MBWO07 û ê пл 
永嘉 县 行星 变速 机 械 广 XW3 一 17 合格 品 | 平阳 减速 机 总 三 MBWO7 合格 品 
永嘉 县 变速 机 厂 В18)— 0—29 | 合格 品 | 上 海中 纺 机 无 级 变速 器 公司 РІ 合格 品 
Ж Ж Н.Р Ж ЖОЕЛ," XW4 一 35 合格 品 | 重庆 江南 机 械 三 WMBI—10 合格 品 
永嘉 县 东方 减速 机 三 XW4— 17 合格 品 | 四 川 省 资阳 市 减速 电机 总 厂 SJW— A007 合格 品 
永嘉 县 机 器 制造 厂 XW5—29 合格 品 | 宁波 市 无 级 变速 器 三 034—1.5 合格 品 
温州 市 变速 机 械 三 XW4—23 合格 品 (| 温岭 市 变速 器 厂 РІ 合格 品 
温州 市 江南 减速 机 三 BW18 一 59 合格 品 | 永嘉 县 行星 变速 机 械 厂 MBW07 G fê Hî 
温州 市 华 通 碱 速 机 集团 公司 XW3 一 29 合格 品 | 北京 大 兴 电 机 厂 YMT 一 132 合格 品 
平阳 县 减速 机 总 三 XW4—17 合格 品 | 天津 开发 区 文成 减速 机 工业 公司 MBW07 合格 品 
平阳 变速 机 械 总 三 BW180—23 合格 品 | 常德 纺织 机 械 厂 PO 合格 品 
杭州 减速 机 厂 BW15—59 合格 品 | 大 连 橡 塑 机 工业 公司 力 达 变速 机 厂 А22— 1 合格 品 
嘉兴 冶金 机 械 厂 BW220—23 合格 品 | 上 海 长 城 减速 机 厂 MBWO7 合格 品 
î Lé KE HDL BW3—17 合格 品 | 天 津 市 减速 机 总 厂 XMW—5 合格 品 
沈阳 工业 大 学 传动 机 械 三 BW3 一 23 合格 品 | 温 博 博 机 集团 总 公司 淄博 减速 机 厂 W0.75 合格 品 
北方 摆 线 减速 机 厂 BW3 一 35 合格 品 || 上海 振 华 机 械 修配 广 A2 合格 品 
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压缩 机 行业 产品 质量 与 监督 


近 五 年 来 ,中 国 通用 机 械 压缩 机 行业 协会 按 着 全 国 机 
械 工 业 工 作 会 议 精 神 和 通用 机 械 工 业 协 会 的 部 署 , 通 过 大 
打 质 量 翻身 仗 , 积 极 开 展 ISO 一 9000 认证 ,认真 贯彻 面向 用 
P ,综合 治理 重 在 机 制 的 方针 ,建立 健全 质量 保证 机 制 , 深 
人 开展 质量 是 责任 .质量 是 道德 .质量 是 生命 的 全 员 质 量 意 
识 教育 ,使 生产 者 和 经 营 者 都 能 深刻 地 认识 到 ,没有 质量 就 
没有 市 场 ,也 就 没有 企业 的 生存 和 发 展 。 全 行业 注重 按 
ISO 一 9000 标准 组 织 生产 ,经 营 、 售 后 服务 ,使 产品 质量 上 了 
一 个 新 台阶 。 

ISO 一 9000 是 国际 公认 的 质量 标准 ,得 不 到 ISO 一 9000 
认证 ,产品 质量 就 很 难 与 世界 接轨 ,很 难 迈 出 国门 , 打 进 国 
际 市 场 。 在 JS0 一 9000 认证 过 程 中 ,压缩 机 行业 有 条 件 的 单 
位 都 已 认证 ,没有 条 件 的 也 都 在 准备 之 中 。1994 ~ 2000 年 整 
个 行业 已 有 27 家 通过 认证 , 拿 到 了 质量 体系 的 合格 证 书 。 
由 于 认真 执行 和 贯彻 ISO 一 9000 质量 标准 ,产品 的 含金量 得 
到 了 提高 。 全 行业 国家 公认 的 一 等 品 单位 有 33 个 ,6 个 产 
品系 列 ,72 个 品种 。 合 格 单位 有 34 个 ,4 个 系列 ,54 个 品种 。 
获 国 家 级 奖 的 有 10 个 单位 ,13 个 品种 。 省 部 级 奖 的 单位 有 
20 个 ,36 个 品种 。 获 市 级 奖 的 有 13 个 单位 ,20 个 品种 。 获 
科研 项 目 奖 6 个 单位 ,6 个 项 目 。 在 贯彻 和 执行 国家 质量 技 
术 监 督 局 和 原 国家 机 械 工业 局 提出 的 “机 械 工业 产品 结构 
调整 指导 意见 "方面 ,先后 淘汰 了 一 批 效率 低 、 耗 能 大 的 产 
їй , 现 有 的 各 类 产品 不 管 在 外 观 上 或 质量 上 也 都 有 了 一 定 
的 提高 。 为 了 推动 全 行业 质量 管理 工作 不 断 向 新 的 目标 迈 
进 , 在 这 五 年 当中 先后 召开 了 两 次 产品 质量 技术 交流 会 和 
两 次 工艺 网 年 会 ,总 结 推广 了 打 好 质量 翻身 会 的 经 验 , 对 全 
行业 产品 质量 上 水 平 , 质 量 体 系 正 常 运行 起 到 了 积极 促进 
作用 。 为 了 进一步 提高 现 有 产品 的 质量 和 开发 新 产品 ,很 
多 单位 组 建 了 技术 管理 中 心 ,管理 中 心 对 提高 产品 质量 、 开 
发 新 产品 .开拓 市 场 都 起 到 了 决定 性 作用 。 五 年 来 ,压缩 机 
行业 1580—9000 认证 ,产品 等 级 和 获奖 情况 大 致 如 下 : 

— ,150—9000 认证 情况 

压缩 机 行业 目前 共有 112 个 会 员 单 位 ,正式 通过 ISO 一 
9000 认证 的 单位 有 28 个 ,他 们 是 :沈阳 气体 压缩 机 股份 有 
限 公司 上海 压缩 机 有 限 公 司 .北京 第 一 通用 机 械 厂 .柳州 
空 压 机 集团 有 限 公 司 无锡 压缩 机 股份 有 限 公 司 、 南 京 压缩 
机 股份 有 限 公司 ,鞍山 无 油 空 压 机 有 限 公 司 .沈阳 空气 压缩 
机 制造 有 限 公 司 .江苏 大 力 集团 股份 有 限 公 司 .山东 潍坊 生 
建 压缩 机 厂 ,余姚 捷 华 压缩 机 有 限 公司 .四川 华西 通用 机 器 





公司 .重庆 气体 压缩 机 厂 .杭州 嘉美 净化 设备 有 限 公 司 、 蚌 
埋 压 缩 机 总 厂 、 上 海 大 隆 机 器 厂 .江阴 市 压缩 机 厂 .慈溪 市 
超 超 空 压 机 配件 有 限 公司 .太原 气体 压缩 机 厂 、 自 贡 山 川 压 
缩 机 有 限 公 司 .宁波 天 元 压缩 机 有 限 公 司 К А (Б) 
ARAR, A MERE EILA RA A, T KA R T E 4 DL 
有 限 公 司 .江西 南 翔 空 压 机 有 限 公 司 、 台 州 环 天 机 械 有 限 公 
司 .中 国人 民 解 放 军 第 四 八 一 二 工厂 。 

二 、 获 国家 批准 的 一 级 品 、 合 格 品 的 产品 和 单位 

(一 ) 获 国家 批准 的 一 级 品 的 产品 

1.V 型 空气 压缩 机 :V 一 0.15/10、V 一 0.36/10、V 一 0.36/7、 
ү—3/7, V—6/8—1 , У,—3/7, Vy —0.45/70. V1/25 , V—1.25/ 
25, V—1.15/12.5, V —2,5/5, V—2.5/5, У—20/1—25, V— 
0.14/10C。 

2.W 型 空气 压缩 机 ; W 一 0.8/10、W 一 0.9/7、W 一 0.8/ 
12.5, W— 1/7, W—0.9/7—C, W—0.67/10, W—1.5/6 ($), 
W—1.6/10, W—2/5, W—1.6/5, W—1.35/5, W—2.8/5, W— 
2.6/5 Ww —0.6/10—Q,W—2.5/10—9Q. 

3.EE 型 空气 压缩 机 ; E 一 0.36/7、E 一 0.22/7 一 B、CE 一 
0.42/150 .CE 一 20/30F .CE—20/30F 下 一 1.2/7 下 一 1.5/4。 

4 型 空气 压缩 机 :一 22/17 L—20/7 .1.—1177 .6L 一 50/8、 
EL 一 10/7 、 型 10—60 ,5L—40/8 .7L 一 100/8 .4C 一 20/8 .4L 一 
20/2 ‚,41,—50/2 ,51:—5/5—20. 

5. 各 种 工艺 用 压缩 机 :4M 一 20 氮 氢 气压 缩 机 、4M 一 12 
二 氧化 磋 压 缩 机 、H8 一 36/320 氮 毛 气压 缩 机 、CO, 、M、H.、D、 
6M .MH 一 92/314 型 工艺 用 压缩 机 。 

6. 其 他 型 号 压缩 机 :FE 一 0.27/150 .Z 型 3 一 6m ‚О 型 6 一 
200m , CSWP4330, НРҮ—18/7, НРҮ—3/6—К. ВО—4.8/2. 
В0—-5 .4/2, В0— 7/2. 707РОАЅ. 830РОАЅ 螺杆 压缩 机 、LG 一 
40/8 LG— 40/7 螺杆 压缩 机 .2D12 焉 一 100/8 5 ЖЖ. 

7. 压缩 机 配件 产品 : 联 轴 器 、 安 全 闪 075 0 РКХ В, 

(二 ) 获 得 国家 批准 的 一 级 品 的 单位 : 

武汉 气体 压缩 机 厂 武汉 空气 压缩 机 厂 ,湖北 黄石 市 长 
江 换 热 器 厂 ,沈阳 空气 压缩 机 制造 厂 .宁波 镇 海 机 械 制 造 有 
限 公司 广州 空 压 机 厂 、 宁 波 天 元 压缩 机 有 限 公 司 、 沈 阳 气 
体 压缩 机 股份 有 限 公 司 、 上 海 压 缩 机 有 限 公 司 、 四 川 自贡 汇 
东 上 压缩 机 有 限 公 司 .北京 第 一 通用 机 械 厂 .河北 定 兴 气体 压 
缩 机 有 限 公司 .石家庄 三 元 压缩 机 有 限 公 司 .无 锡 压 缩 机 股 
份 有 限 公 司 .沈阳 东 陵 压缩 机 有 限 公 司 .西安 八 达 压 缩 机 有 
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限 公司 .南京 压缩 机 股份 有 限 公司 .重庆 气体 压缩 机 三 ‚Ж 
州 空 压 机 集团 有 限 公 司 .江西 南 翔 压缩 机 有 限 公司 、 湖 南 常 
德 通用 机 械 厂 .台州 环 天 机 械 有 限 公 司 .江西 气体 压缩 机 有 
RAR .中 国人 民 解 放 军 第 四 八 一 二 工厂 .上 海 东 方 压 缩 机 
厂 .浙江 煤矿 机 械 总 三 .佛山 珊瑚 压缩 机 有 限 公 司 .浙江 开 
出 股份 有 限 公司 .重庆 华西 压缩 机 厂 .安徽 马鞍 山 正 棱 压 缩 
机 有 限 公 司 .自贡 山川 气体 压缩 机 有 限 公 司 、 贵 州 省 都 匀 空 
EMT ,温州 荣 德 气 阀 有 限 公司 。 

(三 ) 获 得 国家 批准 的 合格 的 产品 : 

L.V 型 空气 压缩 机 :V 一 0.08/10 ,V—0.42/10 .V 一 0.67/7、 
V 一 0.36/12.5 .V 一 0.3/10 .V 一 417 .У—6/7.У—0.3/10—В.У— 
0.67/7—B V—0.6/7 .Vi 一 317 .Vi 一 6/7。 

2.W 型 空气 压缩 机 ;W 一 0.08/10、W 一 0.9/7、W 一 2.5/5、 
W—12.5/7, W—0.8/12.5, W—1.8/10, W—1.4/7, W—3/5, 
W— 10/7 , W—0.8/10—B , W—0.9/7—B , W—2/7 , WY—14/7、 
WY—12/7, 

3. 各 种 型 号 空 压 机 ;E 一 0.12/10、E 一 0.35/7、2D 系列 空 
RELL 系列 空 压 机 、2VYF 一 6/7 .2VF 一 9/7.707BUAS .830BUAB 
H4 FF НЕ ЯН ЙЛ. 

4. 各 种 工艺 用 压缩 机 ;6M16、6M25 .6M40 .6M20 、4M12 、 
4M45 .4M8 .4M50 .2D20。 

(四 ) 获 得 国家 批准 的 合格 品 单 位 : 

北京 第 一 通用 机 械 厂 .沈阳 空气 压缩 机 制造 有 限 公 司 、 
宁波 镇 海 机 械 制造 有 限 公 司 、 武 汉 气 体 压缩 机 厂 .上 海 压 缩 
机 有 限 公 司 .广州 空气 压缩 机 厂 .沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 
公司 ,宁波 天 元 压缩 机 有 限 公司 .自贡 汇 东 空 压 机 有 限 公 
н] .河北 省 定 兴 气体 压缩 机 厂 .石家庄 三 元 压缩 机 有 限 公 
司 .慈溪 空 压 机 配件 有 限 公 司 .沈阳 东 陵 空 讨 机 配件 有 限 公 
司 四川 华 西 通用 机 器 公司 .沈阳 兴 华 机 械 厂 .上海 大 隆 机 
器 厂 西安 八 达 压 缩 机 有 限 公 司 . 江 西南 翔 空 压 机 有 限 公 
п] .湖南 常德 通用 机 械 厂 .上 海 第 五 压缩 机 厂 .无锡 压缩 机 
股份 有 限 公 司 .南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 .南京 华 冠 压缩 机 
有 限 公 司 .台州 环 天 机 械 有 限 公 司 .天津 气体 压缩 机 厂 、 余 
姚 大 隆 空 压 纲 配 件 有 限 公司 重庆 华西 压缩 机 厂 、 自 贡 出 川 
气体 压缩 机 有 限 公司 .温州 荣 德 气 闪 有 限 公 司 а М Е К 
业 公 司 、 上 海 东 方 压 缩 机 厂 .佛山 珊瑚 压缩 机 有 限 公司 、 贵 
州都 匀 空 压 机 厂 .重庆 气体 压缩 机 厂 。 

三 .获奖 的 单位 和 产品 

(一 ) 荣 获 国家 级 奖 的 单位 和 产品 

北京 第 一 通用 机 械 三 生产 的 G2Y 一 5/200 隔膜 空气 压缩 
机 。 中 国人 民 解 放 军 第 四 八 一 二 工厂 生产 的 WW 一 2.5/ 
1.0—0 空气 压缩 机 。 余 姚 大 隆 空 压 机 配件 有 限 公 司 生产 的 
MTW104A 型 低 噪声 圆 锯 机 。 浙 江 开 山 股 份 有 限 公 司 生 产 的 
HP 一 1.4/4 滑 片 空气 压缩 机 。 上 海 压缩 机 有 限 公 司 生 产 的 
LG 一 40/8 、 MH 一 92/314、LG 一 40/7 .2D12 I| —100/8 空气 压缩 
机 和 H8 一 36/320 氮 氨 气压 缩 机 。 自 贡 山 川 压缩 机 有 限 公 司 
生产 的 VWJ 一 10/7 空气 压缩 机 。 柳 州 空 压 机 集团 有 限 责 任 
公司 生产 的 D 一 100/8 一 C、WW 一 42/7 空气 压缩 机 。 江 西 气 
体 压缩 机 有 限 公司 生 产 的 41 一 20/8 气体 压缩 机 。 重 庆 气 体 
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压缩 机 厂 生 产 的 у—1.5/3—250 天 燃气 压缩 机 。 

(二 ) 受 省 部 级 奖励 的 企业 单位 和 产品 

沈阳 空气 压缩 机 制造 有 限 公 司 生 产 的 3.6.9 空气 压缩 
机 。 宁 波 镇 海 机 械 制 造 有 限 公司 生产 的 V—0.3/10 空 庄 机 。 
武汉 气体 压缩 机 厂 生 产 的 BD 一 4.8/2、BD 一 5.4/2 В0—7/2 
空 压 机 。 武 汉 空 气压 缩 机 厂 生 产 的 VY 一 0.3/7 一 B、V 一 0.6/ 
7 一 B、W 一 0.9/7 一 8 空 压 机 。 上 上海 压缩 机 有 限 公 司 生产 的 
LG31 x 2/22 一 100/13 空 压 机 。Hl21A 一 57/320 4М8К4—36/ 
320 氮 氢 气压 缩 机 。 广 州 空气 压缩 机 三 生产 的 W 一 0.9/7。 
宁波 天 元 压缩 机 有 限 公 司 生产 的 CE 一 20/30F .Е—0.27/150. 
CE 一 0.42/150 FEH. 北京 第 一 通用 机 械 厂 生产 的 4L 一 20/ 
8.С2У7—5/200 ARR EAD. B TOC RE EAA RA а] FF 
的 W—0.9/7 W—1.6/10 空气 压缩 机 。 沈 阳 东 陵 空 压 机 有 限 
公司 生产 的 V 一 0.36/7、W 一 0.9/7 空 压 机 。 江 西南 翔 空 压 机 
有 限 公 司 生产 的 W 一 2/5 空 压 机 。 天 津 气体 压缩 机 厂 生 产 
的 3W 一 0.9/7 空 压 机 。 中 国人 民 解 放 军 第 四 八 一 二 工厂 牛 
产 的 Vy —0.45/10—0. Wy —0.6/10—Q 2 = Ж Л. WH 
开山 股份 有 限 公 司 生 产 的 涂 岩 机 系列 。 马 鞍山 正 校 压缩 机 
有 限 公 司 生产 的 2Y 一 0.6/7 一 B。 自 贡 山 川 访 压 机 生产 的 
2VF 一 3/8 空气 压缩 机 。 柳 州 空 压 机 集团 有 限 责 任 公司 生 产 
的 Vy —9/7 . Яа —6/7 上 一 22/7 . 0—100/7 .ZW 一 3/7 空气 压缩 
机 。 江 西 气体 压缩 机 有 限 公 司 生产 的 15.5 一 40/8 .213 .5 一 
20/7 .31—10/8 工艺 用 压缩 机 。 重 庆 气 体 压 缩 机 三 生产 的 
2V—1/350。 

(三 ) 获 市 级 奖 的 企业 单位 和 产品 

广州 空气 压缩 机 三 生产 的 7—0,1/10 空 压 机 。 北 京 第 
一 通用 机 械 厂 生产 的 GD2 一 120/35 一 350 7^ Ж ҖИ ЛУ ЛЕ Яй 
机 .G23V 一 20/1 一 25 隔膜 压缩 机 。 沈 阳 东 隘 空 压 机 有 限 公 
司 生 产 的 V 一 0.36/7 .VY 一 0.67/7 W—0.9/7 空 压 机 。 上 海 压 
缩 机 有 限 公 司 生 产 的 LG 一 16/7 喷 油 螺杆 空 压 机 ,1.663C 一 
430/3.8 二 氧化 碳 螺 杆 压缩 机 、MW 一 17.2/11 一 54 活塞 式 氧 
气压 缩 机 , М—225/314 氮 氢 气压 缩 机 。 沈 阳 兴 华 机 械 厂 生 
产 的 V 一 0.6/7 空 压 机 。 江 西南 翔 空 压 机 有 限 公司 生产 的 
W 一 1.8/5 .2 一 0.9/7 一 12 .7 一 1.5/8 空气 压缩 机 。 天 津 气体 压 
缩 机 厂 生产 的 3 及 一 0.9/7 空气 压缩 机 。 衢 州 煤矿 机 械 总 广 
生产 的 5—3.5/5 空气 压缩 机 。 浙 江 开 山 股 份 有 限 公 司 生 产 
的 W— 1.8/5, W—2.5/5 ,2V—3.5/5 空气 压缩 机 。 北 京 金 环 
压缩 机 厂 生 产 的 2V 一 0.6/7B .2V 一 0.3/14 .JQE 一 1/3 全 无 油 
膜 式 压 缩 机 。 自 贡 山 证 压缩 机 有 限 公 司 生产 的 Vy 一 9/7 移 
动 式 空气 压缩 机 。 柳 州 空 压 机 集团 有 限 责 任 公 司 生 产 的 
WW 一 42/17 气体 压缩 机 。 

四 、 企 业 单位 在 创 品 牌 和 科研 方面 的 情况 

上 海 于 缩 机 有 限 公 司 的 “ 精 业 "商标 为 上 海 市 名 有 牌 产 品 
著名 商标 。 

马鞍 山 正 楼 压缩 机 有 限 公 司 的 “ 正 棱 ”商标 为 安徽 省 名 
牌 产 品 著 名 商标 。 

武汉 气体 压缩 机 厂 的 BDW 一 7.5/1.5 空 压 机 获 市 重点 
科研 奖 。 

中 国人 民 解 放 军 第 四 八 一 二 工厂 的 小 型 全 无 油 压 缩 机 


RA ЭРЕК o 
余姚 大 隆 空 压 机 配件 有 限 公 司 的 低 噪声 圆 饮 获 市 级 研 
制 奖 。 


重庆 气体 压缩 机 厂 的 YW41 一 302/4 型 微电脑 控制 站 获 
市 级 研制 奖 。 


真空 获得 及 应 用 设备 行业 国家 统 检 综述 


为 贯彻 落实 机 电 部 通用 机 械 行 业 对 “工艺 突破 口 " 工 作 
现场 会 议 的 精神 ,真空 行业 为 使 这 项 工作 扎实 地 开展 ,于 
1989 年 7 月 在 浙江 省 椒江 市 召开 了 “工艺 突破 口 " 现 场 工作 
会 议 ,会 议 期 间 浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 和 淄博 真空 设备 
三 有 限 公司 分 别 以 《应 用 质量 管理 办 法 ,探讨 工艺 工作 的 科 
学 管理 和 《 定 置 管理 以 及 建立 文明 生产 秩序 》 为 题 做 了 经 验 


交流 ,其 它 各 厂 也 都 分 别 交流 了 各 自 的 体会 和 做 法 。 此 次 会 . 


议 促 进 了 行业 "工艺 突破 口 " 工 作 的 开展 。 又 于 1990 年 在 山 
东 省 淄博 市 召开 了 第 二 次 会 议 。 对 行业 “ 八 五 "规划 和 工艺 
技术 装备 进行 了 讨论 ,并 对 开展 "工作 艺 破 口 "工作 进行 了 小 
结 和 交流 。 

1990 年 行业 为 了 配合 产品 质量 升级 工作 ,举办 了 “产品 
可 靠 性 试验 研究 工作 "学 习 班 。 行 业内 主要 企业 都 派 人 参加 
了 学 习 班 ,通过 学 习 学 员 统 一 了 思想 ,增强 了 对 此 项 工作 重 
要 性 的 认识 ,并 提出 1991 ~ 1992 年 在 全 行业 开展 产品 可 靠 性 
考核 工作 。 

1990 年 根据 机 械 电 子 工业 部 [1990]005 号 文 《4 关于 下 达 
1990 年 创 优 计 划 的 通知 》 的 精神 ,对 淄博 真空 设备 厂 有 限 公 
司 2X 一 4 .2X 一 8 和 2X 一 30A 型 旋 片 泵 ,兰州 真空 设备 有 限 责 
任 公 司 K 一 630A 型 扩散 有 泵 ,浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 
H 一 150 型 滑 阀 泵 和 沈阳 真空 设备 厂 2X 一 70 型 旋 片 泵 创 优 产 
品 进行 了 复查 检测 ,都 达到 了 行业 分 等 规定 一 等 品 水 平 。 

1991 年 4 月 在 北京 召开 了 行业 产品 可 靠 性 工作 研讨 会 ， 
上 海 昌 光 机 械 制 造 厂 、 上 海通 用 机 械 研 究 所 等 10 个 单位 参 
加 了 会 议 。 会 议 讨 论 了 旋 片 泵 可 靠 性 考核 规范 和 落实 产品 
可 靠 性 工作 计划 。 同 时 各 企业 分 别 介 绍 了 开展 产品 可 靠 性 
工作 取得 的 成 绩 和 经 验 等 。 

1991 年 行业 对 广东 真空 设备 三 股份 有 限 公 司 的 三 个 规 
格 ,上海 真 空 人 汞 三 的 三 个 规格 及 北京 仪器 三 两 个 规格 创 部 优 
产品 的 旋 片 泵 进行 了 复 测 。 复 测 的 结果 较 好 ,没有 发 现 质量 
问题 ,基本 上 都 达到 产品 分 等 规定 的 优等 品 水 平 。 

1992 年 第 二 季度 ,国家 真空 设备 质 检 中 心 对 6 个 省 市 8 
家 企业 的 2 个 品种 ,5 个 规格 的 旋 片 真空 泵 、 真 联 旋 片 真 空 泵 
进行 了 抽查 。 广 东 真 空 设 备 厂 股份 有 限 公 司 生 产 的 2X 一 30 
型 泵 为 一 等 品 , 国 投 南 光 有 限 公 司 生 产 的 2Х—4 型 温岭 真 
空 机 械 厂 生产 的 2X 一 4A 型 和 上 海 真 空 条 三 生产 的 2XZ 一 0.5 
型 泵 为 合格 品 ,其 余 为 不 合格 品 ,总 合格 率 为 50%。 

1992 年 11 月 16~18 日 在 浙江 省 嘉兴 市 召开 了 真空 设备 
行业 质量 工作 会 议 , 参 加 会 议 的 有 20 个 单位 的 31 名 代表 。 
会 议 期 间 国 家 真空 设备 质 检 中 心 副 主任 邢 军 传达 了 国 发 
[1992]41 号 文 “关于 质量 工作 决定 ”"。 质 检 中 心 检验 室 主任 
李 春 影 在 会 上 通报 了 1992 年 国家 监督 抽查 旋 片 真空 条 的 质 
量 情况 。 此 次 会 议 统一 了 思想 ,提高 了 认识 ,交流 了 经 验 , 互 
通 了 信息 ,加 强 了 质量 工作 。 


1993 年 12 月 上 海 真 空 泵 厂 2XZ 一 4A 型 直 联 旋 片 和 泵 通过 
归口 单位 沈阳 真空 技术 研究 所 和 上 海 市 有 关 专 家 组 成 的 产 
品 可 靠 性 小 组 的 考核 。 

1994 年 第 二 季度 国家 真空 设备 质量 监督 检验 中 心 对 山 
FR .辽宁 ,江苏 ,浙江 四 省 和 北京 市 及 上 海 市 的 13 个 企业 生 
产 的 旋 片 真空 人 汞 进行 了 抽查 。 抽 查 结果 大 中 型 企业 生产 的 
这 种 泵 合格 率 为 100% ,集体 小 型 企业 合格 率 仅 为 33%。 此 
次 抽查 较 好 的 企业 有 湿 博 真空 设备 厂 有 限 公司 、 北 京 仪器 
三 .上海 第 二 真空 泵 厂 和 黄岩 市 求 精 真空 泵 厂 。 

1995 年 行业 对 第 一 批 申 请 推荐 的 真空 获得 产品 进行 了 
全 性 能 测试 。 送 检 产 品 有 广东 真空 设备 三 股份 有 限 公 司 
2X 一 8 型 旋 片 条 ,上海 真 空 泵 厂 2XZ 一 4 HEA RE FF .2X 一 
ТОА ЖЕН FRA 7]—150 型 罗 芯 泵 ,浙江 真空 设备 集团 有 限 
公司 的 ZJ—150 , ZJ—300B .ZJ 一 600 、2J 一 1200A 型 罗 茨 和 泵 和 南 
京 真空 泵 厂 的 2XZ 一 0.5 .2XZ 一 0.4 型 直 联 旋 片 泵 ,经 检测 各 
项 指标 全 部 合格 ,并 向 广大 用 户 推 荐 。 

1995 年 4 月 行业 协会 在 大 连 召 开 了 质量 工作 交流 会 ,会 
议 由 国家 真空 设备 质量 监督 检验 中 心 副 主任 李 春 影 主 持 , 并 
传达 了 机 械 部 机 械 科 [1995]1 号 文 ,《 关 于 加 强 质 量 工作 , 开 
创 机 械 工 业 质 量 工作 新 局 面 的 通知 》, 质 检 中 心 检验 室 主任 
龙 芳 向 与 会 人 员 通 报 了 1992 ~ 1994 年 真空 产品 抽检 情况 。 
会 议 期 间 有 6 个 单位 做 了 有 关 产 品质 量 管理 等 方面 的 经 验 
交流 。 与 会 人 员 学 习 讨 论 了 ! 号 文件 精神 ,进一步 提高 对 产 
品质 量 工 作 的 认识 ,并 表示 应 抓紧 对 GB/T— 19000 和 1509000 
标准 认证 体系 的 学 习 和 贯彻 ,以 便 为 与 国际 市 场 接轨 做 好 准 
备 。 

1995 年 5 月 国家 真空 设备 质量 监督 检验 中 心 举办 了 “ 真 
空 获 得 设备 检验 员 培 训 班 ”。 学 员 来 自 全 国 各 地 生产 真空 获 
得 设备 的 企业 。 由 东北 大 学 姚 民生 教授 讲授 了 旋 片 泵 、 扩 散 
泵 的 原理 和 结构 。 质 检 中 心 主任 李 春 影 和 检验 室 主任 龙 芳 
HERR FER RHR ERAT] FFF oh FO TE FE U A ® 
方法 做 了 详细 介绍 。 学 员 们 不 仅 系统 地 了 解 了 各 种 泵 的 原 
理 和 结构 及 检验 标准 方法 ,还 进行 了 实际 操作 。 通 过 考核 最 
后 有 27 名 学 员 获 得 了 质 检 中 心 颁发 的 上 岗 证 。 

1996 年 第 三 季度 , 受 国 家 技术 监督 局 的 委托 ,国家 真空 
设备 质 检 中 心 , 又 对 量 大 面 广 的 滑 阀 真空 汞 进行 了 监督 检 
查 。 此 次 抽查 了 浙江 、 上 海 .辽宁 等 省 市 8 个 企业 .8 种 规格 ， 
受 检 企 业 数 占 全 国生 产 此 类 产品 的 企业 40% 左 右 ,产量 占 
60% 左 右 。 包 括 国 有 企业 、 乡 镇 企业 、 上 股份 制 企业 和 私营 企 
业 。 检 查 结果 有 5 个 合格 ,抽样 合格 率 62.5% ,其 中 国有 企 
业 合格 率 为 66.7% ,其 他 企业 60% 。 总 体 来 看 抽查 合格 率 不 
算 太 低 , 说 明 我 国生 产 的 滑 阀 泵 在 设计 制造 水 平 上 已 趋向 
成 熟 ,各 项 技术 指标 比较 稳定 ,已 接近 国外 同类 产品 水 平 。 

1998 年 真空 设备 行业 开展 了 争 名 牌 活动 ,各 企业 除了 如 





质量 329 


强 质量 教育 .强化 质量 意识 外 还 着 草 抓 了 质量 体系 认证 工 
作 。 如 沈阳 真空 设备 厂 顺利 地 通过 了 中 国 机 械 工 业 质 量 愉 
证 中 心 对 该 厂 质 量 保证 体系 的 认证 。 该 三 产品 全 面 采 用 
“恒星 " 牌 注册 商标 。 问 年 11 月 该 三 生产 的 旋 片 条 经 外 商 考 
察 认 可 ,第 一 期 出 口 2X 一 70 HEH HER 58 Б. ЮА 
设备 三 有 限 公 司 和 北京 仪器 厂 相 继 取 得 了 ISO 一 9001 质量 
体系 认证 。 

1999 年 ,行业 借 1998 年 争 创 名 牌 的 东风 ,在 进一步 加 强 
管理 ,提高 设计 水 平 ,改进 加 工 设备 利 完善 测试 手段 等 方面 
做 了 大 量 工 作 , 使 产品 质 量 保持 稳 中 有 升 的 局 面 ,如 沈阳 真 
空 技 术 研 究 所 北京 仪器 厂 ,淄博 真空 设备 三 有限 公 司 等 10 


多 个 重点 企业 相继 采用 了 计算 机 (CAD) 畏 助 设计 ,从 国外 引 
进 加 工 中 心 和 测试 仪器 ,提高 了 设计 效率 和 产品 质量 。1999 
年 质 检 中 心 对 一 些 企 业 的 真空 设备 样机 进行 了 抽查 ,产品 
样机 合格 的 企业 在 "真空 通讯 ”刊物 上 ,向 全 行业 通报 。 

从 1989 ~ 2000 年 ,真空 行业 经 10 多 年 努力 使 行业 内 各 
企业 整体 素质 和 管理 水 平 以 及 产品 质量 都 有 和 较 大 提高 , 增 
强 了 市 场 竞 争 能 力 , 较 好 地 满足 了 用 户 需 要 。 

Ң 1988 年 11 月 建立 行业 以 来 到 2000 年 ,获得 1509000 
质量 认证 的 企业 10 个 ;获得 部 .省 .市 产品 质量 管理 奖 的 企 
业 7 个 (9 次 ); 获 得 国家 、 部 、 省 市 优质 产品 奖 的 企业 15 个 
(25 项 奖 次 )。 


获 部 省、 市 产品 质量 管理 奖 企 业 名 单 





企业 名 Ж 获 奖 等 级 年 份 
淄博 真空 设备 厂 有 限 公 司 连续 三 年 闭 部 ,省 .市 质量 管理 奖 ,1989 年 获 省 一 级 质量 管 1988 ~ 1990 
理 企业 称号 。1990 年 获 部 质量 管理 奖 ,1991 年 获 省 质 其 管理 
奖 
淄博 真空 设备 / 有限 公司 2X HH RIYEN RM W 型 系列 往复 泵 被 山东 省 质量 技术 监 1997 ~ 1998 
督 局 评 为 1997 ~ 1998 年 度 免 检 产 品 。 
兰州 真空 设备 三 有限 责任 公司 被 甘肃 省 评 为 一 级 质量 管理 企业 . 1990 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 被 浙江 省 评 为 一 级 质量 管理 企业 、， 1989 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 浙江 省 名 有 牌 认定 委员 会 认定 “ZZ" 牌 真空 泵 为 名 有 牌 产品 。 1996 
BHRR PREKER ЕЕ ЛАКА ME. 
北京 仪器 厂 (集团 ) 被 北京 市 评 为 市 质量 管理 奖 企业 ， 1990 
上 海上 曙光 机 械 制 造 厂 工艺 突破 口 取得 市 级 验收 1990 
上 海 真 空 汞 厂 工艺 突破 口 取 得 市 级 验收 1990 
广东 真空 设备 厂 股 份 有 限 公司 工艺 室 破 口 取 得 省 级 验收 1990 
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泵 行业 
1 GB/T 2816—1991 HARKE ”型式 和 基本 参数 GB 2816 一 1981 
2 GB/T 2817—1991 HAKE RARI GB 2817—1981 
3 GB/T 3214—1991 KEMERED A GB 3214—1982 
4 GB 3215—1982 炼 厂 、 化 工 及 石油 化 工 流程 用 离心 泵 ”通用 技术 条 件 
5 СВ 3216-—1989 Ж > Ж ERR MARERE MEHA GB 3216—1982 
6 GB/T 5656—1994 离心 条 ”技术 条 件 ( 卫 类 ) GB 5656—1985 
7 GB/T 5657—1995 ZOR &ЖЖЇ (ШЖ) GB 5657 ~ 5659—1985 
8 GB 5660—1985 轴 回 吸 人 离心 条 ”底座 尺寸 和 安装 尺寸 
9 СВ 5661—1985 轴 回 吸入 离心 条 ЖЖ ЖЕКА ЕЕ ЕЛЕ КОТ 
10 СВ 5662—1985 ШЕ A 2500 F (16bar) ”标记 ,性 能 和 尺寸 
11 GB 6490.1—1986 水 轮 录 ”和 名词 术 语 及 定义 
12 GB 6490.2—1986 KER Же 
13 GB 6490.3— 1986 水 轮 条 ”型式 与 基本 参数 
14 GB 7021—1986 离心 条 “名 词 术语 
15 GB 7782—1996 іа 
16 СВ 7784—1987 пая HEHE 
17 СВ 7785—1987 ERR 分 类 和 名词 术 语 
18 GB 9069—1988 ERR ”噪声 声 功率 级 的 测定 ”工程 法 
19 GB 9233—1988 一 般 机 动 往 复 泵 ”基本 参数 
20 GB 9234 一 1997 机 动 往 复 泵 ”技术 条 件 GB 9234—1988 
21 GB 9235—1988 ЖАЯ и 
22 GB 9236—1988 计量 泵 ”技术 条 件 
23 GB 9481—1988 中 小 型 轴 流 泵 ”型 式 与 基本 尺寸 
24 СВ 10886—1989 三 螺杆 泵 ”型 式 与 基本 参数 
25 GB 10887—1989 三 螺杆 泵 ”技术 条 件 
26 СВ 11473 一 1989 往复 录 ”型 号 编制 方法 
27 GB/T 12785— 1991 潜水 电 泵 ”试验 方法 
28 GB/T 13006 一 1991 离心 泵 ЛЕЕ Ы ЈВ 3562—1984 
29 GB/T 13007— 1991 ALOR ”效率 JB 3559—1984 
JB 3560—1984 
ЈВ 3563—1984 
30 GB/T 13008—1991 RAR AME ARRI ZBJ 71009—1988 
31 GB/T 13363— 1992 化 工 用 往复 和 KRE 
32 СВ/Т 13364 一 1992 EAR ”机 械 振动 测试 方法 
33 GB/T 13929 一 1992 水 环 真空 汞 和 水 环 压 缩 机 ”试验 方法 
34 GB/T 13930 一 1992 水 环 真 空 泵 和 水 环 压缩 机 ”气量 测定 方法 
35 GB/T 14794 一 1993 EATER JB 1053—1985 
JB 4097—1985 
36 GB/T 16907— 1997 AOR “技术 条 件 ( 工 类 ) 
风机 行业 










工业 通风 机 一 用 标准 化 风 道 进行 性 能 试验 
风机 和 罗 葡 鼓风机 噪声 测量 方法 

通风 机 基本 型 式 尺寸 参数 及 性 能 曲线 
通风 机 现场 试验 

一 般 用 途 轴 流通 风机 技术 条 件 

一 般 用 途 离心 通风 机 技术 条 件 

交流 电气 传动 风机 (和 泵 类 、 压 缩 机 ) 系 统 经 济 运 行 通则 


СВ 1236—1985 
JB 2888—1982 
GB 3235—1982 


СВ 1236—2000 
GB/T 2888—1991 
GB/T 3235 —1999 
GB 10178-—1988 
GB/T 13274—— 1991 
GB/T 13275— 1991 
GB/T 13466— 1992 



















JB 1416—1986 
JB 1416—1986 
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标准 编号 











GB/T 13467— 1992 
GB/T 13470— 1992 
GB/T 16941 — 1997 
GB/T 17774 一 1999 














代替 标准 





标准 名 称 
通风 机 系统 电能 平衡 测试 与 计算 方法 
通风 机 系统 经 济 运 行 
流程 工业 用 透 平 机 压缩 机 一 设计 ,制造 规范 与 数据 表 
工业 通风 机 尺寸 


































































压缩 机 行业 
IF 标准 编号 标准 名 称 代替 标准 
1 GB/T 3853—1998 容积 式 压 缩 机 验收 试验 
2 GB/T 4974—1989 压缩 机 ЖЕЖ 与 气动 工具 优先 压力 
3 GB/T 4975—1995 容积 式 压 缩 机 术语 ”总则 
4 GB/T 4976—1985 压缩 机 ”分 类 
5 GB/T 4980—1985 容积 式 压缩 机 噪声 声 功 率 级 的 测定 ”工程 法 
6 GB/T 7022 一 1986 容积 式 压 缩 机 噪声 声 功 率 级 的 测定 ”简易 法 
7 GB/T 7777—1987 往复 活塞 压缩 机 机 械 振 动 测量 与 评价 
8 CR 7786—1987 ар AZ SE Яй ЁЛ, ЖП FE RE FE ЯЛА E уН j ЧЕ И ER {Ң 
9 CB/T 7787—1987 往复 活塞 空气 压缩 机 基本 参数 
10 GB 10892 一 1989 固定 的 空气 术 缩 机 ”安全 规则 和 操作 规程 
11 | GB/T 10893 一 1989 压缩 空气 干燥 器 ”规范 与 试验 
12 GB/T 13276 一 1991 容积 式 空 气压 缩 机 进 气 滤 清 消声器 
13 GB/T 13277— 1991 - 般 用 压缩 空气 质量 等 级 
14 GB/T 13278— 1991 一 般 用 干 螺杆 空气 压缩 机 ”技术 条 件 
15 GB/T 13279—1991 ЖН ЖЛЕ ESSER 技术 条 件 
16 GB/T 13280— 1991 工艺 流程 用 螺杆 压缩 机 ”技术 条 件 
17 GB/T 13928 一 1992 微型 往复 活塞 空气 压缩 机 
18 GB/T 15487 一 1995 容积 式 压缩 机 流 基 测量 方法 ___ 
阀门 行业 
序号 标准 编号 标准 名 称 代替 标准 
1 | GB/T 1047—1995 管道 元 件 的 公称 通 径 
2 GB/T 1048—1990 管道 元 件 公 称 压 力 
3 GB/T 11698— 1989 船用 法 兰 连 成 一 片 接 金属 阀门 的 结构 长 度 
4 GB/T 12220 一 1989 ЖЛ л 
5 СВ/Т 12221 — 1989 法 兰 连接 金属 阀门 结构 芭 度 
6 GB/T 12222— 1989 多 回转 阀门 驱动 装置 的 连接 
7 GB/T 12223— 1989 ê 7 ll FF ТЕЕ Ж Н] E k 
8 GB/T 12224 一 1989 ЖК] -RER 
9 GB/T 12247— 1989 ЕРНЕК R 4y% 
10 GB/T 12248— 1989 ê O 2K КТЕ 
11 GB/T 12249— 1989 2 н ЛК КЇ FR 
12 GB/T 12250— 1989 Ak TTK В t K E 
13 GB/T 12712— 1991 т ПЕДА Ж БЕЕК EU Б k MK A R Е 26 
14 GB/T 15188.1——1994 RPI KHE ЕЊЕ RAT] 
15 GB/T 15188.2— 1994 ГИЧЕ ЛЧ KE 对 夹 连接 阀门 
16 GB/T 15188.3 一 1994 阀门 的 结构 长 度 内 螺纹 连接 阀门 
17 GB/T 15188.4—1994 AIER KE ”外 螺纹 连接 阀门 
18 GB/T 12225— 1989 通用 阀门 ” 铜 合 金 铸件 技术 条 件 
19 GB/T 12226— 1989 ЖНГ) A RE R AR 
20 GB/T 12227— 1989 通用 阀门 ”球墨 铸铁 件 技术 条 件 
21 GB/T 12228— 1999 ЖАГ DR R FEER A 
22 GB/T 12229— 1989 HHR] RARR RRI 
23 GB/T 12230— 1999 通用 阀门 ” 奥 式 体 钢 铸 件 技术 条 件 
24 GB/T 4213—1992 =, ДХ Т) E 
25 GB/T 7512—1999 RAE T ih АЕ И 
26 GB/T 8464—1998 JIK ik HEARSE FA В | 
27 GB 10877 一 1989 FAT H ВЈ 
28 GB 10879— 1989 TA RE L TAR R 
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标准 编号 标准 名 称 











序号 标准 编号 
29 GB/T 12232— 1989 
30 GB/T 12233— 1989 
31 GB/T 12234— 1989 
32 GB/T 12235 — 1989 
33 GB/T 12236— 1989 
34 GB/T 12237— 1989 
35 GB/T 12238 — 1989 
36 GB/T 12239— 1989 
37 GB/T 12240— 1989 
38 GB/T 2241—1989 
39 GB/T 12243 — 1989 
40 GB/T 12244— 1989 
41 GB/T 12246— 1989 
42 GB/T 13438— 1992 
43 GB/T 13439— 1992 
44 GB/T 13932—1992 
45 GB/T 14173—1993 
46 GB/T 15185— 1994 
47 GB 15382 — 1994 
48 GB/T 12242 — 1989 
49 GB/T 12245 — 1989 
50 GB/T 12251 — 1989 
51 GB/T 3927—1992 
气体 分 离 设 备 行业 
序号 
] GB/T 10606. 1——1989 
2 GB/T 10606.2— 1989 
3 GB/T 10606.3—-1989 
4 GB/T 10606.4— 1989 
5 GB/T 10606.5— 1989 
6 GB/T 10606.6—1989 
7 GB/T 10607— 1989 
真空 获得 及 应 用 设备 行业 
序号 标准 编号 
1 GB/T 3163——1]993 
2 GB/T 3164—1993 
3 GB/T 6070—1995 
4 GB/T 16709— 1996 
5 GB 4982—1985 
6 GB 4983— 1985 
7 СВ 6071.1— 1985 
8 GB 6071.2— 1985 
9 GB 6070.3— 1985 
10 GB/T 8105.1 ~ 8105.2— 
1999 
11 GB 7775—1987 
12 СВ 7776—1987 
13 GB 7774— 1987 
14 GB/T ШЇ 64-— 1999 
15 GB/T 18193—2000 


标准 名 称 


ЖА ТЈ ЕРСИ 
E HRT KR BRIER ЕЛЕ ЕТ 
ЖИГ F&A FART E FX ТИ FI j 


AHR KS E k A h ERE ЯА РЕД AR 


ЖИГ Я Е RE P R 
通用 阀门 ”法 兰 和 对 焊 连 接 钢 制 球阀 
ЖНГ СУЕ Е KR BI 


ЛЯ НН ГТ ERR 


i А 1] ДЕЗЕ р 


жен ”一般 要 求 


A к E ê I AK * 


WER 一 般 要 求 
Б ARE RI 

TA “ЛЕ 
ЖЛЕ 


BART ЮЛ ЕРДЕН 
THANA 技术 条 件 


铁 制 和 钢 制 球阀 


RRR 通用 技术 条 件 
KER 性 能 试验 方法 
BER ”性 能 试验 方法 
燕 汽 玖 水 立 试验 方法 


通用 风门 ”压力 试验 


空气 分 离 设 备 术 语 
空气 分 离 设 备 术 语 
空气 分 离 设 备 术 语 
空气 分 离 设 备 术语 
空气 分 离 设 备 术 语 
空气 分 离 设备 术语 


基本 术语 
单元 设备 
稀有 气体 提取 设备 
低温 液体 贮 运 设备 
透 平 膨胀 机 
低温 液体 泵 


空气 分 离 设备 ” 产 品 型 号 编制 方法 


真空 技术 术语 








标准 名 称 


真空 技术 系统 图 用 图 形 符号 


真空 法 兰 


真空 技术 管 路 配件 装配 尺寸 


Ж К ЖУА ЛБ REHMA = 
FR A RS REK > 


超 高 真空 法 兰 结构 型 式 


超 高 真空 法 兰 太 十 


超 高 真空 法 兰 用 铀 密封 垫 


真空 规 管 接头 


蒸汽 流 真空 人 汞 加 热 时 间 和 加 热 功 率 测试 方法 
蒸汽 流 真空 泵 泵 液 返 流 率 测试 方法 
WER TREENAA 
真空 镀膜 设备 通用 技术 条 件 
真空 技术 质谱 检 漏 仪 校准 








代替 标准 


代替 标准 


代替 标准 


标准 ， 
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分 离 机械 行 业 


序号 标准 编号 标准 名 称 


1 GB 4774—1984 离心 机 和 过 滤 机 名词 术语 

2 СВ 7779—1987 离心 机 型 号 编制 方法 

3 GB 7780—1987 过 滤 机 型 号 编制 方法 

4 GB 7781—1987 分 离 机 “型 号 编制 方法 

5 GB 10894 一 1989 分 离 机 械 噪 声 声 功率 级 的 测定 

6 GB 10895 一 1989 离心 机 和 和 分离 机 机 械 振动 测试 方法 
7 GB 10901 一 1989 离心 机 性 能 测试 方法 

8 GB 13327 一 1991 PREZI 技术 条 件 

9 GB/T 13218 一 1991 FARZI ”型式 与 基本 参数 
10 GB/T 13755— 1992 三 是 式 离心 机 技术 条 件 

11 GB/T 13756— 1992 三 足 式 离 心机 ”型式 与 基本 参数 
12 GB/T 15186— 1994 ЛЕМ 型式 与 基本 参数 

13 СВ 5745.1—1995 船用 碟 式 分 离 机 ”型式 与 基本 参数 
14 GB 5745.2— 1995 船用 碟 式 分 离 机 KRE 

15 CB 5745.3 一 1995 船用 碟 式 分 离 机 ” 陆 上 试验 方法 












标准 名 称 


( 续 ) 


代替 标准 


代替 标准 


搜 线 针 轮 行星 传动 ”基本 术语 
摆 线 针 轮 行星 传动 ”图 示 方 法 
摆 线 针 轮 行星 传动 ”几何 要 素 代 号 


GB/T 10107 .1 一 1988 
GB/T 10107.2— 1988 
GB/T 10107.3— 1988 
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рО E Ж Ж р 
x Ж, Жк ж ох, Ж кар о Же 
Ti A R ж Ж 60 “УЧЫ” МЗ о, Ж 
М ор ЖЖ К ОА ЖЖ АК ОХ ХО 
оо 2 0 DDD 
Я ny „ 
ي‎ Ум “ Vi г м" м y Rai + 


Ж, УЫ Т, җ Ж 8 Ж کی‎ „А ا کی دا‎ Ы 
см Өө. у 人 
KEE E ои Кс 





“м.м, 


ж, 





RITA 
序号 标准 编号 标准 名 称 代替 标准 

1 1В/Т 443—1992 长 轴 离 心 深 井 泵 ”技术 条 件 JB 443—1985 
2 JB/T 1050—1993 单 级 双 吸 清水 离心 录 ”型 式 与 基本 参数 JB 1050—1984 
3 JB/T 1051—1993 多 级 清水 离心 泵 型 式 与 基本 参数 JB 1051—1984 
4 JB 1052—1985 蒸汽 往复 热 油 泵 ”技术 条 件 JB 1052 一 1967 
5 JB/T 2727—1993 М. Ж, {ЖЖ г MASALIA JB 2727—1982 
6 JB/T 3564—1992 KWALE MASELAR JB 3564—1984 
7 ЈВ/Т 3565—1992 长 轴 离 心 深 井 菏 ”效率 JB 3565—1984 
8 JB 3788—1984 MN ЫЕ ЖЖ 
9 1В/Т 4297—1992 泵 产品 涂 漆 ”技术 条 件 JB 4297—1986 
10 JB 5118—1991 农用 污水 污 物 潜水 电 泵 ”型 式 与 基本 参数 
11 JB 5119—1991 ЖН» ЖКБ ИЖ КАЖ 技术 条 件 
12 JB/T 5294—1991 Куе тиа ERARI 
13 ЈВ/Т 5411—1991 ЕТ Ж Ж Н ПРЕ BÛ 
14 ЈВ/Т 5412—1991 іа FA BF RE 5 BR RIK 
15 JB/T 5413—1991 ERR . 轴 流 泵 开 式 时 片 ” 验 收 技术 条 件 
16 JB/T 5414—1991 KKH UR ”技术 条 件 
17 JB/T 5415—1991 微型 离心 条 ”技术 条 件 
18 JB 6269— 1992 井 架 装置 现场 ”测试 规程 
19 JB/T 6280.1 一 1992 电动 大 型 喷灌 机 技术 条 件 
20 JB/T 6280.2— 1992 电动 大 型 喷灌 机 试验 方法 
21 JB/T 6433—1992 大 ,中 型 立 式 混流 泵 ”型式 与 基本 参数 
22 JB/T 6434—1992 输 油 齿轮 泵 





序号 标准 编号 


23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


77 


UL 一 
标准 337 

















JB/T 6435. 1— 1992 
JB/T 6435.2— 1992 
JB/T 6436—1992 
JB/T 6437—1992 
JB/T 6442—1992 
JB/T 6534—1992 
JB/T 6535—1992 
JB/T 6536—1992 
JB/T 6537—1992 
JB/T 6538—1992 
JB/T 6662. 1— 1993 
JB/T 6662.2— 1993 
JB/T 6663. 1— 1993 
ЈВ/Т 6663.2— 1993 
JB/T 6664, 1— 1993 
ЈВ/Т 6664.2— 1993 
JB/T 6664.3 — 1993 
ЈВ/Т 6665. 1— 1993 
JB/T 6665.2 —-1993 
JB/T 6666. 1— 1993 
JB/T 6666.2—-1993 
ЈВ/Т 6667. 1— 1993 
ЈВ/Т 6667.2 — 1993 
ЈВ/Т 6878.1— 1993 
JB/T 6878 ,2 一 1993 
JB/T 6879 一 1993 
JB/T 6880. 1 —1993 
JB/T 6880.2—1993 
JB/T 6880.3— 1993 
JB/T 6881—1993 
JB/T 6882—1993 
JB/T 6883—1993 
JB/T 6884—1993 
JB/T 6909—1993 
JB/T 6910—1993 
JB/T 6911—1993 
JB/T 6912—1993 
JB/T 6913—1993 
JB/T 7255—1994 
JB/T 7256—1994 
JB/T 7731.1— 1995 
JB/T 7731.2— 1995 
JB/T 7742—1995 
JB/T 7743—1995 


JB/T 7867—1997 
JB/T 7872—1995 
JB/T 7876.1 一 1995 
JB/T 7876.2—1995 
JB/T 7876.3— 1995 
JB/T 8059—1996 
JB/T 8060—1996 
JB/T 8091—1998 
JB/T 8092—1996 
JB/T 8093—1995 
JB/T 8094. 1— 1995 





标准 名 称 
小 型 多 级 离心 泵 “型 式 与 基本 参数 
小 型 多 级 离心 泵 ”技术 条 件 
计量 泵 调 量 表 
油 隔 离 泵 
高 温 清洗 机 
离心 式 污水 泵 ”型 式 与 基本 参数 
离心 式 污水 泵 ”技术 条 件 
凝结 水 泵 ”技术 条 件 
管道 式 离心 油泵 ”型 式 与 基本 参数 
1& Ж AH FE Ж 
轻 小 型 管道 输 水 灌溉 机 组 ”型式 与 基本 参数 
轻 小 型 管道 输 水 灌溉 机 组 ”技术 条 件 
轻 小 型 单 级 离心 泵 ”型 式 与 基本 参数 
轻 小 型 单 级 离心 泵 ”技术 条 件 
ARR ”型 式 与 基本 参数 
BRR KRE 
自 吸 泵 ” 自 吸 性 能 试验 方法 
轻 小 型 柴油 机 一 泵 直 联 机 组 ”型 式 与 基本 参数 
轻 小 型 柴油 机 一 泵 直 联 机 组 ”技术 条 件 
导 叶 式 混流 泵 ”型 式 与 基本 参数 
FERRAR KRA 
蜗 壳 式 混流 泵 “型 式 与 基本 参数 
ЕКЕ ЖЖЖИ 
ВАКВО УЖА 
管道 式 离心 泵 “技术 条 件 
离心 泵 铸件 过 流 部 位 尺寸 公差 
泵 用 灰 铸 铁 件 
ЖИ FF A fF 
RANEA NH kI 
Ж п] EEM Е 
Ж] ҖЕ ТЕШ UE ABÊ 
大 .中 型 立 式 轴 流 泵 ”型 式 与 基本 参数 
液 下 式 离 心 汞 ”型 式 与 基本 参数 
BE IER 
微量 计量 泵 
往复 泵 产品 零件 热处理 ”技术 条 件 
泵 产品 零件 无 损 检 测 ”磁粉 探伤 
泵 产品 清洁 度 
水 环 真 空 泵 和 水 环 压缩 机 
自 吸 离心 泵 “型 式 与 基本 参数 
小 型 汽油 机 直 联 高 速 离心 泵 “型 式 与 基本 参数 
小 型 汽油 机 直 联 高 速 离心 友 ”技术 条 件 
小 型 磁力 传动 离心 泵 
E Ж 


旋转 式 喷头 

喷灌 机 械 ж Жа 

手动 泵 ”型 式 与 基本 参数 

FHR BRR 

FaR Жел 

高 压 锅 炉 给 水 泵 ”技术 条 件 

托 架 式 离心 泵 ”型 号 标记 \ 性 能 和 尺寸 
螺杆 泵 ”试验 方法 

2 E FF 7K Ж 

往复 式 高 压 清 洗 机 ”试验 方法 

清洗 机 用 往复 式 高 压 泵 ”型 式 与 基本 参数 


代替 标准 


JB 2975—1981 
JB 2975—1981 


NJ 314—1984 


NJ 315—1984 
NJ 316—1984 


ZBJ 71016 一 1989 
ZB] 71007 一 1988 


СВ 8092.1— 1987 
СВ 8092.2— 1987 
СВ 8596—1988 


JB/T 8019—1995 
GB 9477—1988 

GB 10881— 1989 
GB 10882— 1989 






代替 标准 


























































78 | IB/T 8095.1 一 1995 离心 油泵 “型 式 与 基本 参数 СВ 10883 一 1989 
79 JB/T 8096 一 1998 HORAK JB/T 8096. 1—1995 
JB/T 5295—1991 
80 JB/T 8097—1995 ЖЕ ПЕ А E FF f FEK GB 10889— 1989 
gil JB/T 8098—1995 ЖА ШЕР И ЛЕ GB 10890— 1989 
82 JBAT 8099. 1— 1995 ЖЕНА КНЕ ”基本 参数 СВ 11474—1989 
83 JB/T 8399—1996 轻 小 型 喷灌 机 ZBB 91023.1—1990 
ZBB 91023.2— 1990 
84 JB/T 8400—1996 F ME he E {E ah ЖН ЖЕҢ Ж ЖК 
85 | JB/T 8543. 1—1997 FR FEHR RE ВРЕ ЯАВ ОТЕ КК т 26 
级 分 类 
86 JB/T 8543 .2 一 1997 R ан Ж-ДА 渗透 检测 
87 JB/T 8644—1997 PA RT E GB 10884-—1989 
88 JB/T 8645-1997 К Ж СВ 10885 — 1989 
89 JB/T 8687—1998 ЖЕРЕ пи Ih ТЇ КУ ТЕ | 
90 JB/T 8688- -1998 塑料 离心 条 
9 JBZ T9090— 1999 TERREUR EH И 5 
92 1В/Т 9087—-1999 ПЕН ЕДЖ н EKE 
93 JB/T 9088—1999 {ЕМ AA RF 
94 JB/T 9089—1999 КЛЕ ЯЕ 
95 1В/Т 5415 2000 微型 离心 京 
96 JR/T 8095—1999 离心 油 表 ”型式 与 基本 参数 
97 | JB/T 8097—1999 E AI ARA ЕК БТ К 
98 1В/Т 8098—1999 ЖЕРЕ кз Ити РР Л 
99 JB/T 8857—2000 A ORHI Ж 
100 JB/T 10114--1999 WRCR 型 式 与 基本 参数 
101 JB/T 10179- 一 1999 混流 式 „ЙД А, Ж К Ж 
102 ZBB 91010— 1988 IB 型 单 级 离心 介 ”型 式 与 基本 和 参数 
103 ZBB 91011 一 1988 IB 型 单 级 离心 泵 ”技术 条 件 
I04 1 ZBB 91028. 1— 1990 微型 汞 型式 与 基本 和 参数 
105 ZBB 91028.2—- 1990 WAR 技术 条 件 
106 ZBB 91034 一 1990 ZMB RI FER ЖЕНИ Ж 
107 | ZBJ 71001- -1987 往复 式 高 庄 清 洗 机 ”技术 条 件 
ios | ZBJ 71005—1988 ШЇП ДИЕ Ж А ,注水 人 KES 
109 ZBJ 71006— 1988 往复 式 杂 质 泵 ”技术 条 件 
110 713] 71008— 1988 徽 型 离心 加” 外形 和 安装 尺寸 
IEI | ZBJ 71010.1—1988 船用 电动 往复 条 ”基本 参数 JB 2876—1981 
112 ZB) 71010.2—-1988 йш ЕУ ж ЕЖА 1В 2877—1981 
113 | ZB} 71012— 1989 IWER HES 
114 ZBJ 71013: -1989 FARER ЖЖЖ 
115 ZB] 71014— 1989 HARER ЖА 
116 78) 71015— 1989 世 动 试 奈 条“ 试验 方法 
117 ZB] 71017 -1989 离心 式 污水 潜水 电 泵 ”型 式 与 基本 参数 
[18 ZB) 71018—1990 EAR F TRI 5 Д 
119 ZB) 71019 一 1990 油田 用 往复 式 油 汞 .注水 菏 ”技术 条 件 
120 i ZB] 71020— 1990 wi HHH FARM ”技术 条 件 
121 ZBI 71021—1990 油 外 用 转子 式 稠 油泵 “试验 方法 
122 ZBJ 71022 一 1990 往复 式微 .小 型 清洗 机 ”型式 与 基本 参数 
123 7З] 71023 一 1990 往复 式微 ,小 型 清洗 机 技术 条 件 
124 ZB} 71024 一 1990 往复 式微 .小 型 清洗 机 ”试验 方法 
© 125 | NJ 152—1985 | KER ”技术 条 件 
风机 行业 
Jy | ваю 标准 名 称 жи 
| | JB/T 2977—1992 AULAE e #® АИЛ, ЖОЕ 
2 JB/T 3165—1999 离心 和 负 流 式 鼓 风机 压缩 机 热力 性 能 试验 
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序号 标准 编号 标准 名 称 代替 标准 
3 JB/T 4113—1995 整体 齿轮 增 速 组 装 型 离心 式 压缩 机 
4 JB/T 4296—1999 矿井 轴 流 式 通风 机 
5 JB/T 4355—1993 矿井 离心 通风 机 
6 JB/T 4357 一 1999 工业 蒸气 锅炉 用 离心 引 凤 机 
7 ЈВ/Т 4358—1999 电站 锅炉 离心 送 风 机 和 引 风 机 
8 JB/T 4359—1994 一 般 用 途 轴 流 式 压 缩 机 
9 JB/T 4362—1999 电站 轴 流 式 通风 机 
10 1В/Т 4364 一 1999 风机 配套 消声器 性 能 试验 方法 
11 JB/T 4365—1997 专用 的 润滑 . 轴 密 封 和 控制 油 系统 
12 1В/Т 6443—1992 离心 讨 缩 机 
13 JB/T 6444—1992 风机 包装 通用 技术 条 件 
14 1В/Т 6445—1992 通风 机 叶轮 超速 试验 
15 JB/T 6885 一 1993 эё АЛЕ) ЛЕ Ж = К] 
16 ЈВ/Т 6886—1993 通风 机 涂 装 ”技术 条 件 
17 JB/T 6887—1993 风机 用 铸铁 件 技术 条 件 
18 JB/T 6888— 1993 风机 用 铸 钢 件 KARRI 
19 JB/T 6889 一 1993 风机 用 和 铸铁 件 缺 陷 修 补 ”技术 条 件 
20 JB/T 6890—1993 风机 用 碳 钢 铸件 缺陷 补 焊 ”技术 条 件 
21 JB/T 6891—1993 风机 用 消声器 ”技术 条 件 
22 JB/T 7258—1994 一 般 用 途 的 离心 式 鼓 风机 
23 JB/T 7259— 1994 烧结 厂 用 离心 式 鼓风机 
24 JB/T 7676—1995 能 量 回 收 透 平 膨胀 机 ”技术 条 件 
25 JB 8523—1997 防爆 通风 机 ”技术 条 件 
26 JB/T 8822- 一 1998 高 渔 离 心 通风 机 技术 条 件 
27 JB/T 8689— 1998 通风 机 振动 检测 及 其 限 值 
28 JB/T 8690—1998 工业 通风 机 噪声 限 值 
29 ЈВ/Т 8940—1999 通风 机 产品 型 号 编制 方法 
30 JB/T 8941. I— 1999 BARF KARNE 1 部 分 技术 条 件 
31 JB/T 8941.2— 1999 一 般 用 途 罗 蕊 鼓风机 第 2 部 分 性 能 试验 方法 
32 1В/Т 9099—1999 冷却 塔 轴 流 通风 机 技术 条 件 
33 JB/T 9100—1999 矿井 局 部 通风 机 技术 条 件 
34 JB/T 9101—1999 通风 机 转子 平衡 ZB } 72042— 1990 
35 JB/T 10213 一 2000 通风 机 焊接 质量 检验 ”技术 条 件 ZB ] 72038 一 1990 
36 JB/T 10214 一 2000 通风 机 锦 焊 件 ”技术 条 件 ZB J 72039—1990 
37 JB/T 10281 —2001 消防 排 烟 通风 机 技术 条 件 JB/T 53063— 1993 
38 JB/T 53063— 1999 一 般 用 途 离 心 通风 机 产品 质量 分 等 JB/T 53064— 1993 
39 JB/T 53064 一 1999 离心 压缩 机 产品 “质量 分 等 JB/T 53266—-1994 
40 JB/T 53266— 1997 整体 齿轮 增 速 组 装 型 离心 压缩 机 产品 ”质量 分 等 ЈВ/Т 53269— 1994 
4] JB/T 53269— 1999 冷却 塔 轴 流 通风 机 质量 分 等 JB/T 53270— 1994 
42 JB/T 53270— 1999 电站 轴 流 式 凤 机 质量 分 等 JB/T 53274— 1994 
43 JB/T 53274— 1999 一 般 用 途 的 离心 式 鼓 风机 质量 分 等 JB/T 53275— 1994 
44 JB/T 53275— 1999 工业 锅炉 用 离心 引 风 机 ”质量 分 等 JB/T 53276 一 1994 
45 JB/T 53276— 1999 一 般 用 途 轴 流通 风机 质量 分 等 JB/T 53277— 1994 
46 JB/T 53277— 1999 Ra ИШЕ АЛАША, 质量 分 等 JB/T 53278—1994 
47 JB/T 53278— 1999 一 般 用 途 轴 流 压缩 机 质量 分 等 JB/T 53279— 1994 
48 JB/T 53279—1997 收 透 平 膨胀 机 ”质量 分 等 JB/T 53281—-1994 
49 JB/T 53281 一 1999 矿井 轴 流 式 通风 机 质量 分 等 JB/T 53282— 1994 
50 JB/T 53282— 1999 一 般 用 途 罗 艾 鼓 风机 产品 质量 分 等 ЈВ/Т 53283— 1994 
51 JB/T 53283— 1999 高 漫 离心 通风 机 产品 ”质量 分 等 
52 JB/T 53285— 1999 电站 锅炉 离心 送 风机 和 引 风 机 产品 ”质量 分 等 JB/T 53285— 1994 
53 JB/T 53288— 1999 矿井 局 部 通风 机 产品 ”质量 分 等 JB/T 53288— 1994 
54 | JB/T 53289- 一 1999 | 防爆 通风 机 产品 质量 分 等 | JBMT 353289 一 1994 

压缩 机 行业 

序号 标准 编号 和 REKE 
l JB/T 2231. 1— 1999 往复 活塞 压缩 机 零 部 件 第 1 部 分 : 轴 销 外 径 
2 JB/T 2231.2 一 1999 往复 活塞 压缩 机 零 部 件 第 2 部 分 :气缸 直径 





标准 + 339 
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JB/T 2231.3— 1999 
JB/T 2231.4-— 1999 
ЈВ/Т 2231.5— 1999 
ЈВ/Т 2236—1991 
JB/T 2409—1999 
JB/T 2589—1999 
JB/T 3771—1992 
JB/T 4223—1994 
JB/T 4253—1993 
JB/T 5297—1991 
JB/T 5233—1991 
ЈВ/Т 5439—1991 
JB/T 5440—1991 
JB/T 5441—1991 
JB/T 5442—1991 
JB/T 5447—1991 
JB/T 6430—1992 
JB/T 6431—1992 
ЈВ/Т 6432—1992 
ЈВ/Т 6539—1992 
ЈВ/Т 6905 — 1993 
JB/T 6907— 1993 
ЈВ/Т 6908 — 1993 
ЈВ/Т 7238—1994 
ЈВ/Т 7239—1994 
ЈВ/Т 7240—1994 
ЈВ/Т 7662—1995 
JB/T 7663. 1— 1995 
ЈВ/Т 7663.2 —-1995 
JB/T 7664—1995 
JB/T 7665—1995 
JB/T 8052—1996 
JB 8524—1997 
JB/T 8541—1997 
JB/T 8685 一 1998 
JB/T 8867—2000 
JB/T 8933—1999 
JB/T 8934—1999 
JB 8935—1999 
JB/T 9102. 1— 1999 
JB/T 9102.2— 1999 
JB/T 9102 .3— 1999 
JB/T 9102.4— 1999 
JB/T 9102.5—1999 


JB/T 9102.6— 1999 


JB/T 9103. 1— 1999 
JB/T 9103.2-— 1999 
JB/T 9104—1999 
JB/T 9105—1999 
JB/T 9106—1999 
JB/T 9107—1999 


JB/T 50015— 1999 


JB/T 53054-— 1999 














往复 活塞 压缩 机 零 部 件 ”第 3 部分; 薄 壁 轴瓦 
往复 活塞 压缩 机 零 部 件 第 4 部 分 : 环 状 阀 片 
往复 活塞 压缩 机 零 部 件 第 5 部 分 : 气 阐 安装 尺寸 
往复 活塞 压缩 机 连 杆 小 头 衬 套 

螺杆 压缩 机 转子 和 同步 齿轮 ”基本 参数 及 尺寸 
容积 式 压 缩 机 ”型 号 编制 方法 

移动 式 压 缩 机 底盘 ”技术 条 件 

车 装 容积 式 空气 压缩 机 机 组 ”技术 条 件 

一 般 用 喷 油 滑 片 空气 压缩 机 

石油 工业 用 容积 式 天 然 气压 缩 机 ”基本 参数 

旬 车 用 风 冷 滑 片 空气 压缩 机 

压缩 机 球墨 铸铁 零件 的 超声 波 探伤 

压缩 机 锻 钢 零件 的 超声 波 探 伤 

压缩 机 和 铸 钢 零件 的 超声 波 探伤 

压缩 机 重要 零件 的 磁粉 探伤 

往复 活塞 压缩 机 铸铁 活塞 环 

一 般 用 喷 油 螺杆 空气 压缩 机 

容积 式 压 缩 机 用 灰 铸 铁 件 ”技术 文件 
压缩 空气 净化 设备 ”型 号 编制 方法 

微型 空气 压缩 机 用 钢 制 压力 容器 

隔膜 压缩 机 

摩托 压缩 机 ”技术 条 件 

容积 式 压缩 机 锻件 ”技术 条 件 

无 油 润滑 往复 活塞 灌 充 食用 二 氧化 碳 压 缩 机 技术 条 件 
往复 活塞 压缩 机 用 网 状 阀 片 

一 般 用 往复 活塞 压缩 机 主要 截 部 件 技术 条 件 
容积 式 压 缩 机 术语 回转 压缩 机 

容积 式 压 缩 机 ”包装 技术 条 件 

容积 式 上 压缩 机 REHAR 

压缩 空气 净化 术语 

通用 机 械 噪 声 声 功率 级 现场 测定 FAK 

无 润滑 液化 石油 气 循 环 压缩 机 

容积 式 空 气压 缩 机 ”安全 要 求 

往复 活 蹇 压缩 机 机 械 振 动 分 级 

工艺 流程 用 往复 压缩 机 设计 结构 规范 及 数据 表 

往复 活塞 空气 压缩 机 А 

全 无 铀 涧 滑 往复 活塞 空气 庄 缩 机 

直 联 便携 式 往 复活 塞 室 气 压缩 机 

工艺 流程 用 压缩 宙 安 全 要 求 

往复 活塞 压缩 机 金属 平面 填料 ”第 1 部 分 :三 斜 口 密封 图 
往复 活塞 压缩 机 金属 平面 填料 第 2 部 分 :三 斜 口 刮 油 图 
往复 活塞 压缩 机 金属 平面 填料 ”第 3 部 分 :三 ,六 辨 密封 图 
往复 活塞 压缩 机 金属 平面 填料 第 4 部 分 : 径 向 切口 刮 油 转 
往复 活塞 压缩 机 金属 平面 填料 Ж 5 ЛУ: Ж] И] ЖП) ТН В A 
Мн җ 

往复 活塞 压缩 宙 金 属 平面 填料 ”第 6 部 分 :密封 图 和 刊 油 图 技 
术 条 件 

往复 活塞 乙 烽 压缩 机 ”技术 条 件 

往复 活塞 乙 块 压缩 机 ”性 能 试验 方法 

容积 式 讨 缩 机 用 球墨 铸铁 件 技术 条 件 

大 型 往复 活塞 压缩 机 “技术 条 件 

注油 器 

往复 压缩 机 术语 

9.8МРа 的 无 油 润滑 往复 活塞 灌 充 食用 二 氧化 碳 压缩 机 ”产品 


质量 分 等 
一 般 用 往复 活塞 空气 压缩 机 ”产品 质量 分 等 





















代 蔡 标准 









тз 
JB/T 53055——1999 
JB/T 53056— 1999 
JB/T 53073-1999 
JB/T 53175 — 2000 
ЈВ/Т 53176— 1999 
ЈВ/Т 53187 — 1997 
ЈВ/Т 53188 — 1999 
JB/T 532252000 
JB/T 53250— 1999 
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序号 标准 编号 标准 名 称 


سم Бш N‏ ها ي له س шю‏ 








JB/T 74— 1994 
JB/T 7928—1999 
JB/T 8530—1997 
JB/T 2203—1999 
JB/T 2205—2000 
JB/T 5300—1991 
JB/T 6438—1992 
JB/T 7248—1994 
JB/T 7744—1995 
JB/T 1308—1999 
JB/T 450—1992 
JB/T 2766—1992 
JB/T 2768- 一 1992 
JB/T 2769—1992 
JB/T 2770—1992 
JB/T 2771—1992 
JB/T 2772—1992 
JB/T 2773---1992 
JB/T 2774—1992 
JB/T 2775-—1992 
JB/T 2776—1992 
JB/T 2777—1992 
JB/T 2778—1992 
JB/T 5298—1991 
ЈВ/Т 5299—1998 
ЈВ/Т 6441—1992 
ЈВ/Т — 1993 
JB/T 6901—1993 
JB/T 7245—1994 
JB/T 7376—1994 
JB/T 7550—1994 
JB/T 7745—1995 
JB/T 7746—1995 
JB/T 7747—1995 
JB/T 7749—1995 
JB/T 8527—1997 
JB/T 8528—1997 
JB/T 8529—1997 
JB/T 1831—1997 
JB/T 8691—1998 
JB/T 8692—1998 
JB/T 8937—1999 
JB/T 9093-—-1999 
JB/T 9094—1999 











标准 名 称 
往复 活塞 氮 氨 气压 缩 机 产品 质量 分 等 
一 般 用 喷 油 螺杆 空气 压缩 机 产品 质量 分 等 
隔膜 压缩 机 ”产品 质量 分 等 
往复 活塞 压缩 机 环 状 阐 片 ”产品 质量 分 等 
中 高 压 车 装 风 冷 往复 活塞 空气 压缩 机 产品 质量 分 等 
无 润滑 液化 石油 气 循环 压缩 机 ”产品 质量 分 等 
往复 活塞 乙 燃 压缩 机 ”产品 质量 分 等 
一 般 用 喷 油 滑 片 空气 压缩 机 产品 质量 分 等 
负 车 用 风 冷 滑 片 空气 压缩 机 ”产品 质量 分 等 


Бе БЖЖ 
HART каж 

阀门 电动 装置 型 号 编制 方法 
шит ЖК 
ФЕ ЖК КОЕ 

通用 阀门 ”材料 

阀门 密封 面 等 离子 弧 堆 焊 技 术 条 件 
闹 门 用 低温 钢 铸 件 ”技术 条 件 
密封 面 等 离子 弧 堆 和 焊 用 合金 粉末 
PN 250 MPa 超 高 压 阀 门 和 管件 ”技术 条 件 

PN 16.0 ~ 32.0MPa 锻造 角 式 高 压 阀门 .管件 、 紧 固件 技术 条 件 
PN 16.0 ~ 32.0МРа 锻造 高 压 闹 门 ” 结 构 长 度 

PN 16.0 ~ 32.0MPa 管子 ,管件 ,阀门 端 部 尽 十 

PN 16.0 ~ 32.0MPa 螺纹 法 兰 

PN 16.0 ~ 32.0MPa 接头 螺母 

PN 16.0 ~ 32.0 MPa 接头 

PN 16.0 ~ 32.0 MPa Вж 

PN 16.0 ~ 32.0 MPa 双 头 螺 柱 

PN 16.0 ~ 32.0 MPa ИГХ RHE ЖТ, КТ 

PN 16.0~ 32.0 МРа 螺母 
PN16.0 ~ 32.0MPa 透镜 垫 
PN16.0 ~ 32.0MPa 无 孔 透 镜 热 

PN16.0 ~ 32.0MPa 管件 和 紧 固 温度 标记 
管线 用 钢 制 平板 闸 疼 

ya FE LE ET A 

ERIAREN 

НЕ? А9 

HA RER 88 A 

制冷 装置 用 截止 阔 

气动 空气 减 压 阅 ”技术 条 件 
БАЕ НИЈА RI 

E К ШЧ 

缩 径 锻 钢 阀门 

Ж & 1E 

低温 阀门 技术 条 件 

金属 密封 蝶 阐 

普通 型 阀门 电动 装置 ”技术 条 件 

隔 爆 型 阀门 电动 装置 ”技术 条 件 
阿门 手动 装置 ”技术 条 件 

я] ЖЕ A ЛЕ В 

ЈЕ ЖК J 

Е R E EI 

RAAKA ”技术 条 件 

液化 石油 气 设备 用 紧急 切断 闪 ”技术 条 件 











Ё 


代替 标准 


代替 标准 
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45 JB/T 5298—1991 通用 阀门 ”流量 系数 和 流 阻 系数 的 试验 方法 





















































46 JB/T 6439—1992 阀门 受 压 铸件 磁粉 探伤 检验 
47 JB/T 6440—1992 Bf 1 3 ЕЕ ЁК RE FHS 
48 JB/T 6899—1993 [1н ЖА у 
49 JB/T 6902— 1993 疝 门 铸件 液体 渗透 检查 方法 
50 JB/T 6903—1993 阀门 锻 钢 件 超 声波 检查 方法 
51 JB/T 6904-— 1993 "Х,У Н 86 3 AB 
52 JB/T 7748—1995 RJT Ê E E WE TE 
53 JB/T 7927— 1999 ПТ ЮЕ ”外观 质 量 要 求 
54 1В/Т 9092—1999 RTI HIRE 与 试验 
55 JB/T 8862—2000 岗 门 电动 装置 ”寿命 试验 规程 
56 JB/T 53036— 1999 EAM 产品 质量 分 等 
57 JB/T 53072— 1999 封闭 式 服 镜 交 ”产品 质量 分 等 
58 JB/T 53162— 1999 „ы ЛӨ ФЕ: 
59 JB/T 53165— 1999 Ка ЕК ТЕ В aM 
60 JB/T 53166— 1999 MRR 产品 质量 分 等 
61 JB/T 53167— 1999 RA ”产品 质量 分 等 
62 ЈВ/Т 53168— 1999 多 回转 阀门 电动 装置 пады? E 
63 JB/T 53170 一 1999 阐 簧 直接 载荷 式 安 全 阀 ”产品 质量 分 等 
64 JB/T 53171— 1999 蝶阀 ”产品 质量 分 等 
65 JB/T 53172— 1999 RAHAR жш Оу 
66 JB/T 53173— 1999 RIK RHEE 产品 质量 分 等 
67 JB/T 53174— 1999 RIN ”产品 质 量 分 等 
68 JB/T 53177— 1999 ШЛЕ ”产品 质量 分 等 
69 JB/T 53183— 1999 AIRRA ЛТ Тєш ШШ 
70 JB/T 53200— 1999 ATE TEHR S i a 
71 JB/T 53217— 1999 HAMA 产品 质量 分 等 
72 JB/T 53242— 1999 Ж НЯ ОРЕ a Ea 
73 ЈВ/Т 53243 — 1999 通用 了 阅 门 球墨 铸铁 件 产品 质量 分 等 
74 ЈВ/Т 53265— 1999 FARMER ”产品 质量 分 等 
气体 分 离 设备 行业 
1 PR HE Si + 标准 名 称 (К # ОЕ 
| JB/T 1035—1994 饥 制 空气 分 离 设备 “制造 技术 规范 JB 1035—1979 
2 ІВ/Т 2549—1994 铝 制 空气 分 离 设 备 制造 技术 规范 JB 2549 一 1979 
3 JB/T 2902 一 1993 - 般 往 复活 塞 高 压 氧 气压 缩 机 ”技术 条 件 JB 2902 一 1981 
4 JB/T 3356 一 1992 KARAER ”基本 参数 JB 3356 一 1983 
5 JB/T 3356.1 一 1999 低温 液体 容 吕 性 能 试验 方法 ZBJ 76006—1988 
6 JB/T 4334— 1992 静 压 空气 轴承 透 平 膨胀 机 KA RIF JB 4334—1986 
7 JB/T 5902—2001 空气 分 离 设 备用 氧气 管道 ”技术 条 件 JB/T 5902—1992 
8 JB/T 5903-—1996 水 电解 制 氢 设 备 JB 5903—1992 
ZBJ 76009. 1— 1988 
ZBJ 76009.2— 1988 
ZBJ 76032— 1992 
9 JB/T 5904—1992 低压 透 平 膨 张 机 ”基本 系列 参数 
10 JB/T 5904. 1— 1999 低压 透 平 膨胀 机 “技术 条 件 ZBJ 76033— 1990 
11 JB/T 5904.2— 1999 低压 透 平 膨胀 机 制造 技术 要 求 JB/Z 343 一 1989 
12 JB/T 5905—2000 真空 多 层 绝热 低温 液体 容器 JB/T 5905—1992 
13 JB/T 6427—1992 吸附 制 氧 . 制 氨 设 备 
14 JB/T 6428—2000 无 润滑 往复 活塞 高 纯 和 氮气 压缩 机 JB/T 6428—1992 
15 JB/T 6429—1992 小 型 空气 分 离 设备 用 纯化 器 
16 JB/T 6892—1993 往复 活塞 氧气 压缩 机 ”技术 条 件 
17 JB/T 6893— 1993 往复 活塞 中 压 氧气 压缩 机 性 能 试验 方法 
18 JB/T 6894—2000 ЖЕРЛИК ЖКА ЈВ/Т 6894—1993 
19 JB/T 6895—1993 铝 制 空 气 分 离 设备 ”安装 焊接 技术 规范 
20 JB/T 6896—1993 空气 分 离 设备 ”表面 清洁 度 
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1м! 








标准 编号 


JB/T 6897—2000 
JB/T 8694—1998 
JB 6898—1997 

JB/T 7260—1994 
JB/T 7261—1994 
JB/T 7262—1994 
JB/T 7263—1994 
JB/T 7264— 1994 
ЈВ/Т 7550—1994 
JB/T 7551—1994 
JB/T 7672—1995 
ЈВ/Т 8056—1996 
JB/T 8058—1996 
JB/T 8542—1997 


JB/T 8693—1998 


JB/T 8856—2001 


JB/T 8942—1999 


JB/T 9071—1999 
JB/T 9072—1999 


JB/T 9073—1999 


JB/T 9074—1999 


JB/T 9075—1999 
JB/T 9076—1999 
JB/T 9077—1999 


JB/T 9078. 1 — 1999 
JB/T 9078 .2— 1999 
JB/T 9079. 1— 1999 
JB/T 9079.2— 1999 
JB/T 9080. 1— 1999 
JB/T 9080.2— 1999 
ЈВ/Т 9081—1999 

| B/T 9082—1999 

































ل 


标准 名 称 





代替 标准 





低温 液体 覃 车 
往复 活塞 氧气 压缩 机 网 状 粒 ”技术 条 件 
低温 液体 贮 运 设备 使 用 安全 规则 

空气 分 离 设备 钢 焊 缝 射线 照相 和 质量 分 级 
铝 制 板 翅 式 换 热 器 ”技术 条 件 

Ж К ЗИ АЗАН 型 号 编制 方法 

空气 分 离 设 备用 13X 分 子 第 验收 技术 条 件 
回 热 式 制冷 机 ”技术 条 件 

TA ЖУ Ж ЛИ Б ЖК E 

天 然 气 分 离 与 液化 设备 ”术语 
空气 分 离 设 备 ”流程 图 图 形 符 号 和 文字 代号 
糟粕 造 粒 机 

空气 分 离 设 备用 活性 气 化 铝 ”验收 技术 条 件 
小 型 空气 分 离 设 备 


大 中 型 空气 分 离 设备 

A FE L IR iR fF 

时 提取 设备 

铝 制 空气 分 离 设备 氨 弧 焊工 艺 规 程 及 焊接 工艺 评定 
固定 式 真 空 粉末 绝热 低温 液体 贮 村 

空气 分 离 设备 用 离心 式 低温 液体 泵 


纯 氮 设备 





无 涧 滑 往 复活 塞 式 高压 氧气 压缩 机 ”技术 条 件 
往复 式 低温 液体 泵 ”技术 条 件 

HR HE ERE 

天 然 气 分 离 设备 ”技术 条 件 

天 然 气 分 离 设 备 ” 性 能 试验 方法 
活塞 式 膨胀 机 ”技术 条 件 

活塞 式 膨胀 机 ”性 能 试验 方法 

PN 0.1MPa90° 焊接 钻 弯 管 

PN 0.1МРа90° 焊接 铝 弯 管 

空气 分 离 设 备用 低温 截止 阅 和 节 流 阀 ”技术 条 件 
水 电解 制 氢 设 备 ”术语 





| JB/T 6897— 1993 


JB 6898 一 1993 








ZB} 76007— 1988 





ZBJ 76015. 1—1989 
ZBJ 76015.2— 1989 
ZBJ 76010. 1—1988 
ZB] 76010.2— 1988 
ZBJ 76020— 1990 
ZBI 76021 — 1990 
ZB] 76014. t— 1989 
ZBJ 76014.2—1989 
JB/Z 167-—1989 
ZBJ 76003— 1988 
ZB] 76004— 1988 
ZB] 76005— 1988 
zB] 76008. 1— 1988 
ZB] 76008.2—1988 
ZB] 76011— 1989 
£B] 76013— 1989 
ZB] 76022— 1990 














ZBJ 76023— 1990 
7BJ 76024— 1990 
LB] 76025— 1990 
ZB] 76026— 1990 
ZB] 76027-1990 
ZB] 76028— 1990 
ZBJ 76030— 1990 


ZBj 7603| — 1990 














真空 获得 及 应 用 设备 行业 





标准 编号 





序号 

1 | JB 5278.1 一 1991 
2 JB 5278.2 一 1991 
3 JB 5278.3 一 1991 
4 ІВ 1090—1991 
5 JB 1091—1991 
6 JB 1092—1991 
7 JB/T 7673—1995 
8 ЈВ/Т 7266—1949 
9 JB/T 8106—1999 
10 В/Т 8107—1999 
Т ЈВ/Т 5971—1992 
12 В/Т 8944—1999 
13 JB/T 6533—1997 
14 JB/T 1246—1997 
15 ЈВ/Т 7675—1995 





本 





标准 名 称 


{К FF ER HE 








铜 丝 密封 可 烘 拷 真空 法 兰 连 接 型 式 

铜 丝 密 封 可 烘 烤 真空 法 兰 结构 尺寸 

铜 丝 密封 可 烘 烤 真 空 法 兰 铜 丝 密封 圈 结构 尺寸 
] 型 真空 用 橡胶 密封 图 型 式 及 尺寸 

Јо 型 骨架 型 真空 用 橡胶 密封 图 型 式 及 尺 才 

0 型 真空 用 橡胶 密封 图 型 式 及 尺寸 

真空 设备 型 号 编制 方法 

容积 真空 泵 性 能 测量 方法 

容积 真空 对 “噪声 测量 方法 

容积 真空 汞 “振动 测量 方法 


单 级 多 旋 片 真空 泵 
ИД Н HBR 
旋 片 真空 琐 
HARER 
往复 真空 条 











-一 -一 一 


标准 
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序号 标准 编号 标准 名 称 


16 ЈВ/Т 6921—1993 
17 JB/T 7674—1995 
18 ЈВ/Т 7265—1994 
19 ЈВ/Т 8472. 1-——1996 
20 ЈВ/Т 8472.2---1996 
21 ЈВ/Т 8540—1997 
22 ЈВ/Т 4081—1991 
23 ЈВ/Т 4082—1991 
24 ЈВ/Т 2965 — 1992 
25 ЈВ/Т 9125 — 1999 
26 ЈВ/Т 4077—1991 
27 JB/T 4078—1991 
28 JB/T 4079—1991 
29 JB/T 4080—1991 
30 JB/T 4083—1991 
31 JB/T 5410—1991 
32 JB/T 6446—1992 
33 JB/T 6923—1993 
34 JB/T 6922—1993 
35 JB/T 8946—1999 
36 1В/Т 8945—1999 
37 JB/T 53017— 1999 
38 JB/T 53014— 1999 
39 JB/T 53015— 1999 
40 JB/T 53016— 1999 
41 JB/T 53018— 1999 
42 JB/T 53019— 1999 
43 JB/T 53020—-1999 
44 JB/T 53021— 1999 
45 JB/T 53022— 1999 
46 JB/T 53022— 1999 
分 离 机 械 行业 

序号 标准 编号 
1 JB/T 3200—1997 
2 JB/T 4333—1997 
3 JB/T 5282—1999 
4 JB/T 5283—1997 
5 JB/T 8101—1999 
6 JB/T 8102—1999 
7 JB/T 8103—1999 
8 JB/T 8104—1999 
9 JB 8525—1997 
10 JB/T 8947—1999 
11 JB/T 9095— 1999 
12 JB/T 9097—1999 
13 JB/T 8652—1997 
14 JB/T 8653—1997 
15 JB 8686—1998 
16 JB/T 9098—1999 
17 ЈВ/Т 6418—1992 
18 ЈВ/Т 7217—1994 
19 JB/T 7218—1994 
20 ЈВ/Т 7219—1994 
21 ЈВ/Т 7241—1994 
22 JB/T 7242—1994 

















罗 茨 真空 条 机 组 
PRATER 
ЖИА = Ж 







Ж) И з Жш ЖУН ЖЕ 7) KS АЕ 
ЖЖАЖЯА Ж 
ИЕНА 5 24 Ж ZEN 

溅 射 离 子 泵 技术 条 件 

油 射 离子 泵 性 能 测试 方法 
LAR REA ТЖ 

Ёё И. 55 1 1 {Ж E Ж &Җ 

CE EREDA EEE 5. SK 

高 真空 蝶阀 型 式 与 基本 参数 

高 真空 电磁 阀 型 式 与 基本 参数 

电磁 真空 带 充气 阀 型 式 与 基本 参数 

低 真 空 电 磁 压 差 充 气 阀 型 式 与 基本 参数 
真空 间 门 技术 条 件 

真空 加 讨 浸 泪 设 备 

АЖ & 

а 

Аа ЯЛА t f 

旋 片 真空 泵 “产品 质量 分 等 

单 级 多 旋 片 真空 人 汞 ”产品 质量 分 等 
低 真空 电磁 压 差 充气 阀 ”产品 质量 分 等 
往复 真空 泵 ”产品 质量 分 等 
PRATER ”产品 质量 分 等 

油 扩散 真空 人 ”产品 质量 分 等 

油 扩散 喷射 真空 汞 ”产品 质量 分 等 
真空 镀膜 设备 ”产品 质量 分 等 

# НИ ”产品 质量 分 等 

真空 阀门 ”产品 质量 分 等 
































标准 名 称 
外 滤 面 转 鼓 真空 过 滤 机 
果 式 压 滤 机 和 板 杠 压 滤 机 技术 条 件 
翻斗 真空 过 滤 机 
非 金属 滤 板 滤 框 
离心 印 料 离心 机 
带 式 压榨 过 滤 机 
碟 式 分 离 机 ”技术 条 件 
ЯНСЕН Е ЕЕ. 试验 方法 
离心 机 安全 要 求 
固定 室 式 带 式 真空 过 滤 机 用 橡胶 滤 带 
离心 机 分 离 机 银 焊 件 无 损 探 伤 技术 规范 
加 压 叶 滤 机 
螺旋 印 料 过 沥 离心 机 
固定 室 式 带 式 真空 过 滤 机 
分 离 机 ”安全 要 求 
管 式 分 离 机 ”技术 条 件 
分 离 机 械 清 洁 度 测定 方法 
分 离 机 械 涂 装 通用 技术 条 件 
АКП Е Е ИЕ А 
简 式 加 压 过 滤 机 滤芯 性 能 试验 方法 
进 动 卸 料 离心 机 ”技术 条 件 
碟 式 酵母 分 离 机 
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燕 汽 流 真空 泵 抽 气 速率 (体积 流 率 ) 的 测定 











代替 标准 


代替 标准 


Pe 





序号 标准 编号 








23 JB/T 7243—1994 
24 JB/T 8051—1996 
25 JB/T 5285 .2—1991 
26 JB/T 5285.3— 1991 
27 JB/T 5286—-1991 
28 JB/T 5287. 1— 1991 
29 JB/T 5287.2—1991 
30 JB/T 5287.3—1991] 
31 JB/T 6419—1992 
32 JB/T 7231—1994 
33 JB/T 5284—1991 
34 JB/T 7220—1994 
35 JB/T 445—1992 
36 JB/T 447—1992 
37 JB/T 502—1991 
38 JB/T 4063—1991 
39 ЈВ/Т 4064—1992 
40 JB/T 4335—1991 
41 JB/T 5152—1991 
42 JB/T 5153.1— 1991 
43 JB/T 5153.2— 1991 
44 JB/T 8285 
45 JB/T 8865 
46 JB/T 8866 
47 YY 0021—1990 
减 变速 机 行业 


序号 标准 编号 标准 名 称 


ТВ/Т 2982—1994 





标准 名 称 
离心 禁 取 机 型 号 编制 方法 
离心 机 转 鼓 强度 计算 规范 
真空 净 油 机 ”技术 条 件 
真空 净 油 机 ”性能 试验 方法 
ЖЕЕ Ж ЛЕК ЕМ 
碟 式 啤酒 分 离 机 
碟 式 乳品 分 离 机 
碟 式 胶乳 分 离 机 
碟 式 淀 粉 分 离 机 
矶 式 植 物 油分 离 机 
By E J A] FX EI RFE 
A J N BFE ТУЛ, 
LÆRA CI KRE 
活塞 推 料 离心 机 ”技术 条 件 
螺旋 印 料 沉降 离心 机 ”型 式 与 基本 参数 
活塞 推 料 离 心机 ”型 式 与 基本 参数 
ЕЖЕСИ ”型式 与 基本 参数 
BR E EO БЕЛ, БЕ E DBL ”技术 条 件 
ЖЕ ЖШ ЕЛЕЙ, ”型式 与 基本 参数 
板 框 式 加 压 滤 油 机 ”型式 与 基本 参数 
板 框 式 加 压 滤 油 机 技术 条 件 
真空 净 油 机 
臣 式 活塞 推 料 离 心机 条 状 筛 网 
简 式 加 压 过 滤 机 
旁 滤 式 离心 机 ”技术 条 件 


代替 标准 


代替 标准 





摆 线 针 轮 减速 机 


摆 线 针 轮 减速 机 
摆 线 针 轮 减速 机 
摆 线 针 轮 减速 机 
摆 线 针 轮 减速 机 
摆 线 针 轮 减 速 机 


产品 质量 分 等 (内 部 使 用 ) 

温 升 测 定 方法 
清洁 度 测 定 方法 

承载 能 力 及 传动 效率 测定 方法 
噪声 测定 方法 








1 

2 JB/AT 53324— 1997 
3 JB/T 5288 .上 一 1991 
4 JB/T 5288.2— 1991 
5 ЈВ/Т 5288.3— 1991 
б В/Т 7253—1994 

7 JB/T 5561—1991 

8 JB/T 7683—1995 

9 JB/T 6950—1993 
10 JB/T 50150— 1999 
11 ЈВ/Т 6951—1993 
12 JB/T 53083— 1999 
13 ЈВ/Т 7515—1994 
14 JB/T 6952—1993 
15 JB/T 7010—1993 
16 JB/T 7668—1995 
17 JB/T 7686—1995 
18 ЈВ/Т 7254—1994 
19 JB/T 50020— x x x x 
20 ЈВ/Т 7346—1994 





双 摆 线 针 轮 减速 机 

机 械 无 级 变速 器 ”分 类 及 型 号 编制 方法 
行星 锥 盘 无 级 变速 器 
行星 锥 盘 无 级 变速 器 质量 分 等 
三 相 并 列 连 杆 脉 动 无 级 变速 器 
三 相 并 列 连 杆 脉动 无 级 变速 器 
四 相 并 列 连 杆 脉动 无 级 变速 器 
齿 链 式 无 级 变速 器 

环 锥 行星 无 级 变速 器 

多 盘 式 无 级 变速 项 

锥 盘 环 盘 式 无 级 变速 器 

无 级 变速 摆 线 针 轮 减速 机 

无 级 变速 摆 线 针 轮 减速 机 产品 质量 分 等 (内 部 使 用 ) 报 批 稿 
机 械 无 级 变速 句 试 验方 法 | 


质量 分 等 


标准 


ре 
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行业 (内 部 使 用 ) 标 准 












































































3R fT 
1 JB/T 50080— 1996 Жш Жл] EYE FE RHEE ЛЕ 
2 JB/T 50099—1997 KERER maan 
3 JB/T 50111— 1998 塑料 离心 泵 “产品 质量 分 等 
4 ЈВ/Т 51032— 1993 轻 小 型 单 级 离心 泵 ”产品 质量 分 等 
5 JB/T 51033— 1993 RESH I RAKNA пал ЕУ ЗЕ 
6 JB/T 51034 一 1993 自 吸 泵 ”产品 质量 分 等 
7 ЈВ/Т 51038— 1993 电动 大 型 喷灌 机 ”产品 质量 分 等 
8 JB/T 51185.1——1994 蜗 沈 式 混 流 永 产品 质量 分 等 ”质量 指标 JB/NQ 25.1—1987 
9 JB/T 51185.2—1994 蜗 壳 式 混流 条 产品 质量 分 等 ”试验 方法 JB/NQ 25.2— 1987 
10 JB/T 51185.3 一 1994 蜗 这 式 混流 泵 产品 质量 分 等 ”检验 规则 JB/NQ 25.3— 1987 
11 JB/T 51186— 1996 轻 小 型 喷灌 机 产品 质量 分 等 JB/T 51186.1 ~ 3 一 1994 
12 JB/T 51187.1— 1994 井 用 潜水 电 录 产品 质量 分 等 ”质量 指标 JB/NQ 77.1 一 1990 
13 JB/T 51187.2—1994 ЖАКЕ ЛАА ЕЛАР ARTA JB/NQ 77.2:— 1990 
14 ЈВ/Т 51187.3— 1994 ЖАКЕ ле ЕЁ Wia JB/NQ 77.3— 1990 
15 ЈВ/Т 51202.1—1994 轴 流 泵 产品 质量 分 等 ”质量 指标 JB/NQ 117.1—1987 
16 JB/T 51202.2— 1994 轴 流 对 产品 质量 分 等 ”试验 方法 JB/NQ 117.2—1987 
17 JB/T 51202.3— 1994 轴 流 录 产 品质 量 分 等 ”检验 规则 JB/NQ 117.3 一 1987 
18 JB/T 51203.1— 1994 单 级 离心 泵 产品 质量 分 等 ”质量 指标 JB/NQ 118.1 一 1987 
19 JB/T 51203.2—1994 单 级 离心 条 产品 质量 分 等 ”试验 方法 JB/NQ 118.2 一 1987 
20 JB/T 51203.3 一 1994 单 级 离心 录 产 品质 量 分 等 ”检验 规则 JB/NQ 118.3 一 1987 
21 JB/T 51204.1 一 1994 长 轴 离 心 深井 泵 产品 质 基 分 等 ”质量 指标 JB/NQ 119.1 一 1990 
22 JB/T 5$1204 .2 一 1994 长 轴 离 心 深 井 泵 产品 质量 分 等 ”试验 方法 JB/NQ 119.2 一 1990 
23 JB/T 5$1204 .3 一 1994 长 办 离心 深井 条 产品 质量 分 等 ”检验 规则 JB/NQ 119.3 一 1990 
24 ЈВ/Т 51218 .1 一 1994 KERE MRE E ВЗН JB/NQ 164. 1— 1988 
25 JB/T 51218.2 一 1994 水 轮 泵 产品 质量 分 等 ”试验 方法 JB/NQ 164.2— 1988 
26 JB/T 51218.3 一 1994 水 轮 东 产品 质量 分 等 ”检验 规则 JB/NQ 164.3 一 1988 
27 JB/T 51230— 1996 ЛЕКНЕ РЫЛ ЩЩ JB/T 51230.1 ~ 3 一 1994 
28 JB/T 51231.1—1994 FHR mMMR НУН JB/NQ 193.1—1989 
29 JB/T 51231.2— 1994 手动 泵 上 户 品 质量 分 等 ”试验 方法 JB/NQ 193.2 一 1989 
30 JB/T 51231.3 一 1994 手动 泵 产品 质 基 分 等 ”检验 规则 JB/NQ 193.3 一 1989 
31 JB/T 51232. 1— 1994 导 叶 式 混流 泵 产品 质量 分 等 ”质量 指标 JB/ NQ 202.1 一 1990 
32 JB/T 51232.2— 1994 ЕКВ ЖЛ ин ЕЮ KBE JB/NQ 202.2—1990 
33 JB/T 51232.3— 1994 导 叶 式 混流 泵 产品 质量 分 等 ”检验 规则 JB/NQ 202.3— 1990 
34 JB/T 51234. 1— 1994 ZMB ЖЎ FP EE Е АДЕ mEnE 质量 指标 
35 JB/T 51234.2— 1994 ZMB ЖЕТЕ ӨЛК REKE KBP 
36 JB/T 51234.3— 1994 ZMB 系列 中 压 活塞 隔膜 泵 产品 质量 分 等 ”检验 规则 
37 JB/T 51242. 1— 1994 КНК ТОКЕ ЛЛ ШШ E MEI JB/NQ 222.1-—1990 
38 JB/T 51242.2—1994 农用 污水 污 物 潜水 电 孙 产品 质量 分 等 ”试验 方法 JB/NQ 222.2 一 1990 
39 1В/Т 51242.3— 1994 农用 污水 污 物 潜水 电 泵 产品 质量 分 等 ”检验 规则 JB/NQ 222.3—1990 
40 JB/T 53058— 1999 FERACE REEDS 
41 JB/T 53059— 1999 离心 式 污 水 条 ”产品 质量 分 等 
42 JB/T 53060— 1999 Юл АКЕ тШ Щщ 
43 ЈВ/Т 53061— 1999 АНЕ ЕЛУ 
44 ЈВ/Т 53062— 1999 —ЖНЖА С FMR ЛА 
45 JB/T 53159— 1999 船用 电动 往复 泵 ”产品 质量 分 等 JB/TO 8 一 1988 
46 JB/T 53163— 1999 机 动 往复 到 ”产品 质量 分 等 JB/TQ 396—1987 
47 JB/T 53192— 1999 HER ”产品 质量 分 等 JB/TQ 622—1987 
48 JB/T 53193— 1999 REER ^Ш) JB/TQ 624—1987 
49 JB/T 53194— 1999 EJRER 产品 质量 分 等 1В/ТО 625 一 1987 
50 JB/T 53211—1999 往复 式 隶 质 泵 ”产品 质量 分 等 JB/TQ 692—1988 
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序号 标准 编号 标准 名 称 


JB/T 53212— 1999 
JB/T 53240— 1999 
JB/T 53241 — 1999 
JB/T 53251— 1999 
JB/T 53290— 1999 
ЈВ/Т 53291— 1999 
JB/T 53292— 1999 


蒸汽 往复 热 油 和 泵 ”产品 质量 分 等 
往复 式 高 压 清洗 机 ”产品 质量 分 等 
往复 式微 小 型 清洗 机 ”产品 质量 分 等 
油田 用 转子 稠 油泵 ”产品 质量 分 等 
低温 录 产品 质量 分 等 

高 压 锅炉 给 水 汞 ”产品 质量 分 等 


长 轴 离 心 深井 录 ”产品 质量 分 等 


代替 标准 


JB/TQ 693 一 1988 
ЈВ/ТО 784 一 1989 
JB/TQ 785 一 1989 
JB/TQ 858 一 1990 
JB/TQ 405——1986 
JB/TQ 406 一 1986 
1В/ТО 470 一 1986 


JB/TQ 407.1 一 1990 
JB/TQ 470.2 一 1990 
JB/TQ 470.3 一 1990 





58 JB/T 53297— 1999 
59 JB/T 53299— 1999 
60 JB/T 53300— 1999 
61 JB/T 53301— 1999 
62 JB/T 53302— 1999 
63 ЈВ/Т 53303— 1999 
64 JB/T 53304— 1999 
65 JB/T 53305— 1994 
66 JB/T 53306— 1994 
67 JB/T 53307— 1994 
68 JB/T 53308— 1994 
69 JB/T 53312— 1994 
70 JB/T 53313— 1994 


旋涡 泵 ”产品 质量 分 等 

单 级 水 环 真 空 泵 ”产品 质量 分 等 

单 级 .两 级 石油 化 工 流程 侣 ”产品 质量 分 等 
两 级 水 环 真空 泵 ”产品 质量 分 等 

= Р 产品 质量 分 等 

ТЖ ”产品 质量 分 等 

小 型 磁力 驱动 离心 录 ”产品 质量 分 等 

大 型 立 式 单 级 单 吸 离心 人 ”产品 质量 分 等 
管道 式 离心 油泵 “产品 质量 分 等 

ETR RR ”产品 质量 分 等 
凝结 水 录 ”产品 质量 分 等 

ИЖ ”产品 质量 分 等 

微型 离心 条 ”产品 质量 分 等 





注 : 凡 标准 编导 为 1994 年 的 行业 内 部 标准 无 新 文本 , 仍 可 使 用 代 蔡 标准 的 文本 。 


风机 行业 





国际 国外 标准 


标准 名 称 











API 614—1992 





API 672—1996 
(13 集 ) 





专用 润滑 .密封 和 调节 油 系统 


石油 .化工 和 气体 工业 用 组 装 型 整体 齿轮 增 速 离心 式 空气 压缩 


机 


JB/TQ 573 一 1987 
JB/TQ 580 一 1990 
JB/TQ 667 一 1988 
JB/TQ 668 一 1988 
JB/TQ 669 一 1988 
JB/TQ 670 一 1988 
JB/TQ 788—1989 
JB/TQ 791—1989 
JB/TQ 794 一 1989 
JB/TQ 795—1989 
JB/TQ 797—1989 
JB/TQ 808—1989 
JB/TQ 840— 1990 


代替 标准 














ISO 8011—1988 
API 1617—1995 


5 IGC 工业 气体 协会 标准 
14 集 





真空 技术 
序号 
GB/T 8105.1— 1995 


GB/T 8105.2— 1995 
JB/T 8106—1995 


JB/T 8107—1997 

ZBJ 78011.1—1989 
ZBJ 78011.2— 1989 
ZBJ 78015.1— 1989 
ZBJ 78015.2— 1989 


© м کي‎ A A шыш о 一 





流程 工业 用 透 平 压缩 机 设计 .制造 规范 与 数据 表 
石油 .化 工 和 气体 工业 用 离心 压缩 机 
离心 式 氧 压 机 实施 准则 









淘汰 (作废 ) 标 准 


标准 名 称 代替 标准 





橡胶 密封 真空 规 管 接 头 

金属 密封 真空 规 管 接头 

容积 真空 条 ”噪声 测量 方法 
容积 真空 汞 ”振动 测量 方法 

余 摆 线 真 空 汞 “型 式 与 基本 参数 
ЯПА ИЖ BRAI 

立 式 涡轮 分 子 条 “型式 与 基本 参数 
立 式 涡轮 分 于 泵 ”技术 条 件 


标准 。 
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(20) 

т 经 济 效益 全 员 劳 动 产品 
a 企业 名 称 综合 指数 生产 率 销售 率 

(%) (元 /人 ) (%) 
24 | 常州 减速 机 总 三 56.28 35487 87.08 
25 | 水 嘉 县 飞龙 减速 机 三 55.73 76130 91.07 
26 |， 上海 浦 南 传动 机 械 有 限 公 司 54.94 13914 103.13 
27 | 青岛 金星 机 械 有 限 公司 54.92 10909 88.51 
28 | EMRET 50.37 5195 97.58 
29 | AJA T E eR Et FE ЖЛ 48.14 4115 98.91 
30 | 宁波 宁 星 减速 机 有 限 公司 45.91 , — 4524 100.00 
31 | 景德镇 市 减速 机 厂 34.99 . . 99] 89.95 
32 | 西安 减速 机 三 22.96 . 4263 100.56 
33 | A ERR AELE AT —17.07 . 10783 100.76 
34 | 江阴 市 明 友 减速 机 械 有 限 公 司 一 976.94 . 25185 84.88 
35 | 秦 川 机 床 集团 有 限 公 司 减速 机 广 . 90.55 
36 | 河北 北方 减速 机 有 限 公司 . 18095 96.59 
37 | 温州 市 午 马 变 速 机 械 有 限 公司 . 100.00 
38 | 水 高 县 微型 减速 器 厂 31597 97.44 
39 | 温州 市 变速 机 械 厂 10624 96.90 
40 | 杭州 减速 机 广 . 47899 98.22 
4 | ЖЖ К ЛЖ EREA н] . 100.00 
42 | 武进 市 金星 减速 机 有 限 公 司 . 37657 88.64 
43 | MIR HET L АЛ 16352 92.56 
44 | 沈阳 协同 减速 机 制造 有 限 公司 94.33 
平均 值 26330 97.11 
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引进 项 目 
名 Ж 





А Ж Bk йк ПИ 
造 设 计 专 有 技 
术 


PRO/E 软件 


铸造 


三 维 粘性 设 
计 软件 

成 立 中 日 合 
资 铸 造 厂 (山东 
+ йж Ю 


公司 ) 


RTM 注射 


СЕС12 中 型 
半 封 闭 制冷 压 
缩 机 转换 为 
HCFC22 压缩 机 


СЕСІ2 中 HY 
半 封 闭 制冷 压 
缩 机 转换 为 
HCFC22 压缩 机 


СЕС12 中 型 半 
封闭 制冷 压缩 机 
转换 为 HCFC22 
压缩 机 


CFC 一 12 小 
型 开启 式 制 冷 
压缩 机 转产 
HCFC 一 22 压缩 


СЕС— 12 小 型 
开启 式 制 冷 压 缩 
机 转产 HCFC 一 
22 压缩 机 


CFC 一 12 小 型 
ЯА ЖИР? E 
机 转产 HCFC 一 
22 压缩 机 


中 国 通用 机 械 工 业 技 术 引 进项 目 


BGMAC - 001 


BKJS – 9801 


北京 长 城 松 
下 精工 空调 设 
备 有 限 公司 

百事 德 机 
械 ( 江 苏 ) 有 
RAR 


W PH S А 
机 六 


山东 省 汇 
丰 机 械 集 团 
总 公司 

КИН д 
WLI 

山东 省 汇 
丰 机 械 集 团 
总 公司 


德州 市 玻璃 
钢 制 品 总 三 


北京 冷冻 
机 三 


北京 冷冻 
机 三 


松下 精工 株 
AR tE 


HERRI 
业 株 式 会 社 


瑞士 Calomfer 
公司 


Hj 


美国 РТС 公 
司 


H Ж Ж ЖЮ 
械 工 业 株 式 会 
社 

比利时 (NUM- 
COA) 公 司 


日 本 大 网 机 械 
工业 株式 会 社 
日 本 世 晃 工业 
株式 会 社 


美国 


美国 BROWN 


| & SHARPE 


美国 CINCIN- 
NATI MILA- 
CRON 


美国 CINCIN- 
NATI MILA- 
CRON 


美国 BLISS- 


FIELD 公司 


美国 BROWN 
& SHARP 公司 


日 本 新 鸿 公 
司 





Ams 引进 国内 接受 国外 技术 合同 签约 | # 
地 区 单 ”位 转让 方 日 ”期 к 


年 ) 代 码 





1996.01.22| 6 


1998.12.20 


ы 


2000.03.06 


1996.05.27 


1996.12.15 


1996.03.25| 6 


1996.05.27| 2 


1996.11.25| 2 


引进 技术 主要 内 容 


技术 转让 


为 生产 符合 环保 要 
求 的 低 噪声 风机 ,百事 
德 机 械 公 司 向 日 本 东 
浜 工业 株式 会 社 购买 
HC 型 回转 式 风 机 生产 
所 需 的 专 有 技术 


用 于 压缩 机 热 交 换 
器 的 热力 学 设计 程序 
及 组 装 、 质 量 控制 等 
专 有 技术 


用 于 压缩 机 三 维 实 
体 设 计 、 实 现 机 组 装 
置 的 СА” 设计 


铸造 合资 


外 用 于 压缩 机 流 
场 三 维 炳 性 分 析 .计算 


提高 铸造 质量 及 生 
产能 力 


三 坐标 测量 机 及 附 
件 


卧 式 加 工 中 心 2 台 
及 附件 


TARIE êt PK IS 
及 附件 


引进 四 种 型 号 的 制 
冷 压 缩 机 及 技术 ,使 
用 制冷 剂 为 HCFC - 
22 或 HFC - 134A 


进口 计算 机 直接 控 
制 三 坐标 测量 机 


设备 为 数控 卧 式 加 
工 中 心 2 台 


T| 产品 引进 技术 主要 内 容 
15 压缩 机 CFC12 中 fF 
半 封 闭 制冷 压 
缩 机 转换 为 
СНЕС22 型 
16 压缩 机 ”压缩 机 制造 沈阳 华润 压 
设备 缩 机 有 限 公司 
17 | 压缩 机 | ”压缩 机 散 件 XK EARL 
股份 有 限 公司 
重庆 通用 
18 ЖАУ] 压缩 机 机 器 厂 
19 压缩 机 ”小 型 半 封 闭 南京 冷冻 数控 车 前 中 心 1 台 
СЕС—12 制冷 讨 机 厂 
缩 机 生产 转轨 
НСЕС— 22 m H 
20 ERIN 小 型 开启 式 转让 小 型 开启 式 压 
压缩 机 制冷 剂 缩 机 制冷 剂 CFC 一 12 
CFC 一 12 转换 转换 为 HCFC 一 22 
为 HCFC 一 22 
21 | 压缩 机 | ”空调 用 压缩 机 东芝 万 象 乐 空调 用 压缩 机 技术 
技术 转让 合同 制冷 有 限 公司 转让 合同 
22 压缩 机 ЖЯ 南京 冷冻 提供 制冷 压缩 机 制 
压缩 机 制冷 剂 机 总 厂 冷 剂 由 CFC 一 12 转换 
CFC 一 12 转换 为 HCFC 一 22 的 技术 ， 
为 HCFC 一 22 合同 有 效 期 10 年 
23 | 压缩 机 小 型 尘封 闭 上 海通 用 德国 胡 博 * 卡 |1997.09.07 引进 小 型 半 封 闭 制 
压缩 机 制冷 技 机 械 集 团 公 | 特技 术 公 司 冷 压缩 机 设备 制造 
术 转 让 я] 
24 | 压缩 机 ”空调 用 压缩 沈阳 华润 日 本 三 洋 电 压缩 机 制造 技术 转 
机 制造 技术 转 压缩 机 有 限 | 机 株式 会 社 让 
让 合同 公司 
25 | 压缩 机 小 型 半 封 闭 天 津 天 山 德国 胡 博 : 卡 |1997.09.07 引进 小 型 半 封 闭 制 
制冷 压缩 机 技 制冷 设备 公 | 特技 术 公 司 冷 压缩 机 设备 ,制造 
术 转 让 司 | 技术 
26 ЕЈ 小 型 半 封 闭 镇 江 制 冷 德国 胡 博 . 卡 |1997.09.07 引进 小 型 半 封 闭 制 
压缩 机 制冷 技 设备 厂 特技 术 公 司 冷 压 缩 机 设计 制造 技 
术 转 让 术 
27 EAP A F EA PL 重庆 通用 美国 美国 北 |1997.09.04 引进 透 平 压缩 机 设 
技术 引进 机 器 三 方 工 程 研究 公 计 技 术 
司 
28 | 压缩 机 | CFC12 中 型 北京 冷冻 英国 ARCTIC |1996.03.13 半 封 闭 制冷 压缩 机 
半 封 闭 制冷 压 机 厂 CIRCLE LIMITID 制造 技术 
缩 机 转换 为 
HCFC22 压缩 机 
29 JERI СЕС—12 # | 98BMSJ/ 镇 江 制 冷 美国 比 利 斯 提供 技术 说 训 
换 成 CFC 一 22 | 200JK069US 设备 厂 费 德 公司 
制冷 剂 的 小 型 
转让 合同 
30 上 压缩 机 ”制冷 压缩 机 | 97BMSJ/ 格拉 索 公 司 |1997.10.03 合同 标的 为 开启 式 制 








许可 证 转换 技 
术 合 同 





200JKO39NL 
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(8) 


冷 压缩 机 制冷 剂 СЕС— 
12 转换 为 HCFC 一 22 的 


许可 证 技术 


小 型 半 封 闭 
制冷 压缩 机 技 
术 转 让 


CFC 一 12 转 
换 为 HCFC 一 22 
制冷 剂 的 中 型 
开启 式 压 缩 机 
制造 技术 转让 


合同 


CFC 一 12 FF 
换 成 HCFC 一 22 
制冷 剂 的 小 型 
开启 式 压 缩 机 
制造 技术 转让 


合同 


CFC 一 12 转 
换 成 HCFC 一 22 
制冷 剂 的 小 型 
开户 式 压 缩 机 
制造 技术 转让 


合同 


制冷 压缩 机 
许可 证 转换 技 
术 合 同 

气力 输送 压 
缩 机 滑 片 


CFC 离心 压 
缩 机 转换 成 可 
替代 的 制冷 剂 
离心 压缩 机 的 
技术 转让 合同 


小 型 半 封 闭 
压缩 机 技术 转 
让 


CFC 一 12 $$ 
换 为 HCFC 一 22 
制冷 剂 的 小 型 
开启 式 压缩 机 
制造 技术 转让 


合同 


CFC 一 12 $ 
№ Уу HCFC 一 22 
制冷 剂 的 中 型 
开启 式 压 缩 机 
制造 技术 转让 


合同 


阀门 加 工 设 


97 BMSJ/ 
200JK003GE 


98BMSJ/ 
200JK065DE 


98BMSJ/ 
200JK067 U5 


98 BMSJ/ 
200JK067US 


97BMSJ/ 
200JK039NL 


CUSY — 
S980441 


97BMSJ/ 
200JK001 US 


97BMSJ/ 
200JK002GE 


98BMSJ/ 
200JKO66US 


98BMSJ/ 
200JK063DE 


有 技术 
国外 技术 合同 签约 | Ж 引进 


转让 A 


天 津 天 山 
制冷 设备 公 


美国 比 利 斯 |1998.08.12 
费 尔 德 公 司 


美国 比 利 斯 
费 尔 德 公司 


格拉 索 公 司 


1998.12.14 


美国 北方 工 
程 研究 公司 


上 海通 用 
机 械 集 团 公 
司 


美国 比 利 斯 
费 尔 德 公司 


а. Е 
特技 术 公司 


ЖОЮ у 
有 限 公司 ( 合 
ВЕ 





(Ж) 


引进 技术 主要 内 容 


提供 6 种 型 号 的 技 
术 转 让 ,培训 中 方 技 
术 人 员 6 名 , 派 1 名 
技术 人 员 进 行 技 术 指 
导 和 产品 验收 


德 方 提供 技术 , 培 
训 中 方 技 术 人 员 


美方 提供 技术 , 培 
训 中 方 技 术 人 员 


美方 提供 技术 , 培 
训 中 方 人 员 


美方 提供 七 项 技术 
软件 ,培训 中 方 技术 
ASH 8A, 1 4K 
术 人 员 进 行 技术 指导 
和 试制 样品 , 合 间 总 
价 66.8 万 元 


德 方 提供 6 种 型 号 
的 技术 转让 ,培训 中 
方 人 员 5 名 , 派 1 名 
技术 人 员 进 行 技 术 指 
导 和 产品 验收 


美方 提供 技术 , 培 
训 中 方 技术 人 员 


德 方 提供 技术 , 培 
训 中 方 技术 人 员 
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苏州 瓦特 斯 
阀门 有 限 公司 
技术 许可 合同 
Ж} + = 










备 





气动 阀门 定 
位 器 技术 转让 
合同 


Б] Н ЕУ ш ¥ 


45 | 







线 










电站 网 门生 
产 设备 及 制造 
技术 


47 Wt 











火力 发 电 用 高 
ЕИ 
品 及 铸 钢 产品 


48 







49 Г 生产 销售 精 
密 铸 造 阀门 的 
产品 , (1) 精 密 
铸造 生产 线 ; 
(2) BR BI JN TE 


装 生产 线 











意大利 IMF 
树脂 砂 脱 箱 造 
型 线 





50 | 






51 [ 


52 | 


53 HALE (2, 
3.4.біп) 
高 性 能 耐 腐 
и Е Ву 2ft/2 ~ 
12in 
Ор WA = Е 
DN300 一 2400 
扇形 偏心 旋 
ЗЕ ХЕ5800 










54 
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92HMEG 
09027 W] 


湖南 省 
江苏 省 


江苏 省 


湖北 省 


山东 省 


甘肃 省 


河南 省 


湖北 省 


江苏 省 


RET 


湖北 省 








WEE 
苏州 瓦特 
斯 阀门 有 限 
公司 

大 连 诺 登 
阀门 有 限 公 
司 

徐州 化 工 
机 械 总 三 





















日 本 太平 洋 
制 机 


р ж 25 
科技 实业 股 
份 有 限 公司 



















西班牙 伟 亚 
太平 洋 公司 


湖北 高 中 
E Ni] A FR 
责任 公司 





















Н ЖЕР 
门 株式 会 社 


国营 青岛 
电站 阀门 三 














台湾 柯 登 企 
业 股 份 有 限 公 
司 


白银 柯 登 
Е М 
门 有 限 公司 














武汉 市 亚 奥地利 
RRR 
фт ЭУ BI 
科技 实业 股 
份 有 限 公司 









美国 circor 公 


司 







美国 瓦特 斯 





XK H 
瓦特 斯 阀门 
有 限 公 司 








美国 元 斯 顿 
阀门 制造 公司 










(Ж) 


引进 技术 主要 内 容 


引进 日 本 技术 ,已 
批量 生产 


引进 全 套 资 料 , 解 
决 了 电站 沙门 硬 质 密 
封面 堆 焊 的 关键 问题 
已 投入 批量 生产 


设计 .制造 质量 保 
证 铸 钢 技术 ,已 批量 
生产 


对 分 式 RIKA 1/4 
~ 2in 内 螺纹 球阀 ,已 
掌握 有 关 技 术 , 达 到 
批量 生产 


全 套 设 备 及 资料 ， 
该 厂 大 部 分 铸 钢 件 要 
用 该 设备 造型 ,铸件 
质量 大 为 改观 ,年 产 
铸 钢 件 3 000 t 


引进 图 纸 .样机 ,已 
批量 生产 


引进 美国 技术 ,已 
批量 生产 ,年 出 口 
1 000 万 美元 


引进 图 纸 ,已 批量 
生产 

引进 图 纸 , 已 批量 
生产 

引进 图 纸 ,已 批量 
生产 


引进 图 纸 、 样 机 ,已 
批量 生产 


tR 


909 Î i Н] 2 
2 ~ 10in 


ACV 自动 控 
制图 ( 不 带 控 制 
部 分 )1 
4 ~ 16in 

31B ik Fl й 
(1.2 .3in) 


球 式 防腐 偏 
b E EK 
XF5900 

水 道 阐 门生 


=. 


SOLON4 一 
840DE 
加 工 中 心 

生产 线 设 备 
(H ^К pL 
等 ) 


户 内 真空 断 
路 器 样机 


真空 断路 器 


真空 设备 生 
产 工 艺 技 改 


真空 设备 生 
产 工 艺 技 改 


真空 设备 生 
产 工 艺 技 改 


真空 设备 生 
产 工 艺 技 改 


真空 设备 生 
产 工 艺 技 改 


真空 断路 器 
组 装 设备 及 软 
件 


真空 开关 散 
件 


产品 джан 引进 ыл? 
Pa 地 区 


КЖ їн 
瓦特 斯 阀门 
有 限 公司 


武汉 市 亚 
FIRII 


H ¥ Dh Ю 
科技 实业 股 
份 有 限 公司 

Ф 2 FJ 
科技 实业 股 
份 有 限 公 司 

合肥 精密 


设备 集团 公 
司 


浙江 真空 
设备 集团 公 
司 


98FSBXA 淮北 开关 


98FSBXA 
40ABUROOZPL – 
1 


CJPY ~ 
S990217 











国外 技术 合同 签约 
转让 方 日 期 
美国 瓦特 斯 1996 
1996 
1996 
美国 克 斯 顿 2000 
阀门 制造 公司 
德国 DA 公司 2000 
德国 DS 公司 2000 
1996 
比利时 EIB | 1996.06 
公司 
比利时 EIB | 1996.01 
公司 
德国 莱 宝 公 |1997.06.04 
司 
美国 VARIAN | 199706.04 
公司 ( 瓦 里 安 公 
司 ) 
意大利 DEA 11997.03.06 
公司 
中 国 台 湾 张 11997.03.06 
REAR 
中 国 台 湾 杨 1997.03.06 
EAT 
波兰 1998.06 
波兰 1998.06 
NIHON YUU- |1999.05.18 
WA CO. ,LID 


(2) 


引进 技术 主要 内 容 











引进 图 纸 ,已 部 分 
批量 生产 
引进 图 纸 ,已 批量 生 
产 


ПВЖ, ЕЖЕ 
产 


引进 图 纸 .样机 ， 
少量 生产 


[E 


引进 德国 技术 ， 
批量 生产 


[也 


引进 德国 技术 ,已 
小 批量 生产 


(т 


户 内 真空 断路 器 开 
关 样 机 11.SkV - 25КА 
- 1250A 


真空 断路 器 17.5kV 
~ 2.5КУ - 1250A .42/ 
95kV DC220Y 


干 式 瓜 式 真空 泵 


947D = I W tê Fi 
{X 


SCTROCCO 201009 
三 座 标 测量 仪 


СР2500 数控 龙门 创 
床 


MH630 卧 式 加 工 中 
心 ,MV5A 立 式 加 工 中 
Ù 

真空 开关 生产 线 ， 
真空 断路 器 组 装 设备 
及 软件 


真空 开关 生产 线 、 
真空 开关 散 件 
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(8) 






引进 技术 主要 内 容 







引进 项 目 ams 引进 国内 接受 国外 技术 
名 Ж a 地 区 单 ”位 转让 方 









































变速 器 生产 河北 省 日 本 爱 信 Al 引进 日 本 爱 信 Ai 
技术 引进 项 目 ( 株 ) ( 株 ) 拥 有 的 G.R.M 
三 个 系列 专 有 技术 
х Р 大 发 金属 工 |1998.08.03 技术 服务 
拌 机 减速 器 技 业 株 式 会 社 
RAF 
重型 汽车 变 | 99СА/ЕТМ - 1999.08.24 
速 器 制造 许可 | 0831 
证 提成 费 支 付 
协议 
手动 变速 器 1999.09.30| 2 提供 技术 服务 









外 壳 技 术 服 务 


Ê 






注 :技术 引进 方式 字母 代表 : 
A 一 一 技术 转让 ;B 一 一 专 有 技术 许可 ;C 一 一 技术 次 询 ; 
DD 一 一 技术 服务 ;G 一 一 合资 技术 许可 ;1 一 一 其 他 方法 。 


1999 年 通用 机 械 进 出 口 商 品 量 值 表 


(H: FJL) 







































口 п 、 HH 进口 
TRSN жи zm 
8481 龙头 .旋塞 .阀门 及 类 似 品 一 一 527972 — 518086 
84811000 ЖЖ Fi 套 4418462 4930 3100921 13192 
kg 1468989 612059 
84812010 w E 1259 e 套 133300 1075 366669 29500 
kg 145468 1699845 
84812020 + JK fF ah R = 60329 643 390840 12035 
kg 20655 309232 
84813000 JE Fl 套 1704425 4664 440610 9398 
kg 2526844 599350 
84814000 Че пў ê î A = 2398646 12824 7474877 27370 
kg 4216513 1189572 
84818011 调节 立 套 2794633 11090 3109446 68349 
kg 3704442 2425830 
84818019 其 他 未 列 名 阀门 套 50897442 120129 13841303 220399 
| kg 40506218 19471326 
84818090 龙头 .旋塞 及 类 似 装 置 套 350555705 192265 9703878 29142 
kg 41015460 2087523 
84819010 泣 门 零件 | kg 54548798 116767 4511980 88370 
84819090 龙头 .旋塞 及 类 似 装 置 的 零件 18058411 63584 2484795 20330 
8421 A S RIER TARAI RENE т — 72368 — 423662 
84211100 奶油 分 离 器 台 89 49 902 
84211210 干 衣 量 不 超过 10kg 的 干 衣 机 台 190 532 164 
84211290 干 衣 量 超过 10kg 的 干 衣 机 台 643 240 1901 
84211910 脱水 机 б 464 724 4829 
84211920 固 液 分 离 机 台 613 694 12768 














356，2002 中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 


商品 编号 


84211990 
84212110 
84212190 
84212200 
84212300 
84212910 
84212990 
84213100 
84213910 
84213991 


84213999 


84219110 
84219190 
84219910 
84219990 


8422 


商品 编号 
84814000 
8481801) 
84818019 
84818090 
84819010 
84819090 
8481 
84811000 
84812010 


84812020 


84813000 


8413 


84131100 


84131900 
84132000 
84133010 


84133090 


商品 名 称 


其 他 末 列 名 离心 机 ,包括 离心 干燥 机 
家 用 型 水 的 过 滤 净化 机 器 及 装置 
非 家 用 型 水 的 过 滤 净化 机 器 及 装置 
过 滤 或 净化 饮料 的 机 器 及 装置 
内 燃 发 动机 的 燃油 过 滤器 
压 滤 机 
未 列 名 液体 过 滤 .净化 机 器 及 装置 
内 燃 发 动机 的 进 气 过 滤器 
家 用 型 气体 的 过 滤 .净化 机 器 及 装置 
静电 除尘 器 | 
其 他 非 家 用 型 气体 的 过 滤 .净化 机 
AF М. Че И. 
十 衣 量 不 超过 10kg 的 干 衣 机 零件 
其 他 离心 机 (包括 离心 于 爆 机 ) 零 件 
家 用 型 过 滤 .净化 装置 零件 
8421 未 列 名 机 器 的 零件 
洗 碟 机 ;瓶子 等 的 洗涤 或 干燥 机 








器 ;包装 机 等 


2000 年 通用 机 械 进 出 口 商 品 


3 E R a i ii RA 


Ж т В 


其 他 未 列 名 有 同门 


龙头 .旋塞 及 类 似 装 置 


BIT] EAF 
龙头 .旋塞 及 类 似 装 置 的 零件 





龙头 .旋塞 .阀门 及 类 似 品 
Vk FE 


їн FE fê э] 09 


“Efê 5) 0 


1E 1# 


液体 和 泵 ,不论 是 否 装 有 计量 装置 ; 
液体 提升 机 

分 装 燃 料 或 润滑 油 的 计量 录 , 加 油 
站 或 车 库 用 
其 他 装 有 或 可 装 计 量 装 置 的 液体 友 
手 菏 ,但 装 有 或 可 装 计量 装置 者 除外 
输出 P 132.39kW 发 动机 用 燃油 泵 


其 他 活塞 内 燃 机 用 燃油 ‚ЛЕРИ HR 
А Ж 


计量 单位 


> > > >>> шщ шщ m i 


> 





4597 
947854 
126498 

88832 
8749512 
28 
1533983 
2794186 
2571434 
18 


226274 


135525 
62692 
2232052 
3895596 


2028588 
1968563 
577978 
2971934 
67539168 
54584082 
521084314 
66234083 
90720694 
44622260 
5685295 
2444994 
7008 
25135 
155478 
51088 
2529465 


2930025 


2497 


125637 
4597059 
972 


538052 














出 口 进口 
金额 
5155 4595 36705 
4505 98652 918 
4010 65970 78095 
120 1152 9180 
5250 1057311 10509 
107 243 8369 
4616 436462 76041 
4236 672516 8549 
14233 1606166 4868 
444 976 6759 
5366 1147356 70417 
391 4 0 
1049 293776 3952 
4734 364161 2550 
16154 7963309 86188 
30682 一 356128 
量 值 表 
(#17: FE) 
金额 
9897707 19552 
987182 
2631065 60619 
2376798 
166272 28105370 245017 
12600132 
297730 36446022 29680 
1778128 
190419 4510456 75340 
131138 2421376 23075 
811571 一 549133 
5533 3197939 21377 
1255539 
902 920797 47247 
3055996 
846 568496 16692 
399211 
837034 10535 
533996 
— 465810 
3626 10012 
22671 15539 
60362 842 
32426 12642 
915391 56773 
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84134000 
84135010 
84135020 
84135030 
84135090 
84136010 
84136070 
84137010 
84137090 
84138100 
84138200 
84139100 
84139200 


8414 


84141000 
84142000 


84143011 


84143012 


84143013 


84143014 


84143019 
84143090 
84144000 


84145199 


84145930 
84145990 


84146000 


84148010 
54148020 


84148090 


84149010 


84 149020 


8421 


84211100 
84211210 
84211290 
84211910 
84211920 
84211990 
84212110 
84212190 
84212200 
84212300 
84212910 








Е +. Ж 
气动 往复 式 排 液 泵 
电动 往复 式 排 液 录 
液压 往复 式 排 液 泵 
术 列 名 往复 式 排 液 泵 
HEH HER LK ER 
Ханя FR 
转速 在 10000r/ min 及 以 上 的 离心 泵 
RF] ВС FF 
KFE RIER 
液体 泵 零件 
液体 泵 零件 
液体 提升 机 零件 
空气 泵 或 真空 泵 .气体 压缩 机 、 风 
机 .风扇 等 


яая 
Еу А ж 


冷藏 ê VK Rê EAR DL, И АЁ 
P< 0.4kW 


电机 功率 > 0.,4, < SKW 冷藏 或 冷 
冻 箱 用 压缩 机 

电机 功率 > 0.4, < SKW 的 空气 调 
节 器 用 压缩 机 

电机 功率 > 5kW 的 空气 调节 器 用 
压缩 机 

电机 驶 动 的 其 他 制冷 设备 用 于 缩 机 
非 电 动机 驱动 的 制冷 设备 用 压缩 机 
装 在 拖车 底盘 上 的 空气 压缩 机 
输出 功率 <125W 的 坟 列 名 风机 、 
Ж Б 

离心 通风 机 

未 列 名 风机 Д ВЯ 

时 平面 最 大 边 长 过 120cnm 的 通风 、 
循环 气 置 
燃气 轮机 用 的 自由 活塞 式 发 生 器 | 
一 氧化 碳 压缩 机 
其 他 空气 尔 ,气体 庄 缩 机 EME, | 
循环 气 音 | 

84143011 至 84143014 及 84143090 
所 列 机 能 零件 

84145110 至 84145190 及 84146000 
所 列 机 器 零件 

离心 机 ;液体 或 气体 的 过 滤 、 净 化 
HLA 1 
奶油 分 离 器 
TREAT 10ке 的 于 衣 机 
FREE 10kg 的 干 衣 机 
赔 水 机 

固 液 分 离 机 
其 他 未 列 名 离心 机 ,包括 离心 干燥 机 
家 用 型 水 的 过 滤 ,净化 机 器 及 装置 
韭 家 用 型 水 的 过 滤 净化 机 器 及 装置 
过 滤 或 净化 饮料 的 机 器 及 装置 
内 燃 发 动机 的 燃油 过 滤器 
压 滤 机 
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La 


uh ib mh ip np mo m r ob o E 


up 


| 


> > o ap op o o рор Про r 














口 进口 
320 


















出 

122 5139 
4495 1114 
429247 7622 
10730 1757 
187262 1290 
772226 26573 
282985 4296 
39871 3301 
3548994 54899 
6745448 52130 
11649 455 
45540491 98089 
1274196 3041 
— 956279 
3204226 18001 
37275101 38633 
363362 8193 
2826 389 
447949 27494 
909 533 
76405 5239 
52381 4317 
2024 323 
26350697 57637 
15078 3776 
5066455 16419 
284987 7751 
4 3 
12 2 
13557736 64709 
3948536 14868 
16929093 25520 
— 96351 
77 46 

11092 

423 

8951 

391 

10437 

1317297 


74834 
63304 
9880103 
132 











6761 
102537 
211152 
130647 

17769 
184034 

4687 

245752 

2095221 
5826 
5543603 
344462 


201580 
642051 


3580340 


162413 


3335331 


47467 


91928 
279579 
1255 


28231191 


4263 
6880517 


39842 


99 
11866 


2528455 


11049269 


5719144 


5323 
1552 
7060 
52720 
81603 
586 
1608052 
200 

























(8) 


金额 
5644 
8401 
6677 
42649 
9206 
9557 
13754 
8586 
39426 
125045 
4834 
92087 
4136 


1030260 


39263 
2035 


91114 


9302 


252189 


41618 


20292 
41067 
1785 


53776 


7948 
44689 


3837 


25 
3208 


230710 


102975 


12447 


453201 


794 
260 
764 
12445 
19241 
37892 
864 
95616 
8348 
13712 
4647 








машы жек 


84212990 未 列 名 液体 过 滤 净化 机 器 及 装置 1140079 1201971 
84213100 内 燃 发 动机 的 进 气 过 滤器 3292229 1466982 
84213910 家 用 型 气体 的 过 滤 .净化 机 器 及 装置 2237900 311455 
84213921 TVA BR E RF 290 1017 
84213922 ILARA ERR 35 982 
84213923 工业 用 旋风 式 除尘 器 115 580 
84213929 其 他 工业 用 除尘 器 21 3605 
84213990 Кл TERANE EN 393380 712395 
84219110 干 衣 量 不 超过 10kg 的 干 衣 机 零件 251683 17354 
84219190 其 他 离心 机 (包括 离心 干燥 机 ) 零 件 107827 204807 
84219910 家 用 型 过 滤 ,净化 装置 零件 5196248 281246 
84219990 8421 未 列 名 机 器 的 零件 6683545 5284182 
8422 洗 夸 机 ;瓶子 等 的 洗涤 或 于 爆 机 


器 ;包装 机 等 
84221100 家 用 型 洗 碟 机 
84221900 非 家 用 型 洗 碟 机 
84222000 Жа НАЬАА ЖЕ FDLR 





1996 + 217 М HS = A 8 {у 4 FFE PK 


合计 

1. 系统 内 小 计 
沈阳 第 一 水 泵 厂 
沈阳 第 二 水 泵 厂 

大 连 了 耐酸 泵 一 分 厂 
KEKRIN 
RAKEN 
锦州 水 泵 有 限 公司 
ВАР КЖ) 
КАЖ 
EKE 

ЖЯ КЖ 

BRR KR 
аА Н Жж) 

ИНЖ ЖГ 

沉 阳 滑动 轴承 厂 

沈阳 水 泵 股份 有 限 公司 
沈阳 潜水 泵 厂 
КЕНИ Е 

本 溪水 条 三 
ЛАК 
北京 第 二 水 泵 厂 
北京 城西 龙泉 水 泵 三 
北京 东方 大 马 工 业 泵 股份 有 限 公司 
КЕТИН ЗЕ 

天 津 天 工 工 程 机 械 有 限 公 司 
天 津 市 海河 工业 泵 厂 
EKET 


Tu 
(万 元 ) (5) 
521468 
453856 
1732 
2527 
609 
1118 
115 
1109 
1550 
3837 
330 
1004 







489282 
428501 
2496 
3457 
593 
2220 
107 
986 
1738 
3116 
318 
765 


347986 
301174 
1690 
2389 
344 
2072 
85 
876 











136762 
562 
873 
38 
- 142 









































































统计 资料 ， 359 








产品 销售 
企业 名 Ж 成 本 
(万 元 ) 
唐山 市 水 泵 三 3210 2939 1145 2981 1921 
台 水 泵 厂 514 592 102 647 472 
石家庄 市 鹿 泉 钢铁 公司 冶金 机 械 厂 380 410 283 204 144 
丰润 县 水 泵 厂 810 1020 320 644 414 
承德 水 有 泵 三 311 338 175 267 150 
河北 恒 盛 实业 股份 有 限 公司 2210 2210 780 2166 1179 
武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公司 1605 1791 856 1441 909 
ЩЩ ҮЧ RR ЖЕЛ ЧУН BRA Н] 1897 2273 660 2018 1491 
WEKE 274 409 - 88 498 381 
天 津 市 机 电工 程 技术 学 校 596 579 678 524 
ДЕ ЖЖ 2572. 2913 852 2797 2138 
KE RY MRE HF RAR 10080 7518 3052 9004 5641 
EZER ll E BF BR FEE А] 11090 13964 6042 16504 10478 
METKE 2450 2401 1147 2083 1217 
HEKEI 2015 2536 964 2861 1969 
МЖК 2227 2459 608 2014 1201 
REKER 1422 1503 401 1037 640 
КЕЧ 4 ХОР Ж ЖН RHEA” 854 887 411 884 481 
青海 西宁 水 泵 厂 128 128 19 71 45 
陕西 德 泉 水 条 排 灌 机 械 有 限 公 司 1452 1914 861 1341 1066 
陕西 兴 平 市 水 泵 三 336 386 48 414 278 
府 谷 黄河 机 械 厂 470 465 193 445 365 
兰州 水 泵 总 厂 2872 3038 933 2773 2094 
HARAKET 1677 1796 553 1580 1019 
KKRT 3302 3373 676 3471 1914 
上 海 飞 流 制 泵 工程 有 限 公 司 1727 1802 528 2878 1860 
江苏 海狮 泵 业 有 限 公 司 3495 3581 495 3026 2633 
Et 上 海 莲 盛 水泵 厂 2000 2400 926 1804 1150 
上 海 凯 士 比 泵 有 限 公司 16518 18273 2023 19052 14558 
青州 水 泵 厂 2354 2435 576 2337 2217 
山东 双 轮 集团 股份 有 限 公司 12016 15781 3945 9019 6625 
REKE 1059 1081 283 660 400 
BAR RT 858 717 246 754 594 
Ж A T ЖД R A RA E 1225 1848 543 2153 1695 
ЖЖП КЖ) 226 212 88 210 137 
山东 同 泰 集团 股份 有 限 公 司 6615 7087 4075 6955 4869 
ЙИ И УИ 4010 4487 1577 3610 2396 
Б: ЭШ 2259 2488 596 2115 1830 
Р FE Ж ТЖК ЖЖ И RGF RAR 7006 9146 4108 9658 5825 
MKE 689 582 213 595 492 
泰州 泰 东 泵 业 有 限 公司 1101 719 
LNA Зе Ж ЖГ 1370 1650 617 1441 778 
江苏 振 华 泵 业 制 造 有 限 公 司 1427 1450 518 625 392 
连云港 水 泵 三 583 679 137 625 392 
WL EKE A RA F] 1043 1134 233 1035 744 
江苏 利 工 集团 有 限 公司 3473 3592 720 2956 1813 
К AT 1838 2094 706 2076 1473 
л. AH ЖЛ Ж FF Ж ЧУН М Дн] 7824 9773 2044 10035 7744 
ZL Li К 3R A RA а] 2382 2615 719 2609 - 1888 
БЕМ ЖЖ 536 575 163 485 282 
杭州 大 路 实业 有 限 公 司 1523 2001 848 1685 1180 
BAKET 351 305 81 320 236 
EIR 905 1014 466 1082 605 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 5019 6638 3893 5180 2587 
ЖАЛ-ЖАЛ 1429 1939 498 2023 1295 
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7 


全 年 从 业 
人 员 人 数 
(人 ) 


554 


宁国 工业 泵 厂 

ПАЙН АВЕ а] 
Т ЖЖ УНЕ ИЕЛ а] 
EKERN 

EKERI 

山东 亚 龙 泵 业 集 团 总 公司 
靖江 而 腐 设备 总 厂 
МН 
ШЖК 
AKEN 

PEKEN 

26 К 

上 海 大 隆 机 械 厂 
БИЭР 

上 海 第 一 水 泵 厂 

FF E ê RF HÎ Fl A RS FJ 
山东 博 山 水 泵 股份 有 限 公司 
LAKE 

长 沙 工 业 泵 总 厂 
武汉 第 二 水 泵 厂 
武汉 第 四 水 泵 厂 
宜昌 水 泵 总 厂 

ААЖЖГ 

ЖЖЖ 

RIIKE 

洛阳 水 泵 厂 

广州 水 泵 厂 
广州 第 一 水 有 泵 厂 

佛山 柴油 机 三 

RPK 

HERKEN 

北海 市 水 泵 三 

AKE 

省 河 腾 龙 泵 业 有 限 责 任 公司 
Ж A Thi Ж ЧУ Ж BRA н] 
黄石 水 泵 总 厂 

MEKE 

长 沙 通 大 (和 集团) 有 限 公 司 
武汉 四 方 泵 业 集 团 有 限 公司 
Ri E DAE IPEN EJE 
KET 

重庆 工业 泵 厂 
自贡 凉 高 山水 泵 三 
RKE 

ВВК 

ТБ Ир ЖЮ ЖУН ЕА а] 
у= A RF KA BJ] 
简阳 试 压 泵 厂 
重庆 第 四 水 泵 三 
HERKEN 

重庆 水 泵 厂 

新 达 机 械 集团 股份 有 限 公司 
自贡 市 工业 泵 股份 有 限 公 司 
2. 系统 外 小 计 
沈阳 第 三 水 泵 厂 










产品 销售 
收 入 
(万 元 ) 


产品 销售 


成 本 
(万 元 ) 


人 员 


(Ж) 


全 年 从 业 


人 数 


(A) 


统计 资料 。 


509 
629 
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企业 名 Ж 


HERRN 
AKEN 
普兰 店 水 豪 厂 
EKR 

长 春 市 第 一 水 泵 厂 
北京 丰台 区 北方 水 豪 厂 
ДЕ ЖЖЖ 
石家庄 市 通用 水 泵 三 
HERE TURIN 

机 西 阳泉 市 平坦 系 业 有 限 公 司 
运城 水 套 制 造 公司 
山西 榆 次 潜水 泵 厂 
ХАККА 
陕西 省 水 泵 厂 

宁夏 电机 总 厂 

烟台 市 耐 腐蚀 集团 有 限 公司 
浙江 丰 球 集团 公司 
温岭 市 水 泵 厂 

山东 聊城 化 工 机 械 广 
山东 省 浴 坊 生 建 集团 
湘潭 县 花石 水 泵 厂 
贺州 市 煤 厂 水 泵 厂 
自贡 第 二 水 泵 厂 


F> 
5 
їй 
3 


合计 

1. 系统 内 小 计 
沈阳 第 一 水 豪 厂 
沈阳 第 二 水 泵 厂 
大 连 耐 琶 泵 一 分 厂 
KEKET 
ЖТК 
锦州 水 泵 有 限 公 司 
HERKEN 
KẸEKEI 

ОЮ ЖЖЖ 
昌 图 县 水 泵 厂 
BEKE 
ЖОНЕ R 
жїн E FR lL A а 
沈阳 水 泵 股份 有 限 公司 
沈阳 潜水 有 泵 厂 
KEWER 
EKRI 
RREKET 
北京 第 二 水 泵 厂 


产品 销售 
成 本 
(万 元 ) 





1997 年 泵 行业 协会 会 员 单位 经 济 指标 






工业 总 产值 产品 销售 产品 销售 
不 变价 当年 价 收 人 成 Ж 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 









363169 
312900 
920 
2783 
820 
1559 
114 
663 
634 


514588 
445977 
1420 
3788 
1318 
1647 
175 
697 


176222 
154170 
871 
1750 
507 


523385 554301 
442512 472717 
1300 1618 
2002 3478 
1343 1357 
890 959 
212 239 
1459 
876 
3640 


































































800 
3146 













641 
132 
133 
294 
1840 









152 
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(8) 


全 年 从 业 
АЯЛЖ 
(А) 
361 
548 


全 年 从 业 
人 员 人 数 
(人 ) 
110066 
94474 
728 
728 
465 
370 
155 
405 
484 
1220 
282 
280 
488 
483 
518 
4780 
1103 
1742 
1571 
1231 
405 





企业 名 Ж 


北京 城西 龙泉 水 党 厂 

北京 东方 大 驴 工 业 泵 股份 有 限 公司 
天 津 市 耐酸 泵 厂 

天 津 天 工 工 程 机 械 有 限 公司 
天 津 市 海河 工业 泵 厂 
REKEN 

唐山 市 水 泵 厂 

邢台 水 泵 三 

石家庄 市 鹿 泉 钢铁 公司 冶金 机 械 厂 
丰润 县 水 泵 厂 

承德 水 泵 厂 

河北 恒 盛 实业 股份 有 限 公司 
武安 市 宏泰 机 械 村 业 有 限 公 司 
山西 歼 城 波涛 泵 业 有 限 公 司 
天 津 市 机 电工 程 技术 学 校 
KRKE 

天 津 泵 业 机 械 集 团 有 限 公司 
石家庄 泵 业 集 团 有 限 责 任 公司 
AREKE 

KEKERE 

新 疆 潜 水 泵 厂 
REKRAI 

陕西 省 关中 水 泵 有 限 责 任 公司 
青海 西宁 水 泵 厂 

陕西 德 泉水 泵 排灌 机 械 有 限 公 司 
陕西 兴 平 市 水 泵 厂 

陕西 扶 龙 泵 业 有 限 责任 公司 
府 谷 黄河 机 械 厂 

ИЧСЕ АЈ 

兰州 水 泵 总 厂 

HAKEN 

宝鸡 水 泵 厂 

上 海 飞 流 制 泵 工程 有 限 公司 
江苏 海狮 泵 业 有 限 公司 

上 海 莲 盛 水 泵 厂 

еми НА] 
AAKE 

山东 双 轮 集团 股份 有 限 公 司 
E EKEN 

FA Яш К ЖП ЕН RAR 

J RTH ЖЖ) 

山东 同 泰 集团 股份 有 限 公司 
淄博 真空 设备 厂 

ШЖ Ж) 

南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公 司 
ЖЖЖЖ 
泰州 泰 东 泵 业 有 限 公司 
江苏 省 姜 卉 市 水 泵 厂 

江苏 振 华 泵 业 制 造 有 限 公 司 
靖江 市 亚太 有 泵 业 有 限 公 司 
江苏 利 工 集团 有 限 公司 
浙江 水 有 泵 总 厂 

杭州 斯 来 特 泵 业 有 限 公司 
TU FER RIFE A RA FF 
杭州 大 路 实业 有 限 公司 







产品 销售 


人 员 


(#) 


全 年 从 业 


A 


(A) 


统计 资料 ， 


453 
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企业 名 Ж 


BAKEN 

仙 居 机 械 厂 

浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 
黄岩 八 一 通用 机 械 厂 

安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公司 
宁国 工业 泵 三 

ТНА АЕА A] 
ПАВУКА н] 
RAKEI 

WILKIN 

出 东亚 龙 泵 业 集 团 总 公司 
靖江 耐 腐 设 备 总 厂 

ДОН Ж 
ШЖ 
高 邮 水 泵 厂 

泰安 水 泵 三 

芜湖 市 水 泵 厂 

上 海 太 隆 机 械 厂 

江苏 振兴 工业 泵 厂 

Е ИНГ 
БЖК 

济南 试 金 集团 泵 业 有 限 公司 
山东 博 山 水 有 泵 股份 有 限 公司 
Ж КЖ) 

长 沙 工 业 泵 总 厂 
武汉 第 二 水 泵 厂 
武汉 第 四 水 泵 厂 
нажав 

石 首 水 泵 厂 

RIKET 

KIKE 

洛阳 水 泵 厂 

广州 水 泵 三 
广州 第 一 水 泵 厂 
ШЕ ЗН 

FEKE 

HEIKE 

KRHKE 

AFKE 
RERA REER н] 
周口 市 泵 业 有 限 公 司 
MSR 

长 水 通 大 (集团 ) 有 限 公 司 
武汉 由 方 泵 业 集 团 有 限 公 司 
АВЧ (ЖИ) 5 
佛山 水 泵 厂 

重庆 工业 泵 厂 
重庆 第 二 水 泵 厂 

自 责 凉 高 山水 泵 厂 
成 都 水 泵 三 

昆明 市 水 泵 三 

南部 高 陵 泵 业 有 限 责任 公司 
四 川 三 台 泵 业 有 限 公司 

Їн] РАЗА, ЖЕ Ж) 
重庆 第 四 水 泵 厂 


工业 总 产值 工业 增 


不 变价 当年 价 加 t 
(H) (HIL) 





225 
2316 
2438 
1247 

789 

367 

228 

293 

530 

570 

552 

743 

210 

239 
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(Ж) 
产品 销售 产品 销售 全 年 从 业 







企业 名 称 收 人 成 本 ARA 

(万 元 ) (万 元 ) (A) 

南华 县 水 泵 厂 106 
EKKAN 1799 
新 达 机 械 集团 股份 有 限 公 司 1393 
自贡 市 工业 泵 股份 有 限 公司 1596 
2. 系统 外 小 计 15592 
沈阳 第 三 水 泵 厂 245 
w ARREN 538 
盖 州 水 泵 厂 544 
ЖЖЖ) 1547 
沈阳 铸造 总 厂 2875 
北京 丰台 区 北方 水 泵 三 120 
石家庄 市 通用 水 泵 厂 125 
其 郸 市 工业 泵 三 244 
山西 阳泉 市 平坦 泵 业 有 限 公 司 128 
运城 水 泵 制造 公司 290 
山西 榆 次 潜水 泵 厂 425 
汉 沾 农场 水 这 厂 339 
陕西 省 水 泵 三 428 
宁夏 电机 总 厂 1018 
烟台 市 耐 腐蚀 集团 有 限 公司 888 
浙江 丰 球 集团 公司 465 
潇 出 水泵 总 厂 399 
温岭 市 水 泵 厂 253 
建 德 市 新 安江 矿山 机 械 厂 84 
高 安 市 水 泵 厂 210 
山东 聊城 化 工 机 械 厂 423 
ЖЕТЕ ТЕ) 667 
山东 省 潍坊 生 建 集团 1617 
湘潭 县 花石 水 泵 厂 230 
AMTES KRI 134 
郑州 电力 机 械 厂 688 
自 资 第 二 水 泵 厂 377 
都 名 水 有 泵 厂 291 

1998 Е RT 2: A 8 (026 938 

工业 增 产品 销售 产品 销售 全 年 从 业 

企业 名 Ж 不 变价 加 È 收 A 成 本 人 员 人 数 

(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (人 ) 

合计 434141 145676 438632 85812 
1. 系统 内 小 计 382213 130351 396694 79887 
沈阳 第 一 水 泵 厂 912 680 1284 674 
沈阳 第 二 水 泵 厂 1772 416 2646 609 
大 连 耐 酸 泵 一 分 厂 1289 640 1385 303 
大 连 水 泵 厂 73 96 120 
锦州 水 泵 有 限 公司 1050 455 392 
BP КЖ) 484 891 483 
KEKRIN 1110 1302 801 
哈尔滨 第 二 水 泵 厂 1200 1039 280 
朝阳 水 有 泵 厂 173 137 462 








统计 资料 。 365 


企业 名 Ж 


沈阳 滑动 轴承 厂 

沈阳 水 泵 股份 有 限 公司 
wmm 
KERRAN 

本 溪水 泵 厂 

哈尔滨 水 到 三 

HR KEN 

北京 东方 大 囊 工 业 泵 股份 有 限 公 司 
КЕТА 

天 津 天 工 工程 机 械 有 限 公 司 
天 津 市 海河 工业 和 泵 厂 
保定 水 泵 厂 

唐山 市 水 条 三 

ЖЖЖ 

丰润 县 水 泵 厂 

ЖК Ж) 

河北 恒 盛 实业 股份 有 限 公 司 
武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公 司 
山西 黎 城 波涛 泵 业 有 限 公司 
天 津 市 机 电工 程 技 术 学 校 
KRI 

RK EÊ FY LR E HA BR: я] 
石家庄 泵 业 集 团 有 限 责 任 公司 
阳泉 市 水 泵 厂 

ЖЕК 

КЕ 
吴忠 市 水 泵 阀门 厂 

陕西 省 关中 水 和 泵 有 限 责 任 公 书 
青海 西宁 水 泵 厂 

陕西 德 泉水 泵 排灌 机 械 有 限 公司 
陕西 兴 平 市 水 泵 厂 

陕西 扶 龙 泵 业 有 限 责 任 会 司 
兰州 水 泵 总 厂 

甘肃 水 去 三 

宝鸡 水 有 泵 厂 

上 海 飞 流 制 泵 工程 有 限 公司 
江苏 海狮 隶 业 有 限 公司 

上 海山 士 比 汞 有 限 公司 

山东 双 输 集团 股份 有 限 公 司 
РЕ FE Fr 2R E ЖЗ НЕД Р] 
山东 同 泰 集团 股份 有 限 公 司 
淄博 真空 设备 厂 

南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公司 
RM RR RW A RAF] 

Т. ЭКЕР Fl AE A RA Р] 
靖江 市 亚太 有 泵 业 有 限 公 司 
江苏 利 工 集团 有 限 公 司 
浙江 水 豪 总 厂 

杭州 斯 来 特 泵 业 有 限 公司 
ПШ А 
杭州 大 路 实业 有 限 公 司 
黄岩 八 一 通用 机 械 厂 

安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公 司 
т ТАЖ) 
ТРН Ж НЕ ЖЕДЕ] 





不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 
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产品 销售 
成 本 
(220) 
217 
20418 
2626 
8006 
2518 
1379 
669 
495 
1151 
17117 
447 
337 
1417 
315 
432 
112 
693 
692 
661 
358 





全 年 从 业 
人 员 人 数 
(人 ) 

455 
4583 
1093 
1606 


359 
496 





龙岩 水 泵 厂 

RAKET 

山东 亚 龙 泵 业 集团 总 公司 
靖江 耐 腐 设备 总 厂 
杭州 碱 泵 厂 
BURKEN 
泰安 水 泵 厂 

芜湖 市 水 有 泵 厂 

上 海 大 隆 机 械 厂 

江苏 振兴 工业 泵 厂 
LERH 

上 海 第 一 水 泵 厂 

济南 试 金 集团 泵 业 有 限 公司 
EKR 

山东 博 山 水 泵 股份 有 限 公司 
无 锡 市 水 有 泵 厂 
паж 

石 首 水 泵 厂 

KRIKET 
ГҢҢЖ—ЖЖ/ 

ш ЖЛЕ 

ЖҰЖ) 

桂林 水 泵 厂 

北海 市 水 泵 厂 

AKRI 

漯河 腾龙 泵 业 有 限 责 任 公 司 
МЕЖЕ 

湖北 洪湖 工业 泵 厂 

长 沙 通 大 (集团 ) 有 限 公司 
武汉 四 方 人 泵 业 和 集团 有 限 公司 
列 通 泵 业 ( 集 团 ) 公 司 新 乡 
佛山 水 泵 厂 

重庆 工业 有 泵 厂 
重庆 第 二 水 泵 广 
成 都 水 泵 厂 

南部 嘉陵 和 泵 业 有 限 责 任 公 司 
四 川 三 台 泵 业 有 限 公 司 
重庆 川 东 机 电 有 限 公司 (万 县 泵 厂 ) 
简阳 试 压 泵 厂 
重庆 第 四 水 泵 厂 
南华 县 水 泵 厂 

重庆 水 泵 三 

新 达 机 械 集团 股份 有 限 公司 
自贡 市 工业 泵 股份 有 限 公司 
2. 系统 外 小 计 
沈阳 第 三 水 泵 厂 
石家庄 市 通用 水 有 泵 厂 
ШИТ УУЖ Г 
山西 榆 次 潜水 泵 厂 

ХАЖ ЖЖ 
陕西 省 水 泵 厂 

宁夏 电机 总 厂 
浙江 丰 球 集团 公司 

RIK REN 

HE TKR 


(万 元 ) (万 元 ) 
1119 
230 


10925 
4026 








工业 增 
加 {К 
(万 元 ) 

356 


5692 
1967 
437 


产品 销售 
КА 
(万 元 ) 


产品 销售 
成 本 
(万 元 ) 





全 年 从 业 
АА ЛЖ 
(А) 


1176 


710 


194 


396 


2288 
3397 
1167 
749 
353 
208 
522 
420 
654 
296 
261 
217 
103 
1674 
1251 
1547 
5925 






高 安 市 水 泵 厂 
山东 省 潍坊 生 建 集团 
湘潭 县 花石 水 泵 厂 
BKET 









合计 

1. 系统 内 小 计 
ШВ KRI 
沈阳 第 二 水 泵 三 

大 连 耐酸 泵 一 分 厂 
KEKRIN 
东港 市 水 泵 厂 

HF KET 
Е®ЖЖГ 
ERKEN 
哈尔滨 第 二 水 泵 厂 
沈阳 滑动 轴承 厂 

丹东 恒星 泵 业 有 限 公司 
丹东 克隆 集团 有 限 公司 
沈阳 皮 拉 密封 有 限 公 司 
沈阳 水 泵 股份 有 限 公司 
沈阳 潜水 和 泵 厂 
KEWER) | 
本 深水 泵 厂 

RREKET 

北京 第 二 水 泵 厂 
北京 城西 龙泉 水 菜 厂 

北京 东方 大 驯 工 业 泵 股份 有 限 公 司 
КЕТ 

天 津 天 工 工 程 机 械 有 限 公 司 

天 津 市 海河 工业 泵 厂 
保定 水 泵 三 

Жш КЖ 

№ 

丰润 县 水 泵 厂 

REKEN 

河北 恒 盛 实业 股份 有 限 公司 
武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公司 
出 西 歼 城 波涛 和 泵 业 有 限 公司 

天 津 市 机 电工 程 技术 学 校 
北京 水 泵 厂 

天 津 人 泵 业 机 械 集团 有 限 公 司 
石家庄 泵 业 集 团 有 限 责 任 公司 
ЖТК 

ЖЖК 
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457896 
390559 
733 
1815 
1406 


1501 


1537 
18056 
8451 
2195 
985 











148220 
129353 
523 


867 


4059 








439985 
372410 
1059 
2746 
1395 
385 





产品 销售 
成 本 
(万 元 ) 
315321 
268085 
751 
1955 
1030 
378 





全 年 从 业 
人 员 人 数 
(人 ) 
76824 
68209 
266 
470 
168 





企业 名 Ж 


吴忠 市 水 泵 阀门 三 


陕西 省 关中 水 俏 有 限 责 任 公司 
陕西 德 泉 水 泵 排灌 机 械 有 限 公 司 


陕西 兴 平 市 水 泵 厂 

陕西 扶 龙 泵 业 有 限 责 任 公司 
宁夏 电机 有 限 责 任 公 司 
兰州 水 泵 总 厂 

HAKEN 

宝鸡 水 泵 厂 

上 海 飞 流 制 泵 工程 有 限 公司 
江苏 海狮 泵 业 有 限 公 司 
КФ ЖЖЖИ 
LEKEN 

山东 双 轮 集团 股份 有 限 公司 
淄博 饮料 泵 厂 

南京 古 尔 兹 制 东 有限 公司 
招 远 水 泵 厂 

山东 辣 泰 集团 股份 有 限 公司 
淄博 真空 设备 厂 

HREN 


HM Ж РК Ж ЖИШШ Я НЕД Р] 


徐州 水 泵 厂 
泰州 泰 东 和 泵 业 有 限 公司 
江苏 振 华 泵 业 制 造 有 限 公司 
靖江 市 亚太 泵 业 有 限 公 司 
江苏 利 工 集团 有 限 公 司 
浙江 水 泵 总 厂 

杭州 斯 来 特 泵 业 有 限 公司 
тШ 5 БЫ ДУ И] 
杭州 大 路 实业 有 限 公司 
ERKEN 

仙 居 机 械 厂 

浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
黄岩 八 一 通用 机 械 厂 
安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公司 
宁国 工业 泵 三 

江西 闽 州 制 肝 有 限 责任 公司 
NRK 

REKREI 

HAKEN 

山东 亚 龙 泵 业 集 团 总 公司 
靖江 本 腐 设备 总 广 

5, Ж КЖ Г 

博 山 第 二 水 泵 厂 

南京 工业 泵 厂 

高 邮 水 泵 厂 

ЖЖ 

ЖЖЖ 

上 海 大 隆 机 械 厂 

上 海 华 联系 业 有 限 公 司 

上 海 深井 有 泵 厂 

上 海 第 一 水 泵 厂 

济南 试 金 集 团 泵 业 有 限 公司 
上 海 凯 士 比 泵 有 限 公 司 
山东 博 山 水 泵 股份 有 限 公司 


不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 





? 


产品 销售 全 年 从 业 


人 员 人 数 
CA} 





(Ж) 


工业 增 产品 销售 “| ”产品 销售 “| 全 年 从 业 

企业 名 Ж 加 f 收 入 成 本 人 员 人 数 

(万 元 ) (520) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (A) 

无 锡 市 水 泵 厂 1132 
武汉 第 四 水 泵 厂 156 
宜昌 水 泵 总 厂 367 
BAKET 711 
RIKI 334 
WEKE 461 
AKERI 231 
广州 第 一 水 泵 厂 665 
ЖЖЖ) 323 
ЖЖЖ 639 
АЕ ТКЖ 150 
ARR 332 
ЇЙ PI HE E FY В RF EA н] 481 
ЮК Ж 310 
阳江 市 不 锈 钢 泵 有 限 公司 180 
长 沙 通 大 (集团 ) 有 限 公司 2260 
Fl XP r Fl E HIF FRA Fj 1779 
Bi Fk (E HOA IR ® 1164 
佛山 水 和 三 733 
AKIE 164 
自贡 凉 高 出 水 泵 厂 221 
REKEN 360 
ВВК Ж 399 
南部 嘉陵 录 业 有 限 责任 公司 225 
四 川 三 台 泵 业 有 限 公司 431 
重庆 上 川 东 机 电 有 限 公 司 ( 万 县 条 三) 288 
重庆 第 四 水 泵 厂 188 
南华 县 水 梢 厂 94 
EKKRII 1325 
新 达 机 械 集团 股份 有 限 公司 1000 
自贡 市 工业 泵 股份 有 限 公司 1283 
2. 系统 外 小 计 8615 
HAKERI 220 
海 城市 三 鱼 泵 业 有 限 公 司 1570 
北京 丰台 区 北方 水 泉 厂 105 
пе НК 110 
ШИМИК ЮК 335 
ХК 365 
HERKEN 489 
陕西 省 水 泵 厂 227 
烟台 市 耐 腐蚀 集团 有 限 公 司 819 
浙江 丰 球 集团 公司 473 
AUKRA 375 
温岭 市 水 泵 广 221 
建 德 市 新 安江 矿山 机 械 广 119 
ЖК 210 
山东 聊城 化 工 机 械 厂 470 
山东 省 潍坊 生 建 集团 1425 
湘潭 县 花石 水 泵 厂 190 
郑州 电力 机 械 厂 619 
BIKEN 267 
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2000 年 泵 行业 协会 会 员 单 位 经 济 指标 


工业 总 产值 = 唱 

















170) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 
RTL 
上 海 大 隆 机 器 厂 31069 
浙江 丰 球 集团 公司 25908 
沈阳 水 泵 股份 有 限 公司 15182 
ERIE HEKA А а 14185 
山东 省 潍坊 生 建 集团 20369 
山东 双 轮 集团 股份 有 限 公司 17874 
KEMBRI 16544 
RARER E RNA FRA FJ 16940 
博 山 水 泵 厂 股 份 有 限 公司 16355 
广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公 司 13659 
长 沙 通 大 (集团 ) 有 限 公司 17548 
广州 广 一 集团 有 限 公 司 11735 
山东 亚 龙 泵 业 集 团 总 公司 9000 
宁夏 电机 有 限 责 任 会 司 6163 
石家庄 泵 业 和 集团 有 限 责 任 公司 13524 
安徽 三 联系 业 和 股份 有 限 公 司 8338 
丹东 克隆 集团 有 跟 公 司 6069 
无 锡 市 水 泵 三 8870 
РЕ Б ЙЕ ТЕЛ ЖЖ ИДЕЛ И RA Р] 10335 
海 城市 三 鱼 泵 业 有 限 公司 6980 
山东 同 泰 集团 股份 有 限 公司 6238 
重庆 水 泵 厂 4765 
安徽 莱 转 电 泵 有 限 公 司 3720 
上 海通 用 泵 机 设备 有 限 公 司 第 一 水 有 泵 厂 4915 
ас 4600 
BREE КУСНЕН Д Р] 5026 
杭州 斯 来 特 泵 业 有 限 公司 4656 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 4336 
沈阳 潜水 电 泵 股份 有 限 公司 4513 
БЕЙЕТ 1933 
КЫ А RA 8] 3503 
杭州 大 路 实业 有 限 公司 3006 
开平 水 有 泵 三 1410 
ПШ {Б Ж ЖА А а] 2243 
江苏 海狮 泵 业 制 造 有 限 公 司 2299 
MRR 1932 
自贡 市 工业 泵 股份 有 限 公 司 2501 
青州 水 泵 厂 2653 
ERKEN 2394 
武汉 四 方 泵 业 集 团 有 限 公司 2732 
HILN EF FERRE BMA FJ] 2320 
山东 聊城 化 工 机 械 厂 988 
宝鸡 水 泵 厂 1315 
广州 水 泵 厂 2151 
石 首 水 有 泵 厂 2404 
ЯЖ 1890 
ЖжшШПЖЖГ 2198 
FF KE E ЧУҢ ДО] 1616 
ЕЙЕЛ RAE 1718 





固定 资产 | FRAR 
合 计 | 人 数 合计 
(万 元 ) (人 ) 
11163 1925 
9404 487 
47518 2476 
6663 889 
6847 1282 
5445 1251 
15117 1583 
12194 1457 
1842 2176 
3875 749 
11349 1635 
3681 764 
3180 230 
4375 836 
20121 2770 
7872 537 
2025 482 
5705 895 
4204 605 
6714 1540 
3843 1132 
2607 1239 
4781 366 
3451 328 
4454 981 
4090 98 
2936 463 
10820 647 
2195 714 
326 176 
1157 323 
1882 336 
1298 276 
622 379 
1219 470 
414 142 
4000 745 
1553 1063 
7660 787 
14834 1589 
923 188 
2118 475 
2797 800 
1194 237 
675 657 
7986 1179 
1089 477 
1252 468 
245 156 


统计 资料 ° 
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工业 总 产值 ”| 工业 


企业 名 Ж 不 变价 当年 价 增加 值 
(万 元 ) (万 元 ) (љт) 





郑州 电力 机 械 厂 1905 521 
WEKEN 2559 827 
RETREAT 1897 428 
TL DF e FE М ЈЕ A RF] 2007 935 
=MR AT 2009 203 
沈阳 第 二 水 泵 厂 2456 866 
河北 恒 盛 实业 股份 有 限 公司 1852 866 
д, Же тї Ж ҖЕ ЛӘ ЗЕ ЧУВ BEA F 1728 745 
EKRI 1415 511 
RAKEN 2031 1105 
上 海水 泵 广 2280 567 
宜昌 水 泵 总 厂 1754 316 
REHET TKR FA RA F] 153 567 
FHF E ЖЖ ЧҮ | Eê A RA н] 2013 404 
湘 漂 集 团 有 限 公 司 花 石 水 泵 厂 1520 260 
江苏 利 工 集团 有 限 公司 1462 129 
招 远 机 电 设 备 总 厂 1367 -210 
哈尔滨 第 二 水 泵 厂 1259 410 
RREKET 1425 108 
HIB ZKRI ERARI 120 221 
I E ОЙ ТЕЛУ CHEESES RI 1628 522 
YY Jii RRA Ж N E OE RA FJ] 1345 471 
四 川 三 台 泵 业 和 4 站 IAR] 1028 319 
国营 汉 沾 农场 水 泵 厂 1084 452 
北京 第 二 水 泵 厂 1089 598 
ёт ЖЖ 1187 541 
烟台 市 耐 腐 泵 集 轩 有限 公司 1084 163 
ШЕН ЖК Ж) 1347 640 
E PH 7K ЖЫП ЖА ЕД | 1151 466 
ВЖК 1100 453 
浙江 水 录 有 限 公司 1315 - 564 
瀑 河 腾龙 泵 业 有 限 责任 公司 981 94 
厅 安 新 世纪 录 业 有 和 限 责 任 公司 1123 369 
佛山 柴油 机 厂 1007 326 
吴忠 仪表 集团 有 限 公司 水 泵 滴 门 公司 1024 218 
沈阳 第 一 水 泵 三 993 610 
沈阳 铸造 厂 1043 129 
ШИЖ RE FF ИНА н] 1279 317 
Е КИЕ LEA RZ. п) 866 225 
陕西 乒 龙 泵 业 有 限 责 任 公司 910 300 
RIKE 737 279 
++ ЖЖ ЖУУН А =] 749 69 
PETE Ж ж 7K R НЕШ КОН BR Н) 777 245 
ERREKEN 699 198 
江西 万 载 水 菏 有 限 责 任 公司 577 221 
仙 居 机 械 厂 634 344 
靖江 市 亚太 泵 业 有 限 公 司 501 142 
北京 东方 大 马 工 业 泵 股份 有 限 公司 560 7 
Ж КЖ) 716 186 
陕西 省 关中 水 泵 有 限 资 任 公司 524 206 
八 步 水 泵 厂 598 263 
重庆 第 四 水 泵 厂 563 228 
丰润 县 水 泵 厂 526 125 
重庆 川 东 机 电 有 限 公 司 507 64 
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(Ж) 


工业 增 产品 销售 产品 销售 全 年 从 业 
企业 名 Ж 加 值 收 入 成 本 人 员 人 数 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (526) (Л) (A) 
济南 试 金 集团 泵 业 有 限 公 司 264 
KRKE 82 
长 春水 泵 制造 有 限 公司 598 
ZAKEN 202 
大 连 水 有 泵 厂 
黄岩 八 一 通用 机 械 厂 
淄博 饮料 泵 厂 
沈阳 皮 拉 密封 有 限 公 司 
HAKEN 
®ЖЭЖЖГ 
LAKEN 
Bk 
陕西 兴 平 市 水 泵 三 
REKEN 
АЖК 
天 津 市 海河 工业 泵 厂 
武汉 第 四 水 泵 厂 
朝阳 水 泵 厂 
天 津 市 机 电工 程 技术 学 校 
沈阳 滑动 轴承 厂 
BAKEN 
自贡 凉 高 山水 泵 厂 
东港 市 水 泵 厂 
重庆 工业 有 泵 厂 
EAKR 
承德 水 泵 厂 
南华 县 水 泵 厂 
АЭ Тт НК 
如 举 市 水 泵 厂 
北京 丰台 区 北方 水 泵 厂 
AKEN 
小 计 










207 
165 


272 
459 


170 


67530 

















资产 流动 资产 
增值 率 负债 率 周转 率 
(%) (次 ) 


全 员 劳 动 
生产 率 
(元 /人 ) 
15999 


经 济 效益 
综合 指数 
(%) 



















合计 














































1 | WNR 37792 102.18 
2 | 广州 第 一 水 泵 厂 79914 95.94 
3 | HZR IC REF Jl ЖИ а FJ 102083 82.11 
4 | ВТА 23692 62.67 
5 | ЯП ЖИБИН RÎ FR E RAF] 19714 99.71 
6 | ARTAR 33399 92.19 
7 | 潇 山 水 竖 总 厂 53509 110.74 
8 | 陕西 省 关中 水 条 三 12080 91.38 
9 | 山东 日 照 集 团 股 份 有 限 公 司 40686 96.00 
10 | TATE, 53279 97.60 
11 | 浙江 丰 球 集团 公司 64621 101.43 





博 山 第 二 水 泵 厂 24213 





统计 资料 * 373 


























































































经 济 效益 资金 保值 资产 流动 资产 全 员 劳 动 产品 
Ы 企业 名 Ж 综合 指数 增值 率 负债 率 周转 率 生产 率 销售 率 
Ы (%) (%) (次 ) (元 /人 ) (%) 
13 | 武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公司 102.82 | 98.50 
14 | 一 东 双 轮 集 团 有 限 公 司 117.00 101.35 
15 | 佛山 水 泵 厂 112.46 116.06 
16 | 山东 聊城 化 工 机 械 ) 105.11 95.90 
17 | 杭州 钱 江 水 泵 厂 160.06 93.71 
18 | 南京 兰 深 制 泵 集团 股份 公司 104.06 95.62 
19 | 海 城市 三 鱼 泵 业 有 限 公司 174.55 91.82 
20 | 南华 县 水 泵 三 132.22 78.77 
21 | 广州 水 采矿 111.41 99.84 
22 | ЖОЖ 65.32 98.01 
23 | 杭州 水 泵 厂 118.61 97.44 
24 | КЕНЕ DI 493.19 96.46 
25 | ат 100.00 97.03 
26 | 靖江 耐 腐 设 备 总 厂 84.53 46.89 
27 | 石家庄 水 泵 三 195.34 104.96 
28 | HERI 110.48 86.06 
29 | 淅 江水 泵 总 厂 69.13 100.54 
30 | 天 津 市 海河 口 工 业 肥 三 100.50 92.40 
31 | БКИ TEE RA FI 81.31 113.64 
32 | AURKA 103.38 97.53 
33 | KERKEN 122.56 74.06 
34 | 长 沙 水 泵 厂 104.88 114.64 
35 | Е ЖЯ 100.00 103.07 
36 | ERKKRT 96.59 100.86 
37 | 天 津 泵 业 机 械 集团 有 限 公 司 217.50 101.06 
38 | 山东 省 潍坊 百事 得 机 械 总 公司 58.31 83.84 
39 | 开平 水 泵 三 100.69 51.73 
40 | BRR KRI 113.46 90.82 
41 | RAKE] 61.38 101.16 
42 | 沈阳 第 二 水 硝 厂 126.67 106.81 
43 | 陕西 扶风 水 泵 厂 100.00 81.90 
44 | WEKE 102.29 104.67 
45 | БЕЛЕЕ 1299.68 100.48 
46 | HS REF Ж 100.95 96.19 
47 | 新 达 机 械 集团 股份 有 限 公 司 103.32 100.08 
48 | 简阳 试 压 泵 厂 103.18 97.90 
49 | ERKEN 103.11 93.17 
50 | шж 103.18 90.92 
51 | 浙江 真空 设备 三 103.04 76.89 
52 | 陕西 德 办 水 泵 排灌 机 械 公 司 184.80 72.32 
53 | ТЛИ Т ГТ 100.00 97.90 
54 | 上海 莲 盛 水 泵 厂 181.94 136.28 
55 | HINZE FILA KA FJ 190.31 100.11 
56 | ЖНЖЯГ 99.93 97.90 
57 | 河北 恒 感 实业 股份 有 限 公司 68.70 98.00 
58 | 安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公 司 100.00 98.11 
59 | НПК Ј 101 .65 89.77 
60 | UARRA н] 102.49 98.40 
61 | 黎 城 水 泵 厂 101.66 98.18 
62 | 江苏 振 华 泵 厂 101.07 115.45 
63 | 上海 第 一 水 泵 厂 128.57 107.94 
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НЕТ 
自贡 市 工业 泵 三 
REKEN 

上 海 凯 士 比 泵 有 限 公 司 
汉 沾 农场 水 泵 厂 

大 连 耐 酸 泵 厂 

武汉 四 方 泵 业 集 团 有 限 公 司 
EEKE 

天 津 市 耐酸 泵 厂 

天 津 市 天 工 工程 机 械 制造 三 有 限 公 司 
佛山 柴油 机 厂 
RAKEN 
WAERN 
沈阳 第 一 水 泵 厂 
ЖЖЖ] 

无 锡 市 水 有 泵 厂 

Û FRE KRI 
ВУЖ 

+ ЖЖЖ=Г 
EKRI 

РЧ Зе О ДАГ 
江苏 省 姜 卉 市 水 泵 三 
МЖ 

新 亚 化 工 机 械 总 厂 
MKE 
泰安 水 泵 厂 

MARN 

ЖЭ 

北京 丰台 区 北方 水 泵 厂 
宝鸡 水 泵 厂 
北京 第 二 水 泵 厂 

淄博 真空 设备 三 

沈阳 滑动 轴承 厂 
青州 水 泵 厂 
HAKEN 

北京 门头沟 水 泵 厂 
Юл ЖЕЛЕ В RA А] 
运城 水 泵 制造 公司 
龙岩 水 泵 厂 
晋江 水 泵 三 

重庆 工业 泵 厂 

宁夏 电机 总 厂 
RETKEN 

长 春水 泵 厂 
AKEN 

江西 鹰潭 泵 业 有 限 责任 公司 
阳泉 市 水 豪 厂 
ВВК 
周口 市 泵 业 有 限 公司 
ЖТ ШИ ЖИ ДӘ! 
ЮН ЖЕН ЖЕ МУН Шун] 


资产 
负债 率 
(%) 





























































Ж 资金 保值 资产 

号 企业 名 Ж 增值 率 负债 率 
(%) (%) 

115 | жЕКЕ 

116 | 武汉 第 二 水 有 泵 厂 

117 | 沈阳 第 三 水 泵 厂 

118 | 南部 嘉陵 泵 业 有 限 责 任 公司 

119 | 山西 榆 次 潜水 豪 厂 

120 | 重庆 第 四 水 荣 厂 

121 | 大 连 水 泵 厂 

122 | 宜昌 水 泵 总 厂 

123 | WEKEN 

124 | 徐州 水 泵 厂 

125 | ЖМЖ YA RA п] 

126 | ЖЯ 

127 | 天 津 市 机 电工 程 技术 学 校 

128 | 八 步 机 械 厂 

129 | ЖЛ ЖНА 

130 | KARKR 

131 | 但 居 机 械 厂 

132 | 郑州 电力 机 械 厂 

133 | 湘 济 县 花石 水 永 厂 

134 | 兰州 本 泵 总 三 

135 | 建 德 市 新 安江 矿山 机 械 厂 

136 | 哈尔滨 水 泵 三 

137 | 青海 西宁 水 泵 三 

138 | KRN 

139 | RKR 

140 | АЖ ЖЖ 

141 | HEKE 

142! FERRET 

143 | HP RKE 

144 | 府 谷 黄河 机 械 厂 

145 | 武汉 第 四 水 泵 厂 

146 | 丰润 县 水 泵 厂 

147 | 芜湖 市 水 泵 厂 

148 EKRI 

149 | 融 州 市 煤矿 水 泵 三 

150 | ЖЖЖЖ 

151 | XARRI 

152 | 锦州 水 泵 有 限 公司 

153 | 东港 市 水 汞 厂 

154 | 靖江 市 工业 泵 厂 

155 | 陕西 兴 平 市 水 泵 三 

156 | 石家庄 市 鹿 泉 钢铁 公司 冶金 机 械 厂 

157 | 北京 东方 大 鼻 工 业 泵 股份 有 限 公司 

158 | ЙШЖЖ 

159 | REKEN 

160 | 昌 图 县 水 泵 三 

161 | РТ УЧУШ ДЫ 

162 | EREKE 
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流动 资产 
周转 率 
(次 ) 
0.43 
0.32 
0.53 
0.39 
2.37 
1.25 
0.53 
0.53 
1.29 
0.46 
1.06 
0.51 
0.88 
0.51 
0.57 
0.41 
0.93 
0.62. 
0.92 
0.47 
0.46 
0.66 
0.20 
0.10 
0.74 
0.62 
0.65 
0.24 
0.44 
0.30 
0.23 
0.69 
0.50 
0.46 
0.35 
0.27 
0.20 
0.36 
0.84 
0.38 
0.43 
0.37 
0.21 
0.18 
0.48 
0.25 
0.26 
0.32 





全 员 劳 动 
生产 率 
(元 /人 ) 

7797 
— 2101 
11939 
5719 
8176 
16072 
11806 
9071 
6071 
5163 
9805 
2103 
1446 
3145 
6925 
6566 
13481 
12521 
22886 
6521 
6548 
3766 
2864 
-891 
8077 
7284 
7158 


114.73 


1998 年 和 泵 行业 协会 会 员 单位 经 济 效益 综合 指数 

























































































































序 资金 保值 资产 流动 资产 全 员 劳 动 
号 企业 名 Ж 增值 率 负债 率 周转 率 生产 率 
(%) (%) (次 ) (元 /人 ) 

合计 15975 

1 | 山东 亚 龙 泵 业 集 团 总 公司 112717 

2 | 浙江 丰 球 集团 公司 99868 

3 | 杭州 碱 泵 厂 60881 

4 | 八 步 水 泵 厂 5349 

5 | LUKE 63905 

6 | 广州 第 一 水 泵 厂 43809 

7 | 满 山 水 泵 总 厂 66384 

8 | 山东 同 泰 集团 股份 有 限 公司 28119 

9 | HERKES 20330 

10 | RANKEN 33784 
п | 武安 市 水 泵 厂 18905 
12 | 浙江 振兴 工业 泵 三 10000 
13 | 高 安 市 水 泵 三 15243 
14 | EKKRII 16554 
15 | 靖江 耐 腐 设 备 总 厂 43042 
16 | 山东 省 潍坊 生 建 集团 25853 
17 | 湖北 洪湖 工业 孙 厂 20839 
18 | 安徽 三 联 泵 业 股 份 有 限 公司 25176 
19 | 长 沙 通 大 集团 长 沙 水 有 泵 厂 18042 
20 | 石家庄 水 泵 厂 12110 
21 | 南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公司 41650 
22 | 温岭 市 水 泵 厂 15943 
23 | 上 海 凯 士 比 倘 有 限 公司 45978 
24 | 南华 县 水 泵 三 8563 
25 | 杭州 钱 江 水 和 泵 厂 24337 
26 | 上 海 第 一 水 泵 厂 29569 
27 | ERHET 34575 
28 | KAMALKANT 28169 
29 | 上 海水 泵 厂 23362 
30 | 新 亚 机 械 集团 靖江 机 票 制造 公司 11548 
31 | AURAT 20301 
32 | + ТУУШ Г 56215 
33 | 上 海 隆 机 械 厂 37418 
34 | ЕТЮ 23386 
35 | 河北 恒 盛 实业 股份 有 限 公司 24225 
36 | 上 海 飞 流 制 泵 工程 有 限 公司 3056 
37 | 浙江 水 泵 总 三 14840 
38 | I HERI 11667 
39 | FL RERE RA а) 12889 
40 | КЕШИ 25914 
41 | REKEN 6162 
42 | ARKEN 12064 
43 | 天 津 市 海河 工业 泵 厂 7747 
44 | 成 都 水 各 三 12251 
45 | 湘潭 县 花石 水 条 三 17240 
46 | 陕西 扶 龙 泵 业 有 限 责 任 公司 9756 
47 | 自贡 市 工业 泵 股份 有 限 公 司 10059 
48 | YE FE FR FH RA BR TF {EA FJ 6463 
49 | 新 达 机 械 集团 股份 有 限 公 司 8194 


262.44 


102.91 






















经 济 效益 产品 
Щщ 企 业 名 Ж 综合 指数 销售 率 
Ы (%) (2%) 
50 | ПКЕ AEA KA н] 104.09 
51 | 哈尔滨 第 二 水 泵 厂 70.00 
52 | 陕西 省 关中 水 稍 厂 96.13 
53 | 武汉 四 方 泵 业 和 集团 股份 有 限 公 司 98.49 
54 | ЖЕЖЯГ 98.91 
55 | Ж@ КЖ! 97.75 
56 | ЖЯ ШЕХУ Ж ИЯ ®ЛК Ж 98.51 
57 | ЖТК 107.57 
58 | ЖЖЖ 80.00 
59 | ШЕЕ 5 Дл] 98.74 
60 | 天津 市 机 电工 程 技 术 学 校 100.00 
61 | RKE 100.77 
62 | KHE—KRT 110.51 
63 | ERKE] 112.72 
64 | FEKET 51.03 
65 | 天 津 市 耐酸 泵 厂 91.44 
66 | AKEN 118.47 
67 | 西川 三 台 有 泵 业 有 限 公司 108.32 
68 | 大 连 耐 酸 泵 一 分 三 109.24 
69 | ЖЖЖЖ) 98.88 
70 | SMKN 96.60 
71 | 北京 第 二 水泵 厂 85.19 
72 | 南部 嘉陵 有 泵 业 有 限 责任 公司 56.83 
73 | 于 夏 电 机 总 厂 | 99.54 
74 | HURE | 81.39 
75 | KERET | 116.47 
761 ВАТТ ТИЈ 131.40 
77 | 江苏 利 工 集团 有 限 公司 83.20 
78 | MBAHEN 75.78 
79 | 沈阳 第 二 水 到 三 110.74 
80 | 泰安 水 条 三 74.19 
81 | HEKE) 107.77 
82 | AAKRI 112.17 
83 | 陕西 德 果 水 录 排 灌 机 械 有 限 公 司 61.23 
84 | 龙岩 水 泵 厂 89.37 
85 | RAKE] 110.64 
86 | MRMKERI | 66.02 
87 | 大 连 水 泵 厂 208.70 
88 | 陕西 省 水 泵 三 89.99 
89 | 博 山 水 泵 厂 86.69 
90 | 石家庄 市 通用 水 有 孙 厂 | 89.86 
91 | ARKET | 108.30 
92 | 佛山 柴油 机 厂 | 91.43 
93 | 重庆 第 四 水 条 广 | 100.85 
94 | 汉沽 农场 水 泵 厂 59.63 
95 | 沈阳 滑动 轴承 厂 62.32 
96 | 重庆 工业 泵 厂 115.85 
97| EKP KEN 105.71 
98 ;黄岩 八 一 通用 机 械 厂 96.85 
9 | 沈阳 第 三 水 稍 厂 95.0 
100 | AKRAN 91.83 
101 | ЖЖЖ 105.51 
102 | 丰润 县 水 泵 厂 104.81 


重庆 川 东 机 电 有 限 公司 
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105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 


OD ي لد بن‎ чл A U N سم‎ 


Rt ЖК ЖГ] 
北海 市 水 泵 厂 
泰州 泰 东 泵 业 有 限 公 司 
青海 西宁 水 泵 厂 
HERKEN 

靖江 市 亚太 泵 业 有 限 公司 
北京 水 泵 厂 

AAKRI 

RAKR 

邢台 水 有 泵 厂 
哈尔滨 水 泵 三 
山西 榆 次 潜水 泵 厂 
保定 水 有 泵 三 

ЭРК 
陕西 兴 平 市 水 泵 厂 
EHAKE 

Дн ЖЛ ХЕТ. ЖИЛ ЖШ ДИ) 
锦州 水 泵 有 限 公 司 


合计 

HMR 
浙江 丰 球 集团 公司 
徐州 水 泵 广 

上 海 华 联系 业 有 限 公司 

山东 亚 龙 泵 业 集团 总 公司 
广州 第 一 水 泵 厂 

山东 双 轮 集团 股份 有 限 公 司 
丹东 克隆 集团 有 限 公司 
佛山 水 泵 厂 

潇 山 水 泵 总 厂 

高 安 市 水 泵 厂 

安徽 三 联 泵 业 股 份 有 限 公 司 
靖江 耐 腐 设 备 总 厂 

山东 省 潍坊 生 建 集团 

т ТУУ 

武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公 司 
唐山 市 水 泵 厂 
杭州 大 路 实业 有 限 公司 

江苏 海狮 泵 业 有 限 公 司 (新 亚 ) 
海 城市 三 鱼 泵 业 有 限 公司 
河北 汉 洁 农场 水 泵 厂 

山东 同 泰 集团 股份 有 限 公 司 
南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公司 
天 津 泵 业 机 械 集 团 有 限 公司 
温岭 市 水 有 泵 厂 

新 疆 潜 水 泵 厂 


经 济 效益 资金 保值 资产 
综合 指数 增值 率 负债 率 

(%) (%) (%) 
64.07 63.92 
199.67 56.21 
190.64 39.92 
182.11 84.28 
170.45 41.48 
158.63 31.63 
157.13 52.32 
156.13 62.78 
149.34 30.90 
140.07 44.63 
125.85 66.10 
114.97 46.74 
114.18 32.27 
108.91 31.35 
108.16 81.21 
108.01 68.84 
107.38 63.80 
105.40 49.72 
98.93 59.69 
97.76 64.75 
96.43 46.74 
95.95 61.06 
94.00 61.37 
93.81 74.56 
92.06 59.32 
91.74 47.93 
91.66 59.71 





流动 资产 
周转 率 
(次 ) 


流动 资产 
周转 率 
(次 ) 


0.70 








全 员 劳 动 
生产 率 
(元 /人 ) 





全 员 劳 动 
生产 率 
(元 /人 ) 

18119 
82971 
107419 
6044 
171364 
85928 
61244 
42266 
50361 
84557 
59637 
17099 
39631 
41833 
32632 
51888 
19069 
17691 
29106 
19941 
11293 
11695 
32996 
44381 
46114 
22456 
19798 


(8) 


[m] 
ûû 


销售 率 
(%) 


90.71 
89.33 
131.03 
107.75 
128.46 
102.41 
63.11 
58.49 
109.37 
104.43 
108.73 
118.12 
84.43 
128.46 
83.29 
152.28 
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企业 名 Ж 


上 海 莲 盛 水 泵 厂 

长 沙 通 大 集团 有 限 公 司 
ERERKEN 
ГЭЖЖЖ 

HE BHT 7K E {Л Ж ШЕ Р] 
Р} Ж 1н E FR F а 
重庆 第 四 水 泵 厂 

江苏 振 华 泵 业 制 造 有 限 公 司 
南京 上 右 尔 兹 制 侣 有 限 公司 
万 载 水 泵 厂 

宁 厦 电机 有 限 责 任 公司 
陕西 扶 龙 泵 业 有 限 责任 公司 
成 都 水 有 泵 厂 

LERH 

山东 聊城 化 工 机械 厂 
沈阳 第 二 水 泵 厂 

武汉 四 方 泵 业 集 团 有 限 公司 
КЕЈ 

上 海 第 一 水 泵 厂 
GREKE 

河北 恒 盛 实业 股份 有 限 公司 
MIRREN 

山东 博 山 水 泵 厂 股 份 有 限 公 司 
ШК ЖГ 
泰州 泰 东 泵 业 有 限 公司 
重庆 水 泵 厂 

无 锡 市 水 泵 厂 

南京 泵 厂 

КЕТА 

南京 工业 有 泵 厂 

Шш ЮЖ ЖШ Дд A 

TL үн ЖЯ ЖЫЛ НЮ Fj 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
А ЖЖ) 
ТЕ 9 KRA н) 
Р.Н ЖК ЖР 

沈阳 水 泵 股份 有 限 公 司 

尝 河 腾龙 泵 业 有 限 责 任 公司 
REKET 
北京 第 二 水 泵 厂 
桂林 水 泵 三 

杭州 斯 来 特 泵 业 有 限 公司 
大 连 耐 酸 水 泵 一 分 三 
жїгї ТУЖ 
BKR 

陕西 德 泉 水 和 泵 排灌 机 械 有 限 公 司 
上 海 飞 流 制 泵 工程 有 限 公 司 
HEERKE 

博 山 第 二 水 有 泵 厂 
ШТК 

重庆 川 东 机 电 有 限 公 司 (万 县 条 三 ) 
沈阳 第 一 水 有 泵 厂 

淄博 真空 设备 三 
ЖЖК 
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91.18 
89.76 
86.76 
85.92 
83.56 
82.92 
81.36 
80.08 
79.11 
71.69 
76.77 
76.37 
76.06 
75.78 
75.72 
75.34 
74.51 
73.62 
73.05 
73.04 
72.72 
71.38 
71.21 
70.93 
69.07 
68.84 
68.42 
66.95 
66.92 
64.78 
64.09 
63.87 
63.15 
62.84 
61.93 
60.53 
60.31 
58.60 
57.78 
57.30 
56.68 
56.19 
56.09 
55.78 
55.35 
55.13 
55.00 
54.96 
54.84 
54.42 
53.83 
53.24 
52.59 
52.53 


资金 保值 
增值 率 
(%) 

100.00 
117.21 
105.77 
100.00 
103.78 
100.00 
108.29 
96.74 
104.29 
100.00 
100.00 
98.45 
100.01 
81.19 
100.00 
101.82 
235.39 
109.68 
100.15 
101.39 
98.84 
100.30 
101.88 
100.00 
– 3056.8 
103.35 
111.93 
100.00 
99.88 
100.00 
99.18 
99.61 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
99.94 
100.38 
77.46 
99.91 
100.0 
81.18 
109.71 
98.17 
103.85 
99.85 
96.88 
92.63 
99.91 
100.24 
102.30 
41.74 
64.91 
100.00 





资产 
负债 率 
(%) 
64.52 
46.54 
49.15 
70.40 
62.98 
78.92 
83.34 
73.91 
48.01 


108.80 











А 企 业 名 Ж 
81 | MEKE 

82 | 苍南 水 泵 厂 

83 | HEKEI 

84 | 黎 城 波涛 条 业 有 限 公 司 
85 | 八 步 水 泵 厂 

86 | ЕЕ КЖ) 

87 | 新 达 机 械 集 团 股 份 有 限 公 司 
88 | 烟台 市 耐 腐 蚀 集团 有 限 公 司 
89 | AKEN 

90 | ЖЖК 

91 | 黄岩 八 一 通用 机 械 厂 

92 | 本 溪水 有 泵 厂 

93 | 天 津 市 机 电工 程 技 术 学 校 
94 | 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公 司 
95 | FEKET 

96 | RETKA 

97 | 陕西 省 关中 水 泵 有 限 责任 公司 
98 | 重庆 工业 泵 厂 

9% | 自贡 市 工业 泵 股份 有 限 公 司 
100 | 江苏 利 工 集团 有 限 公司 
101 | HAKERI 

102 | 四 川 三 台 泵 业 有 限 公司 
103 | 宜昌 水 泵 总 厂 

104 | 上 海 大 隆 机 器 厂 

105 | 武汉 第 四 水 泵 厂 

106 | 石家庄 市 通用 水 泵 厂 

107 | 沈阳 滑动 轴承 厂 

108 | ТЖК 

109 | ВЕРЧ КЕ 

110 | 东港 市 水 有 泵 厂 

111 | 洁 漂 县 花石 水 泵 厂 

112 | 建 德 市 新 安江 矿山 机 械 厂 
113 | EKE 

114 | FIKRI 

115 | 兰州 水 泵 总 厂 

116 | 哈尔滨 水 泵 厂 

117 | RARA K 2 
118 | FI BB RE ê FNL FE ЕЛ {ЕД И) 
119 | 北京 丰台 区 北方 水 泵 三 
120 | 自贡 凉 高 山水 泵 三 

121 | 泰安 水 泵 厂 

122 | 大 连 水 泵 厂 

123 | 他 居 机 械 厂 

124 | 靖江 市 亚太 有 泵 业 有 限 公司 
125 | HEKE 

126 | 宝鸡 水 泵 厂 

127 | 沈阳 皮 拉 密封 有 限 公司 
128 | MEKE 

129 | #Ю@НЖ&%)/ 

130 | 郑州 电力 机 械 厂 

131 | AKERI 

132 | ЖКУ ЖГ 

133 | 北京 水 泵 厂 

134 | REKEN 
































































经 济 效益 
综合 指数 
(%) 










118. 


106. 


107. 


135. 








流动 资产 
负债 率 周转 率 
(次 ) 










KEKEN 
HF КЖ) 

山西 榆 次 潜水 泵 厂 

HAKEN 

陕西 兴 平 市 水 泵 厂 

天 津 天 工 工程 机 械 有 限 公司 

北京 东方 大 驯 工 业 泵 股份 有 限 公司 
济南 试 金 集团 泵 业 有 限 公 司 
武 穴 水 泵 厂 














资金 保值 资产 流动 资产 
增值 率 负债 率 周转 率 
(%) (%) (次 ) 








чі 4 





БН Ж 
安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公司 
丹东 克隆 集团 有 限 公 司 
浙江 丰 球 集团 公司 

南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公司 
ШЖ КЖЧ ЖААЛ Н] 
EERE ъан т] 
RERIK АД и] 
ЗЕ E E F û RA н] 
江苏 海狮 泵 业 制 造 有 限 公 司 
武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公 司 
广州 广 一 集团 有 限 公司 

高 安 市 水 泵 厂 

山东 双 轮 集团 股份 有 限 公 司 
上 海 华 联系 业 有 限 公 司 

Г ЖЖЖЖ ЧУЛ A KA FJ 
HUKE BOARA] 
ERERKEN 
黄岩 八 一 通用 机 械 广 

南京 十 尔 兹 制 泵 有 限 公司 
山东 省 潍坊 生 建 集团 
唐山 市 水 泵 厂 

йт КЖ 

沈阳 潜水 电 泵 股份 有 限 公 司 
ЙЕ КРЕ) 

宁夏 电机 有 限 责 任 公司 
杭州 大 路 实业 有 限 公司 

Г ЖЖЖ 

шщ 2f FF] Ж Ж ИНФ E] 
江苏 振 华 录 业 制 造 有 限 公 司 
湘潭 县 花石 水 泵 三 

上 海通 用 录 机 电 设备 有 限 公 互 
上 海天 隆 机 器 广 

天 津 泵 业 机 械 集团 有 限 公 司 
沈阳 第 二 水 泵 厂 

海 城市 三 鱼 泵 业 有 限 公司 
长 沙 透 大 (集团 ) 有 限 公 局 













о бб м mn 
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产品 
销售 率 
(%) 
89.53 
98.00 
96.85 
99.50 
123.76 
81.33 
90.68 
105.30 
99.93 
86.02 
80.56 
98.69 
96.36 
97.42 
90.74 
108.96 
96.11 
98.57 
110.88 
98.76 
100.32 
99.33 
96.80 
107.50 
91.01 
95.90 
92.12 
104.77 
100.70 
106.93 
67.43 
110.09 
84.74 
97.15 
113.40 
99.73 
112.04 





河北 恒 盛 实业 股份 有 限 公 司 
丹东 恒星 泵 业 有 限 公司 
重庆 水 泵 厂 
苍南 水 泵 厂 
赣州 水 泵 制造 有 限 公司 
КЕЙЖ ® 
成 都 水 泵 厂 
ЖЖ 
石家庄 系 业 集团 有 限 责 任 公司 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
靖江 市 亚太 和 泵 业 有 限 公司 
重庆 第 四 水 泵 厂 

沈阳 滑动 轴承 厂 

陕西 扶 龙 泵 业 有 限 责 任 公司 
无 锡 市 水 泵 厂 

РЧ Ж ДЈ 
北京 城西 龙 朱 水泵 三 

汉沽 农场 水 泵 厂 

重庆 川 东 机 电 有 限 公司 
EKRI 

南华 县 水 泵 厂 
昆明 市 水 泵 厂 

八 步 水 泵 厂 

兴 城 水 泵 厂 

GAKR] 

ШЕТАЛ 

т. М ЖЛ ЖҮ ЗЕ ЧУН ЫДБ] 
EKRI 

沈阳 水 泵 股份 有 限 公 司 
北京 第 二 水 泵 厂 

Щщ Ж Ей {КТЖ 

上 海 飞 流 制 泵 工程 有 限 公 司 
山西 黎 城 波涛 泵 业 有 限 公 司 
桂林 水 泵 厂 

漯河 腾龙 和 泵 业 有 限 责任 公司 
MKE 
沈阳 第 一 水 泵 广 
浙江 水 泵 有 限 公司 
BURKE ARAR 
AAKRI 

阳泉 市 水 泵 厂 

В КЛОН) E BRA а] 
FAKEN 

REKAN 

青州 水 条 三 

哈尔滨 水 泵 厂 

开平 水 泵 三 

җе К Ж 
ARER ARA я] 
阳江 新 粤 华 不 锈 钢 录 有 限 公 司 
芜湖 市 水 泵 厂 





























































江西 万 载 水 泵 有 限 责 任 公 司 
ГЕЛЕК ЖЕ А н] 
招 远 机 电 设备 总 厂 
KERKEN 
KERR 
济南 试 金 集团 守业 有 限 公司 
天 津 市 机 电工 程 技术 学 校 
天 津 市 海河 工业 泵 厂 
石家庄 市 通用 水 京 三 
ДА т ЖЕ Г 

Û TTI TY ВИНА Н] 
四 川 三 台 泵 业 有 限 公 司 
沈阳 铸造 三 
陕西 德 泉 水 泵 排灌 机 械 有 限 公司 
KEKET 
ЖЕШ ЖУЗЕ ЖЕДИ] | 
四 川 新 达 泵 业 股份 有 限 公 司 | 
长 春水 泵 制造 有 限 公司 | 
REKEN 
保定 水 泵 厂 

兰州 水 泵 厂 

ВАВ ШК 
陕西 省 关中 水 泵 有 限 责 任 公司 
河南 省 殉 通 企业 (集团 ) 公 司 新 乡 
北京 丰台 区 北方 水 泵 厂 
吴忠 仪表 集团 有 限 公 司 水 有 泵 阐 门 公司 
泰州 泰 东 有 泵 业 有 限 公司 
HEKEI 

台 市 耐 腐 泵 集团 有 限 公司 
AX PUKE 

EKEN 

KEKRIN 
沈阳 皮 拉 密封 有 限 公司 
ЖЖЖ 

КТИ 
陕西 兴 平 市 水 泵 厂 

EKET 
AI VE J R EAA RAR 
江苏 利 工 集团 有 限 公司 
朝阳 水 泵 厂 
郑州 电力 机 械 广 
徐州 水 泵 厂 - 
重庆 工业 泵 广 
甘肃 水 泵 厂 
仙 居 机 械 厂 
北京 东方 大 画工 业 泵 股份 有 限 公司 
平均 值 
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-28.15 
~ 31.35 
– 34,50 
- 35.41 
- 51.68 
- 51.79 
~ 52.06 
- 52.11 
- 52.77 
¬ 56.69 
- 72.29 
– 15.80 
- 78.31 
– 84.78 
– 85.11 
- 86.03 
– 89.60 
– 91.70 
– 95.55 
- 105.52 
~ 107.87 
– 110.63 


~ 136.64 ` 


– 169.18 
- 189.64 
– 253.20 

65.59 














105.56 


88.44 
57.62 


60.85 
62.33 
65.20 





流动 资产 
周转 率 
(次 ) 
0.26 
0.78 
0.41 
0.68 
0.67 
0.61 
0.60 
0.56 
0.20 
0.82 
0.37 
0.50 
0.06 
0.33 
0.36 
0.25 
0.51 
0.28 
0.21 
0.18 
0.28 
0.27 
0.40 
0.28 
0.28 
0.49 
0.53 
0.36 
0.18 
0.24 
0.46 
0.19 
0.53 
0.18 
0.44 
0.32 
0.22 
0.18 
0.37 
0.43 
0.28 
0.07 
0.39 
0.15 
0.61 
0.06 
0.66 

















合 H 

1. 系统 内 小 计 
沈阳 鼓风机 厂 
沈阳 风机 三 
沈阳 人 民风 机 厂 
DL BH ê E ААЛ 
锦州 市 风机 厂 
吉林 市 鼓风机 三 
四 平 鼓风机 厂 

四 平市 通风 机 三 
ê R FE T АЛЛ 
佳木斯 鼓风机 三 
陕西 鼓风机 广 

Ek PE 3 li БАЛ, 
西安 风机 厂 
西安 朝阳 风机 厂 
北京 鼓风机 三 
北京 风机 二 厂 

天 津 市 鼓风机 总 厂 
天 津 市 通风 机 三 
КЕТЕ ДЛ 
石家庄 市 风机 厂 
保定 风机 厂 
张家口 市 宣化 风机 三 
ll FH ЖААБ 
包头 市 风机 厂 

新 疆 七 一 风机 厂 
新 疆 迎 宾 风 机 三 
上 海 鼓风机 三 
EEZP 
上 海通 用 风机 厂 
南京 鼓风机 三 
南通 风机 厂 

无 锡 中 策 机 电 设 备 有 限 公司 
宁波 风机 厂 
余姚 风机 总 厂 
浙江 省 上 钻 风 机 三 
浙江 省 浦江 县 鼓风机 广 
济南 风机 厂 

济南 通风 机 厂 
济南 市 第 二 风机 厂 
ШЖ ж EK АА 
青岛 风机 三 
渔 博 风机 厂 

吏 庄 市 通用 机 械 厂 
福州 鼓风机 厂 
安徽 省 风机 厂 
南昌 市 鼓风机 三 
武汉 鼓风机 三 


1996 年 风机 行业 协会 会 员 单位 经 济 指标 
Oo шаа 


工业 总 产值 


262641 
235151 
33863 
2430 
1435 
310 
168 
2010 
5488 
114 
2008 
776 
23677 























当年 价 


276293 
244950 
29930 
2758 
1539 
289 
205 





























261017 
229692 
31458 
2661 
1678 
195 
210 
1377 
6072 
76 
1141 
619 
19090 
653 
508 
69 
791 
2637 
6158 
1551 
1349 
1409 
1029 
532 
677 
1233 
848 
552 
16741 
184 
2302 
2046 
3409 
1726 
2573 
1459 
47725 
1793 
1966 
360 
678 
7525 
1979 
1470 
883 
1349 
1921 
436 
4422 





统计 资料 。 


全 年 职工 
кеш жк 
一 Е 
{万 元 ) (А) 
189385 52634 
165944 46508 
22859 4373 
1657 910 
1192 691 
126 859 
105 288 
1097 965 
3367 1699 
111 446 
579 430 
435 302 
13270 4053 
364 
357 300 
40 110 
478 1181 
1937 292 
3561 702 
1205 394 
1113 360 
1210 272 
869 624 
476 203 
421 617 
1015 317 
600 235 
335 125 
16603 1817 
142 136 
1734 230 
1758 539 
2476 686 
1187 331 
1656 426 
1196 152 
35096 905 
1574 1020 
1356 760 
345 113 
413 238 
5098 1346 
1419 459 
758 372 
607 370 
955 414 
1172 749 
301 351 
2702 1782 
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企业 名 称 不 变价 当年 价 增加 值 收入 成 本 A 计 
(万 元 ) (万 元 ) (лж) (万 元 ) (万 元 ) (A 

武汉 市 消声器 三 205 307 96 145 115 353 
武汉 市 通风 机 三 279 384 162 433 297 218 
武汉 市 和 平 就 风机 厂 70 70 30 54 40 60 
武汉 鼓风机 厂 英 山 分 厂 1528 1557 354 693 505 320 
ЙДЕ RUBL 4029 4250 850 3179 1874 679 
长 沙 莹 风机 广 6277 8760 2328 8896 6058 1529 
KUP ЖКА БЕ 462 866 338 973 665 133 
ЄРТ АЈ 366 368 130 355 231 240 
长 沙市 湘江 风机 厂 224 227 19 281 253 220 
ЖР НАЯ 11887 10359 3288 10464 6740 3004 
ЖАЯ 842 1055 342 1121 830 362 
重庆 江北 风机 广 388 337 90 407 274 311 
成 都 风机 广 799 838 260 766 560 249 
四 川 省 川北 风机 三 762 770 117 525 240 268 
Ж 5 ПЛАЈ 1891 1907 671 2850 2101 646 
河南 省 周 上 1 风机 三 1408 1757 645 1500 1029 . 683 
贵州 鼓风机 总 厂 534 713 168 936 537 538 
广州 风机 广 485 484 182 761 529 305 
佛山 市 风机 三 798 964 | 196 1004 721 173 
АЕТ LBL 1059 1612 378 1449 982 353 
大 理 通用 机 械 厂 866 1004 312 | 1004 782 337 
| АЈ 2019 2602. 755 | 5004 3618 1583 
2. 系统 外 小 计 27490 31343 9469 | 31325 23441 6126 
鞍山 风机 广 1532 1498 -70 | 2062 1702 690 
EEIE ER h ЖЛ, 535 594 210 382 287 165 
呼和浩特 风机 厂 568 694 197 609 376 218 
FRERE | 302 420 39 337 240 344 
HAREA АДЛ" | 483 548 259 461 306 164 
天 津 环保 产业 集团 有 限 责 任 会 司 | 2338 2338 908 3100 2409 | 391 
E FF K ААД 190 183 63 233 215 120 
上 海 鼓风机 厂 长 征 分 三 1383 1502 406 1251 778 245 
常熟 市 鼓风机 厂 3458 4054 1222 4025 2779 515 
无 锡 市 通风 机 厂 2390 2329 829 2725 2081 154 
张家港 市 空调 风机 广 874 874 179 865 624 73 
杭州 余杭 鼓风机 广 678 | 806 153 615 383 142 
山东 电力 设备 厂 6004 | 6999 1877 6541 5940 872 
山东 省 文登 风机 广 2600 | 2820 915 2201 1381 295 
武汉 鼓风机 厂 新 洲 分 厂 570 | 625 286 486 313 | 153 
EB H А 40 40 2 33 37 123 
成 都 电力 机 械 广 3273 4628 1945 4982 3274 1223 
梧州 市 风机 厂 272 391 49 417 316 239 


N 


1997 年 风机 行业 协会 会 员 单 位 经 济 指标 











工业 总 产值 工 业 
企业 和 名 Ж 不 变价 当年 价 增加 值 
4 H һи 263346 289065 92675 288670 
1. 系统 内 小 计 237116 257715 83255 261263 185320 
沈阳 鼓风机 厂 36004 31702 13462 32521 23865 
沈阳 风机 三 1985 2818 939 3009 1958 
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沈阳 人 民风 机 厂 1478 582 
DL FH ê E LL 436 110 
锦州 市 风机 厂 205 70 
吉林 市 鼓风机 厂 1529 410 
四平 金 丰 股份 有 限 公司 5581 2784 
ЛК ШЕ ОН 1275 439 
陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 24391 8616 
ЖФ: BK Fi Ш 1123 315 
西安 风机 厂 375 122 
西安 朝阳 风机 广 88 23 
北京 鼓风机 三 1197 194 
北京 风机 二 广 2061 803 
天 津 市 鼓风机 总 厂 5313 1661 
天 津 市 通风 机 三 2280 719 
天 津 市 暧 风机 总 厂 1337 548 
石家庄 市 风机 厂 1615 644 
保定 风机 厂 184 530 
张家口 市 宣化 风机 厂 536 126 
ШЧ ААЛ," 1138 458 
内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公 司 855 223 
新 疆 七 一 风机 厂 984 473 
新 疆 迎 宾 风 机 厂 741 334 
ВАГ 21812 7950 
Г. # ЛЖ 190 - 109 
АНА 2909 1412 
南京 鼓风机 厂 2244 33 
南通 风机 厂 3720 1383 
无 锡 中 策 机 电 设 备 有 限 公司 1734 633 
无 锡 市 通风 机 厂 2100 250 
宜兴 市 华 光 特 种 风机 厂 858 208 
宁波 风机 厂 2228 986 
余姚 风机 总 厂 1378 736 
浙江 上 风 集 团 公 司 64188 15405 
浙江 省 浦江 县 鼓风机 厂 1311 111 
济南 风机 厂 2596 798 
济南 市 第 三 风机 厂 951 244 
山东 省 章 丘 鼓风机 三 8386 2984 
山东 临沂 市 风机 六 1158 256 
山东 文登 风机 厂 2860 769 
青岛 风机 厂 1524 596 
їн О KUL 1880 165 
束 庄 市 通用 机 械 厂 411 83 
福建 东亚 鼓风机 股份 有 限 公 司 1344 719 
安徽 省 风机 厂 1306 510 
南昌 市 鼓风机 三 320 120 
武汉 鼓风机 厂 6026 2024 
武汉 市 通风 机 三 186 60 
ЖН EK RELI 128 26 
湖北 省 鼓风机 有 限 公司 1694 207 
MILLERI BERERA 4264 725 
长 沙 鼓风机 厂 5705 1685 
长 沙 罗 茨 鼓风机 配件 厂 710 288 
长 沙市 第 二 风机 厂 282 126 


统计 资料 ， 387 







企业 名 称 


长 沙市 湘江 风机 广 

f Ki HDL 

重庆 鼓风机 广 
重庆 俞 州 风机 三 

重庆 江北 风机 三 
成 都 风机 厂 

四 川 鼓风机 总 上 

四 川 省 川北 风机 广 

新 乡 市 鼓风机 厂 
河南 省 周口 鼓风机 三 
贵阳 鼓风机 总 厂 
广州 风机 厂 
佛山 市 风机 厂 
北海 市 风机 厂 

大 理 通 用 机 械 厂 

2. 系统 外 小 计 

鞍山 风机 上 广 
REL A ЖЕ Ят АЛ,” 
呼和浩特 风机 厂 

宁夏 银川 风机 厂 

芽 肃 省 靖 远 通风 机 六 
天 津 环 保 产 业 集团 有 限 责 任 公司 
КАА 
ЮА Г КАЕ 
ПУАТ 
张家港 市 空调 风机 厂 
杭州 余杭 鼓风机 三 
山东 电力 设备 三 

武汉 鼓风机 厂 新 州 分 厂 
宜昌 市 鼓风机 厂 

成 都 电力 机 械 厂 
梧州 市 风机 三 


1998 年 风机 行业 协会 会 员 单 位 经 济 指标 


工业 总 产值 工 业 


(AF) (万 元 ) 

270936 
174972 
40381 
1397 
1500 
792 
153 





合 计 

1. 系统 内 小 计 

ЖН АГ 

沈阳 风机 厂 

沈阳 人 民风 机 厂 

沈阳 冷暖 风机 厂 

锦州 市 风机 厂 

吉林 市 鼓风机 厂 

四 平 金 丰 股份 有 限 公 司 

ЕТТЕ АИГ 

陕西 鼓风机 (集团 ;有限 公司 
其 中 :陕西 骊 出 风机 厂 
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产品 销售 


279749 
178555 
34918 
23167 











产品 销售 
成 本 
(HIL) 
196 
7216 
156 


197534 
128190 
26024 
1635 























( 续 ) 
SEMI 
年 末 人 数 
а 计 
(А) 

224 
3047 

368 

196 

298 

239 
1547 


376 


224 


124 
1114 


工业 总 产值 E F 


ё 名 Ж 不 变价 当年 价 增加 什 

西安 风机 广 
西安 朝阳 风机 厂 
北京 鼓风机 厂 
北京 网 机 二 三 

天 津 市 鼓风机 总 厂 

天 津 市 通风 机 厂 

天 津 市 暖 凤 机 三 
石家庄 市 风机 六 
保定 风机 三 
张家口 市 宣化 风机 广 
山西 鼓风机 三 

内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公司 
新 疆 七 一 风机 三 
ЕЯ 
南京 鼓风机 厂 
南通 风机 广 
无 锡 市 通风 机 厂 

宁波 风机 厂 
济南 风机 三 
济南 市 第 二 风机 厂 

山东 省 汇丰 机 械 集团 总 公司 
山东 省 文登 风机 厂 
青岛 风机 广 

W KELIT 
临沂 市 风机 厂 
ж FFE TF E F PLR 
福建 东亚 鼓风机 股份 有 限 公 司 
安徽 省 风机 厂 
南昌 市 鼓风机 厂 
武汉 鼓风机 厂 

其 中 :武汉 市 消声器 厂 
武汉 市 通风 机 广 
武汉 市 和 平 鼓风机 广 
湖北 省 风机 三股 份 有 限 公 司 
长 沙 鼓 风机 厂 
长 沙 罗 茨 鼓风机 配件 厂 
长 沙市 第 二 风机 三 

< tb TI УТ ААЙ, 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 
ERAMI 

重庆 江北 风机 厂 
成 都 风机 广 

Ч J FE ААЛ ДАГ 

新 乡 市 鼓风机 三 
河南 省 周口 鼓风机 三 
贵阳 鼓风机 总 厂 
广州 员 机 厂 
佛山 市 风机 厂 
北海 市 风机 厂 

大 理 通 用 机 械 厂 

浙江 省 浦江 县 鼓风机 三 
2. 系统 外 小 计 

鞍山 风机 厂 





产品 销售 


收入 


(万 元 ) 





统计 资料 ， 


( 续 ) 


ЕР 
产品 销售 | кулы 
成 本 RA 
(万 元 ) Е 计 

(А) 
232 279 
8 117 
510 945 
1349 300 
3709 839 
1373 518 
543 349 
1358 267 
355 635 
363 183 
362 644 
794 298 
533 211 
15066 1712 
750 496 
2573 652 
1321 136 
1149 368 
1335 715 
323 234 
6793 1374 
1140 302 
960 440 
490 316 
732 238 
417 371 
815 371 
960 741 
147 307 
4535 1515 
161 351 
134 182 
56 45 
1388 585 
4554 1486 
521 134 
143 240 
200 221 
6235 3726 
565 362 
90.1 274 
363 188 
2737 1629 
1220 672 
493 867 
207 496 
412 253 
352 150 
814 282 
521 293 
296 
69344 7005 
1190 652 
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ЖАТА 
FF ЖИЕ FF RUHL 

宁夏 银川 风机 厂 
甘肃 省 靖 远 通风 机 厂 

天 津 环保 产业 集团 有 限 责 任 公司 
新 疆 迎 宾 风 机 厂 

КЕК АЖА 

БЮ АГ KERI 
上 海通 用 风机 厂 

无 锡 中 策 机电 设 备 有 限 公 瑟 
宜兴 华兴 特种 风机 三 
常熟 市 鼓风机 厂 
张家港 市 空调 风机 三 
杭州 余杭 鼓风机 三 

余姚 风机 总 厂 
浙江 土 风 集团 公司 

山东 电力 设备 厂 

A A UBL FMRI 
Маса ALLA BRS н) 


宜昌 市 人 和 风机 衬 套 有 限 责任 公司 


成 都 电力 机 械 三 
四 川 省 用 北 风 机 三 
梧州 市 风机 广 


1999 年 风机 行业 协会 


合 计 

1. 系统 内 小 计 

沈阳 鼓风机 三 

沈阳 风机 厂 
沈阳 人 民风 机 厂 

沈阳 冷暖 风机 厂 
锦州 市 风机 厂 
吉林 市 鼓风机 厂 

四 平 金 丰 股 份 有 限 公 司 
哈尔滨 市 暖 风 机 厂 
陕西 鼓风机 (和 集团) 有限 公司 
HHR: S BF BW ААЛ 
西安 风机 三 

西安 市 阳 普 工业 锅炉 厂 
北京 鼓风机 厂 

北京 风机 二 厂 

КТ АМА Г 

天 津 市 通风 机 厂 

天 津 市 腰 风 机 总 广 
石家庄 市 风机 厂 

保定 风机 厂 





工业 总 产值 


不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 
467 


550 
365 





工业 总 产值 


人 
(万 元 ) (万 元 ) 
291579 295581 

186414 181916 

42445 36504 | 


2392 2308 
1580 1659 
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ran 
25 


Т. Yk 
增加 值 
(万 元 ) 










1787014 
34504 
1322 
1301 
435 
94 
2319 
5833 
925 
31635 
656 
294 
33 






















单位 经 济 指 标 


一 | 
74 


212767 
130630 
27677 
660 
1027 
286 
24 







































































产品 销售 “| 产品 销售 EFIT 
企 业 名 称 收入 成 本 TRAN 
(万 元 ) (万 元 ) (А) 
张家口 市 宣化 风机 厂 506 401 129 
山西 敲 风 机 厂 542 391 416 
内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公 司 849 525 228 
新 疆 七 一 风机 厂 779 545 206 
ERRAI ARAE 17487 11732 1422 
上 海 长 风 鼓 风机 厂 132 149 144 
上 鼓 南 京 鼓 风机 有 限 公司 
江苏 大 通风 机 股份 有 限 公司 2395 1709 471 
无 锡 市 通风 机 厂 2060 1639 140 
常熟 市 鼓风机 厂 3655 2360 461 
宁波 风机 有 限 公司 2133 1386 348 
济南 风机 厂 2884 2219 671 
济南 市 第 二 风机 三 292.2 189.1 89 
山东 省 汇丰 机 械 集团 总 公司 11716 8267 1346 
出 东 省 文登 风机 广 1672 1053 306 
青岛 风机 厂 1563 956 426 
点 庄 市 通用 机 械 厂 601 531 371 
福建 东亚 鼓风机 股份 有 限 公司 1538 946 360 
安徽 省 风机 厂 1033 690 771 
南昌 市 鼓风机 三 158 116 296 
武汉 鼓风机 厂 7254 4883 1263 
武汉 市 消声器 三 166 136 96 
武汉 市 通风 机 三 201 148 113 
武汉 市 和 平 鼓风机 有 限 责任 公司 104 63 45 
湖北 省 风机 厂 2383 1370.8 480 
长 沙 鼓风机 厂 6498 4490 1437 
长 沙 罗 芯 就 风机 配件 厂 514 404 13] 
长 沙市 第 二 风机 厂 169 140 79 
长 沙市 湘江 风机 厂 176 170 72 
Hi Kik Fi Lf (GE HI JF BR TE {EA 7171 6049 2000 
重庆 鼓风机 厂 772 563 230 
重庆 江北 风机 厂 168 166 53 
成 都 风机 厂 449 311 99 
PH J1} x ДАЛ, Н BE FF {E ДБ] 3190 2171 897 
新 乡 市 鼓风机 厂 2008 1488 663 
周口 鸿 基 鼓 风机 有 限 公 司 740 564 296 
贵阳 鼓风机 总 三 181 169 476 
ЖАГ 485 403 202 
佛山 市 风机 厂 693 452 126 
北海 鼓风机 实业 公司 800 599 256 
大 理 通 用 机 械 厂 547 386 262 
浙江 省 浦江 县 鼓风机 有 限 公 司 252 
重庆 渝 州 风机 厂 70 188 
2. 系统 外 小 计 105165 110392 82137 6702 
鞍山 风机 广 1245 927 621 
ЗЕТЕ REI 401 300 240 
呼和浩特 风机 广 543 297 150 
"Р Я ШО АА 614 416 372 
甘肃 省 靖 远 通风 机 厂 415 292 166 
天 津 环保 产业 集团 有 限 责任 公司 1810 1023 240 
新 疆 迎 宾 风 机 厂 414 253 116 
上 上海 就 风机 厂 长 征 分 厂 784 500 177 
上 海通 用 风机 股份 有 限 公司 2092 1622 216 
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( 续 ) 


a = ШТ 
Т. J [=] Ff 
业 总 产值 LI Ж 产品 销售 产品 销售 年 末 人 数 


企业 名 称 成 本 ре 
(万 元 ) а И 

СА) 

318 
120 

70 

112 

140 
936 
670 
236 
198 

110 

120 
22 

974 
182 

196 


无 锡 中 策 机 电 设 备 有 限 公司 
宜兴 市 华兴 特种 风机 三 
张家港 市 空调 风机 厂 
杭州 余杭 鼓风机 三 

余姚 风机 总 厂 
浙江 上 风 集 团 公 司 

山东 电力 设备 厂 

淄博 风机 三 

临沂 市 风机 厂 

武汉 鼓风机 厂 新 洲 分 三 
湖北 鼓风机 有 限 公 司 
宜昌 市 人 秋风 机 衬 套 有 限 责 任 会 司 
成 都 电力 机 械 厂 

四 川 省 川北 风机 广 
梧州 市 风机 三 


企业 名 


浙江 上 风 集 团 公 司 

沈阳 鼓风机 厂 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 
КАНГА а] 

山东 省 汇丰 机 械 集 团 总 公司 
重庆 通用 工业 (和 集团) 有限 责任 公司 
吉林 市 鼓风机 三 

武汉 鼓风机 广 

长 沙 或 风机 厂 
常熟 市 鼓风机 厂 

四 平 金 丰 股份 有 限 公司 
RETAANE 

江苏 大 通风 机 股份 有 限 公 司 
湖北 省 风机 厂 股 份 有 限 公司 
山东 省 文登 风机 广 

济南 风机 三 

成 都 电力 机 械 厂 

外 东 省 德州 市 玻璃 钢 制 品 总 三 
天 津 市 通风 机 三 

沈阳 风机 厂 

土 海通 用 风机 股份 有 限 公司 
石家庄 市 风机 厂 

ШИА 

KL Th RAL 
KERR WU HIE RHE Н] 
无 锡 中 策 机 电 设 备 有 限 公司 
北京 风机 一 厂 
宁波 风机 有 限 公司 

议 阳 人 民风 机 厂 
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企业 名 Ж 


新 乡 市 鼓风机 厂 
临沂 市 风机 厂 

宜兴 市 华兴 特种 风机 三 
青岛 风机 厂 
沈阳 川 益 集 团 公 司 

РЧ JIS KU BLA BK TE 1E AF] 
ЁЛ ДЕК RU HLA RA я] 

沈阳 冷暖 风机 广 

周口 鸿 基 鼓 风机 有 限 公司 
КТЕ 

北京 当代 复合 材料 有 限 公司 
哈尔滨 暖 风 机 厂 

福建 东亚 鼓风机 股份 有 限 公司 
鞍山 风机 二 厂 
安徽 省 风机 厂 

内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公司 
惠 庄 通用 机 械 广 

鞍山 风机 厂 

重庆 鼓风机 厂 

北海 鼓风机 实业 公司 

余 妙 风机 总 厂 

张家港 市 英 德 利空 调 风机 有 限 公 司 
新 疆 七 一 风 栅 厂 
德州 巨 龙 风 机 有 限 公司 
宁夏 银川 风机 三 
佛山 市 风机 厂 

长 沙 华南 风机 制造 总 厂 
LERRA KESI 
жб АЛИ E ДТ 
张家口 市 宣化 风机 厂 
沈阳 市 通风 机 厂 
甘肃 省 靖 远 通风 机 厂 

长 沙 罗 区 鼓风机 配件 厂 
西安 饥 匡 通风 设备 有 限 公司 
新 疆 迎 宾 风 机 三 

Ll FE E MBL 

杭州 余杭 鼓风机 厂 

大 理 通风 机 械 厂 

西安 风机 三 

+ Жї KBL 

武汉 市 新 洲 捕 力 风 机 制造 有 限 公 司 
长 沙市 第 二 风机 厂 
呼和浩特 市 新 超 风 机 有 限 公 司 
广州 风机 厂 
营口 市 鼓风机 厂 

长 沙市 湘江 风机 厂 

武汉 和 平 风机 有 限 责任 公司 
锦州 市 风机 三 
武汉 市 通风 机 厂 

南昌 鼓风机 三 

小 计 





工业 总 产值 工 业 产品 销售 产品 销售 


不 变价 当年 价 增加 值 收入 成 本 A > 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (HI) TA) 


225 


655 


174 
126 


305879 201075 32725 
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Nò 


1996 年 风机 行业 协会 会 员 单 位 经 济 效益 综合 指 ; 


























































序 经 济 效益 
号 综合 指数 
(%) 

合计 88.64 
1 | MER ERAT 354.57 
2 | 余姚 风机 总 厂 245.20 
3 | 长 沙 罗 获 鼓风机 配件 厂 182.36 . 
4 | КЖ ЮА) 151.69 .4 
5 | 上 海通 用 风机 三 148.80 .3 
6 | БВА 146.67 ‚7 
7 | WARA 144.14 ‚9 
8 | 新 疆 迎 宾 风 机 三 141.16 .3 
9 | 新 疆 七 一 风机 广 140.56 .9 
10 | 石家庄 市 风机 三 135.68 .8 
11 | 无 锡 中 策 机 电 设 备 有 限 公司 113.34 .2 
12 | 天 津 市 就 风机 总 厂 111.01 .0 
13 | 山东 省 章 丘 鼓风机 三 108.50 .4 
14 | 沈阳 鼓风机 厂 105.34 .9 
15 | 青岛 风机 广 105.11 8 
16 | 宁波 风机 厂 103.18 ‚2 
17 | 重庆 鼓风机 三 98.63 .3 
18 | 济南 风机 厂 97.63 .4 
19 | 北京 风机 二 三 97.07 .4 
20 | KRELL 92.69 ‚6 
21 | 湖北 省 风机 厂 91.74 .7 , 
22 | 福州 鼓风机 三 86.08 .8 4, 
23 | 天 津 市 暖 风 机 广 85.93 .5 0. 
24 | 新 乡 市 鼓风机 三 85.74 .2 3. 
25 | 南通 风机 三 84.06 .2 0. 
26 | 包头 市 风机 广 82.90 .2 3. 
27 | 安徽 省 风机 厂 81.1] .0 1.3 
28 | ERKE НАЯ 78.46 .0 2.0 
29 | 大 理 通用 机 械 厂 77.98 .1 1.0 
30 | 成 都 风机 厂 77.50 0 0.7 
31] 天 津 市 通风 机 三 75.60 .4 0.1 
32 | 北海 市 风机 厂 75.50 .3 0.1 
33 | 哈尔滨 市 暖 风机 厂 74.88 .4 1.7 
34 | 济南 通风 机 三 74.26 .0 0.3 
35 | 陕西 鼓风机 厂 73.93 .2 0.8 
36 | 山西 鼓风机 厂 73.59 .1 12.0 
37 | 沈阳 人 民风 机 三 71.99 .8 1.8 
38 ， 束 庄市 通用 机 械 厂 71.53 .0 0.0 
39 | 佛山 市 风机 三 67.86 .5 3.9 
40 | ABTA 66.57 6 0.0 
41 | 河南 省 周口 风机 三 64.56 21.4 0.2 
42 | 武汉 鼓风机 三 英 山 分 厂 64.43 0.1 
43 | Щ/|Ж АШ 63.44 1.8 
44 | 西安 风机 三 61.72 0.1 
45 | 济南 市 第 二 风机 厂 59.75 2.4 
46 | 武汉 市 通风 机 厂 58.42 1.7 
47 | 沈阳 风机 厂 57.93 0.1 
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(8) 

















产品 工业 成 本 费用 全 员 劳 动 流动 资产 

销售 率 增加 值 率 利润 率 生产 率 周转 率 

(%) (%) (%) (元 /人 ) (次 ) 
四 川 省 川北 风机 厂 52.81 100.1 23.4 1.9 4366 0.60 
贵州 鼓风机 总 厂 51.61 121.6 20.3 0.5 3148 0.80 
武汉 鼓风机 厂 48.66 80.8 29.9 0.04 10763 0.37 
长 沙市 第 二 风机 厂 43.67 90.2 30.2 -7.4 5384 0.94 
КЕЧ ЖШ ААР 43.04 67.1 25.2 0.3 7910 0.40 
т ЖА ЖГ 41.17 61.0 38.6 0.3 8814 0.30 
沈阳 冷暖 风机 厂 38.03 63.3 28.0 1069 1.00 
佳木斯 鼓风机 三 37.36 71.8 17.4 0.6 5387 0.50 
张家口 市 宣化 风机 三 35.92 107.7 20.1 -6.9 5339 0.97 
西安 朝阳 风机 厂 31.73 97.0 26.9 -17 1150 0.29 
北京 鼓风机 广 29.00 115.2 15.9 1221 0.20 
保定 风机 厂 28.42 99.4 26.8 -7.9 5434 0.55 
ГЮ АЛ, 20.57 117.1 29.5 - 14.5 5993 0.73 
锦州 市 风机 厂 -0.99 89.3 32.2 -17.5 1246 0.61 
武汉 市 和 平 鼓风机 厂 -3.49 77.0 20.0 - 13.0 5000 0.48 
EELIS -8.51 100.0 -14.7 - 12.1 | — 2985 1.53 
南京 鼓风机 厂 -9.47 107.2 -4.7 -12.4 | - 2067 0.97 
浙江 省 浦江 县 融 风 机 厂 - 11.95 110.0 49.5 -22.0 4545 0.55 
长 沙市 湘江 风机 厂 - 28.72 113.2 7.0 -27.0 900 0.80 
四 平市 通风 机 三 - 41.06 90.5 60.9 - 37.7 737 0.10 
武汉 市 消声器 厂 - 79.46 82.5 36.4 -36.0 2719 0.80 
重庆 江北 风机 厂 - 87.37 120.2 22.7 - 83.0 2897 0.79 
无 锡 市 通风 机 三 227.94 97.4 60.7 15.4 52468 2.41 
张家港 市 空调 风机 厂 173.97 99.0 35.1 10.3 24520 2.20 
山东 省 文登 风机 厂 156.26 88.3 59.9 | 19.5 31553 0.89 
天 津 环保 产业 集团 有 限 责任 会 司 142.22 128.3 33.5 | 14.5 23895 1.66 
ЖТ 126.76 96.6 25.7 5.4 23500 2.10 
甘肃 省 靖 远 风机 厂 98.04 96.5 41.3 6.8 15578 0.82 
АИЛ KERN 86.38 98.0 23.2 0.8 16351 1.27 
RRA RI HHA 80.15 87.0 46.0 0.5 21029 0.58 
成 都 电力 机 械 厂 73.03 104.2 43.5 -2.2 14279 0.94 
RETA ҖЕ KT MBL 71.55 95.6 33.3 2.1 12727 0.74 
杭州 余杭 鼓风机 厂 53.02 91.7 ` 161 0.7 11007 0.52 
山东 电力 设备 厂 51.26 81.8 22.9 -6.9 21209 0.99 
梧州 市 风机 三 44.25 115.0 20.0 1.7 2178 0.66 
鞍山 风机 广 32.85 116.6 -1.8 -5.3 - 1040 0.71 
上 海 长 风 鼓 风机 厂 17.13 127.2 35.0 -15.3 5200 0.75 
H B T А, 12.27 83.5 3.0 -0.2 1201 1.30 
呼和浩特 风机 广 1.66 89.1 29.1 -19.5 9032 0.70 
宁夏 银川 风机 厂 - 25.79 86.4 4.6 -32.7 1143 0.35 





福州 化 工 机 械 修 造 厂 















3.71 x 14 
12.51 
35.70 
42.30 


标准 值 及 权 数 . 120 x 16 
浙江 上 风 集 团 公 司 . . 140.3 
2 | 四 平 金 丰 股 份 有 限 公 司 . | 106.1 
无 锡 市 通风 机 厂 , . 52.4 





1.52 х 15 
4.22 
0.83 
2.18 






















(Ж) 











序 经 济 效益 总 资产 资本 保值 资产 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 产品 
企业 名 Ж 综合 指数 贡献 率 增值 率 负债 率 周转 率 利润 率 生产 率 销售 率 
号 (%) (%) (%) (%) (Ж) (%) (元 /人 ) (%) 
4 | 余姚 风机 总 三 .8 99.9 
5 | 张家港 市 空调 风机 厂 . . . . , . 98.6 
6 | 山东 文登 风机 厂 . . . . . . 90.3 
7 | 石家庄 市 风机 厂 . . . . , 110.0 
8 | 上 海通 用 风机 厂 . . , . , 7. 90.0 
9 | 天 津 环 保 产业 集团 ， , . . . , 76.9 
新 疆 七 一 风机 厂 . . .4 . | 88.5 
MERAPI , . . | . 99.0 
宜兴 华兴 特种 风机 厂 . . . . , . 102.6 
HARRAH . . , , . , 98.0 
无 锡 中 策 机 电 设备 公司 . . . . , . 96.6 
长 沙 罗 芯 鼓风机 配件 厂 . . , . , . 135.4 
新 疆 迎 宾 风 机 乒 84. 81.7 
LERRA ARAE 40. 99.8 
ERARA 127. 100.4 
ДЕК АА, 125. 97.6 
山东 电力 设备 厂 126. 81.43 
山东 章 丘 鼓风机 厂 94. 100.3 
青岛 风机 广 . 14. | . . . 99.0 
湖北 省 风机 三 股份 有 限 公 , . .3 - . | . 96.0 

司 
福建 东亚 鼓风机 股份 有 限 . . . | . . 10.4 

公司 
重庆 通用 机 器 三 . . . . . . | 94.9 
天 津 市 通风 机 广 . . . . , . 39.9 
新 乡 市 鼓风机 三 , . . . . . 98.0 
宁波 风机 三 . ， , . ‚1 106.3 
沈阳 人 民风 机 厂 . . . . . . 107.9 
K т RE LDL , . . | | .6 101.2 
天 津 市 鼓风机 总 三 . . . | . . 103.3 
山东 临沂 市 风机 厂 . . . . | 86.9 
PETI St AL (E A) Н RAS . . . . . . 96.6 

司 
四 川 鼓风机 总 厂 . . . | . 3. 111.3 
南通 风机 厂 . , , . . . 93.1 
成 都 风机 广 | ， . . . . 97.6 
济南 风机 三 . . . . . 74.5 
长 沙 就 风机 厂 . . | . , . 145.6 
ù ЁН E АДЛ , . . . , 90.4 
TRIA ER Ж RAL . . . . . . 92.5 





1998 年 风机 行业 协会 会 员 单位 经 济 效益 综合 指数 

















总 资产 | 资本 保值 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 
贡献 率 增值 率 负债 率 周转 率 利润 率 
(%) (%) (%) (Ж) (%) 
120 x 16 1.52х15 | 3.71х14 
119.1 0.43 90.8 
115.4 1.45 65.2 
129.21 3.77 15.7 







销售 率 



















6500 x 10 
14472 
64476 
171368 


标准 值 及 权 数 
四 平 金 丰 股份 有 限 公 司 
上 海通 用 风机 三 
浙江 上 风 和 集团 公司 















91.9 
90.0 
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天 津 环保 产业 集团 有 限 责 
任 公司 

无 锡 市 通风 机 厂 

余姚 风机 总 厂 
张家港 空调 风机 厂 
石家庄 市 风机 厂 

新 疆 七 一 风机 厂 
宜兴 华兴 特种 风机 厂 

上 海 鼓风机 厂 
山东 省 文登 风机 广 

无 锡 中 策 机 电 设 备 有 限 公司 
常熟 市 鼓风机 厂 

Ж АЙ, 

宁波 风机 三 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 
北京 风机 二 厂 

南通 风机 厂 

沈阳 鼓风机 厂 

天 津 市 鼓风机 总 厂 

山东 省 汇丰 机 械 集团 公司 
湖北 省 鼓风机 有 限 公 司 
新 疆 迎 宾 风 机 厂 

青岛 风机 厂 

济南 风机 三 

内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公 司 
黑龙 江 省 後 东 市 风机 厂 
湖北 省 风机 厂 
МЕТЕ А 

四 川 鼓风机 总 三 

天 津 市 通风 机 广 

山东 临沂 风机 厂 

成 都 电力 机 械 厂 

长 沙 罗 芯 鼓风机 配件 厂 
张家口 市 宣化 风机 三 
成 都 风机 厂 

福建 东亚 鼓风机 股份 有 限 公 
司 
重庆 通用 工业 (工业 ) 有 限 责 
任 公司 

大 理 通 用 机 械 厂 
БЕША 
武汉 市 和 平 风机 广 
甘肃 省 靖 远 通风 机 厂 
安徽 省 风机 厂 
RATER 
RAKE ЯНА 
Ht 4 TH АА 

ФА. АЖ, 

沈阳 风机 厂 
佛山 市 风机 厂 
济南 市 第 二 风机 厂 

山西 鼓风机 厂 
重庆 就 风机 厂 
西安 风 栅 厂 


(8) 


经 济 效益 资本 保值 资产 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 产品 
综合 指数 增值 率 负债 率 周转 率 利润 率 
(%) (%) (%) (次 ) (%) 
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生产 率 销售 率 
(元 /人 ) (%) 


96.2 


96.0 
72.6 
93 .4 
108.0 
86.3 
98.7 
100.3 
94.9 
86.0 
97.4 
100.0 
87.7 
96.6 
85.0 
92.2 
94.8 
104.0 
102.5 
93.8 
79.00 
86.0 
84.9 
102.0 
68.9 
98.3 
81.0 
99.1 
58.0 
94.0 
104.0 
108.4 


78.3 
120.3 
108.0 


(Ж) 


经 济 效益 5 资本 保值 资产 流动 资产 | 成 本 费用 产品 

综合 指数 增值 率 负债 率 周转 率 利润 率 销售 率 

(%) > (%) (%) (次 ) (%) (%) 

山东 电力 设备 厂 . . . . 88.2 
沈阳 冷暖 风机 广 . . . . 47.0 
x Ui LBL 106.6 
武汉 鼓风机 厂 . 98.3 
KORKA . | . | 100.8 
北海 市 风机 厂 . , . 86.1 
宜昌 市 人 和 风机 衬 套 有 限 公 . , . ， . 100.0 
司 
宁夏 银川 风机 三 . . . . 90.5 
四 川 省 川北 风机 厂 . . . 100.2 
贵州 鼓风机 总 厂 . . 99.6 
河南 省 周口 鼓风机 厂 . . . 90.7 
南昌 鼓风机 三 . . . 110.0 
杭州 余杭 鼓风机 厂 . . . . 99.1 
南京 鼓风机 三 . . . 115.0 
上 海 鼓风机 厂 长 征 分 厂 . . . 106.8 
长 沙市 第 二 风机 厂 . . . . 93.7 
武汉 市 消声器 厂 . . ， . . 77.8 
重庆 江北 风机 厂 . . 117.9 
呼和浩特 风机 三 . . . | 96.9 
北京 鼓风机 厂 , , . . 101.5 
ЕМАИЛ . . . . 101.0 
武汉 市 通风 机 厂 ‚ , . . . 107.0 
广州 风机 厂 . . . . 90.7 
РИНИТ ДӨ . . . , 128.0 
Е ЕАД , . 87.6 
保定 风机 厂 . | . 52.0 
吉林 市 鼓风机 广 . , . , 76.0 
梧州 市 风机 三 . . 92.6 
FH НАГ . . . 9.0 
枣庄 市 通用 机 械 广 . . | 83.0 








1999 年 风机 行业 协会 会 员 单位 经 济 效益 综合 指 


资本 保值 资产 成 本 费用 | 全 员 劳 动 产品 

增值 率 负债 率 销售 率 

(%) (%) 

标准 值 及 权 数 і 1.52 х 15 | 3.71х 14 | 16500 х 10 | 96х13 
浙江 上 风 集 团 公司 . . . . 3.55 14.7 175961 98. | 
四 平 金 丰 股份 有 限 公 司 , . . . 0.50 25.3 19430 108.8 
张家港 市 空调 风机 厂 . | 1.47 12.9 28000 92.3 
天 津 环 保 产 业 集 团 有 限 责 . . . . 1.03 15.4 32417 100.0 
任 公司 
石家庄 市 风机 厂 . . . 1.04 9.3 33559 141.2 
AA AREL . . . . 1.94 14.0 14286 98.0 
上 海通 用 风机 股份 有 限 公司 . . . . 1.19 6.8 30872 95.0 
山东 省 汇 .不 机械 集团 总 公司 . . . . 1.36 8.9 28184 101.4 
宜兴 市 华兴 特种 风机 厂 . . . . 2.09 3.6 37000 103.7 
山东 省 文登 风机 广 . . . , 0.52 9.1 47249 91.3 
余姚 风机 总 厂 . . . , 2.00 3.8 22883 100.00 
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经 济 效益 
综合 指数 
(%) 


资本 保值 资产 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 
增值 率 负债 率 周转 率 利润 率 
(%) (%) (次 ) (%) 




















无 锡 中 策 机 电 设 备 有 限 公 











































































司 
13 | 新 弓 七 一 风机 三 
14 | HÊ TÎ A FN FL BL FF E FH PE 

公司 
15 | 常熟 市 鼓风机 厂 
16 | WARE 
17 | 天 津 市 暖 风 机 总 厂 
18 | 天 津 市 通风 机 厂 
19 | 呼和浩特 风机 厂 
20 | 宁波 风机 有 限 公司 
21 | 北京 风机 二 三 
22 | 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 

Р] 
23 | RE TI НАЈ ‚ 
24 | 济南 风机 厂 .6 
25 | 青岛 风机 厂 43.0 
26 | АЈ 43.9 
27 | НАГ 67.4 
28 | 山东 电力 设备 厂 39.9 
29 | 福建 东亚 鼓风机 股份 有 限 60.4 

公司 
30 | 长沙 罗 芯 鼓 风机 配件 厂 5.80 23.2 
31 | WIE RH 9.73 66.2 
32 | 内 蒙古 天 杠 风 机 有 限 公 司 11.87 80.4 
33 | 天 津 市 鼓风机 总 厂 5.14 70.7 
34 | 上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 5.44 73.2 
35 | 成 都 风机 三 4.05 47.6 
36 | 宁夏 银川 风机 三 4.74 65.6 
37 | 重庆 鼓风机 广 7.15 51.5 
38 | ЕПТ ОЈ 5.47 48.2 
39 | ЖХ АЈ 4.50 56.3 
40 | YH J| ê LBL A BK FF fF A А] 5.80 73.8 
41 | 长 沙 鼓 风机 厂 4.42 40.9 
42 | 沈阳 人 民风 机 厂 5.20 64.4 
43 | 临沂 市 风机 厂 7.40 98.2 
44 | 张家口 市 宣化 风机 三 6.11 71.7 
45 | 济南 市 第 三 风机 厂 0.35 67.2 
46 | 大 理 通用 机 械 厂 5.30 59.2 
47 | 湖北 省 鼓风机 有 限 公 司 7.20 89.8 
48 | 新 乡 市 鼓风机 三 4.79 65.2 
49 | 甘肃 省 靖 远 通风 机 厂 3.43 50.6 
50 沈阳 风机 三 1.82 72.9 
51 | RT RULE RI 2.00 79.0 
52 | ВУШАХ 3.12 83.4 
53 | 佛 出 市 风机 广 0.29 69.1 
54 | 沈阳 冷暖 风机 广 1.10 94.0 
55 | ШАГ 3.27 7.0 
56 | 武汉 鼓风机 厂 新 洲 分 厂 2.50 64.1 
57 | 北海 鼓风机 实业 公司 2.05 58.0 
58 | 武汉 和 平 风机 有 限 责任 会 5.03 99.2 

司 
59 | 山西 鼓风机 厂 93.8 
60 | 上 海 鼓 风机 厂 长 征 分 厂 70.7 












成 都 电力 机 械 厂 
梧州 市 风机 广 
安徽 省 风机 厂 


江苏 大 通风 机 股份 有 限 公 





Кашкай ан 
吉林 市 鼓风机 厂 

周口 鸿 基 鼓风机 有 限 公司 
四 川 省 川北 风机 厂 

南昌 鼓风机 厂 
武汉 市 通风 机 厂 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 
责任 公司 

上 海 长 风 鼓 风机 厂 
贵州 鼓风机 总 厂 
西安 风机 厂 
锦州 市 风机 厂 
杭州 余杭 鼓风机 厂 
长 沙市 湘江 风机 厂 
长 沙市 第 二 风机 厂 
北京 鼓风机 厂 
广州 风机 厂 
武汉 市 消声器 厂 
重庆 江北 风机 厂 
保定 风机 厂 
西安 阳 普 工业 锅炉 厂 


浙江 上 风 集 团 公 司 
张家港 市 英 德 利空 调 风 机 有 限 公司 
鞍山 风机 二 厂 

四 平 金 丰 股份 有 限 公司 
德州 巨 龙 风机 有 限 公 司 

淄博 风机 厂 

石家庄 市 风机 厂 

天 津 环 保 产 业 集 团 有 限 责任 公司 
山东 省 汇丰 机 械 集 团 总 公司 

上 海通 用 风机 股份 有 限 公 司 
余姚 风机 总 厂 

常熟 市 鼓风机 厂 

新 吐 七 一 风机 厂 

无 锡 中 策 机 电 设备 有 限 公司 

武汉 市 新 洲 捕 力 风机 制造 有 限 公司 
天 津 市 通风 机 厂 
临沂 市 风机 厂 
宁波 风机 有 限 公司 

山东 省 德州 市 玻璃 钢 制 品 总 三 
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192931 
26640 
44615 
21854 
13387 
33495 
41073 
51395 
32287 
45966 
18059 
40310 
12823 
45339 
6375 
34223 
15301 
31143 
18668 












































































宜兴 市 华兴 特种 风机 厂 
宁夏 银川 风机 三 

RET KR ROLEN 

北京 当代 复合 材料 有 限 公司 
无 锡 市 通风 机 三 

上 海 鼓风机 厂 有 限 公 司 
山东 省 文登 风机 厂 

江苏 大 通风 机 股份 有 限 公司 
陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 
沈阳 鼓风机 厂 

湖北 省 风机 厂 股 份 有 限 公司 
福建 东亚 鼓风机 股份 有 限 公司 
长 沙 华南 风机 制造 总 厂 
营口 市 鼓风机 厂 

北京 风机 二 厂 

济南 风机 三 

天 津 市 鼓风机 总 厂 
甘肃 省 靖 远 通风 机 厂 

长 沙市 湘江 风机 三 

内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公 司 
青岛 风机 厂 

湖北 鼓风机 有 限 公司 
佛山 市 风机 三 

重庆 鼓风机 厂 
沈阳 人 民风 机 厂 

广州 风机 厂 

武汉 鼓风机 三 
张家口 市 宣化 风机 三 

四 川 鼓风机 有 限 责任 公司 
吉林 市 鼓风机 三 

了 哈尔滨 暖 风 机 三 

大 理 通用 机 械 厂 

长 沙 鼓风机 厂 
沈阳 市 通风 机 厂 

後 东 市 风机 制造 总 厂 

新 乡 市 鼓风机 三 

新 疆 迎 宾 风 机 厂 

西安 饥 瑟 通风 设备 有 限 公司 
沈阳 风机 厂 

南京 就 风机 厂 股 份 有 限 公司 
鞍山 风机 三 

武汉 和 平 风机 有 限 责任 公司 
北海 鼓风机 实业 公司 
山西 鼓风机 厂 
沈阳 川 益 集 团 公 司 

周口 鸿 基 鼓 风机 有 限 公司 
成 都 电力 机 械 厂 
梧州 市 风机 厂 


重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 会 司 


安徽 省 风机 三 

杭州 余杭 鼓风机 厂 
武汉 市 通风 机 三 
FERAH KER 






资金 保值 
增值 率 
(%) 


资产 






流动 资产 
周转 率 





全 员 劳 动 产 


生产 率 销售 率 


(元 /人 ) 
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南昌 鼓风机 三 


74 | 长 沙市 第 二 风机 厂 

75 | ЖЕНА 

76 | KUP ЖИЕН Г 

77 | 呼 和 洛 特 市 新 超 风 机 有 限 公司 
78 | 西安 风机 广 


平均 值 


企业 和 名 Ж 


沈阳 气体 压缩 机 六 

沈阳 空气 压缩 机 制造 厂 
沈阳 市 小 型 压缩 机 厂 

A FH Tl KE ê EBL 
鞍山 无 油 空 压 机 厂 

大 连 空 压 机 厂 
сш, HE 4R LÎ 
РКТ РБ ЛЕВ 

长 春 市 空 压 机 广 

Ж ШР ВЈ 
北京 第 -- 通 用 机 械 厂 
山西 太原 气体 压缩 机 三 
山西 太原 第 二 气体 压缩 机 广 
天 津 市 气体 上 压缩 机 三 
河北 省 吴桥 空 压 机 厂 
石家庄 路 明 庄 缩 机 厂 
山西 省 长 治 通用 机 械 广 
北京 金 坏 压缩 机 厂 

内 蒙古 兴 和 空 压 机 厂 
ШЧ НЕ Н.Е" 
E IEA И А Н] 

上 海 东方 压缩 机 厂 

上 海 微型 空 压 机 三 

上 海 嘉 定 机 械 制 造 有 限 公司 
上 海通 联 压 缩 机 广 

上 海 大 隆 机 器 厂 
江西 气体 压缩 机 厂 
江西 第 二 气体 压缩 机 厂 
宁波 天 元 压缩 机 有 限 公司 
余姚 通用 集团 公司 
宁波 镇 海 机 械 总 三 
杭州 美亚 加 压缩 机 有 限 公 司 
福建 压缩 机 总 厂 
余姚 空 压 机 配件 三 

浙江 开山 股份 有 限 公司 
浙江 衢州 煤矿 机 械 厂 

无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 
无 锡 第 二 压缩 机 广 





不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 
21000 20468 
5101 5752 
1076 1082 
2200 2600 
1602 1676 
698 650 
1829 1526 
179 179 
1077 1213 
203 231 
9052 9051 
951 1261 
185 232 
575 662 
670 858 
855 925 
480 676 
2810 2655 
108 t08 
110 128 
22096 21503 
7711 6908 
1080 1120 
3697 4668 
1500 1500 
22557 24804 
4064 5394 
1097 1117 
1037 1197 
12524 12979 
1659 1447 
4371 4065 
1574 1557 
789 674 
11825 | 10889 
| 9008 9052 
10808 13090 
1705 1673 






经 济 效益 
综合 指数 
(%) 













工业 总 产值 
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工业 总 产值 


不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 





企业 名 Ж 





南京 股份 压缩 机 有 限 公司 
南京 华 冠 压缩 机 有 限 公司 
蚌埠 压缩 机 总 厂 
徐州 空 压 机 厂 
铁道 部 徐州 机 械 厂 
济南 空 压 机 厂 

济南 压缩 机 厂 
青岛 空气 压缩 机 厂 
安庆 市 四 八 一 二 工厂 
马鞍 山 正 棱 压 缩 机 有 限 公司 
江苏 大 力 集团 股份 有 限 公司 
苏州 空 压 机 厂 

烟台 蓝 星 压缩 机 有 限 公 司 
山东 潍坊 百事 得 机 械 厂 
扬州 市 气 阀 三 

重庆 气体 压缩 机 三 

相川 华西 通用 机 器 公司 
重庆 压缩 机 配件 三 
重庆 小 型 压缩 机 厂 
自贡 室 压 机 总 厂 
自贡 市 机 械 一 厂 

PHH FFE RFE RDN 
西安 压缩 机 厂 

咸阳 压缩 机 厂 

新 疆 矿 出 设备 灯具 厂 
柳州 压缩 机 总 厂 
柳州 第 二 空 压 机 总 厂 
柳州 市 微型 空 压 机 厂 
桂林 市 空 压 机 厂 
株洲 市 空气 压缩 机 厂 
湘潭 压缩 机 厂 

常德 通用 机 械 厂 

湖南 益阳 空 压 机 厂 
湖北 压缩 机 有 限 公 司 
武汉 市 空气 压缩 机 厂 
佛山 珊瑚 压缩 机 厂 
广州 空气 压缩 机 三 
开封 市 空气 压缩 机 厂 
武汉 气体 压缩 机 三 

湖北 省 天 门市 压缩 机 厂 
柳州 市 活塞 环 厂 
武汉 市 第 二 空 压 机 厂 


1997 年 压缩 机 行业 协会 会 员 单 位 经 济 指 标 


沈阳 气体 压缩 机 广 
沈阳 空气 压缩 机 制造 三 
鞍山 无 油 空 压 机 三 
大 连 气体 压缩 机 广 
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企业 名 Ж 


长 春 市 空 压 机 厂 
沈阳 市 小 型 压缩 机 厂 

大 连 空气 压缩 机 厂 
丹东 市 空 压 机 厂 
北京 第 一 通用 机 械 厂 
北京 金 环 压缩 机 厂 
山西 省 太原 气体 压缩 机 厂 
山西 第 二 太原 气压 机 厂 
山西 省 长 治 通用 机 器 厂 
山西 省 垣 曲 县 空 讨 机 厂 
ШЖ ЕЕ Н ГГ 
河北 省 石家庄 路 明 压 缩 机 厂 
河北 省 吴桥 空 压 机 厂 
河北 省 保定 空 压 机 厂 

天 津 市 气体 压缩 机 三 

上 海 压缩 机 有 限 公司 

上 海 东方 压缩 机 厂 

上 海 宫 定 机 械 制 造 有 限 公司 
БХИ 

上 海 微型 空 压 机 厂 

江西 气体 压缩 机 厂 

江西 第 二 气体 压缩 机 厂 
宁波 天 元 压缩 机 有 限 公司 
余姚 通用 集团 公司 
宁波 镇 海 机 械 制 造 三 
杭州 美亚 加 压缩 机 有 限 公司 
福建 压缩 机 总 三 

浙江 开 出 股份 有 限 公司 
浙江 煤 太 机 械 总 厂 
余姚 空 压 机 配件 厂 
南昌 空 压 机 厂 

无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 
无 锡 市 第 二 压缩 机 厂 
南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 
蚌埠 压缩 机 总 厂 

南京 华 冠 压缩 宙 有 限 公司 
铁道 部 徐州 机 械 厂 

济南 压缩 机 厂 
青岛 空气 压缩 机 三 
济南 空 压 机 厂 

АУ ЖГ 

з ВА ZF 

江苏 大 力 集团 股份 有 限 公司 
马鞍 山 正 窟 压缩 机 有 限 公司 
烟台 蓝 星 压 缩 机 有 限 公 司 
山东 百事 得 机 械 总 厂 
扬州 市 气 阀 厂 
苏州 空 压 机 厂 

南京 三 达 机 械 有 限 公司 
重庆 气体 压缩 机 厂 

四 川 华西 通用 机 器 公司 
重庆 压缩 机 配件 厂 
自贡 空 压 机 总 三 
自贡 市 机 械 一 广 


不 变价 当年 价 
(万 元 ) (FR JG) 
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2176 
695 
202 

1080 





企业 名 Ж 


四 川 宜宾 天 宇 压缩 机 有 限 公 司 
西安 压缩 机 三 

新 疆 矿山 设备 灯具 上 三 
重庆 小 型 压缩 机 三 

柳州 压缩 机 总 厂 
柳州 第 二 空 压 机 总 厂 
柳州 微型 空 压 机 厂 
桂林 市 空 压 机 三 
КЎН ЙА ЛЕ BLI 
湖南 常德 通用 机 器 厂 
湖南 益阳 空 压 机 厂 
湖北 压缩 机 有 限 公 司 
武汉 市 空 压 机 三 

佛山 珊瑚 压缩 机 有 限 公司 
广州 市 空气 压缩 机 厂 
开封 市 空气 压缩 机 厂 
武汉 市 空气 压缩 机 三 
湖北 天 门市 压缩 机 三 
武汉 市 第 二 空 压 机 厂 
柳州 市 活塞 环 广 


816 
686 


508 





1998 年 压缩 机 行业 协会 会 员 单 位 经 济 指标 
产品 销售 产品 销售 工业 年 未 职工 


企业 名 Ж 收入 成 本 增加 值 人 数 
(万 元 ) (52) (520) (万 元 ) (万 元 ) (A) 
沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公 司 20976 
沈阳 空气 压缩 机 厂 5888 
长 春 市 空气 压缩 机 厂 524 903 
KETER 2430 625 
大 连 空 气压 缩 机 厂 511 272 
鞍山 无 油 空 压 机 有 限 公 司 | 2222 727 
沈阳 市 小 型 压缩 机 厂 151 252 
丹东 市 空 压 机 厂 201 77 
锦州 市 空 压 机 厂 
沈阳 市 东 陵 空 压 机 广 
北京 第 一 通用 机 械 厂 
北京 金 环 压缩 机 厂 
天 津 市 气体 压缩 机 厂 
出 西 省 太原 气体 压缩 机 三 
山西 省 长 治 通用 机 械 厂 
山西 省 桓 曲 县 空 压 机 厂 
ШЖ МНН 
石家庄 路 明 压 缩 机 有 限 公司 
河北 省 吴桥 空 压 机 厂 
北京 通用 机 械 附 件 厂 
山西 省 太原 第 二 气体 压缩 机 厂 
上 海 压缩 机 有 限 公 司 
上 海 东 方 压缩 机 厂 
上 海 大 隆 栅 器 厂 
上 海 嘉定 机 械 有 限 责 任 公司 
余姚 通用 集团 公司 
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企业 名 Ж 





江西 气体 压缩 机 厂 

江西 第 二 气体 压缩 机 广 
宁波 天 元 压缩 机 有 限 公司 
宁波 镇 海 机 械 制 造 有 限 公司 
福建 压缩 机 总 厂 

浙江 开山 股份 有 限 公司 
浙江 衢州 煤矿 机 械 总 厂 
余姚 空 压 机 配件 厂 

无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 
”南京 压缩 机 股份 有 限 公司 
蚌埠 压缩 机 总 厂 

无 锡 第 二 压缩 机 厂 

无 锡 压 缩 机 总 厂 小 型 压缩 机 分 厂 
南京 华 冠 压缩 机 有 限 公 司 
铁道 部 徐州 机 械 厂 
济南 市 压缩 机 广 
济南 市 空 压 机 厂 
青岛 空气 压缩 机 厂 
徐州 空 压 机 厂 

江苏 大 力 集团 股份 有 限 公司 
马鞍 山 正 棱 压 缩 机 有 限 公 司 
烟台 蓝 星 压缩 机 有 限 公 司 
山东 潍坊 生 建 集团 
安庆 四 八 一 二 工厂 
тА В 
苏州 空 压 机 厂 
南京 三 达 机 械 有 限 公 司 
南通 轻 工 机 械 厂 

江苏 劲 风 压缩 机 制造 公司 
国营 常熟 机 械 总 厂 
苏州 制 氧 机 厂 

重庆 气体 压缩 机 厂 

四 川 华西 通用 机 咽 公 司 
重庆 压缩 机 配件 厂 
自贡 空 压 机 总 厂 
自贡 市 机 械 一 广 
ЛАЕК F E ILA А F 
西安 压缩 机 厂 

新 弓 矿 山 设备 灯具 总 厂 
重庆 小 型 压缩 机 厂 

都 名 空 压 机 三 

柳州 压缩 机 总 三 
柳州 第 二 空 压 机 总 厂 
BANA TEI 
桂林 市 空 压 机 三 

株 渊 市 空 讨 机 制造 三 
湖南 常德 通用 机 械 厂 

部 南 益 阳 空 压 机 三 
湖北 压缩 机 有 限 公 司 
武汉 市 空气 压 编 机 厂 

武汉 市 第 二 空气 压缩 机 三 
广州 市 空气 压缩 机 厂 
开封 市 空气 压缩 机 厂 

佛山 市 珊瑚 压缩 机 有 限 公司 
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湖北 天 门市 空 压 机 厂 
柳州 市 活塞 环 广 

湘 漂 压 缩 机 股份 有 限 公 司 
广西 南宁 南 风 机 器 总 三 


企业 名 Ж 


沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公司 
沈阳 空气 压缩 机 制造 厂 

长 春 市 空气 压缩 机 厂 

大 连 气 体 压 缩 机 厂 
KEPA EDI 

鞍山 无 油 空 压 机 有 限 公 司 
沈阳 小 型 压条 机 广 
丹东 市 空 压 机 厂 
锦州 市 空 压 机 厂 

延边 昌 源 通用 机 械 有 限 公司 
北京 第 一 通用 机 械 厂 
北京 金 环 压缩 机 厂 

天 津 市 气体 压缩 机 厂 
山西 省 太原 气体 压缩 机 广 
山西 省 长 治 通用 机 械 广 
ШИНА? Е 
ШИФАА 0177 
石家庄 路 明 压 缩 机 有 限 公司 
河北 吴桥 空 压 机 厂 

天 津 市 压缩 机 厂 

内 蒙古 兴 和 县 空气 压缩 机 三 
上 海 压 缩 机 有 限 公 司 

ШЕ ЖЛ EDL 

土 海 大 隆 机 器 厂 

上 海 嘉定 机 械 有 限 责 任 公司 
余姚 通用 集团 公司 
江西 气体 压缩 机 厂 

江西 第 二 气体 压缩 机 厂 
宁波 天 元 压缩 机 有 限 公司 
宁波 镇 海 机 械 制造 有 限 公 司 
福建 压缩 机 总 厂 

浙江 开山 股份 有 限 公 司 
浙江 衢州 煤矿 机 械 总 三 
余姚 市 大 隆 空 压 机 配件 有 限 公司 
宁波 市 北 仓 通 用 设备 有 限 公司 
南昌 空 压 机 广 

枇 溪 市 超 超 空 压 机 配件 有 限 公司 
杭州 嘉美 净化 设备 有 限 公司 
杭州 西湖 台 销 总 厂 

无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 
南京 压缩 机 股份 有 限 公司 
Е ЯВА 














2637 
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企业 名 Ж 







无 锡 市 第 二 压缩 机 厂 
无 锡 压 缩 机 总 厂 小 型 压缩 机 分 厂 
南京 华 冠 压缩 机 有 限 公 司 
铁道 部 徐州 机 械 厂 
济南 市 压缩 机 三 
济南 市 空 压 机 厂 
青岛 空气 压缩 机 厂 
徐州 空 压 机 厂 
江苏 大 力 集团 股份 有 限 公司 
马鞍 出 正 棱 压缩 机 有 限 公司 
烟台 蓝 星 压缩 机 有 限 公司 
山东 潍坊 生 建 集团 
安庆 四 八 一 二 厂 
9А ВЈ 
苏州 市 空 压 机 厂 
南京 三 达 机 械 有 限 公司 
南通 轻 工 机 械 厂 
江苏 劲 风 压 缩 机 制造 公司 
国营 常熟 机 械 总 厂 
重庆 气体 压缩 机 厂 

四 川 华西 通用 机 器 公司 
自贡 空 压 机 总 厂 
自贡 市 机 械 一 广 
西安 压缩 机 广 
重庆 小 型 压缩 机 厂 
贵州 都 匀 空 压 机 厂 
柳州 压缩 机 总 厂 
柳州 第 二 空 压 机 总 三 
柳州 微型 空 压 机 总 厂 
桂林 市 空 压 机 厂 
常德 通用 机 械 广 

湖南 益阳 空 压 机 厂 
湖北 庄 缩 机 有 限 公司 
武汉 气体 压缩 机 厂 
广州 空气 压缩 机 厂 
开封 市 空气 压缩 机 厂 
佛 出 市 珊瑚 压缩 机 有 限 公 司 
柳州 市 活塞 环 厂 
湘潭 压缩 机 股份 有 限 公司 
武汉 市 空气 压缩 机 广 


工 产品 销售 ”| ”固定 资产 
企业 和 名称 收入 а 计 
(万 元 ) (万 元 ) 

上 海 大 隆 机 器 厂 
上 海 压 缩 机 有 限 公司 
柳州 空 压 机 集团 有 限 责任 公司 
沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公司 
山东 潍坊 生 建 集团 
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工业 总 产值 工 业 


企业 名 称 不 变价 当年 价 增加 值 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 





无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 
浙江 开山 股份 有 限 公 司 
南京 压缩 机 股份 有 限 公司 
江苏 大 力 集 团 股 份 有 限 公 司 
四 川 华西 通用 机 器 公司 
南京 华 冠 压缩 机 有 限 公司 
北京 第 一 通用 机 械 广 

江西 气体 压缩 机 有 限 公司 
重庆 气体 压缩 机 厂 

ЖЕ ЯЛ. ЕР 

上 海 东方 压缩 机 厂 

沈阳 空气 压缩 机 制造 厂 
柳州 市 微型 空 压 机 厂 

浙江 省 衢州 煤矿 机 械 总 三 
南京 英 格 索 兰 压缩 机 有 限 公司 
宁波 欣 达 螺 杆 压 缩 机 有 限 公司 
台州 环 天 机 械 有 限 公司 

鞍山 无 油 空气 压缩 机 有 限 公 司 
济南 市 压缩 机 三 有 限 公 司 
无 锡 压 缩 机 总 厂 型 压缩 机 分 厂 
安庆 四 八 一 二 工厂 

上 海 博 菜 特 压缩 机 有 限 公司 
广州 市 空气 压缩 机 厂 

烟台 蓝 星 压缩 机 有 限 责 任 会 司 
国营 常熟 机 械 厂 

Н, ШЦ 1E Ж ҤЕ 4f PLE KF] 
石家庄 市 长 安 金 源 压 缩 机 广 
无 锡 市 第 二 压缩 机 厂 

西安 压缩 机 厂 
北京 金 环 压缩 机 厂 

常德 通用 机 械 厂 

福建 压缩 机 总 厂 

佛山 市 珊瑚 压缩 机 有 限 公 司 
自贡 山 州 气体 压缩 机 有 限 责任 公司 
扬州 市 成 功 机 械 有 限 公司 

上 海 嘉 定 机 械 有 限 责 任 会 司 
湖北 压缩 机 有 限 公司 

宁波 天 元 压缩 机 有 限 公司 
余姚 捷 华 压缩 机 有 限 公司 
ШЕТА АГ 
贵州 省 都 匀 空 压 机 三 

湘潭 压缩 机 股份 有 限 公司 
KREMI 

余姚 市 大 隆 空 压 机 配件 有 限 公司 
青岛 空气 压缩 机 厂 

吴桥 空气 压缩 机 有 限 责 任 公司 
沈阳 市 东 陵 空 压 机 有 限 公司 
南通 轻 工 机 械 有 限 公 司 

柳州 活塞 环 厂 

慈溪 市 超 空 压 机 配件 有 限 公 司 
KF BIEL 

大 连 空气 压缩 机 广 

天 津 气体 压缩 机 厂 
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企业 名称 


开封 市 空气 压缩 机 三 

宁波 镇 海 机 械 制造 有 限 公 司 
ЖЕЛ A ШОШ ИЛК Н ШЕШ п) 
河北 省 定 兴 气体 压缩 机 厂 
湖南 益阳 空气 压缩 机 厂 
武汉 市 宝 气 压缩 机 广 

武汉 气体 压缩 机 厂 
徐州 空 压 机 厂 
南昌 空 压 机 厂 

北京 华 德 通 用 机 械 附 件 厂 
沈阳 市 兴 华 机 械 厂 
济南 市 空 压 机 厂 
重庆 小 型 压缩 机 三 

内 蒙古 兴 和 县 气体 压缩 机 三 
丹东 市 空 压 机 厂 
山西 省 垣 曲 空 压 机 六 
桂林 市 空气 压缩 机 广 

重庆 华西 压缩 机 三 

重庆 竞 力 微小 型 压缩 机 厂 
小 计 


чп 3% 


с = м ي‎ чоч = | 


س ی 
_ 


1996 年 压缩 机 行业 书 


企 业 名 称 а GH JH 
(%) 


` 生 产 大 ,中 .小 型 压缩 机 企业 
余姚 通用 集团 公司 

无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 
南京 压缩 机 股份 有 限 公司 


无 锡 庄 缩 机 总 厂 小 型 压缩 机 分 厂 


济南 压缩 机 厂 


山东 省 潍坊 百事 得 机 械 总 公司 


西安 压缩 机 厂 

上 海 压缩 机 有 限 公司 
大 连 气体 压缩 机 厂 
苏州 空 压 机 三 

蚌埠 压缩 机 总 厂 
铁道 部 徐州 机 械 厂 
重庆 气体 压缩 机 厂 
湖南 益阳 空气 压缩 机 厂 
自贡 空 压 机 总 厂 
江西 气体 压缩 机 厂 
柳州 压缩 机 总 厂 
HE FE AF DU 
河北 省 吴桥 空 压 机 厂 
柳州 第 二 空气 压缩 机 厂 
沈阳 气体 压缩 机 厂 

四 川 华西 通用 机 器 公司 
北京 第 一 通用 机 械 厂 
常德 通用 机 械 厂 


工业 总 产值 


不 变价 当年 价 
(万 元 ) (Лл) 
477 499 


经 济 效益 
综合 指数 
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ка‏ سے کے 
I‏ 25 25 


T 业 
增加 值 
(万 元 ) 


产品 销售 资金 利 
率 (%) WE D) 


101.8 
109.3 
100.7 
104.2 
104.5 
92.5 
88.1 
102.2 
105.9 
97.6 
84.8 
89.0 
109.9 
96.0 
105.8 
93.0 
94.9 
100.8 
100.2 
109.7 
104.2 
105.5 
96.8 
87.7 








$ 





| 





33.8 
9.6 
8.4 
9.7 

11.9 
4.2 
7.1 
5.6 
7.0 
6.8 
6.2 
3.4 
4.2 
1.5 
3.4 
5.6 
1.8 
2.5 
4.7 
1.5 
4.1 
3.1 
3.1 
2.1 





产品 销售 
收入 
(万 元 ) 








工业 增加 | 成 本 费用 
HAR) | PARA) 
45.1 38.2 
30.0 6.4 
27.6 3.5 
26.3 5.1 
30.9 3.5 
22.0 0.8 
32.5 0.2 
20.5 0.8 
31.3 4.6 
26.3 0.3 
42.3 0.1 
36.3 0.6 
26.6 | 2.7 
52.8 0.0 
40.0 0.1 
21.8 1.7 
28.6 0.8 
32.9 0.1 
29.7 0.0 
19.8 0.9 
11.2 0.4 
18.6 0.2 
15.4 0.0 
26.9 0.1 





单位 经 济 效益 综合 指数 


全 员 劳 动 
生产 率 
(元 /人 ) 


65424 
21068 
24782 
20037 
12993 
27692 
18556 
20434 
13104 
17471 
15158 
13633 
7464 
13118 
7260 
5961 
12694 
7240 
6197 
11250 
6395 
7567 
8658 
6620 









流动 资金 
周转 次 数 
(次 ) 


[| 
о © wW л Мо СМ N N È لیا‎ 


с о о © о о о о ос оо ооб 
ч м м соо мм бб Мс ي‎ о М о لد‎ м 


序 
号 


25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


企业 和 名 Ж 


沈阳 市 小 型 压缩 机 三 
沈阳 空气 压缩 机 制造 厂 
湖北 压缩 机 有 限 公司 
太原 气体 压缩 机 三 
咸阳 压缩 机 厂 

长 春 市 空气 压缩 机 三 
丹东 市 空 压 机 厂 


二 ,生产 微型 压缩 机 企业 


1 


чм © ا ي ل‎ e W (о 


i мє 
— © 


上 海 嘉定 机 械 制 造 有 限 责 任 公司 
南京 华 冠 压缩 机 有 限 公司 
石家庄 路 明 压 缩 机 有 限 公司 
江苏 大 力 集团 股份 有 限 公司 
沈阳 市 东 陵 空 压 机 厂 

佛山 市 珊瑚 压缩 机 有 限 公 司 
宁波 天 元 压缩 机 有 限 公 司 
广州 空气 压缩 机 厂 
开封 市 空气 压缩 机 厂 
杭州 美亚 加 压缩 机 有 限 公司 
宁波 镇 海 机 械 总 厂 

浙江 开山 股份 有 限 公 司 
AREER SEMT 
上 海通 联 压缩 机 厂 

和 章 庆 小 型 压缩 机 厂 
青岛 空气 压缩 机 厂 
北京 金 环 压缩 机 厂 

上 海 东方 压缩 机 厂 
济南 空 压 机 厂 

马鞍 山 正 棱 压 缩 机 有 限 责 任 公司 
重庆 压缩 机 配件 厂 
余姚 空 压 机 配件 厂 

土 海 微型 空气 压缩 机 厂 

无 锡 市 第 二 压缩 机 厂 

山西 省 长 治 通 用 机 械 厂 

四 川 宜宾 天 字 压 缩 机 有 限 公司 
ют AMY 

烟台 蓝 星 压 缩 机 有 限 责 任 公司 
福建 压缩 机 总 厂 

ТТ. ЖЖ ЛИД Г 
桂林 市 空气 压缩 厂 

湖北 省 天 门市 空气 压缩 机 厂 
大 连 空气 压缩 机 厂 
鞍山 无 油 空 压 机 厂 

上 海 大 隆 机 器 厂 
徐州 空 压 机 三 

江西 第 二 气体 压缩 机 厂 
柳州 市 活塞 环 厂 

太原 第 二 气体 压缩 机 厂 
安庆 市 四 八 一 二 厂 
武汉 市 空气 压缩 机 三 

武汉 市 第 二 空气 压缩 机 厂 
内 蒙古 兴 和 县 空 压 机 厂 
武汉 气体 压缩 机 厂 
自贡 机 械 一 厂 

山西 省 垣 曲 县 空 压 机 厂 

新 疆 矿 山 设 备 灯 县 总 三 
株洲 市 空气 压缩 机 厂 

天 津 市 气体 压缩 机 三 
柳州 市 微型 空 压 机 厂 





产品 销售 资金 利 工业 增加 
率 ( % ) 税率 ( % ) 值 率 (%) 
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pR ын 
с = 


成 本 费用 | ERP 
利润 率 (% ) | 27% 
(元 /人 ) 


5711 
7220 
3569 
3493 
3407 
~ 5656 
2128 


56392 
33639 
29012 
39835 
34409 
26959 
20140 
21178 
19022 
27811 
18293 
22080 
13300 
13606 
14036 
18800 
16022 
24897 
11034 
22100 
14391 
8182 
15167 
15111 
16652 
7075 
8510 
8480 
9772 
14399 
6833 
15920 
4596 
5362 
11622 
171130 
5104 
5342 
3693 
5338 
1873 
2212 
2592 
3531 
1326 
5361 
1365 
1443 
– 2672 
3699 


(Ж) 
流动 资金 
周转 次 数 

(次 ) 

0.5 

0.5 

0.4 

0.8 

0.5 

0.3 

1.4 


1.9 
1.3 
0.9 
1.5 
1.2 
1.3 
0.7 
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1997 年 压缩 机 行业 协会 会 员 单 位 经 济 效 益 综 合 指数 





















































序 经 济 效益 资金 保值 资产 流动 资金 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 产品 
в 企业 名 Ж 综合 指数 增值 率 负债 率 周转 率 利润 率 生产 率 销售 率 
(%) (%) (%) (Ж) (%) (元 /人 ) (%) 
一 ,生产 大 .中 ,小 型 压缩 机 企业 | 
1 | 余姚 通用 集团 公司 S3.2 102.0 
2 | 上 海 压 缩 机 有 限 公司 45.0 103.7 
3 | 无 压 总 厂 小 型 压缩 机 分 厂 55.3 95.1 
4 | 济南 压缩 机 三 70.8 105.8 
5 | 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 8.2 55.7 97.7 
6 | 山东 省 维 坊 百事 得 机 械 总 公司 8.2 83.6 83.8 
7 | 大 连 气体 压缩 机 三 9.3 54.2 101.5 
8 | 南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 6.2 66.9 107.7 
9 | 柳州 第 二 空 压 机 总 厂 3.5 62.2 99.9 
10 | 西安 压缩 机 三 7.5 49.9 99.6 
11 | 河北 省 吴桥 空 压 机 厂 8.1 63.8 99.2 
12 | 沈阳 气体 压缩 机 三 5.8 65.3 100.2 
13 | 上 海 东 方 压缩 机 广 7.1 83.4 108.0 
14 | 重庆 气体 压缩 机 厂 8.0 72.1 119.3 
15 | 苏州 空 压 机 广 6.3 47.7 98.5 
16 | 江西 气体 压缩 机 广 5.3 64.4 88.1 
17 | 柳州 压缩 机 总 厂 3.4 49.9 104.7 
18 | 北京 第 一 通用 机 械 广 1.9 81.0 127.0 
19 | 四 川 华西 通用 机 咽 分 司 5.6 67.9 98.7 
20 | 自贡 空 压 机 总 厂 5.3 73.7 101.0 
21 | 湖北 压缩 机 有 限 公司 3.9 65.9 101.7 
22 | 沈阳 空气 压缩 机 制造 厂 3.3 69.0 96.1 
23 | 湖南 常德 通用 机 械 厂 2.8 63.9 93.6 
24 | 铁道 部 徐州 机 械 广 3.4 58.4 75.7 
25 | ЖЯ 3.0 91.3 71.2 
26 | 湖南 益阳 空 压 机 三 -1.7 – 48.7 122.4 
27 | 太原 气体 压缩 机 三 -1.4 6.2 39.0 92.7 
28 | 丹东 市 空 压 机 三 2.4 0.0 192.5 98.4 
29 | 沈阳 市 小 型 压缩 机 六 0.0 109.6 92.0 
30 | 长 春 市 空气 压缩 机 厂 97.6 121.7 
31 | 河北 省 保定 空气 压缩 机 厂 0.0 129.0 90.0 
二 .生产 微型 压缩 机 企业 
1 | 武汉 市 空 压 机 厂 1265.2 72.1 88.2 
2 | 上 海 嘉定 机 械 制 造 有 限 责 任 公司 162.6 48.1 91.2 
3 | 上 海 大 隆 机 KKDÎ 295.0 76.8 100.5 
4 | 南京 华 冠 压缩 机 有 限 公司 98.2 43.6 100.8 
5 | 佛山 市 珊瑚 压缩 机 有 限 公司 105.4 70.3 101.8 
6 | 上 海 微型 空气 压缩 机 厂 108.0 96.5 100.0 
7 | 宁波 天 元 压缩 机 有 限 公 司 101.1 33.3 113.0 
8 | 广州 空气 压缩 机 厂 100.9 74.0 101.4 
9 | 宁波 镇 海 机 械 制 造 有 限 公司 104.0 42.0 100.7 
10 | 北京 金 环 压缩 机 厂 98.9 54.4 114.0 
11 | 江苏 大 力 集团 股份 有 限 公 司 98.3 .4 98.8 
12 浙江 开山 股份 有 限 公司 98.5 ‚8 100.6 
13 | 马鞍山 正 棱 压缩 机 有 限 公 司 .2 86.7 
141 重庆 小 型 压缩 机 厂 107.8 
15 | 大 连 空气 压缩 机 厂 - 95.0 
16 | 青岛 空气 压缩 机 厂 94.7 
17 | 四 川 宜宾 天 宇 压 缩 机 有 限 公 司 116.7 
18 | Ят Г 92.1 
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(Ж) 


经 济 效益 | 总 资产 | 资金 保值 资产 流动 资金 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 

企业 名 Ж 综合 指数 | 贡献 率 增值 率 负债 率 周转 率 利润 率 生产 率 
(%) (%) (%) (%) (Ж) (%) (元 /人 ) 

0.6 0.9 


余姚 空 压 机 配件 厂 69.3 
杭州 美亚 加 压缩 机 有 限 公司 





96.5 





开封 市 空气 压缩 机 厂 
石 家 注 路 明 压 缩 机 有 限 公司 
鞍山 无 油 空 压 机 三 

浙江 衢州 煤矿 机 械 总 厂 
桂林 市 空 压 机 厂 

无 锡 市 第 二 压缩 机 厂 

出 西 省 长 治 通 用 机 械 厂 
烟台 蓝 星 压 缩 机 有 限 公 司 
柳州 市 活塞 环 厂 

ШЖ БЕН Т 

RMS EL 
柳州 市 微型 空 压 机 厂 

福建 压缩 机 总 厂 
济南 空 压 机 厂 

天 津 市 气体 压缩 机 厂 
安庆 市 四 八 一 二 工厂 
自贡 市 机 械 一 厂 
武汉 市 气体 压缩 机 三 
株洲 市 空 压 机 广 
湖北 天 门市 空 压 机 三 

太原 第 二 气体 压缩 机 厂 

新 疆 矿 山 设备 灯具 总 厂 
重庆 压缩 机 配件 厂 
山西 省 垣 曲 县 空 压 机 厂 
江西 第 二 气体 压缩 机 厂 


1998 年 压缩 机 行业 协会 会 员 


企业 名 称 


一 .生产 大 .中 小 型 压缩 机 企业 


T оо ها کي لد‎ A WU N = 


سم ب 
Ф‏ _ 


余姚 通用 集团 公司 

无 锡 压 缩 机 总 厂 小 型 压缩 机 分 三 
山东 潍坊 生 建 集团 
济南 市 压缩 机 三 

上 海 压 缩 机 有 限 公司 

ZR E 4R DLKE E BRS я 
南京 压缩 机 股份 有 限 公司 

大 连 气体 压缩 机 厂 

西安 压缩 机 厂 

湘潭 压缩 机 股份 有 限 公司 
柳州 第 二 空 压 机 总 厂 
苏州 空 压 机 广 

重庆 气体 压缩 机 广 

沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公司 
上 海 东 方 压 缩 机 广 
江西 气体 压缩 机 厂 

柳州 压缩 机 总 厂 
河北 省 吴桥 空 压 机 厂 
湖北 压缩 机 有 限 公司 



































87.7 
102.5 
97.0 
91.5 
113.7 
98.4 
100.0 
88.4 
110.3 
69.1 
85.0 
112.0 
101.1 
94.9 
81.6 
97.0 
121.3 
99.6 
64.2 
85.0 
102.4 
90.4 
76.2 
99.4 





单位 经 济 效 益 综 合 指数 


经 济 效 益 | 总 资产 | 资产 保值 资产 流动 资金 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 产品 
综合 指数 | 贡献 率 增值 率 A f 周转 率 利润 率 生产 率 销售 率 
(%) (%) (%) (%) (К) (%) (元 /人 ) (%) 





106.3 
107.9 
98.6 
102.9 
97.0 
101.0 
96.4 
102.1 
104.0 
98.7 
99.1 
97.3 
104.5 
97.6 
98.0 
96.7 
99.0 
126.1 
102.3 
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企业 名 Ж 


20 | 湖南 常德 通用 机 械 厂 

21 | 沈阳 空气 压缩 机 三 

22 | 北京 第 一 通用 机 械 厂 

23 | 蚌埠 压缩 机 总 三 

24 | 北京 通用 机 械 附 件 厂 

25 | 湖南 益阳 空 压 机 三 

26 | 四 川 华西 通用 机 器 公司 

27 | 铁道 部 徐州 机 械 广 

28 | 自贡 空 压 机 总 厂 

29 | 山西 省 太原 气体 压缩 机 厂 
30 | 丹东 市 空 压 机 厂 

31 | 长 春 市 空 压缩 机 厂 

32 | 沈阳 市 小 型 压缩 机 广 

二 .生产 微型 压缩 机 企业 

1 | 南京 华 冠 压缩 机 有 限 公 司 
佛山 市 融融 压缩 机 有 限 公司 
宁波 镇 海 机 械 制 造 有 限 公 司 
武汉 市 第 二 空气 压缩 机 厂 
上 海 嘉 定 机械 有 限 责 任 会 司 
江苏 大 力 集团 股份 有 限 公 司 
广州 市 空气 压缩 机 三 

上 海 大 隆 机 器 厂 

宁波 天 元 压缩 机 有 限 公司 
余姚 空 压 机 配件 厂 

浙江 省 开 出 股份 有 限 公 司 
12 | 重庆 小 型 压缩 机 厂 

13 | 马鞍 山 正 楼 压缩 机 有 限 公 司 
14 | 烟台 蓝 星 压 缩 机 有 限 公司 
15 | 开封 市 空气 压缩 机 厂 

16 | 石家庄 路 明 压 缩 机 有 限 公司 
17 | 浙江 衢州 煤矿 机 械 总 厂 

18 | 无 锡 市 第 二 压缩 机 三 

19 | 大 连 空气 压缩 机 厂 

20 | 山西 省 长 治 通用 机 械 厂 

21 | 柳州 市 活塞 环 厂 

22 | 福建 压缩 机 总 三 

23 | # МА 

24 | 沈阳 市 东 陵 空 压 机 厂 

25 | URE FRARI 

26 | 安庆 四 八 一 二 工厂 

27 | 天 津 市 气体 压缩 机 三 

28 | 柳州 市 微型 空 压 机 总 厂 

29 а АЛ 

30 | 著 山 无 油 空 压 机 有 限 公 司 
31 | 北京 金 环 和 压缩 机 厂 

32 | 武汉 市 空气 压缩 机 三 

33 | 桂林 市 空 压 机 厂 

34 | 四 川 宜 宾 天 宇 压 缩 机 有 限 公司 
35! 自贡 市 机 械 一 厂 

36 | 徐州 室 压 机 三 

37 | 青岛 空气 压缩 机 厂 

381 重庆 压缩 机 配件 厂 

39 | 山西 太原 第 二 气体 压缩 机 厂 
40 | 湖北 天 门市 空 压 机 厂 
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经 济 效益 | 总 资产 | 资产 保值 | ”资产 | 流动 资金 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 
企业 名 Ж 综合 指数 | FRE | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 生产 率 
(%) (%) (%) (%) 5 (2%) (ZEA) 


江西 第 二 气体 压缩 机 广 








42 | ШАБЕ 97.5 

43 | 株洲 市 空 压 机 制造 厂 187.3 

44 | 锦州 市 空 压 机 厂 100.0 
新 疆 矿山 设备 灯具 设备 厂 





1999 年 压缩 机 行业 协会 会 员 单位 经 济 效益 综合 指数 


序 经 济 效 益 | 总 资产 | 资金 保值 | 资产 | 流动 资金 | 成 本 费用 | 全 员 劳动 产品 
号 企业 名 Ж 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 生产 率 销售 率 
(%) (%) (%) (%) (次 ) (%) (元 /人 ) (%) 


一 ,生产 大 、 中 ,小 型 压缩 机 企业 





1 | 无 锡 压 缩 机 总 厂 小 型 压缩 机 分 厂 65.6 96.4 
2 | 山东 潍坊 生 建 集团 81.0 101.2 
3 | 济南 市 压缩 机 三 71.4 96.2 
4 | 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 58.4 104.7 
5 | 南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 .8 95.8 
6 | 柳州 第 二 空 压 机 总 厂 .1 104.7 
7 | 苏州 空 压 机 厂 .5 87.3 
8 | 沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公 司 , ‚5 96.0 
9 | 河北 省 吴桥 空 压 机 厂 .2 .1 87.8 
10 | 西安 压缩 机 三 6.8 .0 90.0 
11 | 江西 气体 压缩 机 厂 . 5.7 .2 108.2 
12 | 上 海 东方 压缩 机 厂 5.4 .7 109.9 
13 | 湖北 压缩 机 有 限 公司 51.7 .6 98.4 
14 | 沈阳 市 空气 压缩 机 厂 49.0 ‚6 71.5 
15 | 湖南 常德 通用 机 械 厂 45.8 .6 90.7 
16 | 重庆 气体 压缩 机 厂 42.8 .8 95.7 
17 | 上 海 压 缩 机 有 限 公 司 39.0 .7 100.2 
18 | 柳州 压缩 机 总 厂 32.7 .5 98.4 
19 | 余姚 通用 集团 公司 31.1 ‚2 87.9 
20 | 大 连 气 体 压缩 机 厂 27.2 .7 103.8 
21 | REIA 19.3 .0 83.3 
22 | 铁道 部 徐州 机 械 厂 18.3 .7 92.6 
23 | 湘潭 压缩 机 股份 有 限 公司 13.9 .8 101.2 
24 | 丹东 市 空 压 机 三 10.6 .6 114.7 
25 | 北京 第 一 通用 机 械 厂 -2.9 .7 123. 
26 | 四 川 华西 通用 机 器 公司 .8 .2 102.0 
27 | 湖南 益阳 空 压 机 厂 .8 99.8 
28] 自贡 空 压 机 总 厂 – 47.2 67.9 
29 | 山西 省 太原 气体 压缩 机 厂 - 89.8 95.2 
30 | 武汉 市 气体 压缩 机 三 .7 99.3 
31 | 长 春 市 空气 压缩 机 厂 .8 108.2 
321 沈阳 市 小 型 压缩 机 三 .8 0.0 
二 .生产 微型 压缩 机 企业 

1 | 南京 华 冠 压缩 机 有 限 公 司 90.0 
2 | 浙江 开山 股份 有 限 公司 94.5 
3 | 佛 出 市 珊瑚 压缩 有 限 公司 100.0 
4 | 江苏 大 力 集团 股份 有 限 公 司 98.5 
5 | 宁波 镇 海 机 械 制 造 有 限 公 司 101.0 
6 | 石家庄 路 明 压 缩 机 有 限 公 司 97.1 
7 | 延边 昌 源 通用 机 械 有 限 公司 71.9 
8 | 宁波 天 元 压缩 机 有 限 公司 99.9 


(Ж) 


序 经 济 效益 | 总 资产 | 资金 保值 | 资产 | 流动 资金 RAT 全 员 劳 动 产品 
a 企业 名 Ж 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 tÉ% 销售 率 
(%) 2 (%) (%) w = (元 /人 ) (%) 















9 | 北京 金 环 压缩 机 厂 13271 111.8 
10 | 余姚 市 大 隆 空 压 机 配件 公司 . -1.7 11667 100.0 
1| 烟台 蓝 星 压缩 有 限 责任 公司 . . 3.2 28249 93.7 
12 | 内 蒙古 兴 和 县 空气 压缩 机 厂 . | | 1.6 1902 93.3 
13 | 重庆 小 型 压缩 机 厂 , . 1.0 6466 121.0 
14 | 大 连 空气 压缩 机 三 . | 0.0 7773 106.5 
15 | 无锡 第 二 压缩 机 厂 , . 0.3 7613 101.6 
16 | 广州 空气 压缩 机 三 , . -3.8 15685 99.1 
17 ， 鞍 出 无 油 宝 讨 机 有 限 公司 . . 0.0 11807 96.1 
18 | 安庆 四 八 一 二 工厂 . . 0.01 8349 93.6 
19 | 马鞍 山 正 棱 压 缩 机 有 限 公 司 . . 0.03 16494 68.2 
20 | 开封 市 空气 压缩 机 三 ， . . 0.0 6353 86.1 
21 | ALEEN ЛИ ДЫ . . -1.4 — 546 136.0 
22 | ШИЯ ЫНЫН Г . . 0.1 7527 110.9 
23 | 柳州 市 活塞 环 厂 . . 0.5 5278 93.8 
24 | 出 西 长 治 通 用 机 械 厂 , . 0.0 4266 97.2 
25 | 天 津 市 压缩 机 广 ， . -4.2 13636 97.8 
26 | 桂林 市 空 压 机 广 . . -6.1 6111 83.3 
27 | 福建 压缩 机 总 广 . | -4.1 10576 90.3 
28 | 济南 市 空 压 机 厂 , . -6.3 6750 98.3 
29 | 上 海 嘉定 机 械 有 限 责 任 公司 , . - 10.2 40975 129.6 
30 | 上 海 大 隆 机 器 厂 . . -9.1 31907 81.0 
31 | 柳州 微型 空 压 机 总 厂 . . . -1.4 12626 78.5 
32 | ЖЕ . . . -9.5 9772 104.2 
33 | 自贡 市 机 械 一 广 . . -14.5 1832 79.6 
34 | 天 津 气体 压缩 机 厂 . -20.4 4534 109.8 
35 | 江西 第 二 气体 压缩 机 厂 . . . - 19.3 5533 99.7 
36 | 徐州 室 压 机 三 . . -21.1 | 1882 76.7 
37 | 青岛 空气 压缩 机 厂 | . -11.7 | 11009 104.3 
38 | 锦州 市 空 压 机 厂 | . - 24.8 3941 79.4 
39 | 武汉 市 空气 压缩 机 厂 . . -39.5 11134 76.3 
40 | 出 西 恒 曲 县 空 压 机 六 | . . - 68.1 1625 72.7 





2000 年 压缩 机 行业 协会 会 员 单 位 经 济 效益 综合 指数 


经 济 效益 
综合 指数 
(%) 




























1 | 慈溪 市 超 空 压 机 配件 有 限 公司 

2 | 南京 英 格 索 兰 压缩 机 有 限 公 司 84.50 
3 | 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 141.80 100.90 
4 | 无 锡 压 缩 机 总 厂 小 型 压缩 机 分 厂 131.00 105.90 
5 | 台州 环 天 机 械 有 限 公 司 124.40 93.90 
6 | 石家庄 市 长 安 金 源 压缩 机 厂 108.40 97.20 
7 | 浙江 开山 股份 有 限 公 司 104.60 93.70 
3 | 上 海 博 莱特 压缩 机 有 限 公司 100.20 78.10 
9 | 佛山 市 珊 戎 压缩 机 有 限 公 司 99.50 80.60 
10 | 山东 潍坊 生 建 集团 100.30 
11 | 南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 96.00 
12 | 济南 市 压缩 机 厂 有 限 公 司 92.60 






宁波 天 元 压缩 机 有 限 公 司 


+ 
Ыы 
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А 经 济 效益 资金 保值 资产 流动 资金 全 员 劳 动 产品 
号 企业 名 Ж 综合 指数 增值 率 负债 率 周转 率 生产 率 销售 率 
(%) (%) (%) (Ж) (元 /人 ) (%) 
14 | 宁波 欣 达 螺杆 压缩 机 有 限 公司 1.60 47778 87.10 
15 | 延边 昌 源 通用 机 械 有 限 公司 0.50 12913 79.50 
16 | 余姚 捷 华 压缩 机 有 限 公司 1.30 25091 95.70 
17 | 重庆 气体 压缩 机 三 0.80 21792 94.60 
18 | 上 海 大 隆 机 器 厂 0.50 31120 84.70 
19 | 江苏 大 力 集团 股份 有 限 公司 1.40 35367 118.40 
20 | 南京 华 冠 压 缩 机 有 限 公司 0.70 33589 90.40 
21 | 南昌 空 压 机 广 1.10 23600 95.20 
22 | 南通 轻 工 机 械 有 限 公 司 1.60 6501 83.30 
23 | 上 海 东 方 压缩 机 三 0.90 31815 102.30 
24 | 重庆 小 型 压缩 机 三 0.50 3305 166.00 
25 | 天 津 市 压缩 机 广 0.80 20000 86.40 
26 | 江西 气体 压缩 机 有 限 公 互 0.60 14131 108.40 
27 | 北京 金 环 压 缩 机 厂 0.90 12009 105.60 
28 | 河北 省 吴桥 空 压 机 有 限 责任 公司 1.20 6000 87.30 
29 | 北京 华 德 通用 机 械 附 件 厂 0.30 3941 102.80 
30 | 柳州 空 压 机 集团 有 限 责任 公司 0.50 22962 100.80 
31 | 广州 市 空气 压缩 机 厂 1.50 22353 92.80 
32 | 沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公 司 0.30 24350 96.10 
33 | 大 连 空气 压缩 机 厂 0.60 9744 94.00 
34 | 上 海 压缩 机 有 限 公 司 1.10 33527 103.50 
35 | 扬州 市 成 功 机 械 有 限 公司 1.90 12308 102.70 
36 | ЕТЖ ЖА 0.80 13090 99.20 
37 | 中 国人 民 解 放 军 四 八 一 二 工厂 0.70 8570 95.80 
38 | 贵州 省 都 匀 空 压 机 三 0.40 10608 64.00 
39 | 常德 通用 机 械 厂 0.30 7788 96.80 
40 | 开封 市 空气 压缩 机 厂 0.70 5313 101.60 
41 | 西安 压缩 机 厂 0.80 14914 105.40 
42 | 沈阳 空气 压缩 机 制造 厂 0.30 14586 84.10 
43 | UAE МНА А) 0.10 9024 112.70 
44 | 浙江 省 衢州 煤矿 机 械 总 厂 0.40 7867 111.30 
45 | 马鞍 山 正 校 压 缩 机 有 限 公 司 0.20 1272 78.50 
461 柳州 活塞 环 厂 0.60 5486 81.00 
47 | 宁波 镇 海 机 械 制 造 有 限 公司 0.60 3036 99.70 
48 | 湖北 压缩 机 有 限 公 司 0.20 4830 99.00 
49 | 沈阳 市 兴 华 机 械 厂 0.30 - 3810 91.00 
50 | 烟台 蓝 星 压缩 机 有 限 责 任 会 司 0.20 10922 98.40 
51 柳州 市 微型 空 压 机 厂 0.60 15279 75.80 
52 1 福建 压缩 机 总 厂 0.10 13242 96.60 
53 | 自 责 山川 气体 压缩 机 有 限 责任 公司 0.50 9504 77.80 
54 | 重庆 华西 压缩 机 厂 -0.50 2021 203.90 
55 | 湘潭 压缩 机 股份 有 限 公 司 0.70 4230 89.30 
56 | 蚌埠 压缩 机 总 厂 0.30 15316 94.20 
5 | 青岛 空气 压缩 机 广 0.30 35670 59.90 
58 ;国营 常熟 机 械 总 三 0.50 11234 105 .90 
59 | 桂林 市 空气 压缩 机 厂 0.30 3462 87.90 
60 | 四 川 华西 通用 机 器 公司 0.30 | 3537 100.60 
61 | 武汉 气体 压缩 机 厂 0.40 6187 143.90 
62 ,北京 第 一 通用 机 械 厂 0.40 4203 101.40 
63 | 天 津 市 气体 压缩 机 三 0.30 7043 87.20 
64 | 上 海 嘉定 机 械 有 限 责 任 会 司 0.20 21872 69.00 
65 FHT EBL 0.50 2500 101.60 
66 | 徐州 市 空 压 机 厂 0.20 1176 84.10 
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(Ж) 





经 济 效益 
综合 指数 
(%) 













余姚 市 大 隆 空 压 机 配件 有 限 公司 
96.30 

















68 | 鞍山 无 油 空气 讨 缩 机 有 限 公 司 
69 | 武汉 市 空气 压缩 机 厂 91.80 
70 | tli HEHEHE EMI 78.60 
71 | 长 春 空 压 机 厂 104.10 
72 | ЖЕ Ж 99.00 
73 | 河北 省 定 兴 气体 压缩 机 三 97.30 
74 | FIKR ЛИЛ АЈ 100.00 
75 | 沈阳 市 东 陵 空 压 机 有 限 公司 93.00 
87.40 


湖南 益阳 空气 压缩 机 三 
平均 值 









1996 年 阀门 行业 协会 


~. 系统 内 小 计 
北京 市 阀门 总 厂 

RET WTA а] 
RHETT 

天 津 市 北方 阀门 控制 设备 公司 
BEHRNS 

ДЕ Ж ЖИ ЕЮ ГЛ ET 
НВ ВГ 

锦州 阀门 总 三 

KÆR PIE RT ARR HEA н] 
ê REETTA 
ЖУРТ ГГ АГ 
ERZ 


E ENR RN’ A E ATH RAS 


可 
КЕИ ЮГ ИЕДИ 
ЕН ГАГ Аа 
苏州 高 中 压 阀 门 厂 

扬州 双 和 良 阅 门 制造 有 限 公 司 
锡山 市 阀门 三 

国营 海安 阀门 三 
泰州 市 阀门 广 

南通 市 电站 阀门 有 限 公司 
南通 高 中 于 阀门 厂 

吴江 市 东 吴 机 械 有 限 责任 公司 
常州 市 兰 陵 阀门 厂 

杭州 华 患 阀门 有 限 公司 
浙江 高 中 压 阀 门 厂 

宁波 万 安 集团 股份 有 限 公司 
镇 江 市 铸造 阅 门 三 

浙江 超 达 阀门 股份 有 限 公 司 
浙江 石化 阀门 有 限 公 司 
浙江 五 洲 阀门 有 限 公司 
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(万 元 ) (万 元 ) 
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1712 
1247 
1890 
1580 
1330 
1900 
350 
449 
2900 
8000 


2400 
1553 
4401 
1201 
7546 
1850 
2001 
2502 
2171 
4806 

497 
4235 
5539 
6708 

920 

868 
1872 
4225 


272887 
241885 
1327 
3790 
1215 
1712 
1168 
2080 
1435 
1447 
2019 
435 
565 
2793 
8371 


2783 
1718 
4457 
t412 
4750 
1869 
2164 














нив 


(万 元 ) 
80925 


70813 


981 


1721 
2248 
1353 


会 员 单位 经 济 指标 





265442 
225880 
1338 
3772 
1076 
1384 
1343 
1861 
1368 
1548 
1736 
408 
690 
2967 
8420 








2639 
1552 
4699 
1029 
3017 
1874 
1770 
2500 
2530 
3294 
478 
3532 
3090 
4985 
628 
868 
1510 
3250 


189068 
159276 








2689 































861 













612 
925 
1058 












































747 


710 
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企业 名 Ж 个 变价 当年 价 
(HT) (万 元 ) 


浙江 罗浮 锅炉 附件 厂 
福建 省 三 明 高 中 压 阅 门 厂 
国营 青岛 电站 阀门 厂 
开封 高 压 阀 门 厂 
广州 市 广州 阀门 厂 

广东 明珠 球阀 集团 股份 有 跟 公 司 
自贡 高 压 阀门 股份 有 限 公 司 
四 川 广汉 阀门 厂 
А167 
兰州 高 压 阀门 厂 

天 津 塘沽 瓦特 斯 阅 门 有 限 公司 
ЖРТ ЖААШ Г] ДГ 
石家庄 三 环 阀门 股份 有 限 公司 
泊 头 市 闪 门 制造 有 限 责 任 公司 
包头 阀门 总 厂 

阳泉 浆 门 股份 有 限 公 司 
铁岭 阀门 股份 有 限 公 司 
LEREN 

АИТ 

TERTIT 
南昌 市 八 一 阅 门 厂 

Н A E A RA E 
福州 阅 门 总 三 

益 都 阀门 有 限 公 司 

У FF TH E П ВГ 

许昌 昌 源 阀门 制造 有 限 公司 
鹤壁 市 宝马 闹 门 有 限 公 司 
武汉 阀门 水 处 理 机 械 股份 有 限 公司 
武汉 市 亚 美 蝶阀 厂 

湖北 洪 城 通用 机 械 股份 有 限 公司 
KTA 
桂林 市 阀门 总 厂 

自贡 工业 阀门 制造 有 限 公 司 
四 川 省 邓 峡 阀门 制造 有 限 公司 
РН E R ЕГ 

Щ | Ж RAHIRI TI 
贵阳 贵 林 阀 门 制造 有 限 责任 会 司 
上 海良 工 闪 门 三 
еН ЧОЁ КЕ КЕР ГГ 
郑州 市 宇明 工业 总 公司 阀门 厂 
中 南 焦作 氨 竟 股份 有 限 公司 
湖北 高 中 压 讼 门 有 限 责任 公司 
沈阳 第 二 风门 三 
HCE ТЮ ГГ 

AL фес NTS 
广东 省 韶关 市 阀门 厂 

二 .系统 外 小 计 

ЕЕЕ НТ 

RB ELE—~MLI RAN 
KREME ГІ 
WAEREA 
АНГ 
甘肃 省 兰州 阅 门 三 





统计 资料 ° 419 


1997 年 阀门 行业 协会 会 员 单 位 经 济 指标 


一 ,系统 内 小 计 
北京 市 阀门 总 三 

天 津 市 阀门 公司 
RHAI 

天 津 市 北方 阀门 控制 设备 公司 
石家庄 市 阐 门 二 厂 

河北 省 承德 高 压 阀门 管件 厂 
沈阳 第 一 阅 门 厂 

锦州 阀门 总 三 

长 春 高 中 压 阀 门 有 限 责任 公司 
蛤 尔 滨 阐 门 总 厂 
牡丹 江 益 门 总 厂 
ERTI 


ЕЗЕТ АА ERTA RA 


司 
上 海 开 维 喜 疯 门 有 限 公司 
EEF LRH BEHAR] 
苏州 高 中 压 阐 门 厂 

扬州 双 良 交 门 制造 有 限 公 司 
锡山 市 网 门 厂 

国营 海安 阀门 三 
泰州 市 阀门 三 

南通 市 电站 阀门 有 限 公司 
南通 高 中 压 阀门 厂 

吴江 市 东 吴 机 械 有 限 责任 会 司 
常州 市 兰 陵 阀门 厂 
杭州 华 惠 阀门 有 限 公司 
Tê FERN 

宁波 万 安 集 团 股 份 有 限 公司 
镇 江 市 铸造 阅 门 厂 
温州 挺 宇 集团 有 限 公 司 
浙江 方正 同门 三 

浙江 超 达 阅 门 股份 有 限 公司 
浙江 石化 阀门 有 限 公司 
ALEMANIA RAR 
浙江 罗浮 锅炉 附件 厂 
福建 省 三 明 高 中 压 阀 门 厂 
国营 青岛 电站 阀门 厂 
FHR ERI 
广州 市 广州 阀门 厂 


广东 明珠 球阀 集团 股份 有 限 公司 


自贡 高 压 阅 门 股份 有 限 公司 
四 川 广汉 阀门 厂 
RRG 

= A S ETS 
AERA LRR TA PRS FJ 
КИТА 
石家庄 三 环 闹 门 股份 有 限 公 司 
泊 头 市 阐 门 制造 有 限 责任 公司 





工业 总 产值 


不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 
285054 289498 
251303 254443 


1660 
4800 


915 
1848 
1029 
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1670 
4680 
1040 








工业 
增加 值 
(万 元 ) 

89951 282134 
77162 237234 
244 2107 
1325 5224 
434 1140 
497 1365 
463 1062 
654 1868 
689 1559 
-75 1235 
222 1748 
-93 994 
116 483 
1075 3003 
2562. 11033 
1246 2857 
998 1734 
1537 4867 
334 733 
775 3006 
683 2189 
331 1372 
834 2161 
922 2635 
1160 2811 
145 484 
1481 3776 
1511 2760 
59) 3120 
132 556 
771 5088 
298 813 
430 1004 
1072 2600 
803 3691 
146 484 
2352 10151 
968 2898 
2850 6344 
– 29 989 
2527 8017 
2220 7123 
224 696 
1699 5327 
2065 3598 
4798 15729 
6110 23600 
1156 1865 
125 397 














产品 销售 全 年 职工 
成 本 平均 人 数 
(Лл) (А) 
204651 58565 
169874 53402 
1552 441 
4020 445 
682 384 
914 99 
883 716 
1232 360 
801 523 
990 833 
910 1106 
1021 612 
373 572 
2693 302 
7889 312 
2322 168 
1118 488 
3667 686 
675 549 
2226 527 
2216 678, 
1059 539 
1627 637 
1912 490 
2120 415 
358 31 
2493 822 
1963 507 
2762 504 
442 216 
4257 210 
561 95 
645 85 
1884 150 
2694 152 
387 67 
6776 1566 
1637 1550 
3166 3043 
925 377 
5796 1036 
4344 2382 
490 278 
3946 1381 
2904 1801 
11149 867 
18577 3696 
1030 383 
326 259 


工业 总 产值 
ui 
(万 元 ) (万 元 ) = 


产品 销售 


№ — 
收入 (万 元 ) 


企 名 称 
包头 阀门 总 三 

阳泉 阀门 股份 有 限 公 司 

铁岭 冶 门 股份 有 限 公司 
ERATE 

АЖЕ 

TAI 
南昌 市 八 一 阀门 厂 

ЖК КЮ 3K ЧУН [Му F] 
福州 阀门 总 厂 
БВА FJ 

E Th a HTIN 

许昌 昌 渐 阀门 制造 有 限 公司 
Батаа А] 
1%. РОКА ЕА RA н] 
ЖХ т ЧУ ЗЕЕ БГ 

湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 限 公司 
Кіт ГГ 
桂林 市 阀门 总 三 

自贡 工业 阀门 制造 有 限 公 司 
ра Д ТИВ я] 
WIERA 

HJ 5 BARITS 

FE PE FR KT ИЕА Б] 
上 海良 工 阀门 三 

安徽 省 屯 溪 高 压 阀 门 厂 
郑州 市 宇明 工业 总 公司 阀门 厂 
ВЕЖЕ ЮВА RA я] 
湖北 高 中 压 阀门 有 限 责 任 公司 
沈阳 第 二 阀门 三 
浙江 海 工 阀门 厂 
浙江 黄岩 特种 阀门 厂 
广东 省 韶关 市 阀门 厂 

二 ,系统 外 小 计 

中 核 集团 苏州 阀门 三 

第 五 七 一 九 工 厂 间 门 分 厂 
кама ГГ 
AERAR 

ЖЖ ЖИЛ Г 
HEREZA 





单位 经 济 指标 


一 | 
UA. 


1998 年 阀门 行业 协会 会 员 
工业 

增加 值 

{万 元 ) 


(HX) (万 元 ) 
288033 
256632. 

1750 


278307 
238490 
1810 


合计 
一 .系统 内 小 计 
北京 市 阀门 总 厂 

天 津 市 阅 门 公司 

天 津 市 阀门 厂 

天 津 市 北 广阔 门 控制 设备 公司 


177347 
1521 
4961 
1051 

998 


6392 
1583 
1249 


5979 
1122 
1507 











(Ж) 
全 年 职工 
平均 人 数 


(А) 
1445 
745 


产品 销售 
成 本 (万 元 ) 


430 
480 





统计 资料 421 


(Ж) 














| | 7 FEMT 
(万 元 ) (万 元 ) | (А) 

АЭ ГЈ 708 
河北 省 承德 高 压 阁 门 管件 矿 303 
沈阳 第 一 阅 门 三 516 
锦州 阀门 总 厂 887 
长 春 高 中 压 阀 门 有 限 责 任 公司 1088 
ШП ЖКГА 513 
牡丹 江 阀 门 总 三 564 
КЕ 228 
EHR KAM ° E RHE Е AR 314 
я] 
上 海 开 维 言 阀门 有 限 公司 167 
КЕ Т ГГ ARAR 464 
МВР 662 
MMR ГЕЕВ 512 
锡山 市 阀门 厂 519 
НЕЖИТІ 616 
ЗМ ГГ 516 
ВЕУ TIE RA А] 630 
南通 高 中 压 阀门 厂 490 
吴江 市 东 吴 机 械 有 限 责 任 会 司 350 
常州 市 兰 陵 阀门 三 36 
杭州 华 惠 阀门 有 限 公 司 783 
浙江 高 中 于 同门 三 460 
宁波 万 安 集 团 股份 有 限 公 司 439 
镇 江 市 铸造 阀门 厂 168 
温州 挺 宇 集团 有 限 公司 214 
浙江 方正 阀门 厂 105 
тҮ ЖК ЮГ) ДЕЛ A RA FI 138 
浙江 石化 阅 门 有 限 公司 151 
ML EMH RT IB RA р] 182 
浙江 罗浮 锅炉 附件 三 70 
良 精 集团 阀门 有 限 公 司 317 
福建 省 三 明 高 中 压 滴 门 厂 1520 
EE A By УД {ПГ 1474 
ЖЕРЕ ЮГ 2997 
THT Г] 343 
Г” AR EH Ek ER ЕИ ИВЕ а] 1229 
Û ЕЮ [Г}М RA А 2353 
ДЛГУ ТГ 261 
ЕЈ 1345 
EME ERT 1780 
天 津 塘 洁 瓦特 斯 阀门 有 限 公 司 858 
天 津 市 大 站 阀门 总 厂 2640 
石家庄 三 环 浆 门 股份 有 限 公 司 434 
泊 头 市 阀门 制造 有 限 责任 公司 
包头 阀门 总 三 1360 
HIR Г] {ЛА ЕНД] 491 
铁岭 阀门 股份 有 限 公司 4058 
TERTE 402 
HARTI 526 
宁波 阀门 三 202 
南昌 市 八 一 国门 厂 321 
Н $ ЗЕ ЧҮ ЖЕ у в] 549 
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福州 阀门 总 厂 

益 都 阐 门 有 限 公司 
淄博 市 临淄 阀门 三 

许昌 昌 源 阀门 制造 有 限 公司 
鹤壁 市 宝马 阀门 有 限 公司 
武汉 阀门 水 处 理 机 械 股 份 有 限 公司 
RUTH ЧЕ ЭЕ ЖК A 

湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 限 公 司 
长 沙市 阀门 厂 
桂林 市 阀门 总 三 

自贡 工业 阀门 制造 有 限 公司 
ДЕДИ ПИЖ F RAF] 
四 川 省 南充 阀门 三 

TH |4 E AY ААКУ ГГ 
ХИЖЖА Г ê A КИЕ ДБ] 
EEE TRIN 

E EREN 
MT FH СЧА (77 
фт Ff f E ОРЕ EK И] 
湖北 高 中 压 阀 门 有 限 责 任 公司 
沈阳 第 二 阀门 厂 
ТЇП Т.Ш ГГ 
HLA ЕР ГТГ. 

Г ЖЕШ тг 

二 ,系统 外 小 计 

中 核 集 团 苏州 阀门 厂 

第 五 七 一 九 工 厂 和 阐 门 分 厂 
ха Г 
山西 省 汾 阳 阀门 厂 
安徽 省 白 湖 阅 门 厂 

HRA METIN 


1999 年 阀门 行业 协会 会 


工业 总 产值 


合计 

一 \ 系统 内 小 计 
北京 市 阐 门 总 三 

天 津 市 闹 门 公司 

х ЙТ 
КТЕР ИГ ТИЛУ 5 п] 
石家庄 市 局 门 二 厂 

河北 省 承德 高 压 阀 门 管件 广 
Й. 5 — Г 

锦州 阀门 总 厂 

长 春 高 中 压 阀 门 有 限 责任 公司 
哈尔滨 阀门 总 厂 
HAAAT 

Е ГТ 


(万 元 ) 
278307 
249463 
2462 


5809 
938 


































当年 价 


276534 
245904 
2354 
5580 
1096 
1391 
2152 
1894 
1259 
710 
514 
105 


1295 

























1735 






























(万 元 ) 


1864 
4239 
956 
995 
647 
836 
1188 
6507 
2752 
985 
1033 
498 
476 
686 
135 
9513 
2004 
842 
312 
703 
882 
1620 
350 
614 
39817 
30086 
1617 
1102 
1299 
5348 
366 


收入 


295162 
256553 
3038 
7138 
1615 
1273 
1976 
1564 
1348 
918 
892 
108 
119 
2406 




































产品 销售 产品 销售 
收入 (万 元 ) 成 本 (万 元 ) 


1554 
3433 
769 
586 
525 
503 
706 
4347 
1484 
584 
768 
415 
318 
478 
128 
1353 
1453 
564 
196 
699 
620 
1270 
249 
446 
32562 
25800 
1292 
860 
966 
3367 
276 





员 单 位 经 济 指标 


产品 销售 产品 销售 


成 本 
(万 元 ) 
220847 
191880 
2665 
5554 
1224 
1052 
1180 
999 
661 
749 
735 
105 
123 




























































( 续 ) 
全 年 职工 
平均 人 数 

(А) 

524 

1471 

120 

398 

494 

962 

185 

1620 

359 

306 

493 

287 

175 

305 

284 

885 

773 

292 


全 年 职工 
平均 人 数 
(А) 
50192 
45175 

352 


企业 名 Ж 


EERS ЖШН ЕШЮ Г НЫД 


司 
上 海 开 维 喜 阀门 有 限 公司 
上 海 精工 阀门 厂 有 限 公司 
HME FERIT 

扬州 双 良 阀门 制造 有 限 公 司 
锡山 市 阀门 三 

国营 海安 阀门 厂 
泰州 市 阅 门 厂 

南通 市 电站 了 闹 门 有 限 公司 
Е ê ЧЛЕН Г 

吴江 市 东 吴 机 械 有 限 责 任 公司 
® Ату °@ Г) 
БЕ BT1 А E 
TÊ FERT 

宁波 万 安 集团 股份 有 限 公 司 
镇 江 市 铸造 阀门 三 
温州 挺 宇 集团 有 限 公 司 
浙江 方正 阀门 厂 

浙江 超 达 阀门 股份 有 限 公 司 
浙江 石化 阅 门 有 限 公司 
浙江 五 洲 阀门 有 限 公 司 
浙江 罗浮 锅炉 附件 厂 

良 精 集团 阀门 有 限 公司 
浙江 永 . -ATI 

福建 省 三 明 高 中 压 阀 门 厂 
国营 青岛 电站 阀门 三 
开封 高 压 阀门 厂 
广州 市 广州 交 门 广 


广东 明珠 球阀 集团 股份 有 限 公 司 


自贡 高 压 阀门 股份 有 限 公司 
HII ГГ 
HERRAN 
МАЈ 

Кани еи НЕД Б] 
天 津 市 大 站 阀门 总 三 
АКЕП НА н] 
Н ГЛ БЕ A RF ЕД н) 
包头 阀门 总 厂 

阳泉 阅 门 股份 有 限 公司 
铁岭 阀门 股份 有 限 公司 
EARTEN 

ERRI 

TRR 
BBRA- 

PA Ж RA И ЗЕ A BR F] 
福州 阀门 总 厂 

益 都 阀门 有 限 公司 

йн ТП ШГП 

иаа ГЕ МД И] 
鹤壁 市 宝马 阀门 有 限 公司 


武汉 阀门 水 处 理 机 械 股 份 有 限 公 司 


ЖХ ЧЕ ЗЕЕ 


湖北 洪 城 通用 机 械 股份 有 限 公司 
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工业 总 产值 


不 变价 当年 价 
(AZC) (HI) 














工业 
增加 值 
(ээ) 


3344 


1041 


221 


1177 
619 
308 

1133 
306 

1105 

2039 

1222 
191 
800 

98 

3503 
764 

1911 

– 209 

3135 

3358 
141 

1423 
780 

3678 

7810 

2057 

71 
310 
820 

1518 

1584 

1695 
491 
359 
968 
588 

1831 
131 
399 
369 
183 
352 

3033 





8251 














长 沙市 阀门 厂 
桂林 市 阀门 总 三 

自贡 工业 阀门 制造 有 限 公司 
ШЖ ШЕКТЖ A PR A Р] 
四 川 省 南充 阀门 三 

ра A RRR 

J BH RART fl ê A ЕЮ ЕДЕ) 
LARIAT 
=н ERA ERTI 
郑州 市 宇明 工业 总 公司 阀门 三 
中 南 焦 作 氨 阀 股 份 有 限 公司 
湖北 高 中 压 阀门 有 限 责任 会 司 
ZH ZANT 

Hi CHE TENT 
ARERR ГГ 
广东 省 韶关 市 阀门 三 

二 ,系统 外 小 计 

中 核 集团 苏州 阅 门 厂 

第 五 七 一 九 工厂 阀门 分 厂 
KRAER 
ШИЯ УТ Н ВГ 

ЖЕЕ ГЈ 
甘肃 省 兰州 网 门 厂 


企业 名 称 


天 津 市 大 站 集团 公司 

天 津 塘 洁 瓦 特 斯 阀门 有 限 公 司 
广东 明珠 球阀 集团 股份 有 限 公司 
ЖЕНАТ 


КЕЕ ЖАИ ЛИЛИН Е FT АБД Н] 


湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 限 公司 
上 海良 工 阀门 厂 
KERER 

ЖТ. RFE ҖЕ И ЗЕ ДН] 
浙江 五 洲 阀门 有 限 公司 
石家庄 三 环 阅 门 股份 有 限 公 司 
HARRI 

锡山 市 阀门 厂 

自贡 高 压 痊 门 股份 有 限 公 司 
BERRA 
ЖГ FÎ 

ЮРЕ ИТА А] 
FAHRER 
KREAMER 
KATATE 

KE ATAG A RA я] 

山东 益 都 阀门 股份 有 限 公司 


(HI) (лж) 





员 单 位 经 济 指标 





统计 资料 


5017 
2027 


498 
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工业 总 产值 т 业 


企业 名 Ж 当年 价 增加 值 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 

AREAN- AERAR 
长 沙市 阀门 厂 
浙江 正 华 阀门 三 
南通 高 中 压 阀 门 厂 
杭州 华 惠 阀 门 有 限 公司 
天 津 市 渤海 阀门 厂 
青岛 电站 阀门 三 
宁波 万 安 股份 有 限 公司 
ШОР ЕПТ 
吴江 市 东 吴 机 械 有 限 公司 
жї Г] 
RERAMA RREA И 
来 安县 新 星 阀 门 制造 有 限 公司 
河北 蝶 飞 阀门 有 限 公司 
ЖН PEANT 
Щщ & ИН ЛГ 
天 津 市 北方 阀门 控制 设备 公司 
ЕТТ: ПГ 
ЫИ ЗЕНИТ 
阳泉 阀门 股份 有 限 公司 
承德 市 高 压 阀门 管件 厂 
五 七 一 丸 工厂 前 门 分 厂 








沈阳 第 一 漳 门 三 

ВЕ ПЕЕ ЈА А Г] 

宁波 阀门 厂 

КЕ Пл 2737 631 141 
黄山 高 压 阀门 有 限 公司 1108 3257 658 
镇 江 市 铸造 阅 门 厂 1268 136 162 
福州 阀门 总 厂 1311 4039 432 
ЖХ т ЧЕ ЖЮ 1588 50 156 
ЮАН ГГ 1346 1372 424 
ERER TLEN 908 741 274 
ГАШ) А ГГ 1219 9732 550 
МЕА БЕ ЕЮ ГАВА А А] 839 4824 823 
KAHER 899 1088 414 
天 津 市 国门 厂 5382 1550 294 
И.Н 177 600 430 462 
自贡 工业 阀门 制造 有 限 公 司 1027 356 
浙江 方正 阀门 厂 1112 600 89 
淄博 市 临沂 阁 门 三 784 725 85 
E BH H Г) 877 318 
浙江 罗浮 锅炉 附件 厂 628 451 78 
河南 鹤壁 宝马 阀门 有 限 公司 538 812 447 
上 海 市 精工 阀门 厂 818 408 
许昌 昌 源 门 制造 有 限 公司 727 | 504 420 
RANGT 627 342 62 
韶关 市 阀门 三 506 533 217 
ШИЖ ГЫ Ж Ê RREA я] 359 280 76 
桂林 市 阀门 厂 398 885 96 
泰州 市 阀门 厂 206 369 115 
甘肃 省 兰州 阀门 广 403 304 497 
长 春 高 中 压 阀 门 有 限 责任 公司 448 2173 283 
їн Ж ГГ 240 122 99 
ОН ЕКШ ЗЕ ур л ЕД А] 
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271 273 111 


(8) 





工业 总 产值 I 业 固定 资产 年 末 从 业 
企业 名 Ж 不 变价 当年 价 增加 值 в 计 人 数 合计 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (人 ) 





иТтЕЙГ RAF] 
HRR f 1 A ШЖ ЕД н) 
ДН тг йт Ет FERT 
潍坊 化 工 阀门 厂 

四 川 省 南充 阀门 三 

小 计 


253 
125 
187 
655 
74 
41274 


1996 年 阀门 行业 协会 会 员 单位 经 济 效益 综合 指数 


工业 产品 资金 


成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 流动 资金 


Ag) 销售 率 | 利税 率 | ИЛЕ | пиж | 生产 率 | RR 
(%) (%) (%) (元 /人 ) (次 ) 
0.90 
一 、 系 统 内 小 计 . , 0.86 
天 津 市 北方 阀门 控制 设备 0.80 
公司 
i HE f 2 ЯТА 8 r 1Ê ÊÊ Ê . , . , 1.26 
门 有 限 公司 
广东 明珠 球阀 集团 股份 有 . . . . . 0.28 
限 公司 
пж Ет = Г . 1.22 
REH LRM BITTE BR . 1.44 
公司 
武汉 市 亚 美 蝶阀 厂 0.96 
长 沙市 阀门 三 1.54 
EERTE 1.55 
山东 省 淄博 阀门 三 1.69 
安徽 省 和 县 阀门 总 厂 1.25 
启东 阀门 有 限 公 司 1.80 
浙江 高 中 压 阀门 厂 1.63 
大 丰县 阀门 厂 3.13 
ВА ӨЕРЕ Г 2.08 
Е ГГ 1.25 
ЕВА 1.34 
天 津 市 前 门 公司 1.49 
泊 头 市 阀门 厂 1.20 
EMRAN . . . 0.95 
EAZI 1.31 
湖北 沙市 阀门 厂 0.80 
上 海 市 精工 阀门 三 1.05 
土 海良 工 开 维 嘉 公司 1.18 
КИТ E ЗЕ НГ ТГ 1.60 
宁波 阀门 厂 1.70 
宁波 万 安 集团 股份 公司 0.90 
成 都 阀门 厂 1.60 
沈阳 第 二 六 门 厂 1.10 
кт А ПГ 1.20 
山东 益 都 阀门 有 限 公司 1.40 
杭州 华 惠 阀门 有 限 公司 . 0.87 
Жө ЕЮГЕ ТЕГ . . 1.16 
许昌 市 阀门 厂 . . . 1.30 
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( 续 ) 







































































产品 资金 | Ф А 95) 流动 资金 
р 销售 率 | явж | ЭЛЕ" EFR | MRR 

(%) (%) (元 /人 ) (次 ) 
34 | 泰州 市 痊 门 厂 96.1 6.9 35.3 1.14 
35 | агу A RA 81.1 91.4 7.7 37.0 1.50 

Ге] 

36 ИТЕП 71.9 110.7 5.6 24.8 0.89 
37 | 锡 出 市 阀门 厂 76.4 67.0 8.7 15.5 0.98 
38 | Ж ДЖ Г] 74.8 103.0 7.4 35,0 1.20 
39 | BEZAN 74.2 105.2 5.9 36.2 1.00 
40 | ЖЖ ДР 74.0 103.1 4.7 35.7 1.18 
41 | 重庆 国门 厂 71.0 84.3 7.6 37.5 0.89 
42 | 四 川 省 南充 阀门 厂 70.2 110.6 6.9 20.2 1.30 
43 | REA HAF ERT 68.5 98.1 3.5 26.2 0.80 
44 | ТЩН 68.3 90.7 5.7 33.6 0.90 
45 | 鞍山 阀门 总 厂 67.4 107.4 5.9 39.2 0.60 
46 | 安徽 省 屯 溪 高 压 阀 门 厂 66.7 97.6 4.3 32.4 0.91 
47 | 自贡 荣 间 制造 有 限 公司 66.6 100.2 5.6 34.0 0.90 
48 | FABER 66.0 101.6 4.4 41.5 0.58 
49 | 阳泉 阀门 股份 有 限 公 司 65.4 105.0 4.6 | 35.6 0.80 
50 | ЛАТ ГІ 63.9 91.7 3.6 | 50.4 0.47 
51 | 95—177 62.0 97.0 4.5 | 35.2 0.75 
52 扬州 阀门 厂 62.0 142.7 2.0 38.4 0.63 
53 | 四 川 省 烷 为 县 岷江 立 门 三 61.0 107.8 1.7 24.3 1.70 
54 | 广州 市 黄埔 阀门 厂 60.1 109.8 -1.9 43.5 1.10 
55 | ЕТ 58.9 97.2 -1.8 47.1 1.15 
56 | 自贡 高 压 阀门 股份 有 限 公 57.7 104.5 4.3 26.0 0.57 
57 TERNI 56.3 122.1 4.6 28.9 0.56 
58 | HAEARN 55.9 97.0 3 46.2 0.40 
59 | ЖЕТЕ Г] 55.1 133.5 3.8 28.0 0.60 
60 | 石家庄 市 阀门 二 广 55.0 120.6 3.3 37.3 0.57 
61 | 辽宁 省 铁岭 阀门 三 54.9 86.0 4.0 21.8 0.70 
62 | AMATE 53.8 97.6 4.9 24.2 0.60 
63 | 青岛 电站 阔 门 三 51.7 98.1 2.5 26.5 0.46 
64 | RREPERI 50.3 131.0 3.2 33.3 0.51 
65 | ҖЖЖЖЕНЩГ] 50.3 99.5 4.3 7.7 0.81 
66 | KATANI 46.2. 88.5 0.5 34.7 0.97 
67 | 桂林 市 阀门 总 厂 44.9 78.7 1.5 26.8 0.90 
68 | KERER 42.9 102.6 0.7 12.9 0.78 
69 | ERATI 41.5 85.4 1.7 30.0 0.40 
70 | MABEN 37.1 101.2 2.5 14.1 0.44 
71 | КФ НЕ Г 35.5 70.3 2.5 17.1 0.46 
72 | HERTAN 29.0 100.2 0.2 21.6 0.28 
73 | 湘潭 市 阀门 厂 25.6 117.2 -7.6 35.4 1.3 
74 | 北京 市 阀门 总 厂 19.8 83.7 1.5 -0.9 0.23 
75. BERTI 9.2 77.1 -6.6 45.8 0.63 
76 | RUA 6.8 72.8 -4.0 45.4 0.60 
77 | ЖЕЛЕ 1.2 113.9 -3.3 26.3 0.50 
78 | 牡丹 江 阀门 总 厂 0.7 121.9 -3.0 18.6 0.40 
79 | 包头 赔 门 总 厂 0.4 98.5 -6.5 17.1 0.70 
80 | АЛТ ГТА R -6.1 86.2 -7.2 40.0 0.80 
81] 湖北 高 中 压 阀门 公司 -9.9 76.4 -4.9 21.5 0.63 
82 | 广州 市 广州 阀门 厂 - 12.6 93.7 -5.0 14.8 0.37 
83 | FF FRET TINT - 24.9 71.0 -4.5 38.9 0.24 
84 | MARPET -27.4 128.0 -2.4 5.9 0.18 
85 | Г ЖАШ ЖИГ) -27.4 107.5 -7.7 -41.9 0.50 
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产品 资金 
销售 率 利税 率 
(%) (%) 


成 本 费用 全 员 劳 动 
利润 率 生产 率 
(%) (元 /人 ) 





经 济 效 
综合 指数 ( % ) 


增加 值 率 
(%) 










靖江 市 阀门 厂 




















浙江 省 水 康 阀 门 厂 
88 | 贵阳 阀门 广 0.50 
89 | ХЖ Г 0.20 
90 | 重庆 第 二 阀门 厂 0.10 
91 | ERER ÆT 0.50 

二 .系统 外 小 计 1.13 
92 | 五 七 一 九 工 厂 阀 门 分 厂 1.38 
93 | 苏州 疼 门 广 1.74 
94 | 上 海 气体 阀门 总 厂 1.26 
95 | 安徽 省 白 淹 阀门 三 1.60 
96 | КЕЕ ГІ 0.80 
97| ШЕЖ ТЇН ГГ 0.60 
98 | 潍坊 化 工 章 门 厂 0.62 
99 | ЖГ] 0.60 
100| 国营 九 二 O 〇 O 厂 0.70 
101 | 合肥 阀门 总 厂 0.50 






甘肃 省 兰州 阀门 厂 





总 资产 | 资本 保值 流动 资 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 


贡献 率 | 增值 率 аша) 产 周转 | 利润 率 | 生产 率 
(%) | 率 (次 ) | (%) | (FIA) 
64.1 
























合计 

























































一 \ 系 统 内 小 计 
1 | 广东 明珠 球阀 股份 公司 . 
2 | 天 津 市 北方 阀门 控制 设备 公司 86.4 
3 | E NJ MTIR а 9.4 100.5 
4 | REF LRM TIA Н] 98.4 
5 | 长 沙市 阀门 厂 7.0 95.2 
6 | 焦作 氨 闹 股份 有 限 公 司 5.6 93.3 
7 | 潮 北 洪 城 阀门 厂 85.5 
8 | ЖГ] . 5.4 92.6 
9 | ATERI 1. 5.6 102.7 
10 | Ж Т БЕ 1.10 1.5 111.1 
11) 上 海 阀门 五 厂 1. 1.4 99.1 
12 | 安徽 省 和 县 润 门 总 三 1. 3.5 97.6 
13 | RATER ЕЈ 1. 4.1 103.6 
14 | 天 津 市 阀门 公司 1. 1.0 105.6 
15 | 锡山 市 阀门 厂 0. 5.9 80.9 
16 | ТЕ Г] 2. 1.6 94.3 
17 | 许昌 市 阀门 厂 1. 1.8 111.0 
18 | ГА Г] 1. 2.2 96.6 
19 | 成 都 网 门 广 1. 1.4 133.0 
20 | MAR PERT 1. 1.1 108.5 
ППА я] 0. 2.3 89.5 
22 | 上 海 市 精工 阀门 厂 1. 1.1 96.8 
23 | 山东 蓝 都 阀门 股份 公司 1. 3.2 98.9 
24 | ЖН. [1], 1. 1.4 114.2 
25 | BË KATI 1. 0.8 98.7 


















































































































































м 
8 企业 名 Ж 
26 | Ж ТЕ ГГ 
27 | EREEREER 
28 | 石家庄 市 阅 门 二 厂 
29 | KERRAN 
30 | ЖЖ КЕ ГЕ 
31 | Е ГІ 
32 | Жена НАА 6.5 
331 КЕТГІ 1.8 
34 | AMERA ARAT 9.6 
35 | 四 川 省 南充 阐 门 厂 9.1 
36 | 南通 市 电站 阀门 三 7.6 
37 | 上 海良 工 开 维 喜 公司 -1,4 
38 | ЖЕ СЕҢ РЕ ү] 7.0 
39 | 沈阳 第 一 阀门 三 7.6 
40 | ЩЩ)! REER 9.8 
41 | ЕВЕ Г 6.1 
42 | 自贡 工业 阀门 制造 有 限 公 司 8.0 
43 | АИГ 7.4 
44 | ЖА ГІ 7.0 
45 | 石家庄 阀门 一 广 股 份 公司 8.5 
46 | 大 连 高 压 阀门 厂 5.2 
47 | ВАЖЕЛЯ ДН] 5.0 
48 | AAAA 4.5 
49 | ERRITAN 2.2 
50| 鞍山 阀门 总 三 2.0 
51| 辽宁 省 铁岭 阀门 三 5.5 
52 | FMT RT 2.8 
53 | 靖江 市 天 助 阀门 有 限 公 司 9.6 
54| 天 津 市 阀门 三 6.7 
55 | WĀ ГІ -1.1 
56 | 青岛 电站 沙门 广 3.9 
57 | КЖ ТЕГ] 3.5 
58 | 山西 阳泉 风门 股份 公 互 2.5 
59 | 宁波 万 安 股份 有 限 公 司 3.1 
60 | 泰州 市 阀门 三 3.1 
61 | 沈阳 新 民 高 压 阀 门 厂 4.0 
62 | 青岛 高 中 压 阅 门 厂 2.6 
63 | WATA B PERIT 0.4 
64 | Ж ЖАГЫ 3.6 
65 | 武汉 阀门 水 处 理 厂 1.6 
66| HRI САНГ) -0.6 
67 | 河南 省 周口 阀门 厂 2.2 
68 | HARATA RAE 0.9 
69 | 包头 阁 门 总 厂 -0.9 
70 ВА 
71 | 湖北 省 通 城 阀门 三 0.3 
72 | ТТГ -1.9 
73 | 兰州 低压 阀门 三 - 1.6 
14 | М ГГ -4.5 
75 | НЕГ ДАГ -0.1 
76 | 湖北 高 中 压 阅 门 有 限 公 司 -1.5 
77| 哈尔滨 阀门 总 厂 -6.8 
78 | 广东 省 韶关 市 阀门 三 -3.1 
79 | # ТЖ ЖЕМ], -9.6 
30 | 重庆 第 二 阀门 厂 
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(Ж) 





成 本 费用 | 全 员 劳 动 
利润 率 | 生产 率 
(%) (元 /人 ) 







二 ,系统 外 小 计 
五 七 一 九 工厂 阅 门 分 厂 














82 | 苏州 阀门 厂 102.2 
83! ЖЕ ЕГ 109.1 
84 | 上 海 气体 阀门 总 厂 97.5 
85 | 安徽 省 白 湖 阀门 三 99.4 
86 | HFH Н ГЈ 95.0 
87! 潍坊 化 工 阐 门 三 97.8 
88 | 合肥 阀门 总 厂 81.1 

95.0 


р: Таш 


А 






O PRE 


1998 年 阀门 行业 协会 会 员 单位 经 济 效 益 综合 指数 


经 济 效益 总 资产 | 资本 保值 | 资产 负 | 流动 资 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 





综合 指数 йж | 金 周转 | 利润 率 | 生产 率 | ОИ 
(%) (%) 率 (次 ) (%) (元 /人 ) 
合计 | | . . 11667 97.6 
一 .系统 内 小 计 . . . 11285 97.8 
广东 明珠 球阀 集团 股份 有 限 
公司 23950 100.7 
HLA ГВ н] . . . . 110494 93.4 
КУТИ ГІ | . . 46591 101.8 
KATLAA RAAE , . . . 20303 97 
_E FF FF XK HR E E MIA E RT] 
102793 94.9 

公司 
WLA EAT .1 22668 97.6 
Е Г .8 21008 97.5 
启东 了 同门 三 .7 26737 95.0 
REBER LENT RIF IR BRA FJ] ‚2 39452 100.7 
石家庄 市 阀门 三 三 .3 21059 100.2 
江西 省 萍乡 市 阅 门 三 .8 3085 103.9 
天 津 市 阀门 公司 .2 27718 104.1 
锡山 市 阀门 厂 .2 26272 89.3 
上 海 市 精工 阀门 厂 .6 10780 118.2 
成 都 网 门 厂 .8 10988 127.0 
AITTE K .7 14833 125.0 
湖北 湛 城 通用 阀门 公司 .8 17374 84.5 
ААЖ ЯВА) .0 7168 97.0 
БЕ ПЕ .0 29781 88.0 
自贡 高 压 阀门 股份 有 限 公司 ‚5 13425 119.4 
南昌 八 一 关门 三 53.8 8746 90.0 
Л ET З ГГ 90.9 21038 97.1 
南通 高 中 压 阀 门 广 . . . . 15181 105.5 
KREMER . . . . 23942 97.2 
山东 益 都 阀门 有 限 公 司 . , ， . 8811 85.2 
上 海良 工 阀门 厂 . . . . . 30159 86.5 
Ж ҤЕ ГАРЕТ . . 20699 98.3 
沈阳 市 第 二 阀门 厂 . . . . 6678 83.8 
БЕН ТҮ . | . . 10242 91.6 
杭州 华 惠 阀门 有 限 公司 . . 16085 105.4 
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MLR FERT 
自贡 工业 阀门 有 限 公司 
桂林 市 阀门 总 三 
TERI 

TH НЩ ЮБИ E 
ШР 
沈阳 第 一 阀门 厂 

靖江 天 助 阅 门 有 限 公司 
国营 海安 阀门 厂 
THEA ЧЁ ЕШ Г] 
铁岭 阀门 集团 有 限 责 任 公司 
西安 高 压 阀 门 厂 

RHE ZHER ERT 
江苏 省 金 坛 市 阀门 厂 

阳泉 间 门 股份 有 限 公司 
南通 市 电站 阀门 厂 
江西 船用 风门 厂 

大 连 高 压 阅 门 厂 

天 津 市 阀门 厂 
北京 市 阀门 总 厂 

ЖА ПЛА 
Ат ЙГ ЛЕВЕ ДН] 
镇 江 市 链 造 阀门 厂 
广州 市 广州 阀门 厂 
кт ЕҤ ГГ 
河北 省 泊 头 市 阀门 厂 
苏州 高 中 压 阁 门 厂 

沈阳 市 新 民 高 中 压 阅 门 广 
石家庄 阀门 一 厂 股 份 有 限 公司 
ПГ 
HIERAR 

青岛 电站 阀门 厂 

宁波 万 安 股 份 有 限 公 司 

上 海良 工 开 维 喜 阀门 有 限 公 





шаага 
mE ГЈ 
HERAA 

mE FOE FT T 

ЖХ ЮГ] ЖК AE ЇЗ A Fj 
ЖАРАША FERNI 
ӨШ ДАГ 

包头 同门 总 厂 

ж ГГ 

A 4C Eb FF FE FAT TFA PR FJ] 
通 城 阀门 三 
开封 高 压 阀门 三 
KEAPER 
鹤壁 宝马 阀门 有 限 公司 
扬州 阀门 厂 

ФЕР ГЈ 

A TF AEE A А] 
TKN 
НЕГ 
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总 资产 | 资本 保值 | 资产 负 
贡献 率 | 增值 率 债 率 





(%) (%) (%) 
67.0 79.0 
100.4 56.8 
100.2 | 77.2 
15.1 | 86.8 
113.5 | 69.0 
76.3 18.7 
100.7 71.7 
191.9 73.7 
100.2 65.6 
100.0 53.7 
146.4 73.8 
100.4 68.9 
100.0 72.2 
71.2 83.4 
100.9 67.5 
43.5 79.0 
113.6 76.6 
100.3 85.6 
93.6 75.7 
98.6 28.9 
89.2 44.7 
106.0 85.6 
71 77.6 
100.8 58.4 
120.0 73.0 
100.2 67.1 
50.1 77.7 
111.1 100.4 
66.8 89.4 
101.0 98.6 
91.3 69.2 
99.8 73.5 
87.0 58.8 
67.2 75.5 
82.5 172.3 
72.5 74.9 
87.0 60.9 
84.9 69.9 
85.6 72.6 
108.0 130.0 
92.5 79.5 
56.1 94.2 
65.9 82.5 
77.4 76.6 
-341.3 | 125.2 
61.6 85.7 
33.0 93.5 
-134.0 | 116.5 
41.3 62.2 
-21.2 101.0 
19.2 95.8 
3.0 99.0 
34.9 85.9 


1.07 
1.00 
0.80 
1.70 
0.60 
1.30 
0.69 
0.90 
1.10 
1.00 
0.50 
0.80 
0.60 
1.20 
0.50 
1.10 
0.60 
0.50 
1.50 
0.24 
0.80 
0.68 
1.52 
0.2 
1.70 
0.40 
0.70 
0.50 
0.40 
0.20 
0.60 
0.11 
0.60 


1.60 


2.50 
0.70 
0.70 
0.20 
0.30 
0.60 
0.10 
0.30 
0.40 
0.40 
0.20 
0.30 
0.20 
0.40 
0.48 
0.08 
0.20 
0.10 
0.20 











-0.7 


-3.7 


-15.4 
-20.1 
-24.4 
-26.1 
-27 

- 29 

-25.8 
-27.2 
-33.6 
-19.8 
-45.3 
-44.4 
-41.6 
-57.9 
- 56.0 
- 54.5 
-66.0 
- 130.0 











(5) 
































号 贡献 率 | 增值 率 债 率 金 周转 利润 率 生产 率 
(%) (%) (%) 率 (次 ) (%) (元 /人 ) 

84| ARETA 24.2 89.2 
85 | 浙江 省 永康 属 门 厂 – 4884 121.6 89.0 

二 ,系统 外 小 计 109.0 96.6 
1 | 五 七 一 九 工 厂 痊 门 分 厂 82.5 
2 | ЖЮ Г} 104.6 
3 | Ж#Н Г] 98.4 
4 | 上 海 气 体 阀 门 总 厂 95.6 
5 | 天 津 新 星 阀门 厂 110.2 
6 | ШИЯН ВГ 81.7 
7 | 甘肃 省 兰州 阀门 三 95.9 
8 | ЖЮ) 139.0 
9 | Т. Г) 











序 经 济 效益 流动 资 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 产品 
综合 指数 生产 率 销售 率 
号 (%) (元 /人 ) | (%) 
合计 , , 13580 100.5 
1 | 浙江 五 洲 阀 门 有 限 公 司 . | . 155000 89.0 
2 | Кї Г] | . 50481 91.5 
3 | EHR RM ° fê ШАН ЕГІ . . . . 117320 101.4 
公司 
4 | 浙江 超 达 阀门 股份 有 限 公 司 . , . . , 56745 104.8 
5 | RATAS ATI . . 29080 95.4 
6 | 浙江 罗浮 锅炉 阶 件 厂 | . 25722 99.3 
7 | 广东 明珠 球 闪 集团 股份 有 限 , . 18108 101.3 
公司 
8 | 浙江 黄岩 特种 间 门 厂 . . . 17293 100.0 
9 | ЖИРЕ ЈГ . | 20433 98.3 
10 | ВАЖЕ А а 27252 172.6 
11 | agt | . 18535 101 
12! КИНТАНА | . . . 36493 106.6 
13 | BARIT . . , . 26359 92.8 
14 | TERT . . | , 22202 102.8 
15 | 锡山 市 风门 三 . . , 31227 94.9 
16 | MER PERN . | . . 27110 102.0 
17 | 五 七 一 九 工厂 阀门 分 厂 . . . . . 68633 107.6 
18 | 浙江 正 华 阀门 厂 . . . , 28821 96.0 
19 | ЖАМНА н | . . 14018 116.2 
20 | 天 津 市 阀门 公司 , . 40836 110.2 
21 | 浙江 良 精 阀门 集团 有 限 公司 . | . 20105 102.7 
22 | 湖北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 . . . 27447 61.3 
公司 
23 | 郑州 市 宇明 阀门 厂 . . . 20779 92.5 
24 | 安徽 省 白 湖 阀门 广 , . 8511 104.0 
25 | 许昌 昌 源 阀门 制造 有 限 公 司 . . 7655 87.3 
26 | 石家庄 市 阅 门 二 厂 . . , . 12421 91.5 
27 | WHET HH BTN . . . , . 14394 98.1 
28 | 自贡 工业 部 门 制造 有 限 公 司 . . , . 5171 111.0 
29 | 南通 高 中 压 阀门 厂 . . . 17027 100.4 
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序 总 资产 | 资本 保值 
B 企业 名 Ж 贡献 率 增值 率 
| (%) (%) 
30 | їй ҮК 98.8 
31 | ЕП) 107.6 
32 | 中 核 苏 州 阀门 股份 有 限 公司 98.8 
33 | 山东 益 都 除 门 有 限 公司 100.2 
34 | 安徽 省 和 县 阀门 总 厂 100.0 
35 | 昆明 市 风门 三 100.4 
36 | RR 98.1 
37 | HERL 105.2 
38 | 南昌 市 八 一 阀门 三 99.2 
39 | ТШ НЕ ЛД А] 90.4 
40 | WAHAI 94.7 
41 | 承德 高 压 阀门 管件 广 96.8 
42 | 镇 江 市 铸造 阁 门 三 94.0 
43 | 北京 市 阀门 总 广 100.2 
44 | 南通 市 电站 图 门 厂 99.5 
45 | BREA АФГ 102.0 
46 | Г ЖГ MRT 101.2 
47 | 福州 阀门 总 厂 100.7 
48 1 WARRT 100.8 
49 | BESKA 100.8 
50 | ЕРІ 71.5 
51| ЖЕ Г] 100.3 
521 山西 阳泉 阀门 股份 有 限 会 避 100.8 
53 | ERIR 50.6 
54 | 苏州 高 中 压 阀 门 厂 100.1 
55 | 宁波 万 安 股 份 有 限 公司 105.3 
56| 来 安县 新 星 阀 门 制造 有 限 公 司 100.7 
57 | PUM FEE BITTE BRA я] 93.5 
58 | ХЕТ 93.9 
59 | 甘肃 省 兰州 闹 门 厂 130.9 
60 | КТЕ ГІ 101.2 
61] 上 海良 工 开 维 喜 阀门 有 限 公 司 83.1 
62 | 扬州 阀门 厂 65.9 
63 | ШЖ ТН ГГ 173.2 
64 | 铁岭 阀门 股份 有 限 公司 55.0 
65 | 青岛 电站 阀门 厂 96.4 
66 | 江西 省 萍乡 市 得 门 三 89.5 
67 | 浙江 省 永康 阀门 厂 84.0 
68 | 广州 市 黄埔 图 门 广 73.6 
69 | 石家庄 阐 门 -一 厂 股份 有 限 公司 67.2 
70 | 英 山 恒通 阀门 制造 有 限 公司 87.1 
71 | WERENT 64.7 
72， 四 川 省 南欧 网 门 广 28.9 
73 | 兰州 高 压 阀门 三 75.2 
74 | ЖАД ЕГ - 119.0 
75 | 武汉 阀门 水 处 理 机 械 股 份 公司 85.9 
76 | ЕОНИ Аа 131.9 
77 | MALÊ ТЕ ТН =] 64.3 
78 | ERENT 22.1 
79 | ЖААН ИГТ 75.4 
80 | 泰州 市 阀门 厂 15.0 
81 | ЕЕ И - 73.7 
82 | HETAT - 47.4 
83 | 重庆 阀门 三 - 1300.0 
84 | 长 春 高 中 压 闹 门 三 57.3 
85 | ФЕР РГАДА – 1002.0 
86 | НТВ ЕНЕВ ГГ – 5243.0 
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资产 


负债 率 


(%) 


53.7 
36.2 
45.3 
64.6 
75.6 
59.8 
59.7 
76.9 
47.2 
65.8 
63.9 
81.1 
84.2 
31.9 
77.2 
75.6 
58.6 
46.1 
72.3 
69.4 
91.4 
68.5 
69.8 
92.4 
76.6 
59.0 
86.0 
78.4 
78.2 
102.3 
82.9 
86.3 
70.7 
93.2 
72.0 
75.8 
60.0 
129.8 
69.3 
93.3 
190.7 
78,2 
91.4 
89.5 
124.9 
78.4 
122.7 
84.1 
96.8 
160.3 
97.5 
103.3 
195.7 
110.00 
103.9 
111.6 
121.6 


金 周转 
率 ( 次 ) 


1.20 
0.82 
0.60 
0.90 
0.80 
1.00 
0.60 
0.70 
1.10 
0.40 
0.5 
0.74 
1.10 
0.39 
1.0 
0.60 
0.08 
1.10 
0.52 
0.80 
0.90 
0.60 
0.40 
0.93 
0.70 
0.70 
0.6] 
0.60 
1.20 
0.30 
0.30 
1.60 
2.62 
0.50 
0.70 
0.27 
0.50 
0.90 
0.50 
0.30 
0.80 
0.60 
0.50 
0.30 
0.60 
0.40 
0.30 
0.50 
0.33 
0.70 
0.25 
0.00 
0.19 
0.22 
0.30 
0.06 
0.10 





利润 率 
(%) 
1.0 
0.2 
1.4 
2.7 
2.1 
0.4 
2.0 
0.2 
0.5 
2.3 
0.1 
-0.1 
-1.2 
0.7 
0.1 
0.7 
4.1 
0.20 
0.7 
0.5 
0.04 
0.4 
1.2 
0.004 
0.04 
-3.3 
0.4 
-2.1 
-2.3 
1.6 
0.5 
-2.7 
-8.9 
-7.2 
-7.9 
-8.66 
-12.2 
-8.5 
- 20.0 
-18.4 
0.1 
- 18.4 
- 19.8 
- 23.4 
- 18.2 
-30.5 
-31.0 
-34.3 
- 32.1 
-25.7 
- 46.4 
- 76.4 
- 59.2 
- 43.0 
- 109.0 
-71.6 
0.0 








| 


流动 资 | 成 本 费用 EAH 
生产 率 
(元 /人 ) 


13568 
6861 
28291 
11550 
22321 
10524 
7317 
16574 
7150 
21620 
4528 
14681 
14259 
20327 
7433 
17684 
- 5368 
8975 
8783 
9726 
18241 
10242 
14285 
26518 
8137 
15509 
6983 
10561 


728 
2897 
- 6885 
- 3192 
5189 


(Ж) 
产品 


销售 率 


(%) 


91.2 
132.9 
94.3 
100.4 
97.7 
119.0 
84.7 
87.1 
88.7 
100.8 
119.0 
90.0 
97.5 
123.2 
102.5 
98.4 
113.6 
104.0 
104.4 
108.0 
112.0 
86.8 
81.4 
86.0 
95.6 
99.7 
94.0 
96.7 
97.1 
94.7 
94.7 
101.2 
99.4 
114.7 
111.9 
98.2 
96.3 
114.5 
112.6 
84.7 
95.8 
126.4 
127.9 
93.9 
98.7 
103.0 
120.9 
93.0 
100.4 
77.6 
145.8 
274.0 
102.0 
97.0 
169.5 
0.0 
45.8 





2000 年 阀门 行业 协会 会 员 单位 经 济 效益 综合 指数 













































































































































序 А 经 济 效益 总 资产 | 资本 保值 资产 负 流动 资 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 产品 
= 企业 名 Ж 综合 指数 贡献 率 | 增值 率 债 率 (%% 产 周 转 利润 率 销售 率 
(%) (%) 率 ( 次 ) (%) (%) 
一 ,平均 16048 98.8 
1. 系 统 内 平均 16981 98.6 
1 | 新 江 五 洲 阀门 有 限 公 司 80714 94.6 
湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 限 
2 公司 51570 107.6 
3 | 广东 明珠 球 阁 集团 股份 有 限 19768 100.4 
公司 
4 | AZER 29741 94.1 
5 | 长 沙市 阅 门 三 42464 90.5 
6 | KEAPER TERRAS 2642 132.7 
, ЗЕТА НИВ FE RIT] 1 108714 1010 
有 限 公司 | 
8 | НЕНЕН]; .6 0.7 3702 87.0 
9 | 成 都 乘 凤 阀门 有 限 责任 公司 .5 1.0 12.1 24735 129.6 
10 | 浙江 罗浮 锅炉 附件 三 ‚2 1.3 14.0 24910 99.9 
ll | 天 津 市 大 站 集团 公司 .0 2.4 13.2 26217 87.0 
12 | ТТЕ ГІ .0 1.7 3.8 53583 86.4 
13 | TERI ‚7 2.0 5.3 36646 107.4 
14 | 浙江 良 精 阀门 集团 有 限 公司 .8 1.7 6.4 25141 101.3 
15 | 广州 市 广州 阀门 广 .4 0.2 16.2 - 3480 99.1 
16 | 启东 阀门 厂 .3 1.9 4.5 26233 93.1 
17 | 广汉 阀门 广 .0 1.6 3.7 20217 89.0 
18 | 天 津 市 渤海 阀门 三 .0 1.1 4.5 24051 92.7 
19 | 锡山 市 阀门 厂 1 0.9 5.7 34097 86.3 
20 | ТУИ ЈА ГЛ .6 0.7 7.2 29285 99.3 
21 | RAHATA] ‚8 1.2 1.9 42566 105.3 
22 | 天 津 唐 沽 瓦特 斯 风门 有 限 公司 .7 1.0 5.3 33418 100.9 
23 | 天 津 市 北方 阀门 控制 设备 公司 90.9 .3 1.0 3.5 27272 88.2 
24 | 南通 高 中 压 阀门 厂 87.2 .9 1.4 0.9 19973 115.6 
25 | 930 KATTE RAA 87.0 .6 1.3 4.7 14885 101.3 
26 | 自贡 高 压 交 门 股 份 有 限 公 司 85.8 .2 0.4 6.8 10399 107.4 
27 | ЖЕГИ RA Р] 83.3 .4 1.2 2.6 25467 99.5 
28 | 武汉 亚 美 蝶阀 厂 81.8 .5 1.3 0.3 19528 99.4 
29 | 镇 江 市 铸造 阀门 厂 79.0 1 1.5 0.1 20196 96.0 
30) 自贡 工业 阀门 制造 有 限 公司 76.8 .2 1.0 0.9 8222 100.4 
31 上 福建 省 三 明 高 中 压 闹 门 厂 74.5 .0 0.5 0.3 20324 99.7 
32 | БЃ 74.0 .0 1.7 0.2 32368 93.0 
33 | 许昌 昌 源 阀门 制造 有 限 公 司 72.2 .0 1.1 0.4 5476 106.0 
34 | 沈阳 第 二 网 门 厂 71.0 .3 0.6 2.1 7411 88.8 
35 | 山东 益 都 阀门 股份 有 限 公 司 69.7 .6 1.0 1.4 12999 105.7 
36 | 承德 市 高 压 阀门 管件 厂 69 .5 .1 0.7 0.0 13798 93.4 
37 | 吴江 市 东 吴 机 械 有 限 公 司 65.7 .4 1.1 0.1 21810 46.1 
38 | 阳泉 阀门 股份 有 限 公司 65.6 .4 0.6 0.9 17663 114.8 
39 | 北京 市 阐 门 总 三 64.7 ‚6 0.5 0.6 25674 99.9 
40 | 昆明 市 阀门 厂 64.2 .9 0.7 0.6 10819 104.0 
41 | ЖЖ ДАГ 63.6 .3 0.6 0.3 15352 101.1 
42 | 沈阳 第 一 阀门 厂 63.0 .4 0.5 0.8 16602 105.8 
43 | ERLA 61.3 .5 0.8 0.1 21185 96.5 
44 | 南通 市 电站 阀门 三 59.8 .7 0.8 0.1 6193 105.1 
45 | ЖЖ ЧЕ ГГ 58.3 .0 0.9 0.1 9014 106.2 
46 | REF ERTS 57.9 .5 0.9 -8.3 27176 100.7 
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小 计 


Ж ИЖ EEA KA FJ 
AARAU 
BAEZA 
ШАБИ ГАВА я] 
ВНЕ ЮГ ЖИ RA а] 
жй ЕГП HEA BA FI 
青岛 电站 阀门 三 

К RN 

福州 阀门 总 厂 
石家庄 阀门 一 三 有 限 公司 
ERTER 
KERER 

扬州 双 良 阐 门 制造 有 限 公司 
宁波 万 安 股 份 有 限 公司 

上 海 开 维 吝 阀门 有 限 公司 
湖北 高 中 压 阀门 有 限 公 司 
桂林 市 阀门 总 厂 

河南 鹤壁 宝马 阀门 有 限 公司 
兰州 商 压 阀门 三 

Ж HIR BI ЗЕ ЧУ A RF] 
т ИМЕШ 
FREER 
ARETAN 

铁岭 阐 门 股份 有 限 公司 
泰州 市 阀门 厂 

贵 标 阅 门 制造 有 限 责 任 公司 
MEREN 
RATER ARA] 
WATAN 

二 .系统 外 平均 
甘肃 省 兰州 阀门 厂 
EE- AET 977 
ҥн 
ШАВ ГГ 
KASER 

ИТ ГЈ 


1996 年 气体 分 离 设 备 行 业 协 会 会 


(不 变价 ) 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 


企业 名 Жж 


开封 空 分 集团 有 限 公 司 

四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 会 忆 
江西 制 氧 机 厂 
自贡 市 机 械 一 广 
苏州 制 氧 机 研究 所 
ДЕ РЫ 

杭州 制 气 机 集团 有 限 公 司 
哈尔滨 环保 制 氧 设备 工业 公司 
余杭 市 通用 设备 有 限 公司 
哈尔滨 环保 制 氨 设备 工业 公司 
苏州 竞 立 制 所 设备 有 限 公司 
全 行业 
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增值 率 
(%) 
















(Ж) 
产品 
销售 率 
(%) 
96.6 
97.8 
100.2 
89.0 
99.8 
101.0 
103.6 
119.9 
106.9 
75.2 
93.7 
109.1 
111.3 
92.6 
101.7 
79.9 
102.0 
115.0 
126.8 
95.3 
119.8 
98.0 
78.9 
97.8 
92.7 
108.5 
90.0 
122.3 
100.6 
104.3 
113.0 
105.8 
103.0 
112.8 
94.5 
94.8 





1997 年 气体 分 离 设 备 行 业 协 会 会 员 单 位 


企业 名 Ж 


开封 空 分 集团 有 限 公司 


四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 


江西 制 氧 机 三 
自贡 市 机 械 一 厂 
苏州 制 氧 机 研究 所 
邯郸 制 氧 机 厂 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
哈尔滨 环保 制 氛 设备 工业 公司 
余杭 市 通用 设备 有 限 公司 
哈尔滨 环保 制 毛 设备 工业 公司 
苏州 将 立 制 氢 设 备 有 限 公 司 
全 行业 


1998 年 气体 分 离 设 备 行 业 忆 


企业 名 Ж 


开封 空 分 集团 有 限 公司 


四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 会 司 


江西 制 氧 机 厂 
自贡 市 机 械 一 广 
苏州 制 氧 机 研究 所 

HR ER I APLI 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
哈尔滨 环保 制 氧 设备 工业 公司 
余杭 市 通用 设备 有 限 公司 

杭 氧 液 空 
哈尔滨 环保 制 氨 设 备 工 业 公 司 
苏州 竞 立 制 氨 设备 有 限 公 司 
河北 电力 

全 行业 


经 济 指标 


工业 总 产值 


(不 变价 ) 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 


工 业 
增加 值 
(万 元 ) 
5335 
5564 
1564 
1002 
1410 
163 
10289 
2538 
267 
450 
558 
282370 

























会 员 单 位 经 济 指标 


工业 总 产值 г 业 


(不 变价 ) 当年 价 增加 值 
(万 元 ) (万 元 ) 


(万 元 ) 





1999 年 气体 分 离 设 备 行 业 协 会 会 员 单 位 经 济 指标 


企业 名 Ж 


开封 空 分 集团 有 限 公司 

四 州 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 
江西 制 氧 机 厂 
自贡 市 机 械 一 厂 
苏州 制 氧 机 研究 所 
邯郸 制 氧 机 三 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
哈尔滨 环保 制 氧 设备 工业 公司 
余杭 市 通用 设备 有 限 公司 

杭 氧 液 空 
哈尔滨 环保 制 氮 设备 工业 公司 
苏州 况 立 制 氨 设 备 有 限 公 司 
河北 电力 

全 行业 


工业 总 产值 


(不 变价 ) 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 


工 业 产 品 产 品 
增加 值 销售 产值 销售 收入 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 
13207 

17487 

4518 

2001 

4133 

2047 

43265 

1477 

1270 

4199 

2226 

1913 

7522 

105265 


11009 
16397 
5013 
1773 
5285 
2447 
42310 
1325 





1536 
5670 
1325 
1571 
6513 
102774 


统计 资料 。 


年 末 资 产 
总 计 
(万 元 ) 
46563 
36812 
14490 
10450 
12775 
16898 
98449 
20943 

3198 
17160 
4537 
282274 


年 末 资 产 
总 计 
(万 元 ) 
36841 
37882 
16851 
10111 
12925 
16818 
98111 
21032 

2794 
15235 
20455 

4226 

8078 

301357 


年 末 资 产 


总 计 

(万 元 ) 
42160 
42387 
16811 
10068 
11984 
17600 
111387 
22485 
2564 
15422 
20375 
3884 


317126 


437 






一 — 
2000 年 气体 分 离 设 备 行业 协会 会 员 单 位 经 济 指标 
той 年 资产 
企业 名 Ж (不 变价 ) amp 总 计 
开封 空 分 集团 有 限 公司 51374 
四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公司 39470 
江西 制 氧 机 三 18883 
自贡 市 机 械 一 厂 8488 
苏州 制 氧 机 研究 所 12544 
HEAR f DL 16443 
杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 143311 
了 哈尔滨 环保 制 氧 设备 工业 公 22058 
余杭 市 通用 设备 有 限 公司 2698 
HAAT 26264 
大 连 林 德 ” 10114 
哈尔滨 环保 制 氢 设 备 工 业 公司 16435 
苏州 死 立 制 得 设 备 有 限 公司 3369 
全 行业 371451 


1996 年 气体 分 离 设备 行业 协会 会 员 单 位 经 济 效益 综合 指数 


Же UF її 
综合 指数 
(%) 





负债 率 











苏州 竞 立 制 氧 设备 有 限 公司 
























1 
2 | 开封 空 分 集团 有 限 公 司 59.33 
3 | 苏州 制 氧 机 研究 所 61.85 
4 | 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 60.93 
5 | 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公司 60.73 
6 | 余杭 市 通用 设备 有 限 公司 75.04 
7 | 江西 制 氧 机 厂 81.32 
8 | 哈尔滨 环保 制 氧 设备 工业 公司 54.28 
9 | 自贡 市 机 械 一 厂 68.54 
10 | ВЕБ E RAL 70.73 
11 | 了 哈 尔 演 环保 制 氧 设备 工业 公司 108:78 





全 行业 





1997 年 气体 分 离 设 备 行业 协会 会 员 单 位 经 济 效益 综合 指数 






流动 资产 
增值 率 周转 率 
(%) (К) 


负债 率 
(%) 


序号 












苏州 竞 立 制 氨 设备 有 限 公司 














1 
2 | 余杭 市 通用 设备 有 限 公 司 80.98 
3 | 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 60.52 
4 | 苏州 制 氧 机 研究 所 61.83 
5 | 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公司 63.58 
6 | 开封 空 分 集团 有 限 公司 63.45 
7 | 哈 尔 流 环保 制 氧 设备 工业 公司 53.12 
8 | 江西 制 氧 机 厂 81.10 
9 | 自贡 市 机 械 一 厂 70.70 
10 | 哈尔滨 环保 制 毛 设备 工业 公司 121.70 
11 | ЖЩ 60.71 






全 行业 
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1998 年 气体 分 离 设 备 行 业 协 会 会 员 单 位 经 济 效益 综合 指数 









四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 



















1 
2 | 苏州 制 氧 机 研究 所 60.83 
3 | 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 60.62 
4 | 哈尔滨 环保 制 氧 设备 工业 公司 53.26 
5 | 开封 空 分 集团 有 限 公司 53.6 
6 | 余杭 市 通用 设备 有 限 公 司 89.44 
7 | 江西 制 氧 机 广 83.53 
8 | 苏州 竞 立 制 氢 设 备 有 限 公司 76.29 
9 | 自贡 市 机 械 一 厂 73.24 
10 | БА HL 72.35 
11 | 哈尔滨 环保 制 氨 设备 工业 公司 131.99 
12 | 杭 氧 液 空 22.37 






河北 电力 
全 行业 






1999 年 气体 分 离 设 备 行业 协会 会 员 单位 经 济 效益 综合 指数 














流动 资产 全 员 劳 动 
周转 率 生产 率 
(次 ) (元 /人 ) 
127147 

















杭 氧 液 空 





































1 
2 | 余杭 市 通用 设备 有 限 公司 28567 

3 | 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 25369 58.69 
4 | 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 20714 67.67 
5 | 苏州 制 氧 机 研究 所 23997 59.92 
6 | 开封 字 分 集团 有 限 公司 11111 55.73 
7 | 江西 制 氧 机 三 17685 83.27 
8 | 苏州 竞 立 制 氧 设备 有 限 公 司 75.67 
9 | 邯郸 制 氧 机 厂 4581 73.83 
10 | 自贡 市 机 械 一 厂 3385 76.40 
11 | 哈 尔 族 环保 制 氧 设 备 工 业 公 司 60.64 
12 | 哈尔滨 环保 制 氢 设 备 工 业 公司 139.33 






河北 电力 
全 行业 






2000 年 气体 分 离 设 备 行业 协会 会 员 单 位 经 济 效 益 综合 指数 






WARE 



















1 
2 | 余杭 市 道 用 设备 有 限 公 司 . 

3 | 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 56.41 
4 | 苏州 制 氧 机 研究 所 62.06 
5 | 开封 空 分 集团 有 限 公司 64.29 
6 | 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 67.14 
7 | 江西 制 氧 机 广 85.11 
8 | 自贡 市 机 械 一 厂 92.30 
9 | 哈尔滨 环保 制 氧 设备 工业 公司 67.78 
10 | RARA 84.72 
l1 | 大 连 林 德 112136 9.62 
12 | 哈尔滨 环保 制 氨 设 备 工 业 公司 164.18 
13 | 苏州 竟 立 制 氢 设备 有 限 公司 86.03 










全 行业 
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1996 年 真空 行业 协会 会 员 单 位 经 济 指标 
工业 产品 销售 全 年 职工 


企业 名 Ж 增加 值 收 入 年 末 人 数 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (人 ) 

广东 真空 设备 厂 股 份 有 限 公司 
上 海 真空 泵 厂 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 
上 海 阀门 二 厂 
淄博 真空 设备 厂 
北京 仪器 厂 
兰州 真空 设备 厂 
上 海曙 光 机 械 制造 厂 
沈阳 真空 设备 厂 
南京 真空 汞 厂 
广东 佛山 水 泵 厂 
抚顺 真空 设备 厂 
黄岩 求 精 真空 泵 厂 
台州 佳 力 真空 设备 有 限 公司 
中 国货 航 集团 黔江 机 械 厂 
浙江 温岭 真空 仪器 厂 
大 连 第 二 公共 汽车 公司 机 械 厂 


合计 





1348 





1997 年 真空 行业 协会 会 员 单 位 经 济 指标 


全 年 职工 
ERAZ 
(Л) 


企业 名 Ж 











817 
1080 
547 
` 678 
814 
1131 
352 
265 
1301 
685 
386 
861 
226 


兰州 真空 设备 有 限 责 任 公司 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 
广东 真空 设备 三 股份 有 限 公司 
上 海 真 空 泵 广 

淄博 真空 设备 三 
北京 仪器 厂 ( 集 团 ) 

上 海曙 光 机 械 制造 厂 
БГ 

抚顺 真空 设备 厂 

沈阳 真空 设备 厂 

南京 真空 泵 厂 

杭州 真空 设备 厂 

中 国 喷射 真空 技术 集团 总 公司 (辽阳 北方 
真空 设备 厂 ) 

成 都 南光 实业 股份 有 限 公司 
承德 达 优 真空 工程 有 限 公 司 
沈阳 教学 仪器 厂 

沈阳 蓝 羔 真 空 设 备 制造 公司 
佛山 水 泵 厂 

浙江 临海 市 精工 真空 设备 厂 
锦州 真空 设备 制造 总 厂 


合计 


3620 
267 
297 

51 
789 
45 
483 
14695 
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1998 年 真空 行业 协会 会 


企业 名 Ж 


兰州 真空 设备 有 限 责 任 会 司 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
广东 真空 设备 厂 股 份 有 限 公 司 
淄博 真空 设备 厂 

上 海 真空 泵 厂 

上 海路 光 机 械 制 造 厂 

北京 仪器 三 

国 投 南光 有 限 公 司 

КЕ үт 

沈阳 真空 设备 厂 
锦州 真空 设备 制造 总 三 

抚顺 真空 设备 厂 
杭州 嘉 空 设备 厂 
沈阳 市 真空 机 械 三 厂 

承德 达 优 真空 工程 有 限 公 司 
ARRAZEN 

中 喷 真 空 集团 总 公司 北方 真空 设备 广 
佛山 水 泵 厂 

临海 市 精工 真空 设备 厂 

浙江 黄岩 求 精 真 空 泵 厂 

大 连 市 第 二 公共 汽车 公司 机 械 厂 
台州 市 佳 力 真空 设备 有 限 公 司 


合计 





(万 元 ) 
2344 
3507 
11557 
3775 
5016 
1017 
3506 
6245 
3256 
955 


I 业 
增加 值 
(万 元 ) 


员 单 位 经 济 指标 


不 变价 
(HI) 


产品 销售 
收 А 
(万 元 ) 





1999 年 真空 行业 协会 会 员 单 位 经 济 指标 


合计 
系统 内 小 计 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
广东 真空 设备 厂 股份 有 限 公司 
兰州 真空 设备 有 限 责任 公司 
沼 博 真空 设备 厂 
ERASAN 
上 海曙 光 机 械 制 造 厂 
上 海 阅 门 二 厂 
沈阳 真空 设备 厂 
锦州 真空 设备 制造 总 厂 
抚顺 真空 设备 有 限 公司 
杭州 真空 设备 厂 
沈阳 市 真空 机 械 三 厂 
中 国 贵 航 集团 贵阳 黔江 机 械 厂 
临海 市 精工 真空 设备 厂 
沈阳 市 真 裤 泵 厂 
系统 外 小 计 
加 投 南光 有 限 公司 
北京 仪器 广 (集团 ) 
成 都 仪器 厂 





全 年 职工 
年 末 人 数 


(A) 


811 
998 
468 
788 
560 
239 
1203 
3389 
176 
671 
433 
1295 
772 
229 
252 
358 
123 
749 
48 
55 
180 
33 
13828 


489 
149 
329 
530 
208 
942 
36 
56 
5834 
2255 
738 
793 


统计 资料 。 
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ЖК ЖИ {ЖЖ ГА я] 
MRAZ 

承德 达 优 真空 工程 有 限 公司 

广东 省 佛山 水 泵 三 

台州 市 黄岩 医疗 器 械 厂 

沈阳 蓝 萎 真空 设备 制造 公司 

辽阳 射流 真空 设备 三 

台州 市 佳 力 真 空 设 备 有 限 公 司 
浙江 黄岩 求 精 真 空 人 汞 三 

辽宁 创业 教学 仪器 有 限 公司 

沈阳 市 三 环 真空 技术 研究 所 


2000 年 真空 行业 协会 会 员 单 位 经 济 指标 


企业 名称 TE 
(万 元 ) 


佛 册 水泵 厂 
成 都 仪器 厂 
国 投 南 光 有 限 公 司 
北京 仪器 厂 











淄博 真空 设备 三 

广东 真空 设备 三股 份 有 限 公司 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 

LEAFE] 

杭州 真空 设备 厂 

兰州 真空 设备 有 限 责任 公司 

上 海 电光 机 械 制造 三 





宁波 爱 发 科 真 空 技 术 有 限 公 司 
辽宁 创业 教学 仪 占 有 限 公司 
衡阳 市 真空 机 电 设备 有 限 公司 
中 国 贵 航 集团 贵阳 黔江 机 械 厂 
КЕЕ ПГ 

沈阳 真空 设备 厂 
沈阳 市 真空 机 械 三 三 

南京 真空 录 厂 

深圳 训 达 莱 真 空 技术 工程 公司 
辽阳 北方 真空 设备 三 
HARI RS 

台州 市 佳 力 真空 设备 有 限 公司 
锦州 真空 设备 制造 总 厂 

成 都 成 华电 子 仪器 三 

抚顺 真空 设备 三 
台州 环球 真空 设备 三 

沈阳 蓝 姜 真空 设备 制造 公司 
临海 市 精工 真空 设备 厂 

沈阳 市 三 环 真空 技术 研究 所 
沈阳 市 真空 人 汞 厂 
辽阳 射流 真空 设备 三 

浙江 黄岩 求 精 真 空 汞 厂 
承德 达 优 真空 工程 有 限 公 瓦 
小 计 
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120 


101 


141 


250 


102 


10812 





合计 

1 .系统 内 小 计 

四 川江 北 机 械 广 

广 重 离心 机 制造 公司 
上 海 化 工 机 械 厂 

无 锡 通 用 机 械 厂 
青海 农 牧 机 械 厂 

湘潭 离心 机 三 
北京 水 泵 厂 

2. 系 统 外 小 计 

辽阳 制药 机 械 股份 公司 
徐州 生 力 轻 工 机 械 有 限 公司 
靖江 市 制药 机 械 厂 

上 海 石 化 机 械 总 厂 
浙江 轻 工 机 械 厂 
安庆 船用 柴油 机 厂 
唐山 市 化 工 机 械 厂 

四 川 自贡 滤 油 机 厂 
石家庄 新 生机 械 厂 

上 海 远东 制药 机 械 总 厂 
连云港 市 化 工 机 械 厂 
杭州 防腐 设备 有 限 公司 
广东 汕头 离心 机 厂 
杭州 化 工 机 械 厂 

南京 绿洲 机 器 厂 

蚌埠 轻 工 制药 机 械 总 厂 
吉 化 集团 公司 机 械 厂 
浙江 建华 压 滤 机 有 限 公 司 
杭州 兴 源 过 滤 机 有 限 公 司 
金华 铁路 机 械 厂 

杭州 初 阳 讨 滤 机 有 限 公 司 


南京 绿洲 机 器 厂 

吉 化 集团 公司 机 械 厂 

上 海 石 化 机 械 制 造 有 限 公 司 
高 邮 市 通用 过 滤 机 厂 

上 海 远 东 制 药 机 械 总 厂 
Ж; эй ИЛО 

重庆 江北 机 械 厂 

陕西 汉中 变压器 有 限 公司 
杭州 兴 源 过 滤 机 有 限 公 司 
浙江 建华 压 滤 机 有 限 公 司 


当年 价 
(万 元 ) 





108085 
21213 
6023 
5025 
2478 
3007 
1585 
1675 
1420 
86871 
5446 
479 








产品 销售 
Ж А 
(万 元 ) 





固定 资产 
合 й 
(万 元 ) 





统计 资料 ， 
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企业 名 称 





辽阳 制药 机 械 股份 公司 
杭州 化 工 机 械 厂 

Е ЕТЖ 
安庆 船用 柴油 机 厂 
杭州 防腐 设备 有 限 公司 
广 重 离心 机 制造 公司 

п ЖЕЎ ЕЛ 

湘潭 离心 机 三 

沪 江 离心 机 制造 有 限 公司 
浙江 轻 机 实业 有 限 公 司 
ызны БЕЛЕ, ЖШ 
泰 恒通 用 机 械 公 司 

金华 铁路 机 械 厂 
连云港 市 化 工 机 械 厂 
Wi B ЖҮН 
徐州 生 力 轻 工 机 械 有 限 公 司 
广东 汕头 离心 机 广 

靖江 赛 德 力 制药 机 械 公司 
杭州 初 阳 压 滤 机 有 限 公 司 
小 计 


чо 4 






1 .系统 内 小 计 


1 | 重庆 江北 机 械 厂 
2 | 广 重 离心 机 制造 公司 
3 | 上 海 化 工 机 械 厂 
4 | 无锡 通用 机 械 厂 
5 | 青海 农 牧 机 械 厂 
6 | WARCI 
7 | AKEN 
2. 系 统 外 小 计 
8 | 杭州 防腐 设备 有 限 公 司 
9 | 靖江 市 制药 机 械 广 
10 | 杭州 兴 源 过 滤 机 有 限 公司 
11 | 金华 铁路 机 械 广 
12 | 浙江 建华 压 滤 机 有 限 公司 
13 | 上 海 石 化 机 械 总 三 
14 ЕБТ 
15 | 连云港 市 化 工 机 械 厂 
16 | 广东 汕头 离心 机 厂 
17 | 南京 绿洲 机 器 厂 
18 | МИТ 


四 川 自贡 滤 油 机 厂 
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131792 








93.73 
88.65 
67.67 
87.30 
114.12 
74.56 
94.80 


65.33 
78.57 
92.71 
54.61 
63.35 
61.75 
40.50 
76.82 
88.90 
71.17 
47.10 
62.21 


















250 
156 


179 
20436 





ча ет, 
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杭州 初 阳 


石家庄 新 生机 械 广 
唐山 市 化 工 机 械 厂 


上 海 远 东 
吉 化 集团 


辽阳 制药 机 械 股 份 公司 


徐州 生 力 


































广 重 离 
杭州 初 
高 邮 市 
上 海 远 
杭州 防 
泰 恒通 
浙江 轻 
杭州 兴 
连云港 
金华 铁 
上 海 石 
沪 江 离 
广东 汕 
靖江 赛 
吉 化 集 
ЖЮ Е 
HRR 
陕西 汉 
南京 绿 
杭州 化 
浙江 建 
上 海 化 
四 川中 
重庆 江 
石家庄 
无 锡 通 
安庆 船 
辽阳 制 
徐州 生 
平均 值 


杭州 化 工 机 械 厂 
安庆 船用 柴油 机 厂 


压 滤 机 有 限 公 司 


制药 机 械 总 厂 
Хар 


轻 工 机 械 有 限 公司 


2000 年 分 离 机 械 行业 协会 会 员 单 位 经 济 效益 综合 指数 






98. 
116. 
102. 
103. 

98. 

90. 


(8) 
















81 
20 
38 
48 
86 
74 


资金 保值 资产 流动 资金 全 员 劳 动 产 品 
企业 名 Ж 增值 率 负债 率 周转 率 生产 率 销售 率 
(%) (%) (Ж) (元 /人 ) (%) 






心机 制造 公司 104.91 
阳 压 滤 机 有 限 公司 90.00 
Ж ЖАГ 79.51 
东 制 药 机 械 总 厂 93.81 
腐 设 备 有 限 公 司 76.58 
用 机 械 公 司 112.47 
机 实业 有 限 公 司 111.35 
源 过 滤 机 有 限 公司 93.31 
市 化 工 机 械 厂 96.80 
路 机 械 厂 85.41 
化 机 械 制 造 有 限 公司 100.02 
心机 制造 有 限 公 司 103.98 
头 离心 机 厂 139.66 
德 力 制药 机 械 公 司 92 .42 
团 公 司机 械 广 88.61 
心机 厂 102.22 
工 制药 机 械 总 厂 100.74 
中 变压器 有 限 公司 74.81 
ЎН. Е 97.83 
工 机 械 厂 65.03 
华 压 滤 机 有 限 公 司 99.01 
工 机 械 厂 114.18 
贡 滤 油 机 厂 95.26 
北 机 械 厂 90.73 
新 生机 械 厂 100.30 
用 机 械 厂 100.03 
用 柴油 机 三 87.07 
药 机 械 股 份 公司 86.67 
力 轻 工 机 械 有 限 公司 93.38 

92.94 


统计 资料 。 
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1999 年 干燥 设备 行业 协会 会 员 单 位 经 济 指标 


工业 总 产值 T 业 

















(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 
合计 85522 86912 21552 
辽宁 国 能 集团 股份 有 限 公司 7471 6524 2109 
淄博 真空 设备 三 3037 3542 1007 
阿 城市 机 械 工业 有 限 责任 公司 1001 1001 700 
夹 江 粽 原 机 械 制 造 公司 512 503 120 
连云港 市 农业 机 械 厂 197 173 36 
靖江 天 达 有 限 公 司 4319 388 
广东 真空 设备 厂 15060 11826 1141 
承德 输送 机 集团 有 限 责 任 会 司 14601 14816 5008 
哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 
从 司 1182 1210 248 
常州 市 一 步 干燥 设备 厂 2350 2233 575 
浙江 省 龙泉 市 双 益 有 限 公司 148 161 61 
靖江 星 轮 高 速 机 电 设 备 制 造 公 1230 1230 861 
н 
上 海 远东 制药 机 械 总 三 5116 4487 1043 
成 都 望 江干 燥 设备 厂 1569 1569 243 
锡山 市 林 洲 干燥 机 三 3800 4200 910 
山东 天 力 干 燥 设 备 有 限 公 司 3000 3000 517 
三 门 峡 金 汇 集团 化 工 机 械 有 限 4453 4700 747 
公司 
青海 农 牧 机 械 厂 | 1251 1285 390 
解放 年 三 四 一 九 工厂 1100 1050 1879 
АЛША Л АЈ | 500 560 68 
浙江 尔 乐 干燥 设备 三 1000 1050 31 
沈阳 兴 华 干燥 设备 厂 308 308 136 
辽宁 开 原 立 达 (集团 ) 公 司 3611 4013 702 
重庆 广 厦 干燥 设备 工程 公司 977 977 225 
锡 出 市 昂 利 达 干 燥 设 备 厂 1480 1480 348 
желу 1098 1010 285 
杭州 钱 江 食品 机 械 厂 530 453 177 
常州 市 明星 干燥 设备 厂 606 606 
大 连 干 燥 设 备 厂 180 180 10 
吴县 自力 化 工 设备 有 限 公司 400 450 70 
东台 市 食品 机 械 厂 2286 2286 481 
江阴 市 干燥 成 套 设备 厂 750 940 232 
蚌 壤 市 烘 干 设备 厂 273 303 123 
嘉兴 市 电热 仪器 厂 443 393 36 
上 海 新 翔 热风 炉 厂 276 276 84 
锡山 市 华 庄 散 热 器 厂 340 340 88 
沈阳 化 工 研究 院 ( 机 修 厂 ) 218 316 8 
海安 县 轻 工 机 械 刀 片 广 760 760 75 
四 川 省 农机 研究 所 设计 院 290 290 
阜新 市 热源 设备 三 702 665 269 
上 海 医用 分 析 仪 器 厂 1407 1419 124 
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产品 销售 
收 入 
(万 元 ) 


496 
1415 





全 年 职工 
年 末 人 数 
(A) 
12471 
1135 


245 


2605 


2000 年 干燥 设备 行业 协会 会 员 


沈阳 化 工 研 究 院 

承德 输送 机 集团 有 限 责 任 公司 
辽宁 国 能 集团 股份 有 限 公司 
上 上海 远 东 制 药 机 械 总 厂 

三 门 峡 金 汇 集团 化 工 机 械 有 限 公司 
浙江 真空 设备 集团 公司 

江苏 省 范 群 干燥 设备 厂 
锡山 市 宁 洲 干燥 机 厂 

浪 博 真空 设备 厂 
浙江 尔 乐 干燥 设备 厂 
ВШ А РЕ 
山东 天 力 干 燥 设 备 有 限 公司 
辽宁 开 原 立 达 (和 集团) 公司 
黑龙 江 白 桦 清 选 机 械 厂 
东台 市 食品 机 械 厂 

常州 市 一 步 干 燥 设 备 厂 

上 海 医用 分 析 仪 器 厂 
常州 长 江干 燥 设备 厂 

靖江 星 轮 高 速 机 电 设 备 制 造 公 司 
成 都 望 江 干燥 设备 厂 

哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公 司 
阿 城市 机 械 工 业 有 限 责任 会 司 
重庆 厦 干 燥 设 备 工程 公司 
解放 军 三 四 一 九 工厂 
常州 振兴 干燥 设备 三 
常州 市 明星 干燥 设备 厂 
靖江 天 达 有 限 公 司 

江阴 市 干燥 成 套 设备 厂 
杭州 钱 江 食品 机 械 厂 

浙江 省 龙泉 市 双 益 有 限 公司 
上 海 新 翔 热风 炉 厂 
锡山 市 华 庄 散热 器 厂 
Жет 

夹 江 烷 原 机 械 制 造 公司 
福州 三 发 干燥 设备 有 限 公 司 
BEHARREN 

沈阳 兴 华 干燥 设备 厂 

自贡 雷鸣 机 械 制 造 有 限 公 司 
吴县 自力 化 工 设备 有 限 公司 
连云港 市 农业 机 械 厂 
嘉兴 市 电热 仪器 三 

大 连 干 燥 设备 三 
佳木斯 北方 烘 干 设备 制造 三 
小 计 





工业 总 产值 


不 变价 当年 价 
(ЛЛ) (万 元 ) 


单位 经 济 指标 


工 业 产 品 
增加 值 销售 收入 

(万 元 ) (万 元 ) 
1560 
3673 
113 
2885 
1214 
2244 
1251 
1132 
700 
2050 
523 
610 





产品 销售 “| 全 年 职工 
成 本 “| 年 末 人 数 
(万 元 ) (人 ) 

1062 
2558 
952 
519 
1519 
647 
280 
138 
557 
102 


162 
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上 海 新 翔 热 风 炉 厂 
常州 市 -一步 干燥 设备 厂 

辽宁 国 能 集团 股份 有 限 公司 
江阴 市 干燥 成 套 设备 厂 

大 连 干燥 设备 厂 

成 都 望 江 干燥 设备 厂 

哈尔滨 东 字 农业 工程 机 械 有 限 公司 
吴县 自力 化 工 设备 有 限 公司 
辽宁 开 原 立 达 (集团 ) 公 司 

靖江 星 轮 高 速 机 电 设 备 制造 公司 
蚌埠 市 烘 干 设备 厂 
锡山 市 林 洲 干燥 机 厂 
沈阳 兴 华 干燥 设备 厂 
靖江 天 达 有 限 公 司 

山东 天 力 干燥 设备 有 限 公司 
自贡 雷鸣 机 械 制 造 有 限 公司 
浙江 尔 乐 干燥 设备 厂 
东台 市 食品 机 械 厂 

四 川 省 农机 研究 所 设计 院 
锡山 市 华 庄 散 热 器 厂 

浙江 省 龙泉 市 双 益 有 限 公司 

上 海 远东 制药 机 械 总 厂 
杭州 钱 江 食品 机 械 厂 
解放 军 二 四 一 九 工厂 

广东 真空 设备 厂 

锡山 市 昂 利 达 干燥 设备 厂 
ЖЕТ Её 

承德 输送 机 集团 有 限 责 任 公司 
阜新 市 热源 设备 厂 

重庆 广 厦 干燥 设备 工程 公司 

夹 江 粽 原 机 械 制造 公司 

淄博 真空 设备 厂 

海安 县 轻 工 机 械 刀片 厂 

上 海 医用 分 析 仪器 厂 

三 门 峡 金 汇集 团 化 工 机 械 有 限 公司 
常州 市 明星 干燥 设备 厂 
沈阳 化 工 研究 院 ( 机 修 厂 ) 
嘉兴 市 电热 仪器 厂 
连云港 市 农业 机 械 厂 
青海 农 牧 机 械 厂 

阿 城市 机 械 工业 有 限 责 任 公司 
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流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 
利润 率 生产 率 
(元 /人 ) 







































































产 йй 
таж 
(%) 
88.90 
97.64 
96.28 
82.57 
91.49 
88.89 
86.49 
101.32 
88.89 
100.00 
89.59 
27.06 
91.66 
85.39 
90.18 
89.42 
89.29 
74.76 
92.04 
100.00 
85.36 
100.00 
103.48 
92.05 
212.95 
96.45 
93.58 
104.95 
99.42 
68.49 
100.00 
85.09 
67.14 
97.40 
99.74 
106.19 
0.45 


92.62 
76.30 
58.91 
49.95 





а 


юю ي لد‎ мл A ù ы 


2000 年 干燥 设备 行业 协会 会 员 单 位 经 济 效益 综合 指数 


东台 市 食品 机 械 厂 
江阴 市 干燥 成 套 设备 厂 
锡山 市 华 庄 散热 器 厂 

吴县 自力 化 工 设 备 有 限 公司 
常州 市 一 步 干 燥 设 备 广 
常州 振兴 干燥 组 备 厂 

重庆 广 厦 干燥 设备 工程 公司 
辽宁 开 原 立 达 (集团 ) 公 司 
沈阳 化 工 研 究 院 

靖江 星 轮 高 速 机 电 设 备 制造 公司 
哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公 司 
淄博 真空 设备 厂 
沈阳 兴 华 干燥 设备 厂 
锡山 市 林 洲 于 煤 机 三 
杭州 钱 江 食品 机 械 厂 
常州 长 江干 燥 设 备 厂 

江苏 省 范 群 于 煤 设 备 厂 

浙江 省 龙泉 市 双 益 有 限 公司 

锡 出 市 昂 利 达 干 燥 设 备 厂 
常州 市 明星 干燥 设备 三 

成 都 望 江干 燥 设 备 厂 

三 门 峡 金 渠 集团 化 工 机 械 有 限 公 司 
上 海 新 翔 热风 炉 厂 

福州 三 发 干燥 设备 有 限 公司 

大 连 干燥 设备 三 

辽宁 国 能 集团 股份 有 限 公 司 
阜新 市 热源 设备 三 

上 海 远东 制药 机 械 总 三 

山东 天 力 干燥 设备 有 限 公司 
浙江 尔 乐 干燥 设备 三 

浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
ЖАЛАНА АЛ 

承德 输送 机 集团 有 限 责 任 公司 
夹 江 烷 原 机 械 制造 公司 
解放 军 三 四 一 九 工 三 

自贡 雷鸣 机 械 制造 有 限 公 司 
Кеси 

阿 城 市 机 械 工业 有 限 责任 公司 
连云港 市 农业 机 械 厂 
嘉兴 市 电热 仪器 三 
靖江 天 达 有 限 公 司 

上 海 医用 分 析 仪 器 三 
ERMA HFH REI 
平均 值 







经 济 效益 资金 保值 全 员 劳 动 
综合 指数 增值 率 生产 率 
(%) (%) (元 /人 ) 






















30200 
820229 
26720 






































统计 资料 449 


1996 年 减 变 速 机 行业 协会 会 员 单 位 经 济 指 标 













合计 
天 津 市 减速 机 总 厂 
上 海 减速 机 械 广 
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企业 名称 (不 变价 ) 

(万 元 ) 

全 计 111513 
天 津 市 减速 机 总 厂 8736 
二 海 减速 机 械 广 2833 
广东 江门 电机 股份 有 限 公 司 7155 
西安 减速 机 三 855 
大 连 橡胶 塑料 机 械 广 工业 公司 255 
黑龙 江 莫 北 减速 机 械 厂 329 
ЖЇН ЖЛ ДТ 1936 
地 方 国营 象山 机 械 贱 1465 
兰州 市 减速 机 三 667 
常州 市 关 陵 减速 机 广 500 
江苏 泰隆 减速 机 集团 公司 8607 
出 东 临 胸 机 械 电 子 总 三 4002 
杭州 福成 机 械 有 限 公 司 3532 
国营 星光 [模具 厂 11682 
江苏 秦 兴 减速 机 ( 集 拷 ) 17607 
常州 减速 机 总 厂 1933 
И ZR E TF Ж ИНД Т] 5693 
扬州 防 花 传动 机 械 总 三 8917 
常州 减速 机 广 5818 
上 上 海 浦 南 传动 机 械 厂 1371 
平阳 减速 机 总 三 2612 
温州 市 安 速 机 械 广 337 
宁波 摆 线 减速 机 上 991 
HAMETE 了. 1741 
水 嘉 县 减速 机 上 755 
ERIE ЕЩ ТР Ж ИШК 1723 
ЖАЛИ 229 
Ж НОО АЕ 277 
ЖУ BH {FE FE RY 473 
神州 摆 线 针 轮 减 速 机 广 283 
宁波 减速 机 厂 645 
宁波 人 和 机 械 有 限 公开 1386 
宁波 无 级 变速 器 厂 1118 
а TT E АБ 231 
沈阳 化 工 设 备 厂 1773 
青岛 金星 机 械 制造 股份 有 限 公司 843 
瑞安 通力 变速 机 械 有 限 公 司 2203 


111302 
6898 
2901 











工业 总 产值 


(当年 价 ) 
(万 元 ) 


121085 
12959 
3879 
8699 
1098 
367 


工业 总 产值 


(不 变价 ) 
(万 元 ) 


(当年 价 ) 
(万 元 ) 
116559 
10118 
3569 














产品 销售 
收 入 
(Лл) 









168 
340 


130 










企业 名 Ж 


江苏 泰隆 减速 机 (集团 ) 公 司 
广东 江门 电机 股份 有 限 公 司 
兰州 减速 机 厂 

西安 减速 机 厂 

上 海 振 华 机 械 修配 厂 

大 连 橡胶 塑料 机 械 厂 工业 公司 
黑龙 江 草 北 减速 机 械 厂 
常州 市 兰 陵 减 速 机 厂 

国营 星光 工 模具 三 

地 方 国营 象山 机 械 厂 
常州 市 减速 机 厂 

杭州 福成 机 械 有 限 公 司 
平阳 减速 机 总 厂 

瑞安 通力 变速 机 械 有 限 公司 
ЖН F E FF FF К 
常州 减速 机 总 厂 
宁波 摆 线 减速 机 广 
永嘉 行星 变速 机 械 厂 
永嘉 减速 机 厂 

青岛 金星 机 械 制造 股份 有 限 公 司 
温州 市 变速 机 械 厂 
TRED 

福州 市 摆 线 针 轮 减速 机 广 
永嘉 县 变速 机 广 
苏州 化 工 设备 二 广 

江苏 泰兴 减速 机 (集团 ) 
永嘉 县 微型 减速 句 广 
淄博 博 机 集团 总 公司 
温州 市 江南 减速 机 械 厂 
张家港 第 二 纺织 机 械 厂 
扬州 琼 花 传动 机 械 总 厂 


合计 

系统 内 小 计 :19 

天 津 市 减速 机 总 三 

E FF Ti Ж ЖД ИГ 

广东 江门 电机 股份 有 限 公司 
国营 星光 工 模具 三 

江苏 泰隆 减速 机 集团 公司 

秦 川 机 床 集团 有 限 公 司 减 速 机 三 
无 锡 中 策 太 湖 化 工 机 械 有 限 公司 
K BEK B ELR TAE 
西安 减速 机 厂 

兰州 减速 机 厂 

宁波 宁 星 减速 机 有 限 公司 
山东 省 临 胸 机 械 电 子 总 厂 
景德镇 市 减速 机 三 





工业 总 产值 


(不 变价 ) ( 当年 价 ) 
(万 元 ) (HIL) 


127451 
70946 
7686 
2473 
7148 
21992 
9583 
654 
1048 
1780 
648 
401 
470 
3860 
452 





(当年 价 ) 
(万 元 ) 


132031 
75774 
9858 
3163 
8903 
22003 
9583 
741 
1077 
1920 
823 
476 
470 
3613 
452 











T 业 
增加 值 
(万 元 ) 





















34902 
22401 
2388 
1321 
3068 
7592 
2591 
89 
404 
593 
243 
157 
151 
1150 
136 








150 


291 


220 


1882 


110 
1099 


统计 资料 451 


企业 名 Ж 


黑龙 江 省 昔 北 减速 机 械 厂 
江苏 安达 防爆 机 电 集 团 有 限 公司 
HE Hl TH 2 BE RÉ BL 
杭州 福成 机 械 门 业 有 限 公 司 
上 海 市 振 华 机 械 修配 三 

地 方 国营 象山 县 机 械 厂 
系统 外 小 计 29 

江苏 省 泰兴 减速 机 厂 ( 集 团 ) 
泰州 市 琼 花 传 动机 械 总 厂 
Щщ ЖТТ ТЙЛ ЖЕЙ ДД я] 
武进 市 牛 塘 特 种 轴承 厂 
浙江 通力 变速 机 械 有 限 公 司 
平阳 减速 机 总 厂 

上 海 浦 南 传动 机 械 有 限 公 司 
宁波 中 意 液 压 马 达 有 限 公 司 
常州 减速 机 总 厂 
温州 市 江南 减速 机 三 
宁波 摆 线 减速 机 三 

宁波 人 和 机 械 有 限 公司 
苏州 华 佳 化 工装 备 制 造 有 限 公 司 
江阴 市 明 友 减速 机 械 有 限 公 司 
青岛 金星 机 械 有 限 公 司 
桂林 市 建 工 机 械 厂 

Ж ИТЕ Ж ЛЕЛЕ) 
宁波 减速 机 厂 

浙江 省 永嘉 县 无 级 变速 机 厂 
温州 市 午 马 变速 机 械 有 限 公 司 
张家港 市 第 二 纺织 机 械 厂 
永嘉 县 微型 减速 器 厂 
温州 市 变速 机 械 厂 

神州 市 摆 线 针 轮 减速 机 广 
重庆 化 工 机 械 厂 
温岭 市 变速 器 厂 
永嘉 县 变速 机 厂 
永嘉 行星 变速 机 械 厂 

沈阳 协同 减速 机 制造 有 限 公 司 


(不 变价 ) (现行 价 ) 
(FHC) 
359 





增加 值 





(лж) 


1999 年 减 变速 机 行业 协会 会 员 单 位 经 济 指标 


合计 

系统 内 小 计 ;13 

天 津 市 减速 机 总 厂 

上 海 市 减速 机 械 厂 

广东 江门 电机 股份 有 限 公 司 
HE EXTERN 

江苏 泰隆 威 速 机 集团 公司 
山东 临 胸 天 涉 机 械 有 限 公司 
无 锡 中 策 太湖 化 工 机 械 有 限 公司 
大 连 橡胶 塑料 机 械 厂 工 业 公 司 
西安 减速 机 厂 





工业 总 产值 


(不 变价 ) (当年 价 ) 
(万 元 ) (万 元 ) 






128542 
64403 
11813 
2935 
9046 
23155 
10631 
2075 
1127 
1733 
699 
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(Ж) 


全 年 职工 
FRAN 
(A) 
108 
502 


208 


1883 
1099 
567 


227 
194 
241 


168 


220 


全 年 职工 
ERAR 
(А) 
14602 
7819 
1609 
432 
1020 
968 
1508 
516 
222 
293 
243 


兰州 减速 机 厂 

宁波 宁 星 减速 机 有 限 公司 
黑龙 江 省 昔 北 减速 机 三 
景德镇 市 减速 机 厂 
系统 外 小 计 :28 

江苏 省 泰兴 减速 机 厂 (集团 ) 
泰州 市 琼 花 传 动机 械 总 厂 
山东 淄博 博 机 集团 总 公司 
武进 市 咎 塘 特 种 轴承 厂 
浙江 通力 变速 机 械 有 限 公 司 
平阳 减速 机 总 厂 

上 海 浦 南 传动 机 械 有 限 公司 
宁波 中 意 液压 马达 有 限 公 司 
常州 减速 机 总 厂 

温州 市 江南 减速 机 厂 
宁波 摆 线 减速 机 厂 

沈阳 沈 板 传动 机 械 有 限 公司 
永嘉 县 行星 变速 机 械 厂 
江阴 市 明 友 减 速 机 械 有 限 公 司 
青岛 爹 星 机 械 有 限 公 司 
浙江 博 能 传动 有 限 公司 

水 嘉 县 减速 机 三 
沈阳 市 恒 宇 减速 机 厂 

浙江 省 永嘉 县 减速 机 二 厂 
温州 市 午 马 变速 机 械 有 限 公司 
张家港 市 第 二 纺织 机 械 厂 
永嘉 县 微型 减速 器 三 
温州 市 变速 机 械 厂 

神州 市 搜 线 针 轮 减速 机 厂 
沈阳 化 工 设备 三 
温岭 市 变速 器 厂 
永嘉 县 变速 机 厂 

永嘉 大 力 精 密 机 械 有 限 公司 





工业 总 产值 工 业 


(不 变价 ) (当年 价 ) 增加 值 
(Л) 《万 元 ) (万 元 ) 


产品 销售 


收 入 
(万 元 ) 


( 续 ) 


产品 销售 全 年 职工 
成 本 FRAN 


(AT) 


2000 年 减 变速 机 行业 协会 会 员 单 位 经 济 指 标 


企业 名 


江苏 省 泰兴 减速 机 三 

广东 星光 机 电 有 限 公司 
泰州 市 琼 花 传 动机 械 总 厂 
江苏 泰隆 减速 机 集团 公司 
天 津 市 减 变速 机 总 厂 

广东 江门 电机 股份 有 限 公 司 
ШК ВЛЕН Н] 
杭州 减速 机 厂 

武进 市 牛 塘 特 种 轴承 三 
浙江 通力 变速 机 械 有 限 公司 
上 海 市 减 变速 机 械 厂 
温州 三 联 集 团 有 限 公司 


称 


工业 总 产值 


不 变价 当年 价 
(万 元 ) (HI) 


30089 


"ү" 
(万 元 ) 






统计 资料 ° 


(A) 
352 


220 


年 末 人 数 
(А) 
1886 
979 
1189 
1508 
1534 
981 
673 
232 
450 
195 
418 
180 





453 


(8) 
































ly Sa {Ê 工 业 固定 资产 | 全 年 职工 
企业 名 Ж 不 变价 当年 价 增加 值 年 未 人 数 
( 方 元 ) (万 元 ) (лж) (А) 
温州 市 江南 减速 机 厂 | 2452 2452 368 75 
宁波 中 意 液压 马达 有 限 公司 1976 2148 716 194 
常州 减速 机 总 厂 1645 2160 1123 241 
宁波 摆 线 减速 机 厂 1637 1528 250 135 
上 海 浦 南 传动 机 械 有 限 公 司 1454 1245 249 195 
无 锡 中 策 太 湖 化 工 机 械 有 限 公司 1154 1154 416 189 
江阴 市 明 友 减速 机 械 有 限 公 司 1124 1124 727 180 
大 连 橡胶 塑料 机 械 厂 工业 公司 1066 1180 356 288 
河北 北方 减速 机 有 限 公 司 880 880 380 210 
永嘉 县 华东 变速 机 厂 664 699 197 38 
泰 川 机 库 集团 有 限 公 司 减速 机 上 660 751 
张家港 市 第 二 纺织 机 械 厂 587 850 260 100 
青岛 金星 机 械 有 限 公司 583 583 240 220 
水 嘉 县 减速 机 厂 582 816 237 65 
浙江 变速 电机 有 限 公司 578 578 140 38 
РЧ Же ДЕН 576 711 170 322 
兰州 减速 机 三 557 703 230 290 
ШЦ Ж EBU 548 457 90 66 
浙江 东方 传动 机 械 有 限 公司 534 548 162 31 
f AH Fî T ч ЛЕ Ж ЛЕВЕ A FJ 497 497 72 
ЖИ KEREI 390 392 383 55 
武进 市 金星 减速 机 有 限 公 司 366 361 130 40 
永嘉 县 微型 减速 器 厂 338 351 105 
温州 市 变速 机 械 厂 330 355 120 105 
ЖЕН ti fej ДА Н PR BJ 300 300 56 
温岭 市 变速 机 三 259 233 117 43 
水 嘉 大 力 精 窗 视 被 有 限 公司 218 218 30 
永嘉 县 变速 机 三 212 221 76 28 
福州 市 摆 线 针 轮 减速 机 厂 201 276 81 143 
ЖН 189 219 55 492 
宁波 宁 星 减速 机 有 限 公司 139 103 - 22 52 
浙江 省 永 冲 其 减速 机 二 三 71 71 29 18 
小 计 149529 150914 37780 14378 




















































序号 | 企业 名 称 周转 率 
合计 | 

| 大 津 市 减速 机 总 三 

2 | 上 海 减速 机 械 厂 0.76 
3 | 广东 江门 电机 股份 有 限 公 司 1.87 
4 | 西安 减速 机 厂 0.88 
5 | 大 连 橡胶 塑料 机 械 广 工业 公司 0.97 
6 | 黑龙 江 蓝 北 减 速 机械 广 0.25 
7 | НЕЖИН ЕГ 0.28 
8 | 地 方 国营 象山 机 械 厂 0.63 
9 | 兰州 市 减速 机 广 0.71 
10 | 常州 市 兰 陵 减速 机 厂 
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чм оо м ي‎ чл A 一 


ма عر‎ 
一 Фф 


总 资产 
贡献 率 (%) 





| 江苏 泰隆 减速 机 集团 公司 
山东 临 胸 机 械 电 子 总 厂 
杭州 福成 机 械 有 限 公司 
国营 星光 工 模具 上 
江苏 泰兴 减速 机 (集团 ) 
常州 减速 机 总 厂 
山东 淄博 博 机 集团 公司 
扬州 琼 花 传动 机 械 总 厂 
常州 减速 机 厂 
上 海 浦 南 传动 机 械 厂 
平阳 减速 机 广 
温州 市 变速 机 械 厂 
宁波 摆 线 减速 机 厂 
苏州 化 工 设备 二 厂 
永嘉 县 减速 机 厂 
武进 牛 塘 特 种 轴承 厂 
永嘉 县 变速 机 厂 
永嘉 县 微型 减速 器 厂 
永嘉 县 行星 变速 器 厂 
福州 摆 线 针 轮 减速 机 厂 
宁波 减速 机 厂 
宁波 人 和 机 械 有 限 公司 
宁波 无 级 变速 器 厂 
温岭 市 变速 器 厂 
沈阳 化 工 设备 厂 











青岛 金星 机 械 制造 股份 有 限 公司 
瑞安 通力 变速 机 械 有 限 公司 


1997 年 减 变速 机 行业 协会 会 员 单 位 经 济 效 益 综 合 


资产 保值 资产 负债 流动 资产 成 本 费用 | 全 员 劳 动 生 
增值 率 (%) Җ&(%) 周转 率 ( 次 ) | PIE HE A) | FF (EIA) 


ELE 

上 海 减速 机 械 厂 

江苏 泰隆 减速 机 (集团 ) 公 司 
广东 江门 电机 股份 有 限 公司 
兰州 减速 机 广 

西安 减速 机 厂 

上 海 振 华 机 械 修配 广 

大 连 橡胶 塑料 机 械 厂 工业 公司 
黑龙 江 葛 北 减速 机 械 厂 
常州 市 兰 院 减速 机 三 
国营 星光 工 模具 厂 

地 方 国营 象山 机 械 三 
常州 市 减速 机 三 

杭州 福成 机 械 有 限 公司 
平阳 减速 机 总 厂 

瑞安 通力 变速 机 械 有 限 公司 
武进 牛 塘 特种 轴承 三 


14.2 











53.4 




















全 员 劳 动 流 


(Ж) 
动 资 产 


生产 率 周转 率 


(元 /人 ) 





指数 


(次 ) 
2.41 
0.85 


产品 销 


BEZ) 





统计 资料 ， 


96.9 
107.4 
99.2 
95.7 
92.9 
100.7 
101.9 
122.9 
95.1 
55.1 
87.5 
101.9 
78.6 
98.0 
92.4 
99.8 
97.2 
102.6 
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小 博 博 机 集团 总 公司 


常州 减速 机 总 厂 
TREEREN 
永嘉 行星 变速 机 械 厂 

Ж Ж ЖЕН 

青岛 金 是 机 械 制造 股份 有 限 公司 
温州 市 变速 机 械 厂 

宁波 减速 机 厂 

福州 市 摆 线 针 轮 减速 机 厂 
永嘉 县 变速 机 厂 
苏州 化 工 设备 二 厂 
江苏 泰兴 减速 机 (集团 ) 
永嘉 县 微型 减速 器 三 


温州 市 江南 减速 机 械 厂 


张家港 第 二 纺织 机 械 厂 
扬州 琼 花 传 动机 械 总 厂 


业 名 称 


ج 


合计 

系统 内 小 计 :19 
常州 市 兰 陵 减速 机 厂 
HELIREA, 

江苏 泰隆 减速 机 集团 公司 

广东 江门 电机 股份 有 限 公 司 

天 津 市 减速 机 总 厂 

杭州 福成 机 械 门 业 有 限 公司 
秦 川 机 床 集 团 有 限 公 司 减 速 机 广 
上 海 市 减速 机 械 厂 
REIT FP URE ILRI 

大 连 橡胶 塑料 机 械 厂 工业 公司 
上 海 市 振 华 机 械 修配 厂 

西安 减速 机 厂 

兰州 减速 机 三 

地 方 国营 象山 县 机 械 厂 

无 锡 中 策 太湖 化 工 机 械 有 限 公 司 
宁波 宁 星 减速 机 有 限 公 司 

山东 省 临 胸 机 械 电 子 总 厂 
景德镇 市 减速 机 厂 

江苏 安达 防爆 机 电 集 团 有 限 公司 
系统 外 小 计 :29 
永嘉 县 行星 变速 机 械 广 

浙江 通力 变速 机 械 有 限 公司 
江苏 省 泰兴 减速 机 厂 (集团 ) 
武进 市 牛 塘 特 种 轴承 三 
永嘉 县 微型 减速 机 厂 

宁波 中 意 液 讨 马达 有 限 公司 
永嘉 县 变速 机 三 






































经 济 效益 
综合 指数 
(%) 





























(Ж) 


全 员 劳 动 生 
产 率 (元 /人 ) 


48842 





90.8 
82.2 
95.5 
98.2 
80.5 
108.2 
143.1 
100.0 
94.0 
91.8 
95.3 
94.9 
66.0 
86.9 





生产 销售 
H(A) 


96.89 
96.39 
87.00 
92.98 
99.96 
87.12 
113.29 
98.02 
86.37 
104.00 
58.27 
101.04 
100.00 
91.49 
98.95 
81.73 











96.68 
89.87 
101.19 
95.54 
100.00 
96.98 
100.61 
95.71 











温州 市 江南 减速 机 厂 

泰州 市 琼 花 传 动机 械 总 厂 
平阳 减速 机 总 厂 

常州 减速 机 总 厂 

Т ЛЯ А 
温州 市 午 马 变 速 机 械 有 限 公司 
浙江 县 永嘉 县 无 级 变速 机 三 
宁波 市 摆 线 减速 机 厂 

沈阳 协同 减速 机 制造 有 限 公 司 
青岛 金星 机 械 有 限 公 司 
温岭 市 变速 器 厂 

江阴 市 明 友 减速 机 械 有 限 公 司 
ЙА п Ж BE DLR 

福州 市 摆 线 针 轮 减 速 机 厂 
张家港 市 第 二 纺织 机 械 厂 
苏州 华 佳 化 工装 备 制造 有 限 公 司 
宁波 减速 机 三 

山东 淄博 博 机 集团 总 公司 

上 海 浦 南 传动 机 械 有 限 公司 
桂林 市 建 工 机 械 厂 

永嘉 县 浙 南 减 变速 机 厂 
重庆 化 工 机 械 厂 


总 资产 
贡献 率 
(%) 


资本 保值 资产 流动 资产 | 成 本 费 | 全 员 劳 动 
增值 率 负债 率 周转 率 | 用 利润 率 | 生产 率 
(%) (%) (Ж) (9%) (元 /人 ) 
23474 

15.68 

34978.32 

38400 

23728 

10192 

8900 

16248 

18000 

12364 

6784 

13820 

16508 

6154 

28652 

4632 

1630 


103.56 





1999 年 减 变速 机 行业 协会 会 员 单 位 经 济 效 益 综合 指数 





总 资产 | 资本 保值 


贡献 率 
(%) 





资产 


增值 率 
(%) 





负债 率 
(%) 





(8) 


率 ( % ) 


91.76 
91.21 
99.43 
99.56 
102.74 
100.00 
90.00 
83.94 
83.70 
83.71 
93.89 
103.51 
88.22 
82.93 
84.34 
109.18 
123.24 














合计 
































系统 内 小 计 ;13 99.61 
1 | 江苏 泰隆 减速 机 集团 公司 97.02 
2 | 国营 星光 工 模 其 厂 99.57 
3 | 广东 江门 电机 股份 有 限 公司 90.39 
4 | 无 锡 中 策 太 湖 化 工 机 械 有 限 公司 100.18 
5 | 天 津 市 减速 机 总 三 107.79 
6 | 宁波 宁 星 减速 机 有 限 公 司 100.00 
7 | 上 海 市 减速 机 械 厂 112.09 
8 | 大 连 橡胶 塑料 机 械 厂 工业 公司 105.07 
9 | 山东 临 胸 天 渐 机 械 有 限 公 司 87.71 
10 | 兰州 减速 机 厂 101.56 
11 | 黑龙 江 省 昔 北 减速 机 广 102.76 
12 | 景德镇 市 减速 机 厂 89.7] 
13 | 西安 减速 机 厂 101.13 

系统 外 小 计 ;28 95.80 
14 | 江苏 省 泰兴 减速 机 厂 ( 集 团 ) 96.16 
15 | 浙江 通力 变速 机 械 有 限 公 司 85.48 
16 | 新 江 博 能 传动 有 限 公司 100.00 
17 | 宁波 市 摆 线 减速 机 厂 84.81 
18 | MAHERE 100.00 
19 | 永嘉 县 微型 减速 机 厂 100.00 

温州 市 江南 减速 机 厂 














(Ж) 


总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | RER | ERAH 生产 销售 
负债 率 | 周转 率 | 用 利润 率 率 ( 9 
(%) QK) (%) 1 





宁波 中 意 液压 马达 有 限 公司 

山东 淄博 捕 机 集团 总 公司 . . . . 91.29 
温州 市 午 马 变速 机 械 有 限 公司 . . . . . 100.22 
泰州 市 琼 花 传 动机 械 总 厂 . . . . . 95.18 
平阳 减速 机 总 厂 . . . . . 99.39 
DL BH DL fF ЭЛЛЕ ЕВ НЕД И] . | . . . 100.00 
水 嘉 县 变速 机 三 

福州 市 摆 线 针 轮 减速 机 三 . | | . 100.00 
常州 减速 机 总 三 . . | . . 87.28 
青岛 金星 机 械 有 限 公司 . . . ， ‚ 100.00 
张家港 市 第 二 纺织 机 械 厂 . . . . . 75.99 
上 海 浦 南 传动 机 械 有 限 公司 ， . , . . 100.00 
沈阳 化 工 设备 厂 . . . , 93.04 
温州 市 变速 机 械 厂 | . . . 97.43 
武进 市 牛 睁 特种 轴承 厂 

永嘉 县 行星 变速 机 械 厂 

江阴 市 明 友 减速 机 械 有 限 公 司 

永嘉 县 减速 机 厂 

沈阳 市 恒 宇 减速 机 广 

浙江 省 永嘉 县 减速 机 二 三 

永嘉 县 大 力 精 密 机 械 有 限 公 司 





2000 年 减 变速 机 行业 协会 会 员 单 位 经 济 效益 综合 指数 























序 经 济 效益 资产 流动 资产 产品 
号 企业 名 Ж 综合 指数 5 负债 率 周转 率 销售 率 

(9%) (%) (Ж) (%) 
1 | 浙江 东方 传动 机 械 有 限 公司 | | 20.25 1.36 94.16 
2 | 宁波 中 意 液压 马达 有 限 公 司 .46 . 44.76 1.23 103.86 
3 | 永嘉 县 华东 变速 机 厂 . . 23.97 3.06 96.71 
4 | 浙江 变速 电机 有 限 公司 | , 22.05 2.18 100.17 
5 | 浙江 通力 变速 机 械 有 限 公 司 . . 49.22 2.08 101.46 
6 | 江苏 省 泰兴 减速 机 厂 . . 54.80 2.80 99.74 
7 | 温州 市 江南 减速 机 厂 ， . 58.27 1.07 87.56 
8 | THEBREE . ， 59.86 0.81 89.07 
9 | 温州 三 联 集 团 有 限 公 司 . . 31.45 0.97 99.43 
10 | 山东 渔 博 博 机 集 园 总 公司 | . 44.75 2.23 90.79 
11 | 江苏 泰隆 减速 机 集团 公司 . , 51.23 2.02 97.02 
12 | 广东 星光 机 电 有 限 公 司 . . 65.85 1.26 101.79 
13 | 泰州 市 琼 花 传 动机 械 总 厂 . 62.91 3.30 95.06 
14 | 永嘉 县 变速 机 厂 . . 41.46 0.73 97.29 
15 | 永嘉 县 减速 机 厂 . . 50.11 0.33 67.03 
16 | 张家港 市 第 二 纺织 机 械 厂 . | 82.15 1.45 81.65 
17 | 广东 江门 电机 股份 有 限 公司 . | 52,53 1.33 95.45 
18 | 武进 市 牛 塘 特 种 轴承 厂 . . 49.00 1.89 91.20 
19 | 天 津 市 减 变 速 机 总 厂 . . 51.71 1.06 105.76 
20 | 上海 市 减 变速 机 械 广 | . 38.45 0.84 100.82 
21 | 温岭 市 变速 机 广 . . 31.02 0.72 92.24 
22 | 无 锡 中 策 太湖 化 工 机 械 有 限 公司 , , 47.49 0.75 93.59 
23 | 浙江 省 永嘉 县 减速 机 二 三 , . 40.85 1.13 101.41 
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1 A 

4 日 ”苏州 制 氧 机 广 张 风 华 厂 长 
被 江苏 省 组 织 部 .宣传 部 .计划 及 经 济 
委员 会 总 工会 评 为 “江苏 省 依靠 职工 
办 企业 优秀 厂 长 经 理 ”。 

有 关 部 门 批准 1996 年 1 月 8 日 浙 
江 真 空 设备 集团 如 浙 江 真 空 设备 集团 
有 限 公 司 在 椒江 成 立 。 该 集团 以 集团 
公司 为 核心 ,由 海门 电子 仪器 厂 等 8 家 
紧密 层 企业 和 由 临海 市 路 桥 真空 机 械 
铸造 有 限 公司 等 12 家 松散 型 企业 组 成 
的 多 法 人 经 济 联合 会 。 该 集团 暨 集 团 
公司 已 从 过 去 一 个 行业 一 个 企业 的 经 
党 方式 发 展 到 多 种 行业 集团 化 经 营 方 
式 。 

10 日 ”江苏 省 吴县 市 人 民政 府 授 
子 苏 州 制 氧 机 厂 的 “650m 呈 由 高 纯 氮 设 
备 产 品 部 省 级 新 产品 奖 ”。 

17 日 ”杭州 制 氧 机 集团 公司 提供 
给 类 塘 制 氧 厂 的 全 精 馅 制 氨 1 000m /h 
空 分 设备 获得 成 功 。 

27 日 ”江西 省 委 副 书记 每 惠 国 到 
江西 制 氧 机 厂 检查 工作 。 

30 日 ”美国 APCI 公司 Мг. Hilgor 
到 相川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
ВТР RWHH 


2 月 


SH 由 苏州 制 氧 机 广 与 中 国治 
金 建设 集团 公司 合资 兴建 的 苏州 华 福 
低温 容器 有 限 公司 在 苏州 吴县 市 新 区 
建成 投产 。 张 凤 华 厂 长 出 任 总 经 理 。 


з H 


5 日 ”中 国 工业 自动 化 仪表 产品 
质量 监督 检验 中 心 来 文 证 明 ; 苏 州 制 


一 九 九 六 年 


氧 机 厂 仪 电厂 已 取得 了 仪表 盘 生 产 许 
可 证 。 

9 日 苏州 制 氧 机 厂 低温 液体 贮 
槽 项 目 顺利 通过 省 级 竣工 验收 ,交付 
使 用 。 

13~17 日 在 福建 厦门 召开 了 风 
协 统 信 网 协调 组 会 议 。 会 议 由 风 协 企 
业 管理 部 负责 人 李 万 纯 同 志 主 持 , 秘 
书 长 钟 浩 同 志 参 加 会 议 。 会 议 审 核 汇 
总 了 风 协 会 员 单 位 1995 年 各 项 经 济 技 
术 指 标 和 产量 明细 ;计算 了 各 会 员 单 
位 的 综合 效益 指数 和 全 行业 排序 ;对 
销售 收入 .利税 总 额 前 20 名 进行 了 排 
序 ; 研 究 落实 了 “ 八 五 "统计 资料 汇编 
工作 ;讨论 推荐 了 第 四 届 统 计 信 息 网 
协调 组 成 员 单 位 和 人 员 名 单 。 

-16Н 在 机 械 工业 部 重大 装 
备 司 和 气体 分 离 设备 行业 协会 的 组 织 
下 在 杭州 市 富阳 召开 大 中 型 空 分 设备 
价格 协商 会 议 。 杭 州 制 氧 机 集团 有 限 
公司 .开封 空 分 设备 厂 、 四 川 空气 分 离 
设备 厂 .中 国 空 分 设备 公司 等 单位 就 
合同 的 份额 比例 分 配 .价格 .行业 内 优 
先 配套 及 组 织 形 式 等 方面 自愿 达成 联 
合 经 营 的 协议 。 

17-21 Н 在 福建 厦门 召开 了 风 
协 统 信 网 成 立 十 周年 既 第 四 次 大 会 。 
风 协 秘书 长 钟 浩 同志 做 统 信 网 十 年 来 
工作 报告 ;表彰 了 统计 工作 先进 集体 
和 先进 个 人 ;讨论 修订 了 《 统 信 网 组 织 
工作 条 例 》; 通 过 了 第 四 届 统 信和 网 协调 
组 成 员 单位 和 人 员 名 单 ;会 议 指 出 了 
1995 年 企业 报表 存在 的 问题 ,并 对 
1996 年 报表 提出 了 具体 要 求 ,希望 全 
体 统 计 工 作者 通过 自己 的 努力 ,把 行 
业 统 计 工 作 推 向 一 个 新 水 平 。 

23H 沈阳 水 泵 厂 核 级 条 的 设 
计 、 制 造 许可 证 通过 了 机 械 工 业 部 和 


国家 核 安 全 局 的 联合 评审 。 

27~30 日 ”在 杭州 市 召开 了 压 协 
理事 会 二 届 五 次 会 议 , 有 30 个 理事 单 
位 54 名 代表 出 席 了 会 议 。 会 议 审议 
通过 了 秘书 处 为 召开 第 三 次 会 员 大 会 
进行 改选 换届 而 准备 的 工作 总 结 和 协 
会 《章程 》《 组 织 工作 条 例 》《 经 费 管 
理 办 法 》 等 三 个 文件 的 修改 稿 以 及 修 
改 情况 的 说 明 ;确定 给 协会 理事 长 、 常 
务 副 理事 长 REHEK .理事 单位 发 县 
挂 式 荣 誉 证 书 ; 对 9 个 拟 除名 单位 提 
出 了 处 理 意见 。 

30 日 ”杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
俞 兴 华 总 经 理 代表 公司 与 杭州 市 国有 
资产 管理 局 签订 《杭州 市 国有 资产 授 
权 经 营 责 任 书 》, 责任 书 明确 ,该 公司 
经 营 性 国有 资产 增值 率 平 均 每 年 增长 
6% 以 上 , 非 经 营 性 国有 资产 保值 率 为 
100% 。 

开封 空 分 设备 广 被 评 为 “1995 年 
度 中 国 机 械 工 业 优 秀 企 业 ”; 四 川 空气 
分 离 设 备 厂 厂 长 单 金铭 被 评 为 “第 四 
届 中 国 机 械 工 业 优 秀 企业 家 ”。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 列 人 国 
家 支持 的 首 批 300 家 国家 重点 国有 企 
业 ,同年 7 月 20 日 ,国家 经 贸 委 财政 
金融 司 发 文 [ 财 金 (1996)6 号 ] 将 该 公 
司 列 人 国家 经 贸 委 信息 中 心 “ 干 户 企 
WERA”, 


4 H 


1F 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
“ 八 五 "部 规划 技 改 项 目 通过 机 械 工业 
部 .浙江 省 计 经 委 等 有 关 部 门 组 织 的 
竣工 验收 。 这 次 技 改 总 投资 为 4 990 
万 元 ,用 于 增添 设备 47 台 ( 套 ) 及 CAD/ 
CAM 软件 ,建设 生产 厂房 5 368m ,使 
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该 公司 取得 较 好 技术 经 济 效益 ,体现 
“三 上 一 提高 ”。 

12-15 Н RH FBI tH HO 
产品 工作 会 议 商讨 制订 阅 门 行业 出 口 
阅 门 产品 的 参考 价 ,交流 出 口 工作 经 
验 。 

26 日 在 北京 召开 第 三 届 理 事 会 
临时 会 议 。 会 议 通 过 了 沈阳 水 泵 厂矿 
长 张 乐 群 任 协 会 理事 长 的 提议 ,同时 
确定 了 下 一 次 理事 会 的 时 间 、 地 点 及 
会 议 内 容 。 

26~28 日 中国 通用 机 械 工 业 协 
会 在 北京 召开 第 三 届 会 员 代 表 大 会 ， 
会 议 选举 机 械 工 业 部 重大 装备 司 副 司 
长 , 隋 永 滨 任 中 通 协 理事 长 ,并 通过 任 
合 李 国良 为 中 通 协 秘书 长 。 

28 日 ”杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
被 浙江 省 政府 评 为 “浙江 省 科技 进步 
重大 贡献 奖 ”。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 团委 被 
共青团 中 央 .国家 经 贸 委 劳动 部 评 为 
1995 年 全 国 青年 岗位 能 手 活 动 优秀 组 
织 单位 ;该 公司 工会 女 职工 委员 会 被 
中 华 全 国 总 工会 授予 “全 国 女 职工 先 
进 集体 称号 "; 取 得 国家 技术 监督 局 
“完善 计量 检测 体系 "合格 证 。 

化 工 部 西南 化 工 研究 院 变 压 吸 附 
分 离 工程 研究 所 为 山东 肥城 阿 斯 德 化 
工 股份 公司 设计 的 1500m? /h 纯 CO 的 
恋 压 吸附 工业 装置 投产 。 该 装置 是 国 
内 最 大 的 变 压 吸 附 制 CO 工业 装置 ,所 
产 СО 纯度 98% ,提取 率 > 60%, 5 F 
洲 最 大 的 甲酸 生产 装置 配套 。 该 装置 
的 投产 标志 着 我 国 变 压 吸 附 提纯 CO 
技术 已 走向 成 熟 。 


5 月 


4 日 美国 APCI 公司 来 苏州 制 氧 
ИГРА. 

6H 江苏 省 机 械 工业 厅 授 予 苏 
州 制 氧 机 厂 “1995 年 安全 生产 先进 单 
M о 

10 日 ”开封 空 分 设备 厂 顺利 通过 
河南 机 械 电 子 工 业 厅 的 “安全 性 评价 ” 
复评 认证 。 

16~19 日 在 成 都 召开 了 中 国 通 
用 机 械 真 空 设备 行业 协会 第 三 届 会 员 
大 会 ,出 席 会 议 的 有 30 个 会 员 单位 .48 
名 代表 。 中 通 协 副 理事 长 闵 国 府 、 机 
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械 部 科技 司 许可 证 办 公 室 副 主任 高 世 
国 参加 了 会 议 , 并 做 了 重要 讲话 。 于 


清 代 表 第 二 届 理 事 会 做 了 以 题 为 “ 团 
结 奋斗 .开创 真空 事业 的 美好 未 来 ” 工 


作 报 告 。 秘 书 长 邢 军 对 《协会 章程 》、 
《组 织 条 例 》《 经 费 管理 办 法 》 的 修改 
做 了 说 明 , 并 做 了 1992 ~ 1995 年 度 的 
协会 财务 收 支 决算 报告 。 会 议 选 举 产 
生 了 真空 设备 行业 协会 第 三 届 理 事 
会 ,讨论 通过 了 “工作 报告 "、“ 协 会 章 
程 “组 织 条 例 ” 和 “经 费 管理 办 法 ”。 
表彰 了 11 名 行业 协会 活动 积极 分 子 。 
选举 于 溥 为 理事 长 。 任 命 邢 军 为 秘书 
长 。 


16~20 日。 在 宁波 市 召开 了 行业 


统计 信息 网 组 长 年 会 。 总 结 了 上 一 年 
的 统计 信息 工作 ,确定 了 1996 年 统计 
信息 工作 计划 ,评选 了 统计 网 先进 个 
人 。 根 据 协会 《统计 信息 网 工作 条 例 》 
有 关 条 款 的 规定 ,对 常务 组 长 厂 进行 
了 改选 。 

21-23Н 杭州 制 氧 机 集团 有 限 
公司 1509001 质量 体系 运转 情况 通过 
挪威 船 级 社 (DNV) .浙江 省 质量 体系 
审核 中 心 (ZQAC) 联 合 审核 组 的 定期 审 
核 。 同 年 11 月 22 日 ,也 通过 了 DNV, 
ZQAC 的 定期 审核 。 

25-29 Н 由 苏州 竞 立 制 氢 设备 
有 限 公 司 设 计 制 造 的 我 国 第 一 人 台 
DQ 一 200/1.6 型 压力 水 电解 制 氨 设 备 
在 四 川 硬 质 合金 厂 通 过 机 械 部 的 鉴 
定 。 总 体 性 能 指标 均 达 到 设计 要 求 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 研制 的 
KDON 一 122Y/160Y 型 空 分 设备 被 杭州 
市 经 委 PEWA 1995 年 度 杭州 市 优 
秀 新 产品 一 等 奖 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 获 浙江 
省 计 经 委 、 省 体 改 委 、 省 总 工会 、 省 文 
化 厅 .省 文联 颁发 的 “浙江 省 企业 文化 
艺术 先进 单位 ”。 

国家 科 委 、 计 委 经 贸 委 联合 公布 
106 项 “ 九 五 ”期 间 重 点 推广 的 节能 科 
技 成 果 。 本 行业 有 杭州 制 氧 机 集团 有 
限 公司 西安 交通 大 学 研制 的 “三 元 等 
温 型 透 平 压缩 机 "和 苏州 制 氧 机 厂 E 
北 石 油 设计 院 、 西 安 交通 大 学 研制 的 
“天 然 气 润滑 轴承 透 平 膨胀 "两 项 节能 
科技 成 果 。 

国家 科 委 批准 化 工 部 西南 化 工 研 
究 院 变 压 吸 附 分 离 工 程 研 究 所 为 “全 


国 变 压 吸 附 气体 分 离 技术 研究 推广 中 
心 ”, 并 正式 挂牌 。 

26 日 (武汉) 召开 阀 协 第 二 届 第 
六 次 理事 会 议决 定 召 开 立 协 第 五 次 会 
员 大 会 的 议事 日 程 ,商议 第 三 届 理 事 
会 推荐 名 单 。 审 查 批 准 浙 江 石 化 阀门 
厂 等 5 家 企业 人 会 。 

27 日 大 连 耐 酸 泵 厂 取 得 了 中 华 
人 民 共 和 国民 用 核 承 压 设备 设计 、 制 
造 资格 许可 证 。 

28 日 (武汉 ) 召 开 阀 协 第 三 届 第 
一 次 理事 会 选举 嘉 茂 至 为 理事 长 , 同 
时 选 出 8 家 副 理 事 长 单位 。 选 出 秘书 
长 万 家 齐 、 副 秘书 长 白 流 金 、 李 名 章 、 
康 家 桥 通过 阀门 协会 章程 的 修改 稿 。 

28-30Н (武汉 ) 召 开阔 协 第 五 
次 会 员 大 会 总 结 报 告 第 二 届 理 事 会 工 
作 , 交 流 了 抓 产品 开发 .加 强 管 理 、 提 
高 产品 质量 .大力 发 展 出 口 产品 .进行 
股份 制 试点 、 提 高 企业 经 济 效益 等 方 
面 的 经 验 。 举 行 换届 选举 ,通过 无 记 
名 投票 选 出 27 名 理事 单位 。 


6 月 


6 日 根据 机 械 工业 部 机 重 
[1996112 号 文 的 要 求 ,在 对 协会 有 关 
会 员 单 位 “ 八 五 "规划 完成 情况 进行 调 
查 的 基础 上 ,完成 了 《压缩 机 行业 “ 八 
五 "期 间 发 展 情况 总 结 报告 》, 并 上 报 
机 械 部 重大 装备 司 和 中 国 通用 机 械 上 上 
业 协 会 。 

6-9Н 在 河南 开封 市 召开 了 行 
业 劳 动 管理 委员 会 第 六 次 会 议 。 讨 论 
通过 了 第 一 届 劳 动 管理 委员 会 工作 报 
告 ,确定 了 1996 年 工作 任务 ,通过 了 对 
协会 《劳动 管理 工作 条 例 》 的 修改 意 
见 ; 选 举 产 生 了 由 16 个 委员 会 单位 18 
名 委员 组 成 的 行业 第 二 届 劳 动 管理 委 
员 会 。 推 选 上 海 压 缩 机 有 限 公司 副 总 
经 理 紫 淳 华为 主任 委员 。 

7~12 日 ”在 长 沙 组 织 了 风机 行 
业 “ 入 五 ”期 间 统 计 资 料 汇编 工作 。 汇 
编 收 集 了 风 协 93 个 企业 会 员 单 位 
1991 ~ 1995 年 的 各 项 主要 经 济 技术 指 
标 完 成 情况 ,基本 反映 了 风机 行业 各 
会 员 单位 的 现状 和 5 年 中 的 发 展 变化 
情况 。 
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式 斜 流 泵 、 耐 海水 循环 泵 用 双 相 钢材 


质 通过 了 国家 级 鉴定 。 

开封 空 分 设备 厂 首 套 采用 DCS 计 
算 机 控制 的 6 000m/h 空 分 设备 在 石 
家 庄 钢 厂 开 车 成 功 。 

14~18 日 组 织 部 分 会 员 企 业 参 
加 了 在 北京 展览 馆 举 办 的 "96 中国 国 
际 机 械 基 础 件 工业 展览 会 ”。 展 览 会 
期 间 , 系 生产 企业 洽谈 了 19 个 项 目 、 
签订 了 6 项 合同 ,价值 140 多 万 元 。 

16-21 日 在 福建 厦门 召开 了 风 
协 财 务 价 格 工作 委员 会 第 九 次 会 议 及 
工作 会 议 。 会 议 由 主任 委员 沈阳 鼓 风 
机 厂 总 会 计 师 田 红星 同志 主持 ,对 前 
一 阶段 财务 价格 活动 做 了 总 结 。 各 位 
委员 对 当前 形势 及 企业 面临 的 困难 ， 
企业 的 财务 管理 ,行业 如 何 开展 财务 
价格 活动 进行 了 认真 讨论 ,提出 了 广 
泛 意 见 和 建议 ,并 统一 了 思想 ,对 有 关 
问题 达成 共识 。 

会 议 期 间 经 到 会 全 体 工 作 人 员 的 
努力 ,完成 了 风机 行业 1995 年 和 1995 
年 两 个 年 度 78 个 单位 的 经 济 效益 综 
合 评价 指标 ,经 济 财务 指标 ,产品 制造 
成 本 及 价格 的 汇总 工作 。 

24~26 日 在 浙江 省 余姚 市 召开 
了 行业 工艺 网 组 长 厂 扩 大 会 。 工 艺 网 
正副 组 长 单位 的 代表 和 重点 骨干 企业 
工艺 部 门 的 领导 出 席 了 人 会议。 总结 了 
工艺 网 建立 以 来 的 工作 ,商定 了 工艺 
网 今后 的 活动 事项 。 

25 日 ”江西 省 副 省 长 朱 英 培 一 行 
在 九江 市 副 市 长 余 秉 绥 的 陪同 下 到 江 
西 制 氧 机 厂 检 查 工作 。 

26 日 ”开封 空 分 设备 厂 建立 现代 
企业 制度 试点 方案 通过 省 级 论证 , 河 
南 省 体 改 委 开封 市 政府 联合 下 文 批 
复 该 三 改制 为 国有 独资 公司 开封 
空 分 集团 有 限 公 司 。 

江西 省 经 委 、 省 机 械 厅 组 织 对 江 
西 制 氧 机 广 *“ 八 五 " 技 改 项 目 专用 车 生 
产 线 进行 竣工 验收 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 党 委 被 
中 共 浙 江 省 委 和 中 共 杭 州 市 委 评 为 
省 .市 先进 基层 党 组 织 。 


7 月 


1 日 ”开封 空 分 设备 厂 正式 推行 
以 成 本 控制 为 核心 的 新 经 济 责任 制 ， 
各 单位 在 “各 尽 所 能 , 按 劳 分 配 ” 的 原 











则 下 ,模拟 市 场 核算 ,根据 利润 指标 完 
成 情况 计酬 。 | 

4 日 ”国务院 副 总 理 吴 邦 国 考察 
开封 空 分 设备 厂 ,并 题词 “加 快 企 业 改 
革 , 增 强 企业 后 劲 ”。 

SH 由 哈尔滨 环保 制 氨 设 备 工 
业 公 司 科 研 人 员 改 进 的 DQ/4 FH îl A 
设备 、JQ 一 4/1,5 型 于 燥 装 置 被 列 为 
“ 八 五 "科研 项 目 ,并 通过 了 部 级 验收 。 

31 日 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
承担 的 社会 职能 逐步 分 离 “ 杭 政 办 
(1996)45 号 文正 式 批复 ,同意 杭 氧 中 
学 和 杭 氧 小 学 移交 政府 办 学 。 

开封 空 分 设备 厂 新 的 真空 针 焊 炉 
成 功 钙 焊 长 5.9m、3.3m、5.7m 三 件 大 
的 板式 换 热 器 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 为 
“1995 年 度 出 口 创 汇 500 万 美元 以 上 
国有 大 中 型 生产 企业 ” ,受到 机 械 工业 
部 表彰 。 


8 月 


5~9 日 ”在 辽宁 兴 城 召开 了 风 协 
部 分 企业 办 公 室 工作 研讨 会 ,有 9 个 
单位 的 广 办 主任 参加 了 了 会议。 会 议 由 
Yi HS MBI Г КВ EFE RE RE 3 
持 , 就 办 公 室 工作 如 何 适 应 社会 主义 
市 场 经 济 体制 的 需要 ;如 何 发 挥 行政 
办 公 室 在 企业 中 的 作用 ;怎样 围绕 企 
业经 营 活 动 开展 调查 研究 工作 ;怎样 
当 好 三 长 的 参谋 和 助手 ;如 何 履行 办 
公 室 的 职能 和 职责 等 进行 了 广泛 讨 
论 ,交流 了 经 验 , 沟 通 了 信息 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 获 浙江 
省 统计 局 “省 大 中 型 企业 科技 统计 工 
作 先 进 集体 ”。 


9 月 


18 日 ”苏州 制 氧 机 广 仪 电 分 厂 顺 
利通 过 中 国电 子 行 业 质量 体系 认证 委 
员 会 1509002 质量 认证 的 审核 ,领取 了 
ISO9002 质量 体系 认证 合格 证 书 。 

22 日 ”开封 空 分 设备 厂 生 产 的 
PSA0 一 20 型 变 压 吸附 制 氧 设备 和 
KDN 一 50/40Y 型 空 分 设备 顺利 通过 河 
南 省 机 电 厅 组 织 的 评审 ,两 种 产品 均 
被 评 为 一 等 品 。 

四 川 空 分 集团 暨 四 川 空 分 设备 


(集团 ) 有 限 责 任 公司 成 立 。28 日 正式 
挂牌 运作 。 单 金铭 出 任 公司 董事 长 碌 
25 日 ”中 国 科 协 党 组 第 一 书记 兼 
副 主席 张 玉 台 到 杭州 制 氧 机 集团 有 限 
公司 参观 考察 。 
28 日 邯郸 制 氧 机 广 建 广 50 周 
FI RK. 


10 H 


7 日 国家 经 贸 委 公布 了 8 个 部 
委 联 合 颁 发 的 机 械 工 业 第 17 批 节能 
机 电 产 品 推广 项 目 , 我 行业 被 列 入 的 
有 了 哈尔滨 制 氧 厂 生产 的 KDON 一 350/ 
700 型 空 分 设备 和 余杭 通用 机 械 设 备 
联合 公司 生产 的 ZY 型 系列 变 压 吸 附 
制 氧 设备 。 

10 日 ”开封 空 分 设备 厂 为 印度 尼 
西亚 提供 的 第 四 套 空 分 设备 KDON 一 
1500/1500—9 型 顺利 开车 成 功 。 

I0~16 日 在 长 沙 召 开 了 第 三 届 
理事 会 第 三 次 会 议 。 会 议 讨论 通过 了 
1996 年 工作 总 结 .1997 年 工作 安排 . 财 
务 决算 ,增补 理事 单位 和 吸收 新 会 员 
的 建议 ;会 议 还 审议 了 《4 泵 行业 企业 管 
理 基 础 工作 指导 标准 (讨论 稿 )》 和 《和 泵 
行业 企业 管理 现代 化 成 果 申 报 及 奖励 
办 法 (试行 草案 )》。 

1-12 Н 在 北京 在 开 了 风 协 第 
三 届 理 事 会 第 二 次 会 议 。 中 国 通用 机 
械 工业 协会 副 理 事 长 李 昌 礼 、 秘 书 长 
李 国 良 、 副 秘书 长 关 又 昌 等 到 会 并 讲 
了 话 。 会 议 传达 了 中 通 协 1996 年 理事 
长 扩大 会 议 精神 ; 风 协 理事 长 梁 铁 山 
同志 做 了 1996 年 工作 总 结 ,提出 了 
1997 年 工作 要 点 ;秘书 处 郭 绍 华 同 志 
汇报 了 会 费 收缴 情况 ;会 议 对 不 履行 
会 员 义 务 ,连续 3 年 不 交纳 会 费 的 哈 
尔 滨 市 风机 厂 .哈尔滨 市 锅炉 辅 机 厂 、 
营口 市 风机 厂 .个 旧 市 通风 机 械 广 等 4 
个 单位 给 予 除名 ;经 本 单位 申请 ,秘书 
处 及 地 区 组 广 调 查 推 荐 ,理事 会 讨论 
审议 ,吸收 张家港 市 空调 风机 厂 .无 锡 
中 策 机 电 设 备 有 限 公司 武汉 市 和 平 
风机 厂 等 3 个 单位 为 风 协 第 六 批 会 
ША o 

15-17Н ТЕ Ж AATA 
协 职工 思想 政治 工作 委员 会 第 二 届 成 
员 大 会 ,到 会 23 个 单位 36 名 代表 。 会 


AFR · 463 


议 由 上 海 鼓 风机 厂 党 委 书 记 孙 嘉祥 同 
志 主 持 , 陕 西 鼓 风机 三 党 委 副 书记 张 
锡 庆 同志 致 开幕 词 ,沈阳 鼓风机 厂 党 
委 常 务 副 书记 白 允 清 同 志 做 工作 报 
告 。 会 议 选举 了 风 协 第 二 届 职 工 思 想 
政治 工作 委员 会 ;讨论 修订 了 组 织 《 工 
作 条 例 》; 评 选 了 1992 年 以 来 的 典型 经 
济 18 个 ,优秀 政工 论文 4 篇 ,表扬 32 

16-189 (ОЦ M) H Ж} 
部 分 重点 上 骨干 企业 财务 价格 工作 会 ， 
会 议 主题 是 :内 抓 学 邯 钢 经 验 、 降 成 
本 . 增 效应 ;外 抓 市 场 竞 争 .整顿 .调整 
产品 销售 价格 。 

17A WAHAI 50m/h Ж 
列 空 分 设备 通过 河北 省 机 械 厅 组 织 的 
等 级 品 复 审 , 定 为 一 等 品 。 

8A 天津 工 业 泵 总 厂 有 开 建 厂 
40 周年 庆祝 大 会 。 参 加 庆祝 的 有 机 械 
部 .中 国 通 协 、 天 津 市 企业 家 协会 、 劳 
模 协 会 .国家 商检 局 海军 及 行业 厂 和 
用 户 代 表 共 200 余人 。 

23 日 ”在 北京 市 召开 了 压 协 第 三 
次 会 员 大 会 。 有 88 个 会 员 单 位 的 代 
表 参 加 ,机 械 部 重大 装备 司 隋 水 滨 副 
司 长 到 会 并 发 表 讲 话 。 会 议 审议 了 4 
年 来 的 工作 总 结 及 经 费 收 支 情况 报 
告 ,通过 了 修改 后 的 协会 《章程 《组 
织 工作 条 例 》 和 《经 费 管理 办 法 》。 新 
选 出 的 第 三 届 理 事 会 成 员 召 开 了 三 届 
一 次 理事 会 会 议 , 经 过 民主 协商 ,确定 
了 理事 分 上 ,推选 沈阳 气体 压缩 机 三 
厂 长 郑平 为 理事 长 ,北京 第 一 通用 机 
械 厂 厂 长 杨 德 荣 为 常务 副 理事 长 , 选 
出 了 13 个 单位 领导 为 副 理 事 长 , 姜 希 
武 为 协会 秘书 长 , 锅 汝 桢 为 常务 副 秘 
书 长 , 常 东 晨 为 副 秘 书 长 。 

26 日 由 兰州 真空 设备 厂 人 研制 生 
产 的 首 台 ZR 一 146 一 8 型 真空 针 接 设 
# (6500mm x 1700mm x 1124mm ) 和 四 
川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 会 司 生产 
的 大 型 铝板 翅 式 换 热 器 (5400mm х 
830mm x 800mm 单元 ) 通 过 机 械 部 鉴 
Eo 

开封 空 分 设备 厂 首 套 分 子 得 净化 
增 压 膨 胀 流 程 的 KDON 一 4500/4500 型 
空 分 设备 在 山西 大 同 钢 厂 一 次 开车 成 
功 。 至 此 ,该 厂 开 发 的 6000m /h 及 其 
以 下 所 有 规格 的 这 种 流程 的 空 分 设备 
已 全 部 投入 运行 。 
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1996 年 机 械 工 业 部 公布 了 1995 
年 机 械 产 品质 量 等 级 。 杭 州 制 氧 机 集 
团 有 限 公 司 的 KDON 型 6 000m /h 等 
级 分 子 得 增 压 流 程 空 分 设备 被 机 械 工 
业 部 评 为 优等 品 ; 哈 氧 的 KZON 一 50/ 
120, К7О—50 型 空 分 设备 , 杭 氧 的 
KDON 型 3 200m /h 等 级 分 子 得 增 压 流 
程 空 分 设备 ,开封 空 分 设备 厂 的 
1 000m /h 空 分 设备 等 4 个 产品 分 别 被 
地 方 省 厅 评 为 一 等 品 。 

化 工 部 西南 化 工 研究 院 变 压 吸附 
分 离 工 程 研究 所 的 “从 CO 混合 气 中 提 
纯 СО 的 研究 开发 项 目 " 获 国家 “ 八 五 ” 
科技 攻关 重大 科技 成 果 奖 。 主 要 人 研制 
人 员 受 到 江泽民 主席 的 接见 。 

江苏 省 人 民政 府 授 予 苏州 制 氧 机 
三“ 江苏 省 先进 集体 称号 ”( 苏 府 奖 等 
052 号 ,省 长 : 郑 斯 林 )。 


11 月 


6~9 日 ”气体 分 离 设 备 行业 协会 
小 型 空 分 设备 经 营 研讨 会 在 苏州 制 氧 
机 厂 召 开 。 为 保护 行业 共同 利益 , 推 
动 有 序 竞 争 ,会 议 就 价格 等 6 个 方面 ， 
统一 联合 经 营 达成 共识 。 

14~18 日 在 浙江 建 德 召开 1996 
年 统计 年 报 工 作 会 议 。80 多 名 统计 员 
参加 了 会 议 。 会 议 传达 了 机 械 部 关于 
机 械 工 业 统 计 指 标 方面 的 文件 , 布 赤 
了 1996 年 度 年 报 工作 。 

19~21 A ОМ) ТИИ = 
届 第 二 次 理事 会 。 

研究 阀 协 1997 年 工作 和 滴 协 秘书 
处 的 机 构 设 置 。 

ЮИ БАУ Е: 

技术 开发 部 :主任 ” 李 名 章 ( 兼 )、 
TEAR RIS 

ФМА: ЕЕ RRE), 
ТЕЛА XER 

经 营 信息 部 :主任 НФС), 
ТЕЛЯ 孙 Ж 

综合 办 公 室 :主任 R F 

对 外 联络 部 :业务 合并 到 综合 办 

ШЕНИЕ ЖАТАТ ИГІ А 
会 ,并 决定 通知 天 津 第 三 网 门 三 履行 
会 员 义 务 ,如 无 效 , 取 消 会 员 资 格 。 

20 日 ”四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 
责任 公司 顺利 通过 1509001 质量 认证 。 





根据 机 械 部 机 械 人 任 [1996 ] 089 
号 文 决 定 ,任命 杨 明 华 为 中 国 空 分 设 
备 公 司 总 经 理 。 根 据 中 国 空 分 设备 公 
司 中 空 办 (96)033 号 文 , 原 由 沈 昌 炽 问 
志 担 任 的 气体 分 离 设 备 行业 协会 理事 
长 职务 由 杨 明 华 同 志 担 任 。 

化 工 部 西南 化 工 研 究 院 变 压 吸附 
分 离 工 程 研究 所 的 “从 氨 厂 变换 气 中 
MER СО, 的 变 压 吸 附 工艺 " 获 中 国 专 
利 玛 川 省 首届 最 佳 项 是 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 的 8.0 
MPa 等 级 高 压 铅 制 板式 换 热 器 获 浙江 
省 机 械 厅 优秀 新 产品 一 等 奖 ;PLPN 一 
56.7/36 一 0.2 W H E Hê HEATA FE 
胀 机 获 浙江 省 机 械 厅 优秀 新 产品 二 等 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 科 协 被 
中 国 科 协 .国家 经 贸 委 .国家 计 委 评 为 
全 国 第 六 届 讲理 想 . 比 贡 献 " 先 进 集 
体 , 荣 获 “ 奉 献 奖 ”。 

20~21 日 ”在 沈阳 有 开 了 风 协 第 
六 批 新 会 员 会 议 。 武 汉 市 和 平 风 机 
厂 .张家港 市 空调 风机 厂 ,无锡 中 策 机 
电 设 备 有 限 公司 等 3 个 单位 的 5 名 代 
表 参 加 了 会 议 。 会 议 主要 内 容 介绍 了 
风 协 概况 .风机 行业 的 发 展 历 史 , 风 协 
的 主要 任务 及 风 协 1997 年 工作 要 点 ， 
布置 了 1997 年 统计 报表 工作 等 。 会 议 
期 间 理 事 长 梁 铁 山 Г KI Kk 
等 领导 会 见 了 各 位 代表 。 

ПЯ 沈阳 水 条 研究 所 完成 了 核 
Зия. БАЮ ЯЖ. Ж ОИК. 
#5 ДК FEAE Н, PE REK Р E FR 
同类 产品 先进 水 平 。 


12 月 


12 日 ”哈尔滨 制 氧 机 厂 经 2 年 的 
实施 正式 通过 哈尔滨 市 经 贸 委 组 织 的 
“ 八 五 ” 老 工 业 基 地 1 000 ~ 6 000m /h 
空 分 设备 技 改 项 目 验 收 。 

11~13 日 中 国 通 用 机 械 气 体 分 
离 设 备 行 业 协 会 制 所 用 户 服务 网 在 苏 
州 成 立 ,挂靠 在 苏州 竟 立 制 氢 设备 有 
限 公 司 。 

17 日 ”开封 空 分 设备 厂 在 北京 如 
开 的 全 国 CAD 应 用 工程 会 议 上 被 全 国 
科学 技术 委员 会 .全 国电 子 信息 系统 
推广 办 公 室 及 国家 技术 监督 局 授予 
“全 国 CAD 应 用 工程 先进 单位 ”, 该 厂 


厂 长 唐 树 勋 在 会 土 作 了 典型 发 言 。 

19-20 Н 受 机 械 工 业 部 委托 ， 
江西 省 机 械 厅 组 织 有 关 专 家 一 行 8 人 
到 江西 制 氧 机 厂 进 行 “ 国 家 安全 级 企 
业 ” 复 审 ,以 855.6 分 的 优秀 成 绩 通过 
复审 。 

25 日 开封 空 分 设备 厂 为 国内 石 
化 行业 生产 的 首 台 国产 高 压 绕 管 式 换 
热 器 通过 了 中 国 石化 总 公司 组 织 的 专 
家 验收 ,结束 了 中 国 石 化 行业 高 压 统 
管 式 换 热 器 全 部 依靠 进口 的 历史 。 

25~27 H 哈尔滨 制 氧 机 厂 经 北 
京 9000 标准 质量 体系 认证 中 心 的 专家 
现场 评审 ,根据 评审 结果 ,专家 一 致 认 
为 应 现场 推荐 注册 ,并 于 1997 年 1 月 
22 日 正式 颁发 认证 证 书 。 

开封 空 分 设备 厂 与 日 本 酸 素 公司 
合作 制造 的 .目前 国内 最 大 的 PSAO 一 
1200 WEER 附 制 氧 设备 在 沈阳 顺 
利 开 车 成 功 。 


1 月 


9~13 日 在 哈尔滨 召开 1997 年 第 
一 次 秘书 处 工作 会 议 。 会 议 重 点 讨论 
通过 了 1997 年 工作 安排 ;讨论 决定 组 成 
《十 年 大 事 记 ( 暂 定 )》 一 书 编 委 会 ;决定 
组 织 部 分 企业 参加 '97 首届 中 国 国 际 通 
用 机 械 展览 会 。 

13~15 日 ”气体 分 离 设备 行 业 协 
会 第 二 次 小 型 空 分 设备 经 营 联 席 会 议 
在 开封 召开 ,行业 内 有 关 的 会 员 单 位 都 
派 代表 参加 了 会 议 。 同 时 还 召开 了 大 
中 型 空 分 设备 经 营 协 调 会 议 。 

2 日 ”哈尔滨 制 氧 机 厂 通 过 了 “ 北 
京 9000 标准 质量 体系 认证 中 心 ” 
1509001 质量 体系 评审 ,正式 颁发 了 证 
书 。 

兰州 真空 设备 有 限 责 任 公司 研制 
开发 的 4m 低温 液体 贮 槽 通过 甘肃 省 
新 产品 鉴定 。 

25 日 ”在 辽宁 铁岭 召开 协会 专业 
网 络 负 责 人 会 议 。 会 议 传 达 了 第 三 届 
理事 会 第 三 次 会 议 精 神 ,安排 了 1997 年 


开封 空 分 设备 厂 为 加 快 САР 应 用 
工程 前 进 的 步伐 ,投资 1 000 多 万 元 建 
成 的 科技 大 楼 已 投入 使 用 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 被 机 械 
工业 部 评 为 “ 八 五 ”机 械 工业 节能 节 和 材 
先进 单位 “ 八 五 ”标准 化 工作 先进 集 
体 ; 被 中 国 设备 管理 协会 评 为 1995 年 
度 全 国 设备 管理 优秀 单位 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 适 应 市 
场 需求 ,开发 销售 60m /h, 350m? /h 小 
型 空 分 设备 ,122Lh、150Lh、400Lh 和 
800Lh 液 氧 液 氮 设备 ,20 ~ 600m /h 多 
种 变 压 吸附 制 氮 设 备 ,多 种 制药 用 高 
心 式 压 缩 机 等 新 产品 。 来 图 加 工 、 首 
次 完成 日 本 IHI 公司 大 型 往复 压缩 机 
的 精密 零 部 件 6 套 及 供 省 送 变 电工 程 
公司 重 300t ,高 175m 越江 高 压 输电 大 
型 铁塔 2 座 等 。 

哈尔滨 制 氧 机 厂 的 KDN 一 800/ 


一 九 九 七 年 


的 工作 计划 。 

28 日 国际 集团 及 中 国 机 械 设 备 
(集团 ) 公 司 成 立 ,中 国 空 分 设备 公司 为 
其 成 员 。 

机 械 工 业 部 公布 第 二 批 技术 进步 
示范 工程 试点 企业 名 单 中 有 四 川 空 分 
设备 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 和 哈尔滨 制 
氧 机 厂 。 机 械 部 已 认定 的 第 一 、 二 批 试 
点 企业 中 有 杭州 制 氧 集团 有 限 公 司 和 
开封 空 分 集团 有 限 公司 。 

机 械 工 业 部 确定 列 人 机 械 工 业 企 
业 建 设 技术 中 心 ,本 行业 有 杭州 制 氧 机 
集团 有 限 公 司 .开封 空 分 集团 有 限 公 司 
和 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 3 
家 。 _ 

机 械 工 业 部 确定 1 058 种 产品 为 重 
点 开发 产品 ,本 行业 有 30 000m /h 等 级 
空 分 设备 和 15 000 ~ 30 000m /h 大 型 空 
分 设备 2 种。 


3 月 


14~21 日 ”在 广西 北海 召开 了 风 
协 统 信 网 协调 组 会 议 。 会 议 进 行 了 





40Ү 型 纯 氮 设备 经 国家 经 贸 委 组 织 的 
专家 评审 ,被 认定 为 1996 年 度 国 家 级 
新 产品 。 

哈尔滨 制 氧 机 厂 接 哈尔滨 对 外 经 
济 合作 局 正式 文件 ,获得 全 国 机 电 行 
业 进 出 口 业 务 资格 单位 ,是 全 国 机 电 
行业 527 家 。 i 

化 工 部 西南 化 工 研究 院 变 压 吸 附 
分 离 工 程 研 究 所 为 浙江 镇 海 炼 油 化 工 
股份 有 限 公司 设计 的 5 万 m /h KEK 
附 制 氨 设 备 投 产 , 该 装置 是 目前 亚 州 
最 大 的 一 套 变 压 吸附 制 氧 设备 。 该 设 
备 的 投产 标志 着 大 型 变 压 吸 附设 备 国 
产 化 已 完全 能 替代 引进 。 该 设备 十 床 
四 均 抽 真空 的 工艺 流程 具有 非常 独特 
之 处 ,在 国际 上 也 属 首创 。 

1996 年 获得 ISO 质量 体系 认证 的 
单位 有 25 个; 阀 协 获得 АРІ 产品 认证 
的 单位 有 11 个 。 


1996 年 度 行业 各 项 经 济 技术 指标 ,产品 
产量 明细 汇总 ;进行 了 各 企业 会 员 综 合 
效益 指数 计算 排序 ,并 对 工业 增加 值 、 
销售 收入 ,实现 利税 总 额 .利润 总 额 .全 
员 劳 动 生 产 率 、 产 品 出 白 情况 前 40 名 排 
F. 

20-23Н 在 上 海 召 开 “ 泵 行业 建 
立 现代 企业 制度 研讨 会 "。6 个 单位 的 
代表 在 会 上 介绍 了 企业 改革 改组、 改 
ê ,实现 资产 重组 的 成 功 经 验 和 遇 到 的 
问题 。 与 会 代表 对 建立 现代 企业 制度 
中 7 个 专题 进行 了 热烈 讨论 ,并 取得 共 
识 。 这 次 会 议 对 有 泵 行业 加 速 建立 现代 
企业 制度 进程 起 到 了 积极 的 推动 作用 。 

从 4 月 份 起 , 阀 协 对 江苏 省 苏 南 、 苏 
北 的 扬州 .苏州 .海安 .南通 地 区 及 浙江 
省 温州 地 区 等 有 关 了 阀门 广 进 行 了 调查 。 


4 月 


9 日 ”上海 化 工人 研究 院 的 “低温 填 
料 精 馏 塔 的 设计 方法 研究 和 研制 "通过 
上 海 市 科 委 专家 论证 , 获 上 海 市 科技 发 
展 基金 。 


大 事 记 ‘° 465 


21-25 H EN ҢЖТ EHZ 
届 二 次 理事 会 会 议 , 有 26 个 单位 39 人 
参加 。 会 议 分 析 了 压缩 机 行业 面临 的 
形势 ,审议 通过 了 1996 年 工作 总 结 、 
1997 年 工作 计划 及 年 度 财 务 预 决算 报 
告 ,交流 了 开展 “三 大 战役 "和 “学 邯 钢 ” 
的 经 验 , 提 出 了 配合 中 国 通用 机 械 工 业 
协会 办 好 “国际 通用 机 械 展 览 会 "和 开 
好 “第 二 届 国 际 压缩 机 技术 会 议 ” 的 意 
М, ЖЖ оК. 

23-24Н 气体 分 离 设 备 行业 协 
会 理事 氏 扩 大 会 议 在 山东 菏泽 市 召 升 。 
机 械 部 重大 装备 司 隋 永 斌 副 司 长 .秦安 
处 长 参加 了 会 议 。 会议 就 行业 体制 改 
曹 和 联合 经 营 的 两 大 问题 进行 了 研讨 ， 
取得 了 共识 ,成立 了 行业 体制 改革 领导 
小 组 。 

25-26 H 气体 分 离 设 备 行业 协 
会 第 三 届 理 事 会 第 -次 会 议 在 山东 东 
EH. ЖАА BRET TEL 
作 报 告 和 1997 iF BA L {ЕТЕ at R, 
会 以 交流 了 各 单位 生产 经 营 情 况 , 面 对 
行业 经 济 形势 ,激烈 的 市 场 竞 争 , 要求 
联合 ,维护 行业 的 共同 利益 。 会议 确认 
杨 明 华为 协会 理事 长 审议 接纳 兰州 
真空 设备 广 和 锡山 市 雪 浪 化 工 填料 厂 2 
单位 为 协会 成 员 单 位 。 

30 日 ”机械 工业 部 第 三 设计 研究 
院 通 过 了 “北京 中 设 质 量 体 系 认证 中 
心 "ISO9001 质量 体系 评审 ,已 认证 注册 。 

开封 空 分 灌 备 厂 正 式 通 过 中国 机 
械 工业 质量 体系 认证 中 心 ”"TSO 一 9001 质 
量 体 系 认 江 审 核 ,同年 5 月 16 HERM 
发 认证 证 [|$ 

中 国 空 分 设备 公司 获得 “建设 工程 
设备 招标 甲 级 资格 ”， 


5 月 
18 日 ”开封 空 分 集团 有 限 公 司 成 


18-2 Н {ЕПТ ЖАНН ТҮЙ 
协 统 计 工 作 会 议 , 到 会 除 综合 统计 人 员 
外 ,部 分 企业 的 三 长 , 科 处 长 也 参加 了 
ZR. U BH KE АЯДА ДЕЛ FE RD И F 
AA и] к BR 1 FF XN) BE Ж I E 4 û УУ 
的 实践 讲授 了 计算 机 在 企业 综合 统计 
十 作 中 的 应 用 ,并 用 微机 进行 了 现场 演 
示 。 沈 鼓 高 级 统计 师 沈 雅 莲 同志 讲授 
了 行业 统计 指标 解释 及 有 关 统 计 工 作 


466 ° 2002 中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 


方面 的 理论 知识 ,会议 还 总 结 了 1996 年 
行业 报表 情况 ,对 九 1997 报表 工作 提出 


了 具体 要 求 。 
23 日 ”苏州 制 氧 机 有 限 责任 公司 
注册 成 立 。 


25 ÅH ”四川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 
责任 公司 .机 械 工 业 部 第 二 设计 人 研究 院 
被 机 械 工 业 部 授予 “全 国 机 械 工业 文明 
单位 "称号 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 获得 "全 
国 机 械 工 业 安 全 先进 单位 ”和 “全 国 机 
械 工 业 了 于 生 先 进 单 位 "称号 。 

29 日 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 


机 械 部 第 二 设计 研究 院 的 “杭州 信 
安 建设 监理 有 限 公 司 " 为 国家 建设 部 批 
准 的 我 国 第 三 批 180 家 申 级 资质 建设 监 
理 单位 。 

26~7 月 1 日 ”中 通 协 与 中 国贸 促 
会 机 械 行业 分 会 主办 的 “97 首届 中 国 国 
际 通用 机 械 展 览 会 ”。 


6 月 


28 日 兰州 真空 设备 有 限 责任 公 
司 成 立 。 原 兰州 真空 设备 厂矿 长 笠 天 
赦 任 公司 董事 长 , 尚 心 德 任 总 经 理 , 刘 
新 平 .喜平 . 吴 晨 任 副 总 经 理 , 刘 民 贤 任 
公司 党 委 书 记 。 

江苏 省 机 械 工 业 厅 授予 苏州 制 氧 
机 有 限 责 任 公司 “1996 年 度 安 全 生产 企 
үу”. 

四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公 
司 ( 川 牌 ) 和 江西 制 氧 机 广 ( 五 峰 牌 ) 获 
得 汽车 生产 资格 。 

国家 经 贸 委 择优 推荐 国家 级 机 电 
新 产品 934 项 通报 表彰 ,我 行业 有 哈 尔 
滨 制 氧 机 厂 的 KDON 一 6000/13000 型 空 
分 设备 。 


7 月 


30~31 日 行业 体制 改革 领导 小 
组 会 议 在 成 都 市 召开 。 隋 永 斌 副 司 长 、 
黄 栈 【 副 处 长 出 席 会 议 。 会 议 就 工作 小 
组 提出 的 两 个 方案 进行 了 讨论 ,要求 进 
一 步 修 改 方案 。 成 立行 业 合作 委员 会 ， 
间 时 还 召开 了 大 中 型 空 分 设备 经 营 协 


н 会 以 。 


8 月 


SH 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 顾 
晓 汗 被 第 一 次 全 国 基 本 单位 普查 办 公 
室 授 也 “全国 基 本 单位 普查 全 国 先进 个 
人 荣誉 称号 ”。 

苏州 制 氧 机 有 限 责 任 会 司 设计 生 
р) KDN-—1000/50Y 型 高 纯 所 设备 在 
南京 华 正 工程 一 次 安装 调试 成 功 。 

机 械 工业 部 公布 第 二 批 开展 名 牌 
产品 认定 工作 ,其 中 有 气体 分 离 设 备 类 
6000m /h 以 上 上 空 分 设备 。1 月 ,由 本 协 
会 制定 空气 分 离 设 备 产 品评 价 实施 细 
则 。 

16-19 Н 在 山东 日 照 召开 秘书 
处 第 二 次 工作 会 议 。 会 议 重 点 研究 落 
实 筹备 第 四 届 会 员 大 会 和 十 年 大 庆 有 
EERE; HR RE h ARCE fT lL ê E FJ 
十 年 》( 暂 定名 ) 一 书 的 有 关内 容 , 并 确 
定 管 廷 海 任 该 书 主 编 ; 会 议 还 落实 了 参 
加 “杭州 国际 展览 会 "的 单位 ;通报 行业 
推荐 名 有 牌 产 品 计 划 和 和 名牌 产品 评价 细 
则 。 

由 西安 交通 大 学 主办 ,中 国 遂 用 机 
械 庄 缩 机 行业 协会 .中国 流 体 工 程 学 
会 .中国 制 冷 学 会 协办 的 第 二 册 国 际 讨 
缩 机 技术 会 议 在 四 川 省 成 都 市 在 开 ， 
参加 会 议 的 有 企业 家 .科学 家 .专业 工 
程 技术 人 员 以 及 来 自 11 个 国家 的 36 名 
外 国 专家 共 170 多 人 ,会 上 收 到 论文 69 
篇 ,其 中 外 国 论文 36 篇 ,通过 理论 的 研 
讨 和 交流 对 国内 外 压缩 机 及 制冷 工程 
的 发 展 起 到 了 促进 作用 。 会 议 期 间 还 
ах КЖЕ МЯЛ. ЖЕ 
授 分 别 就 国内 外 容积 式 压 缩 机 的 现状 
与 发 展 . 品 声 和 消 声 对 策 以 及 依靠 技术 
振兴 压缩 机 行业 等 问题 作 了 专题 讲座 。 

19~20 日 ”在 四 川 省 成 都 市 召开 
了 压 协 技 术 委 员 会 会 议 ,有 21 个 单位 
18 名 委员 4 名 顾问 委员 参加 ,总 结 了 
1996 年 的 工作 ,安排 了 1998 年 的 活动 计 
划 ,选举 产生 了 第 二 届 技 术 委 员 会 ， 
24 个 单位 25 名 成 员 组 成 ,并 确定 了 委 
员 分 工 。 


9 月 


17-20 Н 在 重庆 召开 了 风 协 技 


术 工 作 研 讨 会 ,有 45 个 单位 67 名 代表 
参加 了 人 会议。 会议 由 风 协 介绍 了 风机 
行业 “ 九 五 ”规划 及 2010 年 展望 ,提出 了 
风机 行业 1997 ~ 1998 年 技术 发 展 工 作 
要 点 ,沈阳 鼓风机 研究 所 介绍 了 国外 风 
机 产品 技术 发 展 趋势 。 部 分 企业 介绍 
了 新 产品 开发 .新 工艺 应 用 、CAD 开发 
与 应 用 .企业 改革 等 方面 的 经 验 , 邀请 
了 有 关 厂 家 介绍 了 旋 压 设备 .数控 切割 
设备 .新 型 涂 装 设备 . 动 平 衡 机 及 耐 磨 
材料 在 风机 行业 的 应 用 等 。 

19~21 日 (ВН) АТИ = JE 
Жж =К И #4 A RK E Ы 1997 年 工 
作 , 介 绍 阀门 行业 状况 。 审 查 批准 壤 原 
仪器 厂 信 实 公司 和 萍乡 市 阀门 厂 人 会 。 

20 日 ”经 北京 市 经 委 批 准 , 北 京 市 
仪器 仪表 控股 公司 决定 北京 仪器 厂 和 
北京 仪表 厂 合 并 ,组 建 北 仪 集团 。 

23~27 日 ”在 北京 国际 会 议 中 心 
举办 了 97 国际 真空 展示 会 。 此 次 展示 
会 由 真空 协会 和 中 国 真 空 学 会 办 公 室 
主办 。 沈阳 真空 技术 研究 所 和 中 国 真 
室 学 会 办 公 室 承办 。 由 真空 协会 理事 
长 于 溥 主持 ,真空 学 会 副 理 事 长 董 元 旧 
致 开 幕 词 。 中 国 科 协 书 记 常 志 海 .机械 
工业 部 副 总 工程 师 孟 祥 恩 .电子 工业 部 
藉 副 部 长 蒋 崇 慑 为 开幕 式 剪 彩 。 参 加 
开幕 式 的 还 有 机 械 部 重大 装备 司 副 司 
长 .中 通 协 理事 长 隋 永 滨 、 中 国电 子 基 
础 产品 装备 公司 党 委 书 记 王 芋 沪 ,技术 
顾问 叶 德 培 .中 国 通用 石化 机 械 工 程 公 
司 总 经 理 .中 通 协 副 理 事 长 李 昌 礼 、 电 
子 工 业 部 经 济 运 行 司 金 东 、 马 俊明 处 
长 .基础 产品 司 王勃 化 处 长 .机械 部 重 
大 装备 司 石化 通用 处 副 处 长 .中 通 协 副 
秘书 长 宋 绍 曾 和 中 通 协 副 秘书 长 张 驳 
等 领导 。 中 央 电 视 台 .北京 电视 台 的 记 
者 到 开幕 现场 采访 并 报道 了 展示 会 盛 
况 。 此 次 参展 的 国家 有 中 国 、 美 国 . 日 
本 .德国 .瑞士 .意大利 等 国家 以 及 台湾 
地 区 的 著名 国际 真空 公司 及 国内 从 事 
真空 技术 研究 .生产 真空 设备 .仪器 仪 
表 与 应 用 产品 的 三 家 和 合资 公司 共 103 
家 。 展 出 120 TEE, 展 出 面积 
2 200m. KPIA) 13 家 、19 FFE 
位 ,国内 厂家 及 合资 公司 90 家 , 展 出 摊 
位 101 个 。 

30 日 ”经 国务 院 批 准 公 布 “ 干 户 重 
点 国有 企业 "第 一 批 300 家 ,第 二 批 212 
家 。 其 中 第 一 批 全 国 机 械 工业 企业 65 


家 中 有 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 。 

四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公 
司 的 低温 液体 贮 槽 (ZCF 一 0.3 ~ 100m 
系列 ) 取 得 机 械 工业 部 第 一 批 公 布 的 采 
用 国际 标准 和 国外 先进 标准 认可 证 。 


10 月 


10-15 Н 在 无 锡 召 开 第 三 届 理 


有 限 公 司 ( 原 四 平市 通风 机 厂 ) .福州 市 
化 工 机 械 修造 厂 等 3 个 单位 不 履行 会 员 
义务 ,连续 3 年 不 交纳 会 费 给 予 除名 ,会 
议 还 讨论 了 第 四 届 会 员 大 会 的 有 关 问 
题 , 拟 于 1998 年 10 月 在 上 海 举行 。 
21~24 日 (BMD) BF Н Ч 
管理 工作 会 议 总 结 第 二 届 企 管 委员 会 
四 年 来 的 工作 ,交流 了 推行 现代 企业 制 
度 的 经 验 、 推 荐 .选举 产生 了 闪 协 第 三 





事 会 第 四 次 会 议 。 会议 讨 论 通过 了 
1997 年 工作 总 结 、1998 年 工作 安排 ; 审 
查 了 财务 收 支 情况; 会 议决 定 由 秘书 处 
做 好 恢复 “ 行 评 、 行 检 ”的 前 期 准备 工 
作 ; 另 外 要 求 秘书 处 协助 企业 贯彻 
1509000 系列 标准 认证 工作 和 做 好 参加 
展览 会 的 准备 工作 。 

12 日 HURIA ÈE RE ЕЕ 
四 川 省 副 省 长 王 金 祥 等 省 市 领导 的 陪 
同 下 ,对 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 
公司 的 生产 经 营 ,. 管 理 . 经 济 效益 及 打 
好 “三 大 战役 "情况 做 实地 考察 。 

12~ 16 日 ”在 重庆 市 召开 了 财务 
价格 委员 会 年 会 ,总 结 了 工作 ,交流 了 
“学 邯 钢 , 降 成 本 ”的 工作 经 验 , 并 对 几 
个 典型 产品 的 成 本 构成 同 销售 比价 进 
行 了 调研 ,针对 4L 一 20/8 及 5L 一 40/8 空 
压 机 两 种 产品 的 平均 售 价 都 低 于 平均 
成 本 ,从 而 使 企业 利润 下 降 , 以致 出 现 
亏损 的 情况 ,会 议 建议 各 企业 应 引起 重 
% , 狠 抓 降低 成 本 工作 。 

17-2 Н 在 四 川 省 成 都 市 召开 
了 统计 网 组 长 年 会 ,有 9 个 单位 15 名 代 
表 参 加 ,总 结 了 年 度 工 作 , 交 流 了 工作 
经 验 ,讨论 了 部 分 经 济 指 标的 统计 方 
法 ,评选 了 统计 网 先进 个 人 ,并 就 如 何 
在 市 场 经 济 条 件 下 做 好 统计 工作 进行 
了 专题 研讨 ,统一 了 思想 认识 。 

21~23 Н 在 福建 厦门 召开 了 风 
协 第 三 届 理 事 会 第 三 次 会 议 。 中 通 协 
副 秘书 长 张 驹 同志 到 会 并 讲 了 话 ,介绍 
了 有 关 人 信息。 理事 长 粱 铁 出 同志 做 了 
九 七 年 风 协 工作 总 结 , 提 出 了 九 八 年 工 
作 要 点 ;秘书 处 郭 绍 华 同 志 汇 报 了 会 费 
收缴 情况 和 收 支 情况 ;会 议 根 据 各 地 区 
组 长 三 调查 推荐 ,经 理事 会 审议 .批准 
宜兴 市 华兴 特种 风机 厂 , 山 东 省 临沂 市 
风机 厂 、 重 庆 渝 州 风 机 厂 等 三 个 单位 为 
风 协 第 七 批 会 员 。 根 据 《 章 程 3 的 有 关 
规定 ,对 佳木斯 通风 设备 有 限 责任 公司 
( 原 佳木斯 鼓风机 厂 ) ,四平 市 金成 通风 





届 企 业 管 理 委员 会 ,并 通过 修改 了 第 三 
届 企 管 工作 委员 会 章程 。 

按照 机 械 工业 部 (1997)440 号 文 ,对 
各 行业 协会 进行 整顿 的 精神 , 疯 门 协会 
参加 了 整顿 工作 ,并 将 整顿 资料 上 报 中 
国 通用 机 械 工 业 协 会 。 

23~26 日 在 北京 召开 了 各 地 区 
正副 组 长 单位 协会 工作 联络 员 会 议 , 有 
12 个 单位 21 人 参加 。 交 流 了 地 区 活动 
情况 和 开展 “三 大 战役 "“ 学 邯 钢 "的 工 
作 经 验 ,研究 了 三 届 二 次 理事 会 的 准备 
工作 和 会 费 缴 纳 情况 ,对 要 求人 会 单位 
提出 了 推荐 意见 ,对 如 何 庆祝 压 协 成 立 
十 周年 进行 了 专题 研究 ,并 提出 了 相应 
的 建议 。 

28 日 ”化 土 部 西南 化 工 院 变 压 琢 
附 工 程 研 究 所 的 “从 一 氧化 碳 混合 气 中 
提纯 一 氧化 碳 " 项 目 荣获 1997 年 四 川 省 
科技 成 果 一 等 奖 。 

开封 空 分 集团 有 限 公 司 为 中 原石 
化 公司 提供 的 两 套 KDN 一 3000 型 高 纯 
氮 设 备 通过 河南 省 机 械 厅 组 织 的 鉴定 ， 
并 评定 为 一 等 品 。 

哈尔滨 制 氧 机 三 被 国家 经 贸 委 XJ 
外 经 济 贸易 合作 部 批准 (第 16 批 ) 为 扩 


大 机 电 产 品 出 号 生产 企业 。 
11 月 
3~5 日 ”气体 分 离 设 备 行业 体制 


改革 座谈 会 在 北京 召开 , 隋 永 滨 副 司 长 
主持 会 议 , 秦 安 处 长 .黄酮 副 处 长 .协会 
正副 理事 长 参加 了 会 议 。 孙 昌 基 副 部 
长 . 朱 森 第 总 工程 师 到 会 作 了 重要 讲 
话 。 会 议 就 联合 经 营 和 联合 改组 问题 
进行 了 讨论 ,取得 了 共识 。 

БН 江苏 省 技术 监督 局 授予 苏 
州 制 氧 机 有 限 责 任 会 司 *“ 计 量 保 证 确认 
单位 ”。 

17-19Н ЯЖ ~J FF îh 
生产 的 BNY—20/350 型 变 压 吸附 制 氮 车 


RHI ° 467 


通过 了 机 械 工业 部 军工 司 委托 四 川 省 
机 械 厅 组 织 的 鉴定 。 认 为 样机 的 研制 
是 成 功 的 ,可 取代 同类 深 冷 制 氮 设 备 ， 
特别 适合 部 队 使 用 ,为 国防 现代 化 提供 
了 一 种 更 新 换代 的 优良 装备 。 可 投入 
小 批量 生产 ,提供 部 队 使 用 。 

18-21Н 协会 在 杭州 举办 了 “ 首 
届 中 国 国 际 泵 、. 阀 . 电 机 及 相关 设备 展 
Ma". ARRAREN SR. RER 
成 订货 意向 近 千 万 元 ,现场 变易 儿 十 万 
元 。 这 次 展览 会 的 参观 人 数 大 约 8000 
人 左右 。 

2H 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
通过 ASME 联检 换 证 。 

25 日 杭州 机 械 电 子 控股 (集团 ) 
有 限 公司 正式 成 立 , 杭 州 市 政府 决定 杭 
州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 进 入 该 公司 , 俞 
兴 华 被 聘任 副 董 事 长 (党 委 委 员 ), 潘 云 
龙 被 聘任 监事 会 副 主 席 。 | 


12 H 


3~4 日 在 沈阳 召开 了 风 协 第 七 
批 新 会 员 会 议 。 会 议 由 风 协 秘书 长 钟 
浩 同 玉 主持 ,介绍 了 风 协 1998 年 工作 要 
点 和 发 展 方向 ,并 对 新 会 员 提 出 了 希望 
和 要 求 。 郭 绍 华 同志 介绍 了 风 协 概况 、 


2 月 


10 日 ”苏州 制 氧 机 有 限 责 任 公 司 
的 “ 华 福 牌 SY5170GYQF R ЖЕ": 
家 .部 省 级 新 产品 奖 。 

2 月 中 国 核 工业 部 总 公司 经 总 经 
理 赵 宏 为 泵 协 题词 ;“ 拓 展 泵 协 服务 领 
域 ,为 我 国 核 工业 发 展 做 贡献 。 

2 月 国家 计 委 核电 办 付 主任 汤 紫 
忧 为 泵 协 成 立 十 周年 题词 “改革 开放 ， 
振兴 条 业 ,中 外 合作 ,再 人 刨 辉 煌 。 

2 月 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 研 
制 生产 的 低压 PCF 一 800 型 二 氧化 碳化 
设备 通过 浙江 省 机 械 厅 组 织 的 省 级 鉴 
定 。 


468 ° 2002 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


风机 行业 发 展 历史 及 风 协 组 织 的 作用 
和 任务 等 。 李 万 纯 同 志 布 置 了 1997 年 
统计 报表 的 有 关 问 题 和 要 求 。 会 议 期 
间 风 协理 事 长 梁 铁 山 、 沈 阳 鼓 风机 厂 厂 
长 .党委 书记 苏 永 强 同志 会 见 了 新 会 员 
单位 的 领导 。 

3 日 开封 空 分 集团 有 限 公 司 为 湖 
北 鄂 城 钢铁 厂 提 供 的 kDON 一 6000/ 
6000 一 3 型 全 精 馆 无 氧 制 氢 空 分 设备 试 
车 成 功 。 同 月 29 B ,通过 了 机 械 工业 部 
重大 装备 司 组 织 的 专家 评定 。 

SH 开封 宝 分 集团 有 限 公 司 为 天 
津 铁 厂 提供 的 KDO 一 15000 W # A N Ж 
缩 流程 空 分 设备 开车 成 功 。 

Н ”化工 部 西南 化 工 院 变 压 吸附 
工程 研究 所 提供 配套 已 经 通过 国家 验 
收 的 浙江 镇 海 炼 化 公司 炼油 700 万 Ua 
改造 工程 的 6 万 mW/h 变 压 吸 附 提 和 氨 设 
备 ,采用 真空 变 压 吸附 新 工艺 ,产品 毛 
回收 率 达 96.32% , 居 世 界 领先 水 平 。 

оя 苏州 制 氧 机 有 限 责任 公司 
顺利 通过 了 江苏 省 科 委 “高 技术 企业 ” 
复查 。 同 日 ,江苏 省 机 械 工业 厅 授 予 该 
公司 “江苏 省 机 械 工 业 双 文明 先进 企 
уу”. 

18 П С Я HG KDON 一 
6000/13000 型 、KDON 一 3507700 型 和 


一 九 九 八 年 


3 月 


7 日 ”河北 电力 设备 厂 的 新 产品 
“一 拉 得 35kW 无 人 值守 智能 箱 式 变 电 
站 ”通过 电力 部 技术 评审 ,同意 并 网 运 
行 ,批量 生产 。 

11~17 日 ”在 南昌 市 召开 了 风 协 
统计 信息 网 协调 组 会 议 。 全 体 协 调 组 
成 员 参 加 了 会 议 ,并 邀请 了 部 分 会 员 单 
位 的 综合 统计 参加 。 会 议 完 成 了 风机 
行业 1997 年 统计 年 鉴 和 产品 产量 明细 
汇总 工作 ,完成 了 中 通 协 要 求 的 32 项 主 
要 经 济 指标 汇总 ,对 各 会 员 ( 企 业 ) 单 位 
的 综合 效益 指数 .销售 收入 .工业 增加 
值 . 所 有 者 权益 、 利 税 总 额 .利润 总 额 、 
全 员 劳 动 生产 率 等 进行 了 前 40 名 排序 。 


KDN 一 800/40Y 型 空 分 设备 取得 机 械 工 
业 部 颁发 的 采用 国际 标准 和 国外 先进 
标准 认可 证 书 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 被 浙江 
省 计 经 委 评 为 “1996 年 度 浙 江 节 能 先进 
企业 " ;被 浙江 省 机 械 厅 评 为 “浙江 省 机 
械 工 业 “ 八 五" 工艺 工作 先进 企业 ”。 

由 机 械 工 业 部 第 二 设计 研究 院 和 
杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 共 同 编制 的 
《杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 “ 八 五 "技术 
改造 项 目 》 荣 获 1997 年 度 机 械 工 业 部 科 
学 技术 进步 二 等 奖 。 

苏州 竞 立 制 氧 设 备 有 限 公司 张 尊 
航 总 经 理 、 丁 九 明 副 总 经 理 获 苏州 市 
“讲理 想 . 比 贡献 "二 等 功 。 

编辑 出 版 工作 : 

出 版 发 行 阅 协 “ 八 石 "年鉴 ( 阀 协 
1991 ~ 1995 年 统计 年 鉴 ) 

“AF “FEM 1996 年 7 月 起 进行 
汇编 ,至 1996 年 12 月 终审 定稿 。 

编辑 出 版 了 “1997 年 阀门 产品 市 场 
参考 价格 ” 

苏州 阀门 三 股票 于 1997 年 在 深交 
所 上 市 。 

1997 年 底 获 得 1509000 质量 体系 认 
证 的 单位 有 34 家 。 

获得 АРІ 产品 认证 的 单位 有 11 Ж. 


18-23 Н ЕШ®Ж Н TE BA 
工作 会 议 。 会议 重点 讨论 了 第 四 届 会 
员 大 会 及 有 泵 协 成 立 十 周年 大 庆 等 有 关 
议题 。 

22-25 Н 河北 电力 没 备 厂 通过 
“中 国 新 时 代 质 量 体 系 认证 中 心 ” 
1509001 质量 体系 审核 。 同 月 28 日 获得 
该 中 心 颁发 的 认证 证 书 。 


4 月 


1 日 由 风机 协会 委托 沈阳 鼓风机 
研究 所 起 草 了 《4 中国 机 械 工 业 名 牌 产 品 
评价 实施 细则 ( 豆 风 机 .通风 机 )1998 年 
适用 》, 上报 机 械 部 名 牌 产品 办 公 室 及 
中 通 协 。 

19-22Н 在 山西 省 大 同市 代 开 


了 压 协 统计 信息 网 组 长 年 会 。 会 议 重 
点 研究 了 行业 报表 的 指标 体系 ,对 年 
PE .半年 度 的 统计 指标 进行 了 修改 , 明 
确 了 部 分 统计 指标 的 计算 方法 ,确定 了 
1998 年 统计 信息 网 的 主要 工作 任务 , 研 
究 了 7 项 指标 的 具体 要 求 , 统 一 思想 认 
识 和 统计 方法 ,增添 了 本 行业 必要 的 统 
计 内 容 。 

4 月 上 海 环 球 分 子 第 有 限 公 司 通 
过 德国 1509002 认证 。 


5 月 


6-9Н 在 无 锡 市 召开 了 压 协 技 
术 委 员 会 工作 会 议 , 有 27 个 单位 的 32 
名 代表 参加 了 会 议 。 讨 论 通 过 了 年 度 
工作 总 结 和 1999 年 工作 计划 。 由 无 锡 
压缩 机 股份 有 限 公 司 总 工薪 尚 鸿 .沈阳 
气体 压缩 机 厂 总 工 潘 祖 琨 .西安 交大 能 
源 和 动力 学 院 教授 金光 熹 、 合肥 通用 所 
压缩 机 分 所 所 长 谭 跃 进 、 北 京 工 业 大 学 
热能 工程 系 教授 孙 喘 莹 ,柳州 第 二 空 压 
机 总 厂 总 工 吴 扬 、 北 京 金 环 压缩 机 厂 技 
RET KR, PIE TERN EAM E 
题 发 言 。 

会 议 还 要 求 各 会 员 单 位 配合 西安 
交大 做 好 《压缩 机 技术 手册 》 的 编写 和 
出 版 工作 。 

9-10 Н (ВЕЕ) АРЕН = лн 
第 四 次 理事 会 总 结 阐 协 十 年 工作 ,研究 
阁 协 第 六 次 会 员 大 会 议事 日 程 同 意 派 3 
~4 名 代表 去 日 本 参加 成 立 “ 亚 洲 阀 门 
联合 会 ”筹备 会 事宜 。 同 意 万 家 齐 、 白 
流 金 同志 辞去 秘书 长 和 副 秘 书 长 职务 ， 
HEE AME., MEFA 8 |) AE 
副 秘 书 长 职务 。 决 定 : 副 秘书 长 康 家 桥 
临时 全 面 负责 协会 秘书 处 工作 ,理事 长 
提名 郭 雷 为 副 秘书 长 。 审 查 批 准 天 津 
市 大 站 集团 公司 和 浙江 温州 五 洲 阔 门 
厂 人 会。 决定 取消 扶余 网 门 厂 会 员 资 
格 (长 期 不 履行 会 员 义 务 )。 

1-15 Н (Н) ЖЮ Жл 
次 会 员 大 会 总 结 十 年 来 阀门 协会 的 工 
E ,交流 企业 改革 的 先进 经 验 。 通 报关 
于 成 立 “ 亚 洲 阐 门 联合 会 ”一 事 。 

15Н 中 船 总 公司 第 718 研究 所 
研制 的 XQQ04 型 气象 电解 槽 顺利 通过 
鉴定 。 

21-25 Н 在 哈尔滨 市 召开 了 压 
协 三 届 三 次 理事 会 议 。 有 27 个 理事 单 





位 46 名 代表 参加 。 会 议 审 议 通 过 了 
1997 年 工作 总 结 和 1998 年 工作 计划 以 
及 年 度 财 务 预 决 算 3 个 报告 。 交 流 了 深 
化 改革 ,转换 机 制 ,组 织 开 展 机 械 工 业 
“三 大 战役 ”和 学 邯 钢 、 降 成 本 、 抓 管理 、 
增 效益 的 经 验 。 讨 论 同意 吸收 沈阳 市 
配套 开关 厂 等 11 个 单位 为 新 会 员 ,对 不 
履行 协会 会 员 义 务 的 8 个 厂家 作 了 除名 
处 理 。 会 议 还 就 筹备 1999 年 第 二 届 国 
际 通用 机 械 展 和 组 织 讨 协 成 立 十 周年 
庆祝 活动 进行 了 专题 讨论 。 

28H 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
自行 设计 制造 的 多 级 全 三 元 流 氧气 透 
平 压 缩 机 试车 成 功 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 圆满 完 
成 配 扬子 石化 公司 20 000m /h 空 分 设 
备 的 亚洲 最 大 的 压缩 机 末端 冷却 器 。 
该 换 热 器 重 78t, 长 13.$Sm ,直径 2.8m ,是 
将 空冷 塔 . 气 液 分 离 器 和 冷却 塔 合 为 一 
体 的 合 片 式 换 热 器 。 

烟台 净化 设备 厂 总 工程 师 葵 杰 博 
土 霖 获 山 东 省 优秀 中 青年 科学 家 科研 
奖励 基金 。 


6 月 


10 日 ”杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
1 000m 由 全 精 馅 制 氨 空 分 设备 通过 省 
级 鉴定 。 

13 E 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
以 实际 得 分 928.71 分 (应 得 1000 分 ) 顺 
利通 过 浙江 省 机 械 厅 的 “安全 级 企业 ” 
复审 。 

上 海 环 球 分 子 第 有 限 公司 被 中 国 
化 工 信 息 中 心 统 计 确 认为 1997 年 度 利 
税 处 于 全 国 化 工 系统 第 225 位 。 

6 月 ”全国 政协 常委 、 原 机 械 工 业 
部 部 长 何 光 远 为 泵 协 题词 : “发 展 中 的 
+ Жу” 

6 月 国家 机 械 工 业 局 副 总 工程 师 
中 国 通 协 理事 长 隐 永 滨 为 泵 协 题 词 : 
“发 展 泵 业 ,为 社会 主义 建设 服务 。 

6 月 阁 协 统计 工作 会 议 在 无 锡 召 
HF: MEKR ERT ERASER 
指标 交流 表 》 的 填报 工作 。 

6 月 Г ARTI] Kk 
了 迁 工作 。 在 上 海 虹桥 经 济 开发 区 建成 
占 地 面积 6 000m 的 新 厂区 。 王 维 欣 招 
ТЕГЕ» 

6 月 沈阳 真空 设备 三 完成 了 4 个 


车 间 搬 迁 工作 ,并 新 建 2 000m 厂房 ,已 
投入 使 用 。 


7 月 


7 月 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 副 
总 经 理 毛 绍 融 同志 被 浙江 省 团委 、 浙 江 
省 计 经 委 ,浙江 省 劳动 厅 联 合 评 为 第 三 
届 渐 江 省 十 大 杰出 青年 岗位 能 手 。 

А ” 杜 英 林 同 志 出 任 抚顺 真空 设 
备 有 限 公 司 总 经 理 。 

7A ” 汉 其 元 间 志 出 任 广东 真空 设 
备 三 股份 有 限 公 司 董事 长 兼 总 经 理 。 


8 月 


14 日 ”四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 
责任 公司 的 KDON— 1000/1000 型 空 分 
设备 、KDON 一 6000/13000 型 空 分 设备 被 
机 械 部 评 为 1997 年 度 名 优 产品 ,证书 分 
别 为 (97 ) ZP 一 36 一 018 (97) ZP 一 36 一 
017. 

哈尔滨 环保 制 氨 设备 工业 公司 经 
过 职 代 会 民主 选举 ,公司 新 一 届 领 导 班 
子 产 生 , 潘 明生 任 总 经 理 , 方 鸿 斌 任 党 
委 书 记 。 

8H 根据 国家 计 委 评估 中 心 等 
四 个 单位 联合 以 机 价 研 字 [1998 ]004 号 
文件 ,关于 填报 《机 电 产 品 出 厂价 格 》 和 
《介绍 产品 申请 表 》 的 通知 要 求 , 风 协 收 
集 了 13 个 会 员 单 位 的 产品 价格 ,整理 了 
离心 通风 机 73 个 型 号 535 个 规格 , 轴 流 
通风 机 37 个 型 号 228 个 规格 , 罗 茨 鼓 风 
机 13 个 型 号 61 个 规格 ,离心 鼓风机 24 
个 型 号 及 部 分 消声器 、 旋 涡 气 泵 等 价格 
汇总 工作 ,上 报 中 国 机 械 电 子 工业 价格 
研究 会 ,为 编制 《中 国 机 电 产 品 出 三 价 
格 目录 》 做 了 大 量 前 期 工作 。 

25A ”四川 省 机 械 厅 李 成 云 厅 长 
一 行 4 人 到 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 
任 公 司 了 解 企业 生产 经 营 及 职工 思想 

江苏 省 计 经 委 授 子 苏 州 制 氧 机 有 
限 责任 公司 “1996 ~ 1997 年 度 省 技术 改 
造 先 进 单 位 。 

8 月 按照 通用 机 械 工 业 协 会 的 统 
一 部 署 , 为 了 协调 行业 产品 价格 ,抑制 
压价 竞争 ,对 行业 主要 单位 的 代表 产品 
的 成 本 现价 进行 了 重点 调查 ,有 28 个 单 
位 提供 了 价格 资料 并 进行 了 分 析 整 理 ， 
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ЕЛ ҮЙ РЭ 2 LHir TF, 
HA 11 个 行业 厂 进 行 讨论 协商 ,制定 了 
246 种 户 品 销售 价格 , 编 和 《中 国 机 电 产 
WET AR А), AF - 步 在 行业 内 
确定 自律 价格 和 开展 协调 了] 作 创 造 了 
条 件 。 

8 月 ”对 浙江 温州 、 梳 州 ,河南 郑 
州 ,东北 沈阳 市 .长 春 地 区 的 一 些 阁 门 
厂家 进行 了 调查 ,了 解 企业 改革 和 经 营 

8 月 ”浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 
进行 机 构 和 人 员 调 整 , 曹 洲 出 任 董事 
长 ,于 西 龙 出 任 总 经 理 。 


9 月 


1~4 上 日 ”气体 分 离 设 备 行业 协会 
“'98 空 分 设备 技术 交流 暨 展 示 会 "在 项 
AJ. 

8-14 H ФЕНА TIE A 
п ЖИЗ РМЕТ Ж Ф 
会 议 讨 论 通 过 了 理事 长 张 乐 群 4《 加 大 服 
务 力 度 .开创 行业 管理 工作 新 局 面 少 的 

告 。 审 议 通 过 了 友协 《章程 》《 组 织 
工作 条 例 》《 经 费 管 理 办 法 》 修 改 草 案 
和 财务 收 支 情况 汇报 ;选举 产生 了 新 一 
届 理 事 会 ;发 展 吸 收 了 新 会 员 ; 通 过 了 
CRIT MW KR E КОЗ ЕТ) К 46 К 
发 展 与 21 世纪 震 望 ,部 分 企业 进行 了 企 
业 管 理 .市 场 营销 等 经 验 交 流 。 

11 日” 开封 空 分 集团 有 限 公 司 产 
品 出 口 专项 技术 改造 项 目 通过 河南 省 
经 贸 委 的 竣工 验收 。 

21 日 开封 宝 分 集团 有 限 公 司 日 
行 设计 .制造 .安装 提供 给 天 津 铁 厂 的 
15000m Ah 空 分 设备 正式 投入 运行 ,各 
项 技术 指标 均 达 到 或 超过 设计 能 力 。 

231 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
“CAD1550 Т.Ж” ЖА А Ж 
成 设计 系统 率先 通过 国家 机 械 工 业 局 
会 同 科技 部 和 地 方 主管 部 门 的 验收 。 

зн 开封 空 分 集团 有 限 公 司 为 
加 大 环保 产业 开发 力度 ,正式 成 立 了 环 
保 工 程 公 司 , 承 接 了 开封 抗生素 厂 废水 
处 于 设备 的 研制 ,并 承包 该 工程 的 整体 
设计 安装 。 

杭州 制 气 机 集团 有 限 公 司 的 西湖 
牌 大 型 空 分 设备 (6000m Ah 等 级 以 上 的 
oF Fi ê E REK O FE ) 再 次 获得 浙江 省 
A EF ин PK o 
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杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 研制 生 
产 的 离心 式 鼓 风机 通过 浙江 省 机 械 厅 
的 鉴定 ,综合 性 能 达到 了 国内 先进 水 
平 。 

杭州 市 经 委 (98)25 号 《关于 杜 忠 海 
等 间 志 职务 任免 的 通知 》, 市 经 委 委 派 
村 忠海 任 杭 州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 董 
事 会 董事 长 。 


10 月 


7 日 ”余杭 市 川 空 通用 设备 有 限 公 
司 如 开 董事 会 ,确定 了 在 单 金铭 董事 长 
领导 下 的 吴 志 明 总 经 理 负 责 制 。 原 经 
营 者 葛 水 福 退 出 经 党 , 川 空 方 永 久 性 经 
f ¢ 

15-20 Н 在 柳州 市 召开 了 压缩 
机 生产 管理 网 第 十 七 届 年 会 ,有 10 个 单 
位 20 名 代表 参加 。 由 北京 第 -通用 机 
械 厂 等 10 家 企业 作 了 发 言 ,就 改革 生产 
机 制 ,加 强 对 半成品 和 和 零 部 件 管理 , 强 
化 生产 过 程 中 的 质量 控制 ,加 速 新 产品 
开发 ,采用 “敏捷 制造 "技术 等 课题 进行 
了 交流 和 探讨 ,达到 了 企业 间 了 取长补短 
共同 提高 的 目的 。 

19-2 日 ”在 重庆 市 召开 了 太夫 
工艺 网 网 长 扩大 会 议 , 有 13 个 单位 17 
名 代表 参加 。 压 协 副 理事 长 .重庆 气体 
乐 缩 机 广 广 长 吴 重 江 到 会 讲话 ,由 北京 
第 一 通用 机 械 厂 王 胜 英 处 长 .柳州 第 二 
空 压 机 总 厂 陈 运 达 处 长 .南京 压缩 机 股 
份 有 限 公 司 沈 鉴 副 部 长 分 别 作 了 经 验 
介绍 。 与 会 代表 还 赎 绕 工艺 管理 上 水 
平 ,推广 “四 新 "成 果 , 针 对 工艺 难题 开 
展 技术 攻关 ,以 及 如 何 组 织 好 工艺 网 的 
活动 等 问题 ,广泛 深入 地 进行 了 研究 探 
讨 。 

22 日 ”开封 空 分 集团 有 限 公 司 通 
过 了 GB/T19022 .1 一 1994 计量 体系 的 认 
证 ,计量 管理 工作 达到 了 国际 标准。 

HE FE f BLT HF f] KIJ WXTQ - 90 
E jd BE KF 25 УЫ НЕ BL. 

30~11 月 2 日 在 温州 召开 中 国 
减 变速 机 行业 协会 十 周年 庆典 县 第 四 
册 全 体会 员 大 会 ,共有 和 4 个 会 员 单 位 
387 名 代表 参加 了 了 会议。 会 议 选举 大津 
减速 机 总 厂 李 红 厂 长 为 理事 长 ,天 津 石 
化 通用 机 械 研 究 所 刘 雅 生 , 上 海 减 速 机 
械 广 乔 华山 ,温州 变速 机 广 余 心 强 四 位 
同志 为 副 理事 长 ,天 津 减 速 机 总 厂 、 天 


津 石化 通用 机 械 人 研究 所 .温州 变速 机 械 
六 上 海 减 速 机 械 厂 .广东 江门 电机 股 
份 有 限 公 司 .兰州 减速 机 厂 .重庆 化 工 
ПГ. ШИНЕД В Б Bl И 
江 通 力 变速 机 械 有 限 公 司 .平阳 减速 机 
总 厂 .沈阳 化 工 设备 厂 .苏州 化 工 设备 
TT .宁波 市 浙 东 变速 四 厂 、 国 车 星光 
工 模 上 其 厂 、 萝 北 减 速 机 厂 共 十 五 个 单位 
被 推选 为 理事 单位 。 会 议 期 间 召 开 了 
四 届 一 次 理事 会 ,根据 理事 长 提名 ,人 
命 了 天 津 减速 机 总 厂 于 远征 为 秘书 长 . 
理事 会 作出 了 四 项 决议 。 (一) 关于 99 
年 “一 号 工程 "的 决议 (二 ) 关 于 欠 交 会 
费 的 决议 (三 ) 关 于 批准 申请 入会 的 决 
议 ( 四 ) 关 于 除名 沈阳 行星 摆 线 减速 机 
会 员 单 位 的 决议 , 结 止 四 属 会 员 大 
会 ,会员 单 位 已 达到 62 家 ， 

编制 出 版 了 《中 国 通用 机 械 风 机 行 
TEB TE. 收集 汇总 了 风 协 会 员 
单位 1995 ~ 1997 年 3 年 期 间 的 技 改 技 
措 、 技 术 引 进 情 况 ; 新 产品 试制 ,新 上 
艺 .新 材料 的 应 用 ;产品 质量 .贯彻 同 际 
标准 .ISO09000 系列 标准 认证 .出口 创 汇 、 
企业 改革 .企业 大 事 记 、 风 机 行业 协会 
大 事 记 等 - 

1998 年 按照 通用 机 械 工 业 协 会 要 
求 ,责成 专人 对 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 会 
司 组 建 技术 中 心 一 事 开 展 了 专题 调研 ， 
并 于 10 月 份 以 "坚持 以 科技 为 先导 , 提 
高 企业 自我 发 展 能 力 " 为 止 题 ,以 “无 锡 
压缩 机 股份 有 限 公 司 组 建 技术 中 心 初 
郊 成 效 "为 副题 , 写 出 了 专题 报告 ,在 
“ 通 协 简 讯 " 转 载 , 效 专项 成 果 一 等 奖 。 


1 月 


3 H 杭州 制 氧 机 集团 公司 通过 
挪威 船 级 社 (DNV)1S09001 质量 体系 的 
换 证 审查 . 

18 日 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
KDON— 15000m /Ah 空 分 设备 在 包头 多 
公司 建成 投产 。 

18~19 日 气体 分 离 没 备 行业 协 
会 理事 长 单位 总 经 理会 议 在 上 海 召 开 ， 
主要 就 联合 和 大 中 型 空 分 设备 价格 自 
律 问题 进行 了 讨论 。 机 械 工业 局 副 总 
工程 师 隋 水 演出 席 会 议 。 

22 A 苏州 制 氧 机 有 限 责 任 会 吾 
顺利 通过 AR, CR, 级 压力 容器 制造 资 
格 换 证 工作 ， 


24-27 Н (广东 兴 宁 市 ) 召 开 滴 
协 财 务 价格 委员 会 第 三 届 第 五 次 会 议 
研究 当前 国有 企业 状况 ,学习 广 球 创业 
经 验 ,制订 1999 年 阀门 产品 市 场 参 考 价 
格 。 选 举 阐 协 第 四 届 财 务 价格 委员 会 
委员 。25 日 ”杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 
司 大 型 空 分 设备 国产 化 基地 一 期 技术 
改造 项 目 通 过 国家 级 验收 。 

西南 化 工 研 究 设 计 院 变 庄 吸附 分 
离 工 程 研 究 所 获 国家 科技 进步 推广 类 
一 等 奖 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 被 国务 
院 列 人 第 二 批 第 2 期 被 稽 察 企业 。 移 察 
员 已 到 公司 。 


1 月 


4 日 ”江西 制 氧 机 厂 的 新 产品 化 工 
液体 缸 式 集装箱 低温 液体 把 式 集装箱 
通过 江西 省 经 贸 委 鉴定 。 

7 日 ”开封 空 分 集团 有 限 公 司 获 国 
家 环保 总 局 颁发 的 《环境 污染 防治 工程 
专项 设计 资格 证 书 》( 乙 级 )。 

Пя 以 山东 益 都 阅 门 有 限 公 司 
董事 长 唐 振 方 为 团 长 和 康 家 桥 ( 阀 协 秘 
书 处 )、 刘 长 利 ( 塘 沽 厂 )、 程 传 庆 (合肥 
所 ) 四 人 组 成 的 代表 团 应 日 本 工业 协会 
邀请 , 赴 日 本 东京 商讨 筹建 亚洲 阀门 联 
合 组 织 事宜 。 

23H 开封 空 分 集团 有 限 公司 自 
行 开发 的 QYD 型 金属 平面 密封 气动 蝶 
阅 获 国家 实用 新 型 专利 。 

苏州 制 氧 机 有 限 责 任 公司 的 低温 
工程 技术 中 心 被 苏州 市 政府 认定 为 苏 
州 市 第 二 批 市 级 技术 中 心 。 


3 月 


12~17 日 在 成 都 召开 了 风 协 统 
信 网 协调 组 扩大 会 议 , 有 15 个 单位 17 
名 综合 统计 及 部 门 领 导 参 加 了 会 议 。 
会 议 由 风 协 秘书 处 郭 绍 华 和 石 雪 松 同 
志 主 持 , 传 达 了 中 通 协 1998 年 11 月 统 
计 工 作 会 议 精神 及 国家 机 械 局 行业 管 





28 日 ”开封 市 委 .市 政府 对 开封 空 
分 集团 有 限 公 司 党 , 政 主 要 领导 进行 调 
整 , 曾 建 展 同志 任 公 司 董事 长 .总 经 理 、 
党 委 副 书记 , 戴 思 聪 同志 任 公 司 党 委 书 
记 、 副 董事 长 。 

29 日 ”开封 空 分 集团 有 限 公司 提 
供给 鄂 城 钢铁 集团 公司 的 KDON 一 6000/ 
6000 一 3 型 空 分 设备 通过 专家 鉴定 ,处 
国内 领先 水 平 ,达到 国际 90 年 代 初 水 
平 。 

四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公 
а] KDON 一 12000/24000 型 空 分 设备 在 黑 
龙 江 黑 化 集团 正式 投产 ,通过 性 能 考 
Ж 


一 九 九 九 年 


理 司 周 建 平 司 长 在 1998 年 10 月 烟台 机 
械 工 业 统 计 工 作 会 议 上 的 讲话 摘要 ,会 
议 完成 了 1998 年 度 风 机 行业 各 项 经 济 
技术 指标 的 审核 及 汇总 工作 ,产品 产量 
明细 汇编 ,以 及 经 济 效益 综合 指数 和 6 
项 主要 经 济 指标 的 排序 工作 。 

28 日 ”杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
被 中 国 石 化 总 公司 认定 为 大 型 乙烯 冷 
箱 国 产 化 基地 。 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 
公司 吴 其 蒙 荣获 1998 年 度 江苏 省 有 突 
出 贡献 的 中 青年 专家 称号 。 


4 月 


9-1 日 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 
在 大 连 召 开 三 届 二 次 全 体 理 事 会 议 ,会 
议决 定 并 选举 设立 了 理事 会 。 

18-23 Н 在 厦门 召开 了 秘书 处 
工作 会 议 及 办 公 室 主任 会 议 。 会 议 传 
达 了 上 级 有 关 精 神 , 重 点 讨论 通过 了 
1999 年 工作 安排 ;审议 通过 了 《联络 员 
工作 职责 》。 

20~24 日 在 宁波 市 镇 海 召开 了 
压 协 劳动 管理 委员 会 第 七 次 年 会 。 会 
БВА ВАК ВКЛ ГЕЯ, 
行业 协会 成 立 十 一 年 来 ,劳动 管理 委员 
会 组 织 和 开展 活动 的 情况 ,通报 了 通 协 
理事 会 的 会 议 精神 ,介绍 了 协会 工作 的 
19 项 任务 。 由 各 单位 交流 了 狠 抓 体制 
改革 .减员 增 效 以 及 如 何 调动 科技 人 员 
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1509000 质量 体系 认证 的 单位 有 51 家 。 

13 根据 三 届 三 次 理事 会 决议 ， 
为 庆祝 中 国 通用 机 械 压缩 机 行业 协会 
成 立 十 周年 ,编撰 出 版 了 《光辉 的 十 年 》 
文集 ,其 中 包括 中 央 、 省 .市 领导 视察 各 
行业 厂 的 历史 记录 ,国家 机 械 工 业 局 和 
中 国 通 协 领 导 为 祝贺 压 协 成 立 十 周年 
的 题词 , 压 协 领 导 和 23 家 协会 成 员 单 位 
为 庆祝 协会 成 立 十 周年 撰写 的 各 类 文 
章 , 以 及 行业 活动 大 事 记 , 行 业 十 年 成 
就 综述 等 ,印发 给 各 会 员 单 位 ,荣获 通 
用 机 械 工 业 协 会 专项 成 果 二 等 奖 。 


积极 性 ,稳定 科技 队伍 等 方面 工作 经 
验 。 

20~26 日 在 上 海 召 开 了 压 协 技 
术 委 员 会 年 会 ,有 25 个 委员 和 顾问 委员 
参加 。 赵 祥 凤 主任 作 技 术 委 员 会 1998 
年 工作 总 结 和 1999 年 工作 安排 报告 。 
学 习 了 国 机 规 (1999]169 号 文 关 于 《编制 
“十 五 "分 行业 发 展 规划 》 的 通知 ;听取 
了 郁 永 章 教授 关于 《压缩 机 技术 手册 》 
撰 稿 情况 的 说 明 ,并 以 “依靠 技术 革新 ， 
振兴 搞活 企业 "为 主题 ,广泛 进行 了 经 
验 交 流 ,进而 增强 了 依靠 科技 搞活 企业 
的 决心 和 信心 。 

24B 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
首次 为 主 成 套 提 供给 慈溪 城市 污水 人 处 
理 设备 投入 运行 。 

4 月 在 天 津 召 开 了 财务 价格 工作 
委员 会 会 议 。 恢 复 了 财 价 委 组 织 ,选举 
了 新 的 一 届 财 务 价格 工作 委员 ,天 津 减 
速 机 总 厂 财务 处 处 长 王 涩 令 为 主任 , 广 
东江 门 电机 股份 有 限 公 司 财务 部 经 理 
林 烦 垣 为 副 主任 ,上 海 减速 机 械 厂 、 山 
东 博 机 集团 公司 .兰州 减速 机 厂 .常州 
减速 机 总 厂 ,佛山 国营 星光 工 和 模具 厂 为 
财 价 委 委 员 单 位 。 会 上 讨论 通过 了 减 
变速 机 行业 协会 财务 价格 工作 委员 会 
工作 条 例 ,组织 制 定 减 变速 机 行业 产品 
平均 成 本 价 的 方案 。 

1999 年 根据 四 届 一 次 理事 会 决议 ， 
开始 实施 “一 号 工程 ”, 即 为 了 维护 行业 
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协会 成 员 厂 及 消费 者 的 利益 ,针对 市 场 
上 假冒 伪劣 产品 在 全 国 范围 内 进行 产 
品质 量 抽 查 及 打假 活动 ,以 达到 净化 环 
境 ,规范 市 场 ,给 企业 创造 公平 竞争 的 
条 件 。 减 变速 机 行业 协会 与 机 械 部 减 
变速 机 产品 检测 中 心 ,共同 向 国家 机 械 
工业 局 及 国家 技术 质量 监督 局 打 报 告 
争取 支持 ,同时 天 津 减速 机 总 三. 上 海 
减速 机 械 厂 .广东 江门 电机 股份 有 限 公 
司 等 国有 企业 ,也 联名 上 书 , 表 达 企 业 
意愿 。 随 后 ,在 各 地 区 技术 质量 监督 局 
的 支持 下 ,分 地 区 进行 了 产品 质量 抽查 
及 打假 活动 ,取得 了 一 定 实 效 。 


5 月 


2H (Ит) АРИВ 
三 届 第 五 次 理事 会 总 结 阀 协 1998 年 的 
工作 , 唐 振 方 汇报 到 日 本 访问 ,筹建 亚 
洲 疯 门 制造 商 组 织 的 情况 ,讨论 取消 会 
员 资 格 和 批准 入会 事宜 ,明确 阀 内 秘书 
处 工作 人 员 分 工 。 审 查 批 准 重 庆 市 痪 
门 行业 协会 等 18 家 单位 和 人 会。 决定 对 
长 期 不 履行 会 员 义 务 的 8 家 单位 取消 会 
АЯ. 

13 日 开封 空 分 集团 有 限 公司 “ 九 
五 " 技 改 双 加 项 目 建成 ,通过 河南 省 经 
贸 委 组 织 的 竣工 验收 。 

15~20 日 ”在 昆明 市 召开 了 压 协 
三 届 四 次 理事 会 议 , 有 29 个 单位 代表 共 
51 人 出 席 。 

会 议 学 习 了 《国家 机 械 工 业 局 社团 
工作 暂 行规 定 》、 传 达 了 通 协 三 轴 二 次 
理事 会 议 精神 。 讨 论 通 过 了 1998 年 工 
作 总 结 和 1999 年 工作 计划 ,年度 财务 预 
决算 及 会 费 改 革 缴 纳 办 法 。 会 议 同 意 
吸收 宁波 欣 达 螺 杆 压 缩 机 有 限 公 司 ‚Ж 
溪 市 超 超 空 压 机 配件 有 限 公 司 两 个 单 
位 为 新 会 员 ,同意 对 天 津 渤 龙 压缩 机 制 
造 有 限 公 司 和 常熟 机 械 总 厂 了 予以 取消 
会 籍 。 对 长 期 不 参加 行业 活动 和 不 懂 
行 义 务 的 沈阳 空 压 机 制造 厂 , 免 去 其 理 
事 单位 职务 ,由 鞍山 无 油 空 压 机 厂 出 任 
理事 单位 。 为 了 减 繁 轻 赋 ,把 会 费 由 原 
来 的 9 个 档次 改 为 5 个 档次 ,降低 了 会 
费 交 纳 数额 ,减轻 了 企业 负担 。 

26 日 浙江 省 委 常 委 .秘书 长 王国 
平 .杭州 市 人 大 副 主任 张 明 光 率 省 市 有 
关 部 门 领导 到 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 
司 考察 。 


472 ，2002 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


邯郸 制 氧 机 三 生 产 的 第 一 套 秸秆 
饲料 加 工 设备 试制 成 功 ,指标 达到 设计 
要 求 。 

5 月 按照 国家 机 械 局 和 通用 机 械 
工业 协会 的 部 署 ,会 同 合肥 通用 机 械 研 
究 所 一 起 ,配合 国家 机 械 工业 局 规划 研 
究 院 ,进行 了 制定 “十 五 规划 "的 前 期 调 
研 工 作 ,向 22 个 重点 骨 于 企业 发 出 了 调 
查 函 ,根据 调研 情况 起 草 了 压缩 机 人 行 
业 产 品 市 场 发 展 预测 ", 上 报国 家 机 械 
工业 局 。 


6 月 


15-19 Н ЖЕНЕЛТУ 
协 统计 信息 网 年 会 ,五 个 地 区 的 正副 组 
长 参加 了 会 议 。 会 上 总 结 了 工作 ,统一 
了 报表 计算 方法 及 要 求 , 提 出 2000 年 的 
工作 任务 是 ,努力 提高 企业 统计 资料 的 
准确 率 和 上 报 率 ,为 促进 行业 的 发 展 提 
供 有 价值 的 数据 ,会 上 还 表彰 了 统计 信 
息 工作 的 先进 个 人 。 

16~18 日 在 昆明 召开 了 风 协 第 
三 届 理 事 会 第 四 次 会 议 。 会 议 由 副 理 
事 长 威 杰 和 余 德 保 同 志 传 达 了 中 通 协 
三 届 二 次 理事 会 会 议 精 神 : 理 事 长 梁 铁 
山 同志 对 1998 年 工作 做 了 总 结 ,提出 了 
1999 年 工作 要 点 ;各 地 区 组 长 三 汇报 了 
地 区 活动 情况 和 今后 打算 ;会 议 中 讨论 
拟定 了 风 协 《章程 了 《组织 工作 条 例 》《 经 
费 管理 办 法 》 (修订 草案 ); 讨 论 了 关于 
召开 风 协 第 四 届 会 员 大 会 和 成 立 风 协 
技术 工作 委员 会 等 问题 ,并 达成 了 一 致 
意见 。 

17-21 Н 在 武汉 召开 了 四 忆 二 
次 理事 会 议 。 会 议 讨论 通过 了 1998 年 
工作 总 结 ,1999 年 工作 安排 ;审查 了 财 
务 收 支 情况 汇报 ;通过 了 《和 泵 行业 价格 
自律 行为 规则 》( 讨 论 稿 ); 发 展 吸 收 了 
新 会 员 。 

泵 协 与 阀 协和 永嘉 县 人 民政 府 联 
合 举办 了 “中 国 泵 痊 产 业 发 展 战略 专家 
研讨 会 "。 国 家 部 委 、 公 司 及 部 分 大 专 
院 校 .科研 院 所 等 30 多 个 单位 的 专家 各 
代表 出 席 了 会 议 。 

四 川 省 企业 经 济 产业 类 型 指导 委 
员 会 批准 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 
任 公 司 为 综合 成 长 型 和 科技 型 企业 。 


7 月 


29 日 ”开封 空 分 集团 有 限 公 司 ” 上 
业 废 水 和 城市 污水 富 氧 踊 气 成 套 设 备 
国产 化 "项 目 列 人 国家 计 委 环保 装备 发 
展 专项 计划 。 

四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 焉 任 公 
司 “ 扩 大 空 分 设备 等 产品 出 口 专项 技 改 
项 自 " 竣 工 验 收 合格 。 

7 月 ”北京 仪器 仪表 总 公司 任命 陶 
梦 为 北京 仪 右 三 ( 集 团 ) 三 长 。 


8 月 


2H 设 在 开封 空 分 集团 有 限 公司 
内 的 河南 省 机 械 电 子 工 业 厅 制冷 设备 
产品 质量 检验 站 通过 了 河南 省 技术 监 
督 局 组 织 的 计量 认证 评审 。 

江西 制 氧 机 厂 的 新 产品 化 工 液体 
缸 式 集装箱 .低温 饶 式 集装箱 .低温 液 
EE BS ALRITE KTH AA 
秀 新 产品 奖 。 


9 月 


2 日 ”开封 空 分 集团 有 限 公 司 “ 规 
整 填料 塔 技术 在 低温 精 馏 空 分 设备 中 
的 应 用 " 获 河南 省 机 械 工业 科 技 进步 一 
等 奖 。 

6-9Н 在 浙江 莱山 召开 了 风 协 
第 四 届 会 员 大 会 ,出 席 会 汉 66 个 会 员 单 
位 102 名 正式 代表 及 非 会 员 单位 14 名 
列席 代表 。 国 家 机 械 工 业 局 隋 永 滨 副 
总 工程 师 参 加 了 会 议 并 讲 了 话 , 国 家 机 
械 工 业 局 规划 发 展 司 工业 装备 规划 处 
黄 酌 处 长 .中国 通 用 机 械 工 业 协 会 文生 
才 主 任 出 席 了 人 会议。 会议 由 风 协 副 理 


杰 同 志 主 持 , 副 理事 长 陕西 鼓风机 ( 集 
团 ) 有 限 公 司 总 经 理 温 长 生 同 志 致 开幕 
词 ;理事 长 沈阳 鼓风机 三原 党 委 书 记 梁 
铁 山 同志 代表 第 三 届 理 事 会 做 了 题 为 
“积极 探索 ,不 断 实践 ,努力 开创 行业 协 
会 建设 和 发 展 的 新 局 面 " 的 工作 报告 ; 
风 协 财务 审查 小 组 组 长 . 副 理 事 长 沈阳 
风机 厂 厂 长 高 树 源 间 志 做 了 1995 年 8 
月 至 1999 年 7 月 期 间 的 财务 收 支 审查 
报告 ;会议 选举 了 由 22 个 理事 单位 23 
名 同志 组 成 的 风 协 第 四 属 理事 会 ;讨论 


通过 了 风 协 《章程 《组织 工 作 和 条例》 和 
《经 费 管理 办 法 》( 修 改革 案 ); 表 彰 了 45 
名 行业 活动 积极 分 子 ; 有 13 个 单位 进行 
了 经 验 交 流 。 

会 议 期 间 召 开 了 风 协 第 四 届 理 事 
会 第 一 次 会 议 , 根 据 中 通 协 理事 长 阶 永 
滨 同 志 提 名 ,选举 了 沈阳 鼓风机 厂 厂 长 
苏 永 强 同志 为 理事 长 ,选举 上 海 鼓风机 
广 有 限 公 司 总 经 理 戚 杰 .陕西 鼓风机 
(集团 ) 有 限 责 任 公 司 总 经 理 温 长 生 д 
汉 鼓 风机 厂 厂 长 余 德 保 .重庆 通用 工业 
(集团 ) 有 限 责 任 公 司 董事 长 健 正 全 、 沈 
阴风 机 厂 厂 长 高 树 源 等 五 名 同志 为 副 
理事 长 ;任命 徐 常 武 同 志 为 秘书 长 , 郭 
绍 华 同志 为 副 秘 书 长 。 聘 请 梁 铁 出 同 
志 为 名 誉 理事 长 。 决 定 沈 阳 风 机 厂 为 
东北 地 区 组 长 三、 陕西 鼓风机 集团 有 限 
公司 为 华北 西北 地 区 组 长 三、 上海 鼓 风 
机 三 有 限 公 司 为 华东 地 区 组 长 厂 .武汉 
鼓风机 厂 为 中 南西 南 地 区 组 长 厂 。 

15-158 Н 在 福建 省 建 阳 市 召开 
了 压 协 财务 价格 委员 会 第 七 次 年 会 , 共 
有 15 人 参加 。 质 汝 桢 常务 副 秘书 长 传 
达 了 通 协 1999 年 财务 价格 工作 委员 会 
三 届 一 次 会 议 精 神 , 学 习 了 国家 计 委 价 
格 [1999]177 号 文 关于 《 低 价 倾销 工业 品 
的 成 本 认定 办 法 (试行 )》。 代 表 们 结合 
本 企业 “学 其 钢 ”. 降 成 本 的 实际 情况 ， 
交流 了 控制 采购 费用 .降低 生产 成 本 ， 
加 强 资金 管理 的 工作 经 验 , 对 行业 典型 
产品 的 成 本 状况 进行 了 分 析 ,并 制订 了 
15 个 典型 产品 的 行业 平均 成 本 及 建议 
销售 价格 。 

ПА 开封 空 分 集团 有 限 公司 为 
上 海 焦 化 公司 进口 的 17 000m /h 空 分 设 
备 配置 的 570m? /h 全 精 馅 制 氨 设 备 一 次 
开车 成 功 。 

17 日 江西 制 氧 机 厂 JXY9370GYQ 
液化 气体 运输 半 挂 车 通过 江西 省 机 械 
厅 鉴 定 。 

22 日 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
为 中 国 “ 神 舟 " 号 飞船 顺利 上 天 提供 液 
氧 液 氮 设 备 。 

29 日 ШААЛ WFW fj PLC 
控制 600m /h 纯 氮 设备 一 次 试车 成 功 。 

余杭 市 川 空 通用 设备 有 限 公 司 实现 
资产 多 元 化 ,进行 资产 重组 ,机构 调 整 。 

А 在 温州 召开 以 民营 企业 为 主 
的 《推进 现代 企业 制度 现场 会 》, 交 流 推 
进 现代 企业 制度 的 经 验 。 


9 月 在 浙江 省 永嘉 县 ,由 中 阁 协 与 
温州 条 阀 协 会 ,永嘉 县 政府 共同 组 织 召 
开 的 《永嘉 泵 阙 产业 发 展 战略 全 国 研 讨 
会 》, 通 过 专家 咨询 和 提供 资料 ,为 永嘉 
县 编写 “十 五 "科技 进步 纲要 提供 依据 。 


10 月 


3H 江西 省 副 省 长 王 君 一 行 到 江 
西 制 氧 机 广 检查 工作 。 

18 日 在 上 海 展 览 中 心 举办 了 “99 
国际 真空 设备 .仪器 仪表 及 应 用 新 产品 
交流 会 "。 展 示 会 由 中 国 真空 学 会 、 中 
国 通用 机 械 真 空 设备 行业 协会 和 上 海 





11 月 


1 日 ”杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 获 
国家 机 械 工业 基础 管理 规范 企业 称号 ; 
通过 DNV 定期 审核 ;通过 15090001 质量 
体系 证 书 定期 检查 ,继续 有 效 。 

9-11 H 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 
在 杭州 召开 第 三 届 常 务 理事 会 第 一 次 
会 议 , 会 议 根 据 隐 水 滨 理事 长 提议 , 讨 
论 通 过 张 雨 豹 任 中 通 协 秘 书 长 ,于 颁 
EF .温顺 如 任 副 秘书 长 。 会 议 讨 论 通过 
了 “关于 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 今后 重 
点 工作 的 设想 ”。 会 议 讨 论 通 过 了 “中 
国 通用 机 械 工 业 协 会 第 四 届 会 员 代表 、 





市 真空 学 会 主办 。 开 募 式 由 真空 学 会 
副 理 事 长 .沈阳 真空 技术 研究 所 总 工程 
师 于 溥 主持 ,真空 学 会 副 理 事 长 董 元 昌 
致 开 幕 词 。 上 海 市 科 委 主任 朱 寄 萍 、 上 
海 市 科 协 常务 副 主任 陈 勇 福 为 开幕 式 
前 彩 。 参 加 此 次 展示 会 有 中 国 、 美 国 、 
德国 .日 本 .意大利 和 瑞士 等 国家 一 百 
余 家 著名 的 生产 真空 设备 .仪器 仪表 、 
真空 电子 器 件 和 材料 及 真空 应 用 新 产 
m A F.E 大专 院 校 和 科研 单位 。 
展示 面积 2 100m ,110 个 标准 摊位 。 展 
出 产品 1 500 余 种 ,有 各 种 真空 泵 .镀膜 
机 真空 于 燥 机 等 ,新 产品 有 爪 式 无 油 
ASR TARARES MEAR .复合 式 分 
FF FO HR BE U FF FR . SF F RSF FE 气相 
ME BETREIBERS 
HF Кї а Мы EKI E YÊ 8; 
有 各 类 真空 仪器 仪表 等 。 

25 H ”中国 台北 阀门 行业 组 成 的 
访问 团 到 北京 与 中 阀 协 及 部 分 会 员 厂 
进行 了 交流 。 

10 月 根据 中 国 通用 机 械 工 业 协 
会 的 要 求 ,组织 专 人 对 南京 压缩 机 股份 
有 限 公 司 依 靠 自 己 的 力量 实施 扭亏 解 
困 的 情况 进行 了 专题 调研 ,并 于 10 月 份 
以 “深化 改革 , 稳 中 求 进 "为 正题 ,以 " 南 
京 压缩 机 股份 有 限 公 司 自 我 解困 的 几 
项 举措 ”为 副题 , 写 出 了 专题 报告 上 报 
通用 协会 。 

10A 经 锦州 市 政府 批准 ,锦州 真 
空 设 备 制 造 总 三 实行 股份 制 。 同 时 为 
搞活 国有 资产 存量 .扩大 生产 规模 、 完 
善 工艺 措施 和 开发 新 产品 的 需要 ,该 厂 
已 搬迁 到 新 址 , 占 地 面积 为 2.4 万 п, 
为 企业 进一步 发 展 莫 定 了 基础 。 


理事 会 .常务 理事 会 及 理事 长 MEF 
长 的 产生 办 法 ”。 

8~12 日 在 浙江 省 温州 市 召开 了 
压 协 联 络 员 会 议 。6 个 地 区 的 正副 组 长 
单位 共 16 人 出 席 了 会 议 。 会 议 由 贺 汝 
桢 常务 副 秘 书 长 主持 ,学 习 了 党 的 十 四 
届 四 中 全 会 4 关于 国有 企业 改革 与 发 展 
若干 重大 问题 的 决定 》, 讨论 了 协会 《 章 
程 》《 组 织 工作 条 例 》《 经 费 管理 办 法 》 
三 个 文件 的 修改 稿 ,研究 了 下 局 理事 会 
成 员 单 位 名 单 , 提 出 了 调整 和 增补 建 
议 ,对 三 年 以 上 不 交纳 会 费 不 履行 会 员 
义务 的 单位 提出 了 处 理 意见 ,为 召开 三 
届 五 次 理事 会 和 第 四 次 会 员 大 会 进行 
改选 换 忆 作 了 一 些 必 要 的 准备 工作 。 

12 日 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
再 度 被 国务 院 列 人 520 家 重点 企业 。 

22~24 日 (ХЕ) АТР 
第 三 届 第 六 次 理事 会 总 结 阀 协 1999 年 
的 工作 ,为 2000 年 换届 改选 工作 做 淮 
备 。 审 查 批准 浙江 海 工 阀 门 厂 等 4 家 企 
业 人 会 。 

25H BAHAN] B— ARE 
脱硫 除 竺 设备 安装 调试 成 功 ,脱硫 除尘 
完全 达标 。 

四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 会 
司 的 BPO—350/165 型 低温 液体 泵 获 省 
新 产品 二 等 奖 ; BPO4X2 一 8/130 型 低温 
液体 有 泵 获 四 川 省 新 产品 三 等 奖 。 


12 月 


ІН 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 公 
司 总 部 和 18 个 将 改制 为 有 限 公 司 的 单 
位 开始 按 独立 法 人 模拟 运行 。 


AFR- 473 


2~3 日 在 山东 省 章 丘 市 召开 了 
风 协 技术 工作 委员 会 成 立会 议 。 有 16 
个 单位 19 名 代表 参加 了 人 会议。 会议 由 
风 协 秘书 长 徐 常 武 同志 主持 ,讨论 制定 
了 “ 风 协 技术 工作 委员 会 工作 条 例 ”, 选 
举 产 生 了 第 一 届 技 术 工 作 委 员 会 由 15 
名 同志 组 成 ,并 选举 了 主任 委员 和 副 主 
任 委员 ;讨论 制订 了 2000 年 工作 计划 ; 
介绍 交流 了 部 分 企业 的 科技 及 技术 管 
理 方面 的 经 验 。 

10~11 日 中 国 通用 机 械 工 业 协 
会 在 北京 召开 了 "通用 机 械 行业 统计 分 
析 工 作 会 议 是 秘书 长 工作 会 议 ”, 中 通 
协 秘书 处 及 其 九 个 行业 分 会 的 秘书 长 、 
副 秘书 长 和 统计 员 等 出 席 了 会 议 。 会 
MX E FT 1999 年 统计 年 报 及 2000 年 机 
械 工 业 年 鉴 编写 工作 ;为 加 强行 业 统计 
信息 及 综合 分 析 工 作 ,会 议 讨 论 通过 了 
《关于 做 好 通用 机 械 行业 统计 及 综合 
析 工 作 的 若干 意见 人 会议 拟定 重新 组 


1 月 


д-1Н 哈尔滨 环保 制 氧 设备 工 
业 公 司 通过 长 城 (天 津 ) 质 量 保证 中 心 
组 织 的 1509001 国际 质量 体系 认证 。 

武汉 唱 科 科技 实业 有 限 公 司 JKE 
过 滤器 经 武汉 市 产品 质量 检验 所 检测 
合格 ,2000 年 1 月 被 湖北 省 制冷 学 会 ， 
武汉 市 制冷 学 会 确定 为 推荐 产品 。 


2 月 


8 日 邯郸 制 氧 机 三 研 制 生 产 的 
PLC 控制 的 600m /bh 高 纯 氮 设备 在 吉林 
华星 集团 公司 一 次 开车 成 功 。 


3 月 


6H 四 用 省 副 省 长 王 金 祥 一 行 4 
人 到 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公 
司 考察 。 

OH 开封 空 分 集团 有 限 公 司 列 
人 国家 计 委 环保 装备 国产 化 专项 的 “ 工 


474 ° 2002 中 国 和 通用 机 械 工 业 年 鉴 


建 中 通 协 技术 经 济 工 作 委 员 会 ;会 议决 
定 2001 年 举办 “中 国 国际 通用 机 械 一 一 
流体 机 械 ” 展 览 会 ;并 布置 了 前 期 筹备 
工作 ;会议 布置 了 做 好 1999 年 工作 总 结 
及 2000 年 工作 计划 的 工作 。 

15 日 ”由 开封 空 分 集团 有 限 公 司 
研制 开发 的 “多 股 流 高 压 绕 管 式 换 热 
器 "通过 省 级 验收 ,具备 成 批 生 产 系 列 
产品 的 能 力 。 

20 日 ”由 开封 空 分 集团 有 限 公司 
开发 设计 的 KDON 一 6000/6000- 一 3 型 空 
分 设备 被 国家 经 贸 委 评 为 1999 年 度 国 
家 级 新 产品 。“6000m’/h” 等 级 空 分 设备 
获 河南 省 机 械 工 业 科 技 进 步 一 等 奖 。 

中 国 船 舶 重工 集团 第 七 一 八 研 究 
所 研制 的 ZPDQ 一 80 型 水 电解 制 氨 设备 
获 中 国 船舶 重工 集团 第 七 研究 院 科 技 
进步 二 等 奖 。 
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业 和 和 城市 污水 富 氧 曝 气 处 理 大 套 设 备 
国产 化 项 目 " 已 开工 建设 ,项 目 总 投资 
3878 万 元 。 

13 日 ”邯郸 制 氧 机 三 颁布 “关于 低 
ШЛ FRI н KT KF 4 Ê .封闭 运 
行 的 办 法 ” ,同月 30 日 召开 “低温 设备 中 
心 成 立 大 会 ”。 

16~ 20 日 ”在 郑州 市 召开 了 风 协 
统计 信息 网 协调 组 会 议 。 到 会 11 个 单 
位 11 名 同志 , 风 协 副 秘 书 长 郭 绍 华 和 办 
公 室 主任 石 雪 松 同 志 参 加 并 主持 了 会 
议 。 会 议 总 结 了 1999 年 统计 工作 情况 ， 
提出 了 16 个 统计 方面 的 学 术 专 题 研究 
参考 课题 ;完成 了 1999 年 度 风 机 行业 各 
项 经 济 技术 指标 统计 汇编 ;产品 产量 明 
细 汇 编 ; 中 通 协 企业 基本 概况 汇编 ; 风 
机 行业 会 员 单 位 经 济 效益 综合 指数 及 
主要 经 济 指标 排序 工作 。 

3A -5A 中国 协 对 全 国 阀 门 行 
业 状 况 开 展 了 调查 ,了 解 到 93 个 阀门 行 
业 会 员 厂 和 75 个 阀门 非 会 员 厂 的 基本 
情况 。 

广州 广 重 分 离 机 械 有 限 公 司 于 
2000 年 3 月 通过 1509000 质量 体系 认证 


装 箱 和 低温 液体 钢 式 集装箱 获 国 家 优 
秀 新 产品 奖 。 

四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 会 
司 大 中 型 空 分 没 备 获 四 川 省 名 牌 产品 
称号 ;低温 液体 贮 构 和 贮 运 设备 系列 通 
过 名 牌 产品 复查 确认 。 

苏州 制 氧 机 有 限 责任 公司 通过 
ISO9001 质量 体系 认证 。 

四 川 天 一 科技 股份 有 限 公 司 提供 
给 浙江 镇 海 炼 化 股份 公司 的 5x 10" mî /h 
变 压 吸 制 氢 设 备 获 “1999 年 度 化 工行 业 
优秀 工程 设计 一 等 奖 " ;设计 的 变 压 吸 
附 脱 除 二 氧化 碳 分 离 技 术 , 获 “四 川 省 
科技 进步 三 等 奖 ”。 

1999 年 国家 机 械 工 业 局 所 属 的 68 
个 科研 院 所 的 转制 方案 最 终 确定 。 沈 
阳 真 空 技术 研究 所 进入 了 中 国 机 械 装 
备 集团 公司 。 另 根据 国 机 企 [1999j025 
号 文 任命 卞 小 佳 为 该 所 所 长 。 


复审 ,结论 为 合格 。2000 年 该 公司 完成 
了 异地 技术 改造 ,基本 建设 投资 000 
万 元 ,技术 更 新 改造 投资 1 156 万 元 。 


4 月 


10 日 开封 空 分 集团 有 限 公司 
“40 000m /h 大 型 空 分 设备 项 目 " 被 国家 
经 贸 委 列 人 2000 年 重大 技术 装备 创新 
研制 计划 。 

13-15 Н ”中国 通 用 机 械 工 业 协 
会 在 北京 举办 了 "首届 通用 机 械 市 场 需 
求 预测 及 发 展 战 略 研讨 会 ”全国 通 用 机 
械 行业 企 事业 单位 共 120 多 位 代表 参加 
了 研讨 会 。 研 讨 会 特 邀 有 关 专 家 学 者 
及 政府 官员 到 会 做 了 :“ 十 五 "通用 机 械 
行业 技术 发 展 方向 及 市 场 预 测 ;“ 十 五 ” 
期 间 国 债 技术 改造 项 目 安排 ;推进 西 气 
东 输 ,加 快 天 然 气 发 展 ;“ 十 五 ”期 间 机 
械 工 业 运 行走 势 和 机 械 产品 出 口 形 势 ; 
加 入 世贸 组 织 通用 机 械 行业 面临 的 机 
遇 与 挑战 及 应 对 策略 ;我 国 海洋 石油 其 
探 开 发 形势 ;通用 机 械 行业 “十 五 "规划 
情况 六 十 五 "重大 技术 装备 项 目 情况 等 


专题 报告 。 会 议 还 进行 了 交流 .研讨 。 

18 日 (ЕК) ЯЛТИ 
届 第 七 次 理事 会 总 结 阁 协 四 年 工作 及 
阀 协 第 三 届 理 事 会 的 工作 通过 了 召开 
第 七 次 会 员 大 会 的 具体 安排 。 审 查 批 
准 浙江 永 一 阀门 厂 等 3 家 企业 人 会 。 

19-21 Н МЕК) НТН 
第 七 次 会 员 大 会 总 结 报告 第 三 届 理 事 
会 的 工作 选举 产生 了 阀 协 第 四 届 理 事 
会 (31 名 理事 单位 ) 通 过 了 内 协 新 章程 ， 
在 大 会 上 交流 了 企业 改制 .市 场 开 发 等 
方面 的 经 验 。 

20 日 (长 沙 ) 召 开间 协 第 四 届 第 
一 次 理事 会 选举 开封 高 压 阀 门 厂 黄 志 
远 厂 长 为 理事 长 ,并 选 出 10 个 副 理 事 长 
Жу, PRERA JAZAK. B 
任 康 家 桥 为 秘书 长 , 郭 雷 为 副 秘 书 长 。 

24Н ”苏州 制 氧 机 有 限 责 任 公司 
与 西安 交通 大 学 研制 的 新 型 气体 轴承 
透 平 膨胀 机 在 北京 通过 教育 部 鉴定 , 达 
到 国际 先进 水 平 。 

浙江 轻 机 实业 有 限 公 司 于 2000 年 4 
月 完成 转制 ,从 原来 的 国有 企业 转变 为 
有 限 责任 公司 ,总 股本 1 100 万 元 ,企业 
职工 股 占 90% ,国有 股 占 10% 

《 减 变速 机 行业 简讯 》 于 2000 年 4 
月 创刊 ,是 减 变速 机 行业 协会 的 内 部 刊 
物 ,每 季度 发 行 一 期 。 刊 物 分 设 行业 动 
态 .政策 信息 .企业 论坛 .技术 点 滴 S 
品 介绍 等 栏目 ,由 减 变速 机 行业 协会 秘 
书 处 编辑 ,面向 全 行业 发 行 。 


5H 


10-16Н 在 四 川 省 成 都 市 召开 - 


了 压 协 三 届 五 次 理事 会 ,有 27 个 理事 单 
位 45 人 参加 了 会 议 。 会 上 ,传达 了 通 协 
第 三 届 常 务 理事 会 第 一 次 会 议 精神 ,学 
习 了 国家 经 贸 委 《 关 于 加 快 培育 和 发 展 
工商 领域 协会 的 知 干 意见 (试行 )》, 通 
报 了 1999 年 联络 员 会 议 准备 改选 换届 
和 修改 协会 《章程 《组织 工作 条 例 》、 
《经 费 管 理 办 法 》3 个 文件 的 情况 。 会 上 
讨论 通过 了 1999 年 工作 总 结 和 2000 年 
工作 计划 以 及 年 度 财 务 预 决算 3 个 报 
告 ,会 议 同意 吸收 温州 市 空 压 机 气 阀 厂 
等 3 个 单位 为 新 会 员 , 并 对 连续 3 年 不 
缴纳 会 费 ,不 参加 行业 活动 的 沈阳 空气 
压缩 机 制造 厂 等 $ 个 单位 作 了 取消 会 籍 
的 处 理 。 


会 上 ,沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公 
司 、 上 海 压 缩 机 有 限 公 司 、 南 京 压缩 机 
股份 有 限 公 司 、 太 原 气 体 压 缩 机 三、 无 
锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 、 柳 州 空 压 机 集 
团 有 限 责 任 会 司 . 沈 阳 东 陵 空 压 机 厂 、 
西安 压缩 机 厂 .蚌埠 压 缩 机 总 厂 分 别 介 
绍 了 深化 改革 ,转换 机 制 ;加 强 管理 , 开 
拓 市 场 ; 狠 抓 质量 ,取证 达标 ;降低 成 
本 ,增加 效益 ;扭亏 增 盘 ,摆脱 困境 ;组 
建 集团 ,发 挥 优 势 , 以 及 依靠 科技 进步 ， 
调整 产品 结构 ,实行 中 外 合资 ,促进 目 
身 发 展 等 方面 的 工作 经 验 。 代 表 们 还 
就 人世 ”问题 开展 了 专题 讨论 ,针对 中 
国 加 入 世贸 组 织 以 后 将 给 我 们 压缩 机 
行业 带 来 的 机 遇 、 挑 战 和 影响 ,提出 了 
一 些 很 好 的 意见 、 办 法 和 措施 。 会 后 ， 
根据 理事 会 提议 由 协会 秘书 处 汇总 讨 
论 情 况 ,并 参照 有 关 资 料 ,以 《压缩 机 行 
业 如 何 应 对 加 入 世界 贸易 组 织 》 为 题 ， 
写 出 了 专题 材料 。 其 中 包括 如 何 正确 
认识 入 所 的 机 遇 和 和 挑战 ,企业 应 当 采 取 
的 应 对 措施 和 要 尽快 学 会 运用 世贸 组 
织 的 有 关 规 则 等 ,并 通过 《4 压 协 简讯 》 印 
发 给 会 员 单位 参考 。 

11 日 开封 空 分 集团 有 限 公 司 通 
过 GBZT19001 质量 体系 换 证 。 

24 日 ”中 国 环境 保护 公司 与 开封 空 
分 集团 有 限 公司 就 双方 合资 成 立 “ 开 封 中 
环 环保 工程 有 限 公 司 " 达 成 框架 协议 。 

25-29 Н 在 威海 召开 四 届 三 次 
理事 会 议 。 会 议 讨论 通过 了 四 届 三 次 
理事 会 工作 报告 ;审议 通过 了 1999 年 财 
务 报告 ;审议 通过 了 和 泵 行业 “十 五 技术 
市 场 发 展 预 测 ; 发 展 吸 收 了 新 会 员 。 

与 国家 机 械 局 第 二 设计 研究 院 共 
AR TRITA HE” RE ЖЖ УН 
制订 .修改 与 完善 。 


6 月 


12 日 开封 空 分 集团 有 限 公 司 生 
FF fJ ZKQ48500GZD 冷库 和 ZKQ1960 型 
冷库 工程 被 评 为 “河南 机 械 工 业 科技 进 
步 一 等 奖 ”。 

16~19 日 ”在 山西 省 太原 市 召开 
了 上 压 协 统计 信息 网 组 长 年 会 。 有 六 个 
地 区 正副 组 长 和 重点 企业 的 代表 共 15 
人 参加 了 会 议 。 

会 上 ,传达 了 三 届 五 次 理事 会 议 精 
神 , 对 在 生产 经 营 状况 极为 困难 的 情况 


下 , 较 好 地 完成 了 1999 年 上 半年 和 全 年 
统计 资料 的 汇总 .上报 和 反馈 等 统计 工 
作 ,给 予 充 分 肯定 。 

代表 们 还 讨论 通过 了 2000 年 至 
2001 年 统计 信息 网 的 主要 工作 ,决定 利 
用 现代 化 通讯 手段 ,在 行业 重点 企业 中 
试行 季度 资料 网 上 传递 。 

会 上 还 修改 审议 了 统计 信息 网 的 
工作 条 例 。 部 分 地 方 作 了 修改 ,要 求 各 
成 员 单 位 今后 要 按照 修改 后 的 工作 条 
例 贯 彻 执 行 。 对 不 提供 行业 报表 的 单 
位 ,提出 了 通报 批评 。 会 上 对 统计 信息 
网 进行 了 改选 换届 ,经 过 民主 讨论 一 致 
推选 沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公 司 继 
续 担 任 统计 信息 网 常务 组 长 厂 。 

中 国 通用 机 械 真空 设备 行业 协会 
第 四 届 会 员 大 会 于 2000 年 6 月 21 ~ 24 
日 在 南京 召开 。 参 加 会 议 的 有 35 个 会 
员 单 位 68 名 代表 。 中 通 协 秘书 长 张 雨 
鹏 到 会 做 了 重要 讲话 。 大 会 通过 了 三 
届 大 会 以 来 的 “工作 报告 "、“ 协 会 章 
E “组织 条 例 ”" 和 “经 费 管 理 办 法 ”。 
选举 产生 了 18 家 理事 单位 。 理 事 长 由 
沈阳 真空 技术 研究 所 所 长 证 小 佳 担任 ， 
任命 李 春 影 为 协会 秘书 长 。 

25 日 ”杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
第 六 代 大 中 型 空 分 设备 新 产品 通过 鉴 
定 , 达 到 国际 90 年 代 中 期 水 平 。 

上 海 化 工 机 械 三 于 2000 年 7 月 通 
过 由 上 海 质量 体系 审核 中 心 关于 
ISO9001 质量 体系 认证 ,体系 履 盖 范围 为 
离心 机 ,过 滤 机 的 设计 .开发 .生产 E 
装 及 服务 的 全 过 程 。 


8 月 


2~4 日 ”江西 制 氧 机 三 通过 国家 
技术 监督 局 组 织 的 三 类 压力 容器 设计 、 
制造 许可 证 的 换 证 工作 。 

3 日 ”中 国 通用 机 械 工业 协会 在 北 
京 召 开 “ 秘 书 长 工作 会 议 ” ,会 议 专题 研 
究 了 在 2001 年 举办 “首届 中 国 国际 流体 
机 械 展 览 会 一 一 泵 、 风 机、 压缩 机 、 阀 门 
及 配套 产品 与 技术 专业 展览 会 ”的 方案 
及 工作 计划 。 该 展览 会 确定 于 2001 年 9 
月 19 日 至 22 日 在 上 海 国际 展览 中 心 举 
办 。 根 据 工 作 计 划 会 议 ,布置 了 各 项 组 
织 的 开展 。 

20 日 ”开封 空 分 集团 有 限 公司 生 
产 的 KDN 一 3000 一 3 型 高 纯 氮 设备 被 国 
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家 经 贸 委 评 为 2000 年 度 国家 级 新 产品 。 
24~26 日 四 川 空 分 设备 (集团 ) 
有 限 南 任 公 司 通 过 压力 容器 换 证 检查 。 

28 日 ”北京 北大 先锋 科技 有 限 公 
司 研 制 的 PU 一 8 型 制 氧 分 子 筛 生产 线 
投入 运行 ,生产 出 合格 产品 。 

HH 四 州 室 分 设备 (集团 ) 有 限 
责任 公司 研制 的 70000.33 一 4.5 型 轴 流 
污水 潜水 录 通 过 省 级 鉴定 。 

余杭 市 川 室 通 用 设备 有 限 公 司 生 
产 的 各 种 低温 液体 贮 权 顺利 通过 “国家 
低温 容器 监 检 中 心 "的 性 能 检测 . 


9 月 


OH 天 封 空 分 集团 有 限 公 司 
“40 000m xh 大 型 空 分 设备 国产 化 技 履 
项 目 " 被 国家 经 贸 委 列 人 第 四 批 国 债 资 
金 技 改 计 划 ,项 目 总 投资 5 000 万 元 。 

UH 以 色 列 环保 专家 科 莱 若海 


并 讲 了 话 。 会 议 围绕 创新 思维 与 档案 
工作 .电子 文件 与 电子 档案 管理 的 问题 
与 对 策 .企业 档案 信息 资源 开发 及 风机 
行业 档案 管理 的 特点 等 方面 进行 了 研 
讨 。 沈 鼓 厂 档案 中 心 主 任 郭 庆 丰 同志 
介绍 了 档案 管理 工作 的 经 验 。 

安庆 船用 柴油 机 厂 于 2000 年 9 月 
通过 由 中 国 船 级 社 关于 1509001 质量 体 
系 认证 。 


10 月 


10 月 在 长 沙 召 开 了 第 二 十 二 届 
泵 协 生产 管理 研讨 会 。 

21 日 中 国 风 机 网 正式 建立 。 由 
中 国 通用 机 械 风 机 行业 协会 与 沈阳 南 
风机 研究 所 主办 ,西安 交通 大 学 流体 工 
程 研究 所 协办 ,开通 了 《中 国 风机 网 》 
(Chinafan.org)。 主 要 在 两 个 方面 开展 工 
作 ,一 是 为 风机 生产 企业 服务 ;二 是 为 





姆 先生 到 开封 空 分 集团 有 限 公 司 进 行 
城市 污水 处 理 技术 交流 和 指导 。 
13-17Н EKRAR TAH 
术 委 员 会 年 会 ,有 21 个 单位 26 名 代表 
(其 中 委员 16 人 ,顾问 委员 4 人 ) 参 加 了 
会 议 。 总 结 了 上 一 年 的 工作 ,安排 了 党 
年 的 工作 任务 ,同时 通过 民主 协商 , 选 
举 产生 了 新 一 届 技 术 委 员 会 。 委 员 们 
通过 讨论 , 共 问 推选 无 锡 压 缩 机 上 役 份 有 
限 公 司 总 工料 尚 鸿 为 主任 委员 ,推选 沈 
Ш ЖЖМ НКА аря Е, 
北京 第 一 通用 机 械 厂 副 总 工 李 霖 、 上 海 
ERARA О TEBE ҖЕН 25 Ж 
PLUK PHI FBR TEE A FJ Bl RE E EF E 
sr FE Af DUE D Н RA н] RL Е = 
ti FMEA ЫШ] ДАГ ЕЖЕН Ж 
部 主任 陈 洪 俊 为 副 主任 委员 。 会 议 还 
对 2001 年 8 月 份 在 无 锡 召 开国 际 压 缩 
机 技术 会 以 一 事 进 行 了 专题 研讨 。 
58 苏州 制 氧 机 有 限 责任 会 可 
柯 上 海 交 通 大 学 联合 开发 的 “太阳 能 吸 
附 式 制冷 /空调 项 目 " 可 行 性 研究 报告 
进行 了 专家 论证 ， 同 年 10 月 18 日 ,该 
项 目 作 为 2000 年 吴县 高 新 技术 产业 发 
展 基 金 项 目 ,并 获得 了 基金 经 费 。 
16~18 日 在 沈阳 召开 了 风机 行 
业 档 案 管理 研讨 会 。 有 8 个 单位 13 名 
代表 参加 了 会 以。 会议 由 秘书 长 徐 常 
RAS EF. Н АМГА 
KRE гд КЫ SM Т 214 
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风机 用 户 服务 。 为 风机 生产 企业 提供 
行业 动态 .新 产品 信息 .新 技术 转让 、 行 
业 标 准 、 人 才 交 流 .新 书 介绍 等 ;为 风机 
用 户 提 供 上 网 查询 风机 产品 ,网 上 选 
型 ,网 上 订货 .网 上 疑难 问题 解答 及 了 
解 风 机 行业 生产 企业 的 现状 .规模 等 。 

21~23 日 在 北京 召开 了 风机 行 
业 技 术 交 流 大 会 。 会议 由 风 协 秘书 长 
徐 常 武 同 志 主 持 , 中 通 协 副 秘 书 长 于 集 
印 同志 到 会 致词 ,国家 机 械 工业 局 副 总 
工程 师 隋 永 滨 同志 到 会 ,并 就 机 械 工 业 
及 风机 行业 目前 形势 .发展 趋势 及 努力 
方向 做 了 重要 讲话 。 会 议 介 绍 了 风机 
行业 “十 五 ”发展 规划 ;交流 了 14 项 风机 
技术 专题 ;举办 了 新 闻 发 布 会 ;介绍 了 
中 国 风 机 网 情况 ;与 风机 相关 配套 三 如 
动 平衡 机 、 数 控 技 术 、 特 种 耐 磨 陶瓷 粘 
片 测 振 仪器 仪表 及 涂 装 设备 等 8 个 企 
业 参 加 了 会 议 ,介绍 和 展示 了 各 自 产品 
在 风机 工业 中 的 应 用 情况 : 

25-28 Н 中 国 通用 机 械 上 业 协 
会 在 北京 举办 了 “第 二 届 通 用 机 械 市 场 
需求 预测 及 发 展 战 略 研 讨 会 一 一 城市 
基础 设施 建设 技术 发 展 与 市 场 分 析 专 
题 研 讨 会”" ,全 国 通用 机 械 行 业 企 事业 
单位 计 100 多 位 代表 参加 了 研讨 会 。 
讨 会 邀请 有 关 专 家 .学 者 及 政府 官员 到 
会 做 了 :“ 十 五 "期间 城 市 基础 设施 建设 
(污水 处 理 .垃圾 处 理 .城市 燃气 供应 及 
给 排水 ) 发 展 规划 及 设备 市 场 需求 前 


景 ;城市 给 水 工程 技术 发 展 方向 及 设备 
需求 情况 ;城市 垃圾 处 理 技 术 发 展 方向 
及 对 设备 的 需求 ,国内 外 水 平 对 比 和 市 
场 前 党 ;城市 污水 处 理 丁 艺 及 设备 ;省 
水 处 理工 艺 对 设备 的 需求 及 市 场 前 景 
预测 等 专题 报告 。 与 会 代表 与 报告 人 
HITT HENE Ki. 会 议 安 排 参 观 
考察 了 北京 高 碑 店 芳 水 处 理 三 。 

29H 开封 空 分 集团 有 限 公 司 厌 
担 的 国家 863/CIMS 应 用 示范 工程 通过 
国家 863 专家 组 的 验收 。 

30 日 ”开封 空 分 集团 有 限 公 司 GB/ 
T19001 质量 体系 和 АК, 级 上 庄 力 容器 制 
造 资 格 证 通过 国家 复审 ,并 获得 设计 、 
制造 许可 证 。 


11 月 


6H IR MAHL GB/T19001 
– 1994 质量 体系 通过 北京 9000 质量 体 
系 认 证 中 心 组 织 的 年 度 监 督 审核 。 

10-12 Н (Т ЖЕҖ)Н HRH 
第 四 届 第 二 次 理事 会 总 结 报告 2000 年 
阀 协 工作 ,确认 开封 高 压 阀 门 厂 新 任 贺 
领 厂 长 担任 理事 长 。 同意 推 荐 西安 从 
阀 总 厂 为 理事 单位 。 审 查 批 准 温 州 市 
ЖЮ ТОУ КФ: Зу 8 家 单位 人 会 。 决定 对 
长 期 不 履行 会 员 义 务 的 9 家 单位 按 自 动 
退会 处 理 : 决 定 对 改变 生产 方向 及 改组 
合并 的 2 家 单位 取消 会 员 资 格 ， 

14 日 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
承 扣 的 国家 863/CIMS 午 点 科技 项 日 , 浙 
江 省 重大 攻关 项 目 和 杭州 市 重大 示范 
项 目 一 一 杭 气 集团 CIMS 应 用 示范 工程 
一 期 项 目 通 过 浙江 省 科技 厅 和 浙江 省 
CIMS 推广 应 用 专家 组 的 联合 验收 和 鉴 





定 , 达 到 国内 领先 水 平 . 
19~23 日 ”中 国道 用 机 械 工 业内 


会 为 推动 我 国 通用 机 械 产 品 的 出 11, 组 
织 20 多 家 企业 人 参加 T “ЮК PH РЕ ЕК Ж 
国际 贸易 博览 会 ” 

24 日 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
顺利 通过 了 美国 ASME 总 部 和 英国 劳工 
专家 组 的 联合 检查 。 这 是 继 1988 年 通 
过 ASME 质量 体系 认 计 以 来 ,公司 第 四 
次 通过 ASME 换 证 联检 ¢ 

27-30 Н {ЕЙЕЛ Г 
中 国 通用 机 械 庄 缩 机 行业 协会 第 四 次 
会 员 大 会 。 有 67 个 单位 106 人 参加 了 
会 议 。( 下 转 页 543 页 ) 
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附录 


中 国 通用 机 械 工业 协会 及 各 行业 协会 概况 


中 国 通用 机 械 工业 协会 简介 


China General Machinery Industry Association 


中 国 通用 机 械 工 业 协 会 (简称 中 通 协 ,英文 缩 
写 CGMIA) 于 1989 年 4 月 经 国家 民政 部 批准 依法 
组 建成 立 。 中 通 协 是 以 泵 、 风 机 压缩 机 、 阀 门 、 气 
体 分 离 及 液化 设备 .真空 获得 及 应 用 设备 、 分 离 机 
械 , 减 变速 机 、 干 燥 设 备 等 9 个 通用 机 械 行 业 的 生 
产 企业 为 主 ,以 及 有 关 的 科研 设计 院 所 、 工 程 和 禄 
易 公 司 ,大专 院 校 等 ,在 自愿 参加 的 原则 下 组 成 的 
全 国 性 、 大 型 工业 行业 组 织 , 具 有 社会 团体 法 人 资 
格 。 中 通 协 现 有 团体 会 员 一 于 多 家 ,代表 了 中 国 通 
用 机 械 工 业 的 主体 ,并 随 着 中 国 社会 主义 市 场 经 济 
的 发 展 正在 进一步 发 展 壮大 。 

通用 机 械 行业 是 机 械 工 业 的 重要 组 成 部 分 , 包 
含 的 专业 繁多 .产品 品种 庞杂 。 通 用 机 械 广泛 服务 
于 国民 经 济 各 个 领域 。 

中 通 协 做 为 行业 .企业 及 政府 之 间 的 “桥梁 "和 
“纽带 ” ,其 宗旨 是 推动 我 国 通用 机 械 行 业 和 企业 的 
快速 .健康 发 展 。 其 职能 是 ;为 通用 机 械 行 业 、 企 业 
的 改革 与 发 展 提供 各 项 服务 ;作为 政府 的 参谋 和 助 
手 ,协助 政府 管理 通用 机 械 行业 ;规范 行业 行为 , 通 
过 协调 ,监督 ,维护 行业 .企业 的 合法 权益 。 

中 通 协和 常设 办 事 机 构 为 秘书 处 。 下 设 综合 部 、 
行业 发 展 部 .展览 办 公 室 .标准 质量 认证 办 公 室 四 
个 职能 部 门 , 以 及 通用 机 械 咨 询 服务 中 心 . 机 电 设 
备 调剂 中 心 、 人 才 流 动 中 心 三 个 服务 实体 。 中 通 协 
聘请 和 组 织 有 关 专 家 、 学 者 和 专业 人 员 组 成 了 四 个 
工作 委员 会 :技术 经 济 工 作 委 员 会 .财务 价格 工作 
委员 会 .经 营 管理 工作 委员 会 和 劳动 教育 工作 委员 


会 。 


中 通 协 为 更 加 专业 化 的 为 行业 、 企 业 及 政府 服 
务 ,设立 了 9 个 专业 分 会 :中 国 通 用 机 械 和 行业 协 
会 .中国 通用 机 械 风 机 行业 协会 .中国 通用 机 械 压 
缩 机 行业 协会 .中 国 通用 机 械 阀 门 行 业 协会 ,中国 
通用 机 械 气 体 分 离 设 备 行业 协会 .中国 通 用 机 械 真 


空 设 备 行 业 协 会 .中 国 通用 机 械 分 离 机 械 行业 协 
会 .中国 通 用 机 械 减 变速 机 行业 协会 .中国 通用 机 
械 干 燥 设备 行业 协会 。 

中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 理事 长 : 隋 永 滨 

WEK: 

HABEK: TÆR ”温顺 如 

业务 范围 及 分 工 

综合 部 :办 公 行 政事 务 ; 后 勤 服务 ;财务 ;人 事 
劳资 站 中 国 通用 机 械 》 会 刊 编 辑 出 版 ;工作 计划 ;内 
部 管理 。 

行业 发 展 部 :统计 与 分 析 ; 交 流 与 研讨 ;行业 发 
展 规划 制定 ;项 目 论 证 评审、 验收; 成果 评审 、 鉴 
定 验收; 年 鉴 》 编 辑 ; 调查 研究 ;咨询 服务 ;培训 ; 
出 国 考察 ;反倾销 、 反 补贴 。 

展览 办 公 室 :定期 组 织 国 际 展览 会 ;组 织 国 内 
区 域 性 .专业 性 展览 .展销 会 ;组 织 出 国 参 展 和 参观 
展览 .展销 会 。 

标准 质量 认证 办 公 室 :参与 行业 标准 制订 、 修 
订 及 实施 等 标准 化 工作 ;参与 行业 产品 质量 认证 及 
质量 管理 工作 ;参与 行业 许可 证 的 审查 、 审 核 及 换 
发 证 工作 ;相关 培训 。 

通用 机 械 咨 询 服 务 中 心 ; 技 术 咨 询 与 服务 ; 企 
业 管理 及 改制 咨询 服务 ;市 场 预测 及 经 营 咨 询 服 
务 。 

机 电 设 备 调剂 中 心 :二 手机 电 设 备 供需 调剂 ; 
通用 机 械 设 备 经 营 服 务 。 

人 才 流 动 中 心 :通用 机 械 人 才 库 建立 ;工程 技 
术 人 员 及 技师 推荐 .招聘 服务 。 


地 址 : 北 系 市 西城 区 月 坛 南 街 26 号 
邮编: 100825 

电 jî: (010)68596566 ‚68536533 .68539270 
传 真 : (010)68539270 
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中 国 通用 机 械 工业 协会 组 织 机 构 


员 代 表 大 会 


理事 会 
常务 理事 会 


理事 长 
秘书 长 (秘书 处 ) 


名 誉 理事 长 


服务 实体 


分 文 机 构 


专业 委员 会 


常设 办 事 机 构 
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中 国 通用 机 械 泵 行业 协会 简介 


泵 行业 协会 是 由 国内 有 泵 行业 的 企 事业 单位 上 自 
愿 组 成 的 。 在 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 领导 下 ,以 协 
调 同 行业 关系 ,维护 会 员 共 同 利益 、 贯 彻 执行 国家 
的 法 律 法 规 和 和 有关 政策 ,协助 政府 进行 行业 管理 、 
促进 行业 发 展 的 跨 地 区 、 跨 部 门 的 全 国 性 行业 组 织 
和 社会 技术 经 济 团体 ,是 政府 与 企业 之 间 密 切 联系 
的 纽带 和 桥梁 ,是 政府 对 行业 管理 的 助手 。 

泵 行业 协会 于 1988 年 9 月 10 日 成 立 , 在 理事 会 
领导 下 的 常设 办 事 机 构 是 秘书 处 ,秘书 处 设 在 沈阳 。 
秘书 处 下 设 综合 办 公 室 ,技术 质量 办 公 室 、 企 业 管 理 
办 公 室 《 泵 业 动 态 》 编 辑 部 。 同 时 还 设 有 农业 有 泵 工 
作 委 员 会 (北京 )、 中 泵 菏 产 品 成 套 销售 总 公司 ( 北 
京 ), 及 东北 (大 连 ) .华北 (石家庄 ) .华东 (上 海 ) 中南 
(长 沙 ) .西南 (重庆 ) .西北 (兰州 )6 个 分 部 。 

泵 行业 协会 共有 236 个 会 员 单 位 ,其 中 企业 会 
员 单 位 有 214 个 ,包括 了 全 国 泵 行业 的 精华 一 一 国 
家 骨干 .重点 企业 31 家 。 科 研 院 所 和 大 专 院 校 有 
22 个 ,汇集 了 全 国 科 人 研 .教学 .技术 的 全 部 力量 和 优 
势 。 并 设 有 国家 工业 泵 质量 检验 中 心 和 国家 农机 
具 质 量 监督 检验 中 心 。 

泵 行业 协会 的 广大 会 员 单 位 拥有 各 类 高 FF. 
尖 生 产 设备 ,完善 的 测试 计量、 理化 手段 ,强大 的 
科研 .设计 .工艺 .技术 队伍 ,具有 承担 各 种 大 型 技 
术 密 集 型 成 套 产品 的 科研 .设计 、 制造 能 力 。 每 年 
开发 新 产品 400 多 种 ,产品 出 口 世 界 40 多 个 国家 和 
地 区 。 

全 体会 员 企业 拥有 固定 资产 原 值 70.2 亿 元 。 
各 种 设备 3.8 万 台 , 工 程 技术 人 员 15 000 多 人 ,其 
中 高 级 工程 技术 人 员 约 占 25%。 在 材料 运用 方面 ， 
具有 对 129 种 金属 材料 的 运用 技术 。 其 中 包括 对 
40 多 种 耐 腐蚀 金属 材料 的 冶炼 .铸造 .加工 .检验 技 
术 。 在 金属 冶炼 方面 ,拥有 精炼 炉 VOD. AOD. 
AODC 和 真空 感应 炉 ,在 钢铁 成 分 分 析 方 面 , 有 直 读 
光谱 仪 X 光 荧 光 光 谱 仪 .红外 碳 硫 分析 仪 。 在 材 
料 性 能 试验 方面 有 电子 拉 伸 试验 机 。 在 计算 机 应 
用 方面 ,开展 了 CAPP .CAD .CAM FEA CAT FAX 等 





项 工作 。 在 机 械 加 工 方面 采用 了 加 工 中 心 及 数控 
设备 。 在 和 泵 产品 试验 方面 拥有 最 大 的 试验 场 ,其 起 
重 设备 75t; 电机 功率 为 6 300kW; 水 池 容 量 为 
5 600m ,可 测 流量 为 75 000m /h, 测 试 台 精 度 为 B 
级 。 

可 以 承担 大 型 技术 密集 型 成 套 产 品 的 科研 , 设 
计 与 制造 任务 。 可 以 为 火电 站 、 核 电站 合成氨、 尿 
ж 乙烯 炼油 装置 长 输油管 线 、 环 保 城市 污水 处 
理 等 重大 工程 项 目 提 供 全 套用 汞 。 

中 国 通 用 机 械 泵 行业 协会 是 我 国 泵 制造 业 科 
学 研究 ,设计 制造 、 人 员 培 训 .质量 管理 经营 管理 、 
标准 化 工作 等 方面 活动 的 唯一 的 行业 组 织 。 

我 们 愿 与 港澳 、 台 同胞 海外 侨胞 及 各 国 同 
行 、 客 商 密切 联系 ,开展 业务 ,增进 友谊 ,共同 发 展 。 


& 
E 


: 辽宁 省 沈阳 市 铁 西 区 重工 街 熊 家 岗 
路 28 号 

: 110026 

: (024)5820204 ‚5820452 

: (024)5820790 
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条 行 业 协 会 组 织 机 构图 
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中 国 通 用 机 械 泵 行业 协会 理事 会 名 单 


理事 长 沈阳 水 条 股份 有 限 以 辣 Ж 3F 
副 理 事 长 ”上 海水 条 三 Жн 
无 锡 锡 录 制造 有 限 公 司 高 盘 林 


KES 
пеи а] MRK 
хая Е HA RAF] 徐 庆 有 


合肥 通用 机 械 研 究 所 


附录 ° 481 


通 大 集团 长 沙 水 条 三 RME 
中 国 农机 院 排 灌 所 兰 才 有 
大 连 耐 酸 泵 三 FER 
沈阳 水 条 研究 所 户 Ж 


2 МКГ 吴 亚 非 
重庆 水 条 三 陈 Е 
武汉 四 方 竖 业 集团 有 限 公 司 A ож 
秘 书 К 稍 行业 协会 秘书 处 李 玉 坤 


中 国 通用 机 械 风 机 行业 协会 简介 


风机 行业 协会 是 经 原 机 械 工 业 部 批准 ,民政 部 
备案 的 跨 地 区 、 跨 部 门 的 行业 组 织 和 社会 经 济 团 
体 ,是 政府 与 企业 之 间 密 切 联系 的 桥梁 和 纽带 ,是 
政府 管理 行业 的 助手 ,是 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 九 
个 专业 协会 之 一 。 

风机 协会 于 1988 年 11 月 正式 成 立 , 现 有 会 员 
单位 91 个 ,其 中 企业 会 员 82 个 ,公司 1 个 , 院 校 4 
个 ,研究 院 所 4 个。 拥有 员工 32 725 人 ,工程 技术 
Л 3 819 人 。 全 年 产品 产量 达 25.7 万 台 , 工 业 总 
产值 达 30.6 亿 元 。 

生产 的 品种 有 离心 . 轴 流 式 压 缩 机 ,离心 P К 
Kat KR FLL , Ж Т, . 轴 流 通风 机 等 七 大 类 ,产品 达 
230 多 个 系列 4 500 多 个 规格 。 基 本 可 以 满足 五 
油 .化 工 、 空 分 .冶金 .水 泥 .电力 .人 矿山、 纺织 .环保 、 
地 铁 .隧道 等 各 个 领域 的 需求 。 近 年 来 已 为 国家 重 
大 建设 项 目 提供 了 各 种 性 能 优良 的 配套 风机 ,同时 


产品 同 口 世界 30 多 个 国家 和 地 区 。 

随 着 我 国 经 济 体制 改革 的 不 断 深化 ,协会 的 职 
能 正在 进一步 增强 ,风机 协会 将 根据 风机 行业 的 特 
点 ,努力 建设 成 为 全 行业 技术 .生产 与 管理 经 验 交 
流 中 心 ,经 济 技术 情报 信息 中 心 ,技术 经 济 咨询 中 
心 ,企业 经 营 管理 指导 中 心 和 专业 人 才 培 训 基 地 ， 
在 “双向 "服务 中 做 出 应 有 的 贡献 。 

风机 协会 常设 办 事 机 构 一 一 秘书 处 设 在 沈阳 。 





地 址 : 沈阳 市 铁 西区 云 峰 北 街 36 号 

ВЕ 48: 110021 

E W: (024)25801590 ‚25801591 ‚25870570 
f 真 : (024)25870570 

中 国 风 机 网 : www .chinafan . org 

Email: fixh @ 263 .net 


风机 行业 协会 组 织 机 构图 


秘书 处 
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中 国 通用 机 械 风 机 行业 协会 理事 会 名 单 


理事 长 沈阳 鼓风机 广 苏 永 强 
副 理事 长 LEARI ARAR ж Ж 
ЛЖИ) яа] MEK 


武汉 鼓风机 厂 余 德 保 
重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 傅 正 全 
沈阳 风机 厂 XNA E 
E 事 广州 风机 广 俞 渭 伦 


山东 省 汇丰 机 机 集团 总 公司 方 润 刚 
KORRI ERREZA 苏 春 模 


天 津 市 鼓风机 总 厂 М Ж 
四 平 金 丰 股份 有 限 公 司 王 友 河 
北京 风机 二 厂 刘 树 成 


宁波 风机 有 限 公 司 何 三 钱 
石家庄 市 风机 广 乔 增 起 
江苏 大 通风 机 股份 有 限 公司 КУЮ 
吉林 市 鼓风机 厂 MKE 
成 都 电力 机 械 广 RAP 


机 械 工 业 风 机 制造 联营 公司 BFA 
机 械 部 合肥 通用 机 械 人 研究 所 RHR 


中 国 通用 机 械 压 缩 机 行业 协会 简介 


压缩 机 行业 协会 是 由 从 事 压 缩 机 生产 及 有 关 
科研 .教学 等 企 事 业 单 位 组 成 。 协 会 于 1987 年 正 
式 成 立 。 现 有 120 余 个 会 员 单 位 。 随 着 中 国 改 革 
开放 的 发 展 ,我 们 压缩 机 行业 通用 “七 五 . 八 五 . 九 
五 "发 展 规划 的 实施 ,通过 技术 引进 .消化 吸收 已 具 
备 了 生产 各 种 类 型 压缩 机 的 能 力 。 不 仅 能 满足 国 
民 经 济 各 部 门 发 展 的 需要 ,而 且 还 不 断 出 口 美国 、 
英国 .德国 .日 本 以 及 东南 亚 等 国家 。 

协会 成 立 十 余年 来 一 直 遵 循 :协会 是 政府 部 门 
与 企业 单位 之 间 联 系 的 桥梁 ,是 政府 部 门 进行 行业 
管理 的 助手 。 遵 循 为 协会 会 员 单 位 服务 ,维护 各 会 
员 单 位 的 合法 权益 ,协调 并 促进 全 员 单 位 之 间 的 横 
向 联系 ,开拓 对 外 交流 和 对 外 贸易 ,增强 企业 活力 
和 对 市 场 的 应 变 能 力 。 

协会 在 国家 主管 部 门 和 中 国 通 用 机 械 工 业 协 
会 的 领导 和 支持 下 ,为 促进 压缩 机 行业 的 发 展 和 现 
化 化 建设 做 出 了 积极 地 贡献 。 

协会 全 称 ; 中 国 通用 机 械 压 缩 机 行业 协会 


Ho d: 北京 市 朝阳 区 光华 路 第 一 小 学 内 
HE Fi: 100020 


西安 交大 能 动 学 院 流体 机 械 研 究 所 RE R 
沈阳 鼓风机 研究 所 马 将 发 
浙江 上 风 集 团 公 司 GR AR 
秘 书 长 ”风机 行业 协会 秘书 处 徐 常 武 
E, fr: (010)65004232 
tE 真 : (010)65004332 
压缩 机 行业 协会 组 织 机 构图 


中 国 通 用 机 械 压 缩 机 行业 执行 会 员 大 会 


压缩 机 行业 协会 秘书 处 





中 国 通用 机 械 压 缩 机 行业 协会 理事 会 名 单 


E 事 长 沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公司 ”金光 根 
常务 副 理 事 长 ”北京 第 一 通用 机 械 厂 ЕВА 
副 理 事 长 ” 上海 压缩 机 有 限 公司 Мав 


技 办 企 经 
术 公 管 营 
质 室 部 服 
量 务 
部 部 
长 春 市 空气 压缩 机 厂 杨 再 
鞍山 无 油 空 压 机 有 限 公 司 ÆW 
БЖЖ 顾 Ж 


无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 李 国 良 柳州 空 压 机 集团 有 限 责任 公司 “ 曾 水 田 


中 国 铁道 建筑 总 公司 徐州 机 械 总 三 E RE 广州 空气 压缩 机 厂 谢世 华 
中 国人 民 解 放 军 第 四 八 一 二 工厂 姚 干 银 重庆 气体 压缩 机 广 RAL 
合肥 通用 机 械 研究 所 Кш HE Ff 2 НА н 刘 发 江 
南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 FRE 秘 书 长 ”压缩 机 行业 协会 秘书 处 王 兴 亚 


中 国 通用 机 械 阀 门 行业 协会 简介 


阀门 行业 协会 (CVA ) 于 1988 年 6 月 成 立 , 是 中 形成 一 个 能 发 挥 重要 职能 的 健全 组 织 。 
国 通用 机 械 工 业 协 会 的 分 文 机 构 ,是 以 从 事 浆 门生 


产 经 营 为 主体 ,包括 有 关 科 研 院 所 ,大 专 院 校 等 企 、 地 址 : 北京 市 天 坛 东 路 76 号 

事业 单位 ,在 自愿 参加 的 原则 下 ,组 织 的 跨 地 区 РУ 邮编 : 100061 

部 门 的 全 国 性 行业 组 织 。 协 会 现 有 会 员 167 家 ,其 =. 15: (010)67119580 

中 :阀门 制造 厂 152 家 ;研究 院 所 10 家 ;经 营 性 公司 5 传 Ё: (010)67119580 

家 。 按 2000 年 末 统 计 , 现 有 职工 7 万 人 ,其 中 工程 技 

术 人 员 6 000 人 ,固定 资产 原 值 38 亿 元 ,工业 总 产值 阀门 行业 协会 组 织 机 构图 

38 亿 元 ,阀门 产量 19 万 吨 , 年 销售 收入 37 亿 元 ,出 口 

总 额 5 亿 元 。 
阀门 行业 协会 所 属 的 会 员 单 位 ,是 全 国 阀 门生 

产 .科研 的 主要 企 . 事 业 单 位 。 在 协会 的 阀门 生产 

厂 中 有 厂 办 专业 研究 所 7 个 ,技术 力量 雄厚 ,产品 


测试 手段 齐全 。 苏 会 成 员 厂 目前 已 能 生产 阀门 12 
大 类 ,3 000 多 个 型 号 、40 000 多 个 规格 的 产品 , 基 | 
本 能 够 适应 国民 经 济 发 展 的 需要 ,并 不 断 开 拓 国 际 综合 办 公 室 
市 场 , 产 品 远 销 五 大 洲 40 多 个 国家 。 

阀门 行业 协会 是 政府 部 门 与 企业 之 间 的 桥梁 
和 纽带 ,是 政府 进行 行业 管理 的 参谋 和 助手 ,协会 
的 常设 办 事 机 构 为 秘书 处 ,秘书 处 下 设 综合 办 公 
室 .企业 管理 部 .技术 发 展 部 。 为 了 发 挥 协 会 的 特 
点 ,充分 体现 协力 .协商 .协同 .协助 的 办 事 原则 , 协 
会 聘请 热心 于 本 行业 发 展 的 专家 .学 者 和 专职 工作 
人 员 ,组 建 了 企业 管理 工作 委员 会 .财务 价格 工作 
委员 会 .技术 发 展 工作 委员 会 等 专业 委员 会 ,从 而 


ИР Яй тт Н шй E 
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中 国 通 用 宙 械 阀门 行业 协会 理事 会 名 单 


名 誉 理事 长 ті ER URERA ERARA HIRT 
E 事 长 ”开封 高 压 阀 门 厂 贺 领 铁岭 阐 门 股份 有 限 公司 恒利 
副 理事 长 KRT Жї ҖЕ REA АРТ ARAR KER 
KEBER 于 传奇 中 核 苏 州 阀门 股份 有 限 公司 АЩ 
机 械 工业 部 合肥 通用 机 械 研 究 所 黄 明 亚 页 高 压 阀 门 股份 有 限 公 司 Xi RE 
z2 MEER 方 立 新 秘 B 长 阁 门 行业 协会 秘书 处 康 家 桥 
ЕТ н 副 秘 书 长 9 ш 
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中 国 通用 机 械 气 体 分 离 设 备 行 业 协 会 简介 


气体 分 离 设 备 行 业 协 会 成 立 于 1989 年 4 月 ,是 
由 全 国 从 事 气 体 分 离 及 液化 设备 的 科研 .设计 、 制 
造 的 企 事业 单位 ,依法 自愿 组 织 起 来 的 ,不 以 赢利 
为 目的 的 行业 性 社会 经 济 团体 , 受 国家 经 贸 委 的 指 
导 。 

本 协会 是 社会 中 介 组 织 和 自律 性 行业 管理 组 
织 , 以 协调 同行 业 关 系 ,维护 成 员 共 同 利益 ,贯彻 执 
行 国家 的 法 律 .法 规 和 有 关 政策 ,协助 政府 进行 行 
业 管理 ,为 企业 和 政府 服务 ,促进 行业 共同 发 展 为 
宗旨 。 行业 协会 在 政府 和 企 事业 单位 之 间 起 着 桥 
梁 和 纽带 作用 ,沟通 本 行业 与 其 他 有 关 行 业 和 单位 
的 联系 ,加 强 合作 .相互 促进 .共同 发 展 。 

协会 的 办 事 机 构 为 秘书 处 ,在 理事 会 的 领导 下 
负责 日 常 工作 。 秘 书 处 下 设 综合 信息 .技术 发 展 、 
企业 管理 三 个 部 .开展 各 项 活动 。 此 外 ,协会 还 设 
立 了 各 种 专业 委员 会 和 管理 委员 会 ,开展 专题 性 的 
各 项 活动 。 

协会 任务 .服务 范围 

1. 研究 行业 发 展 的 方向 和 目标 ,为 政府 部 门 制 
定 行业 发 展 规划 、 技 术 发 展 政策 .结构 调整 等 进行 
前 期 研究 ,并 提供 建议 。 


6. 及 时 了 解 市 场 动态 ,进行 市 场 预测 ,组织 
办 行业 展览 ,为 企业 开拓 市 场 ,沟通 供需 渠道 ,提供 
服务 。 

7. 开展 本 行业 价格 情况 的 调查 研究 和 协调 工 
作 , 为 政府 部 门 提供 政策 调整 的 建议 。 

8. 为 建设 项 目 技术 改造 项 目 .技术 引进 项 目 
等 进行 可 行 性 研究 和 报告 等 。 

9. 接受 委托 进行 科研 成 果 .新 产品 评议 .鉴定 
的 评审 工作 。 ò 

10. 承办 政府 部 门 . 企 事业 单位 委托 的 其 他 服 
务 。 


地 НЕ: 杭州 市 东 新 路 462 号 ( 原 152 5) 
HE i: 310004 

FE r: (0571)85362574 

传 真 : (0571)85377083 

网 ШЕ: www .cngspa . сот 


E — mail: info @ cngspa.com 


2. 对 本 行业 发 展 的 有 关 技术 经 济 政策 和 法 规 ”气体 分 离 设备 行业 协会 组 织 机 构图 


制定 提出 建议 ;组 织 订立 行规 . 行 约 ,维护 会 员 单 位 
的 合法 权益 ,向 政府 部 门 反映 行业 共 间 愿望 和 要 

3. 组 织 起 章 ,修订 本 行业 的 国家 标准 、 推 荐 性 
标准 .行业 标准 ,并 推行 标准 的 贯彻 实施 。 

4. 协助 政府 搞 好 本 行业 的 质量 管理 工作 ,对 企 
业 产 品质 量 ,现场 运转 的 空 分 设备 质量 进行 诊断 和 
咨询 ,服务 用 户 。 

5. 组 织 本 行业 技术 和 经 济 信息 网 络 ,进行 交 
流 、 人 才 培 训 、 专 题 调研 。 提 供 综合 技术 经 济 信 息 
和 有 关 资 料 , 推 动 行业 技术 进步 和 企业 现代 化 管 
理 , 为 提高 企业 经 济 效 益 服务 。 


秘 书 处 
综合 信息 部 ] [技术 质量 部 企业 管理 部 
技术 管理 委员 会 | [生产 管理 委员 会 
财务 管理 委员 会 


中 国 通 用 机 械 气 体 分 离 设 备 行业 协会 理事 会 名 单 


E 事 长 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 毛 绍 融 开封 空 分 集团 有 限 公 司 E Ж 
副 理 事 长 ”中 国 空 分 设备 公司 徐 伟 民 气体 分 离 设备 行业 协会 RK 
四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 单 金铭 秘书 长 气体 分 离 设备 行业 协会 ЖЖ 96 
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中 国 通 用 机 械 真 空 设备 行业 协会 简介 


真空 设备 行业 协会 是 从 事 真 空 设备 的 生产 В 
研 .教学 .经 营 等 单位 ,按照 自愿 参加 ,平等 互利 的 
原则 ,协商 组 织 起 来 的 跨 地 区 、 跨 部 门 的 全 国 性 的 
行业 组 织 和 社会 经 济 团体 。 

行业 协会 是 政府 与 企业 之 间 密 切 联 系 的 纽带 
和 桥梁 ;是 政府 管理 行业 的 助手 ;协会 一 方面 协助 
政府 加 强行 业 管理 ,反映 行业 的 共同 愿望 和 要 求 ， 
咏 达 贯彻 政府 的 方针 政策 ,维护 会 员 单位 的 共同 利 
益 。 另 一 方面 为 企业 服务 ,及 时 提供 经 济 政策 信息 
和 科技 动态 信息 ,开拓 对 外 交流 和 贸易 渠道 ,增强 
企业 对 外 经 贸 活 动 的 能 力 ,协调 并 促进 会 员 单 位 之 
间 的 横向 联系 。 

真空 行业 协会 已 从 1988 年 成 立时 的 近 20 个 会 
员 单位 ,发 展 成 为 今天 的 70 多 个 ,会 员 单位 分 布 在 
全 国 各 地 。 有 目前 全 国生 产 真 空 设 备 的 骨干 .重点 企 
业 都 是 真空 行业 协会 的 会 员 单位 ,此 外 ,协会 还 拥 
有 一 批 科 研 院 所 和 大 专 院 校 会 员 单 位 。 

根据 协会 章程 和 工作 安排 ,协会 定期 召开 全 体 
会 员 大 会 .理事 会 及 秘书 处 工作 会 议 。 协 会 组 织 会 
员 单 位 开展 技术 交流 .专题 研讨 并 举办 大 型 国际 真 
空 展 示 会 等 ,协会 还 在 会 员 单 位 中 开展 统计 工作 、 
质量 管理 工作 .标准 化 工作 、 信 息 工 作 以 及 财务 价 
格 工作 等 。 

为 及 时 传递 信息 ,协会 向 会 员 单 位 赠送 《真空 
通讯 》 和 《真空 设备 行业 年 鉴 》。《 真 空 通讯 ) 全 年 6 
期 , 它 及 时 报道 国内 外 真空 技术 动态 、 新 产品 新 技 
术 .市 场 预测 .生产 经 营 等 方面 的 信息 及 行业 活动 


情况 《真空 设备 行业 年 鉴 》 是 协会 秘书 处 每 年 根 


据 会 员 单 位 的 统计 年 报 和 整个 行业 经 济 生产 状况 
以 及 取得 的 成 就 而 编辑 出 版 ,并 赠与 有 关 单 位 的 刊 
物 。 


地 ht: 沈阳 市 沈河 区 万 柳 塘 路 2 号 
邮编 : 110042 


EH Fi: (024)24121929 
传 Ё; (024)24121929 


真空 设备 行业 协会 组 织 机 构图 
会 员 代表 大 会 
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中 国 通 用 机 械 真 空 设 备 行 业 协 会 理事 会 名 单 


理事 长 沈 阻 真空 技术 研究 所 李 孟 春 
副 理 事 长 〈 按 姓氏 笔画 为 序 ) 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 ERR 
沈阳 恒星 实业 公司 FL 
EE BE COLE) hh ЯЙ 
广东 真空 设备 厂 股份 有 限 公司 冯 其 元 
沈阳 真空 技术 研究 所 李 春 影 
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兰州 真空 设备 有 限 责任 公司 MLE 
淄博 真空 设备 三 有 限 公 司 W Ж 
RAA RA) 陶 Ж 
E] $ FA JCF PR FJ Ж 
БЕНЯ 潘 铁 宝 
秘 书 长 ”真空 设备 行业 协会 秘书 处 FEY 


中 国 通用 机 械 分 离 机 械 行 业 协会 简介 


中 国 通用 机 械 分 离 机 械 行业 协会 系 中国 通 用 
机 械 工业 协会 的 一 个 专业 分 会 。 协 会 成 立 于 1988 
年 11 月 ,其 地 址 设 在 中 国 最 大 的 经 济 、 贸 易 .金融 
城市 一 一 上 海 市 。 全 行业 有 58 个 会 员 单位 ,其 中 
企业 $1 个 ,科研 .大专 院 校 单位 6 个 ,用 户 1 个 , 共 
有 职工 近 十 万 人 ,生产 的 品种 达 1500 多 种 规格 型 
号 ,其 中 28 个 骨干 企业 2000 年 销售 产值 达 14 亿 
元 ,分 离 机 械 行业 是 一 个 新 兴 的 行业 ,有 着 广阔 的 
发 展 前 景 。 改 革 开 放 以 来 ,我 国 的 分 离 机 械 技 术 及 
装备 发 展 十 分 迅速 ,从 根本 上 扭转 了 我 国 分 离 机 械 
行业 落后 的 局 面 , 目 前 从 事 分 离 机 械 技术 的 科研 单 
位 和 大 专 院 校 有 十 几 个 ,专家 几 十 名 。 且 前 我 国 的 
分 离 机 械 设备 门类 齐全 , 除 少 数 大 型 设备 仍 需 进口 
外 ,基本 上 满足 了 国内 市 场 的 需求 ,其 中 许多 分 离 
设备 已 接近 和 达到 国际 90 年 代 技 术 水 平 。 

分 离 机 械 行业 协会 的 主要 骨 于 企业 有 :重庆 江 
北 机 械 厂 、 上 海 化 工 机 械 厂 、 广 州 广 重 集 团 离心 机 
制造 公司 .南京 绿洲 机 器 厂 ,湖南 湘潭 离心 机 厂 、 石 
家 庄 新 生机 械 厂 .浙江 轻 工 机 械 厂 .无 锡 通用 机 械 
} .杭州 化 工 机 械 厂 . 吉 化 集团 公司 机 械 厂 上海 远 
东 制 药 机 械 总 厂 .杭州 防腐 设备 有 限 公 司 、 杭 州 兴 
源 过 滤 机 有 限 公 司 FEKAL MIN EFE 
滤 机 三 .蚌埠 轻 工 制药 机 械 厂 .辽阳 制药 机 械 股 份 
有 限 公 司 .杭州 建华 集团 压 滤 机 有 限 公 司 、 核 工业 
总 公司 七 二 〇 厂 等 。 主 要 科研 所 有 :合肥 通用 机 械 
研究 所 .上 海 离心 机 械 研 究 所 、 江 办 省 化 工 机 械 研 
究 所 .辽宁 精密 过 滤 机 械 研究 所 等 。 主 要 大 专 院 校 
有 :和 天津 大 学 化 工学 院 四川 大 学 化 工学 院 等 。 

分 离 机 械 行业 生产 的 重点 产品 有 :三 足 式 离心 
H EERE LEL W EER АТОЛ. Ж. Ж Ж Û 
机 ‚| ЛЖ ЖЖ», ЛЕТЕ А E AF ж 
HRANEI ERA RD. A ЫН А, ЕЛЕ, 
FE FE ê ÛL . 转 鼓 真空 过 滤 机 、 硅 菠 土 过 滤 机 ERA Й 
斗 真空 过 滤 机 .真空 滤 油 机 , 滤 水 器 等 ,行业 设备 主 


要 适用 于 :化 工 、 制 药 、 轻 工 石油, 冶炼 染料、 食品 
酿造 .造纸 和 环保 部 门 。 

本 行业 的 服务 宗旨 是 :为 国内 提供 技术 先进 的 
分 离 设 备 ,质量 第 一 ,信誉 第 一 ,真诚 合作 , 共 创 美 
好 未 来 ,为 祖国 的 经 济 建设 服务 ,为 发 展 石化 工业 、 
环保 工业 .食品 工业 等 贡献 我 们 的 力量 。 全 体会 员 
单位 愿 广 交 各 界 朋友 , 刘 诚 为 广大 用 户 服务 ,欢迎 
同行 企业 加 盟 行 业 协 会 。 


地 址 : БТУ 1236 号 
HE i: 200023 

E й: (021)63051093 

传 Ж. (021)63051093 


分 离 机 械 行业 协会 组 织 机 构图 
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E 事 长 ” 上海 化 工 机 械 三 RIF 
副 理 事 长 ”重庆 江北 机 械 厂 有 限 公 司 КИН 
广州 广 重 分 离 机械 有 限 公 司 MARE 


会 员 代 表 大 会 
常务 理事 会 
秘书 处 
№] |+ 47 财 
会 | |Ж Ж 务 
办 发 工 价 
公 | |ж 作 | в 
委 委 
室 | | 部 员 员 
会 | |е 
南京 绿 州 机 器 三 孙 f 
合肥 通用 机 械 研究 所 È 扬 
秘 E 长 分 离 机 械 行业 协会 秘书 处 KFM 
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中 国 通 用 机 械 干燥 设备 行业 协会 简介 


干燥 行业 协会 成 立 于 1993 年 12 月 ,协会 秘书 
处 座 落 在 风景 秀丽 的 辽宁 铁岭 市 。 全 行业 有 79 个 
会 员 单 位 ,其 中 企业 70 个 ,科研 单位 9 个 ;生产 的 
产品 品种 达 2 000 多 种 规格 型 号 ,总 销售 产值 达 8 
亿 元 ;从 业 人 数 达 45 000 人 ,其 中 工程 技术 人 员 有 
6 000 人 左右 。 干燥 行 业 是 一 个 新 兴 的 行业 ,有 着 广 
痢 的 发 展 前 景 。 本 协会 的 服务 宗旨 是 :为 国内 外 提 
供 最 新 的 干燥 装备 ,质量 领先 ,信誉 第 一 ,真诚 合 
作 , 共 创 美好 未 来 。 

改革 开放 以 来 ,我 国 干燥 技术 及 装备 的 发 展 十 
分 迅速 ,从 根本 上 扭转 了 我 国 干燥 行业 落后 的 局 
面 。 目 前 从 事 干燥 技术 研究 的 单位 有 十 几 个 。 中 
国 化 工 工程 学 会 干燥 技术 专业 组 集中 了 国内 化 学 
工程 界 .农业 工程 界 等 行业 的 几 十 名 干燥 专家 。 在 
这 些 专家 的 推动 下 ,经 过 十 几 年 的 努力 ,我 国 在 十 
燥 技 术 理 论 研究 ,干燥 行业 新 技术 .新 工艺 .新 设备 
的 引进 .开发 .应 用 等 方面 都 做 了 大 量 工作 。 一 些 
从 事 干 燥 技 术 研 究 .干燥 设备 生产 与 干燥 设备 开发 
应 用 的 企业 ,近年 来 生产 的 各 种 干燥 器 ,特别 是 局 
效 节能 的 高 精 尖 产 品 不 断 间 世 ,可 以 说 我 国 除 少 数 
大 型 干燥 设备 还 需 进口 外 ,基本 已 能 满足 国内 市 场 
需求 。 其 中 许多 干燥 设备 已 接近 和 达到 国际 90 的 
年 代 的 技术 水 平 。 

干燥 行业 的 主要 上 骨干 企业 有 :铁岭 精工 集团 股 
份 有 限 公 司 、 上 海 远东 制药 机 械 总 厂 、 和 常州 一 步 干 
燥 设 备 厂 .东方 农业 技术 设备 总 公司 三门峡 化 工 
机 械 厂 .锡山 市 林 州 干燥 设备 厂 .淄博 真空 设备 三、 


中 国 通 用 机 械 干 燥 设 备 


理事 长 铁岭 精工 集团 股份 有 限 公 司 田 振 山 
副 理 事 长 ” 昆 重治 金 建 化 集团 公司 李 绍 华 
金 洪 集团 化 工 机 械 有 限 公 司 ” 许 建 庄 
常州 一 步 干 燥 设 备 厂 查 国 才 
上 海 远 东 制 药 机 械 总 三 sk f J 
上 海 医 用 分 析 仪 器 厂 ЕЖ 
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昆明 重型 机 械 工业 总 公司 起 重 设备 公司 上海 医 用 
分 析 仪 器 厂 .浙江 龙泉 双 益 有 限 公 司 .四 川 望 江干 
燥 设 备 厂 .江苏 星 轮 高 速 机 电 设 备 制造 公司 、 太 仓 
工业 握 瓷 三 山东 干燥 中 心 等 。 

干燥 设备 行业 生产 的 重点 产品 有 :TZ 系列 合 
物 烘 干 机 、ZTZ 系列 种 子 干燥 机 、 振 动 流 化 床 于 煤 
机 .旋转 .内 莹 干燥 机 .气流 干燥 机 .离心 (压力 ) 顺 
雾 干燥 机 ,真空 冷冻 干燥 机 .真空 振动 干燥 机 ,沸腾 
干燥 机 ,. 造 粒 机 HA ЖЕ КЕШКЕ KR ERA TH 
机 、 回 转 简 干燥 机 等 。 

干燥 设备 行业 协会 的 设备 主要 适用 于 :化 工 、 
制药 、 轻 工 以 及 食品 .粮食 .种子 .饮料 .矿渣 酒糟、 
火柴 、 复 合肥 、 茶 叶 木材、 香菇 等 行业 的 干燥 和 冷 
却 作业 。 设 备 能 满足 不 同 产量 ,不同 水 份 含 量 ,不 
同 粒度 .不同 质量 等 技术 要 求 。 干 燥 设 备 行 业 协 会 
的 成 员 单 位 为 国民 经 济 发 展 提 供 了 大 量 的 干燥 设 
备 。 在 替代 进口 节约 能 源 .减少 污染 、 提 高 效率 、 
技术 改造 和 设备 更 新 等 方面 做 出 了 积极 的 页 献 。 

干燥 设备 行业 协会 秘书 处 下 设 联 销 服 务 机 构 
一 一 干燥 行业 协会 联 销 中 心 , 它 广泛 地 为 国民 经 济 
各 个 领域 提供 各 种 优质 高效 的 干燥 装备 和 工程 咨 
询 服 务 。 


: 辽宁 省 铁岭 市 汇 工 街 98 号 
: 112002 

: (0410)4001511 

: (0410)4563960 


& 
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行业 协会 理事 会 名 单 
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锡山 市 林 洲 干燥 设备 厂 ATE 
山东 淄博 真空 设备 三 ЧЕЙ 
解放 军 三 四 一 九 工厂 Ж 江 
秘 书 长 ”干燥 设备 行业 协会 秘书 处 AEC 


中 国 通 用 机 械 减 变 速 机 行业 协会 简介 


中 国 通 用 机 械 减 变速 机 行业 协会 始 建 于 1988 
年 8 月 ,在 国家 机 械 委 通用 总 局 (国家 机 械 工 业 局 ) 
主管 部 门 的 指导 下 , 跨 地 区 、 跨 7 个 部 委 以 生产 各 
类 减 变 速 机 的 企业 为 主 ,同时 吸收 有 关 科 研 院 校 等 
事业 单位 组 建 而 成 。 

其 宗旨 ;适应 市 场 经 济 的 发 展 ,发 挥 行业 协会 
纽带 和 桥梁 作用 ,密切 政府 与 企业 间 的 联系 ,发 展 
和 推动 行业 的 各 种 形式 联合 与 合作 ,做 好 组 织 交 
їй .协调 .咨询 .服务 等 工作 。 促 进 我 国 减 变速 机 行 
业 的 发 展 ,更 好 地 满足 国民 经 济 的 发 展 需要 。 

根据 国家 的 方针 政策 ,法 律 法规 为 会 员 单位 
开展 全 方位 服务 。 反 映 企业 的 愿望 和 要 求 ,维护 会 
员 单 位 的 正当 权益 。 并 承担 政府 部 门 委 托 的 管理 
工作 ,协助 政府 搞 好 管理 。 

中 国 通 用 机 械 减 变速 机 行业 协会 理事 长 :天津 
市 减速 机 总 厂 厂 长 李 红 

中 国 通 用 机 械 减 变 速 机 行业 协会 秘书 长 : 王 远 
征 

协会 秘书 处 在 协会 理事 会 的 领导 下 主持 日 常 
工作 ,其 下 设 三 个 部 :技术 部 ,管理 部 .信息 部 。 

根据 2000 年 统计 ,中 国 通用 机 械 减 变速 机 行 
业 协 会 现 有 会 员 单 位 63 个 ,其 中 生产 企业 60 个 。 
共有 在 册 职 工 14 379 人 ,其 中 工程 技术 人 员 1 445 
人 ,拥有 固定 资产 72 976 万 元 ,主要 生产 设备 拥有 
量 约 为 4521 台 ,其 中 :金属 切削 机 床 4 090 f , RIE 
设备 195 f ,数控 机 床 236 台 ,具有 当代 世界 先进 水 
平 的 柔性 加 工 制造 系统 ,已 在 企业 中 被 采用 ,从 而 
使 减 变速 机 的 制造 工艺 达到 了 国际 先进 水 平 。 

行业 协会 企业 2000 年 工业 总 产值 (当年 价 ) 
152 813 万 元 ,产品 销售 收入 146 018 万 元 。 

ISO9000 系列 质量 保证 体系 的 认证 ,采用 计算 


机 综合 检测 质量 的 全 性 能 ,从 而 使 产品 质量 与 国际 
水 平 同步 。 

减 变速 机 产品 广泛 地 应 用 在 机 械 、 化 工 AW, 
冶金 .国防 、 轻 工 、 纺 织 . 食 品 、 制 药 、 环 保 、 起 重 运 
输 .通讯 等 各 领域 。 

行业 已 形成 生产 各 类 形式 的 : 摆 线 针 轮 减速 
机 、 机 械 无 级 变速 器 、 圆 弧 蜗 轮 减速 机 行星 齿轮 减 
速 机 .圆柱 齿轮 减速 机 ( 含 硬 齿 面 ) .电动 滚 简 等 系 
列 产品 。 为 满足 各 类 传动 机 构 中 的 减速 机 构 的 速 
比 要 求 , 愿 为 广大 用 户 提 供 所 需 的 特殊 或 非 标 的 各 
类 形式 的 减 变 速 机 产品 。 


地 Н: 天 津 市 河东 区 程 林 庄 路 8 号 
ВБ 48: 300160 

Н 1: (022)24325185 

fE Ё: (022)24328568 


减 变 速 机 行业 协会 组 织 机 构图 





中 国 通 用 机 械 减 变速 机 行业 协会 理事 会 名 单 


理 事 长 ”天 津 减速 机 总 厂 Жж 红 
副 理 事 长 ”天 津 石化 通用 机 械 研 究 所 ” 刘 雅 生 
温州 变速 机 械 厂 余 心 强 


上 海 减速 机 械 厂 杨 俊 龙 
秘 书 长 ” 减 变速 机 行业 协会 秘书 处 ” 王 远 征 


附录 ° 489 


企业 名 称 : 


RITA 
北京 北方 水 泵 厂 
EEF 
: Акт EI RERE 27 与 
100054 
: (010)63581145 
: (010)63569103 


: 多 级 离心 泵 SAZ 型 水 环 真空 人 汞 .污水 录 .锅炉 


给 水 泵 .ZX 型 自 吸 对 .DG ЖЖЖЖ BER 


中 国 农业 机 械 化 科学 研究 排灌 机 械 研究 所 
ERA 


: 北京 市 德 外 北 沙 滩 1 号 

: 100083 

: (010)64882414 

: (010)64882472 | 

: 灌溉 设备 .电动 园 型 喷灌 机 电动 平移 式 喷漆 


机 水泵 微机 自动 测试 系统 、 高 山 提 水 设备 、 喷 
水 除尘 设备 等 ,各 种 水 泵 和 节 水 灌溉 装备 的 产 
品 并 发 .工程 设计 ,设备 制造 


: 清华 大 学 热能 系 

: “м 

: 清华 大 学 热能 系统 机 机 械 及 工程 研究 所 
: 100084 

: (010)62782251 

: (010)62785699 


天 津 天 工 建设 机 械 有 限 公 司 


: HÎRE 

: 天 津 市 河东 区 津 塘 公路 156 号 
: 300180 

: (022)24390497 

; (022) 84374420 

: HER .计量 条 ,管道 清洗 车 


天 津 市 科 海 泵 业 有 限 公司 


490，2002 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 





х 


х Я ^к ж Оң 
ЗИ ЗАСЫ Су н йс ЫСЫ Ыы ш ЖО E 
„ш мү, Л 人 


法 人 代表 : FFE 

地 Ж: 天 津 市 红 桥 区 本 溪 路 南口 

邮 编 : 300131 

电 话 (022)26652065 

传 H: (022)26652729 

主要 产品 ; SG ,ISE、SG ЖИ ЭН Ж 

企业 名 称 : 天 津 泵 业 机 械 集团 有 限 公司 

法 人 代表 : 徐 庆 有 

地 h: 天 津 市 北辰 区 果园 南 道 10 号 

HE 编 300400 

电 话 : (022)26393701 

传真; (022)26391556 

主要 产品 : 单 、. 双 三 螺杆 泵 ; 船 ( 陆 ) 用 离心 泵 ;齿轮 条 ; 螺 
杆 压 缩 机 ;机 电 一 体 化 产品 

企业 名 称 : 河北 恒 盛 实业 股份 有 限 公司 

法 人 代表 : Е 地 

地 址 ; 河北 省 泊 头 市 河东 北 街 61 号 

ШИ 编 062150 

电 W: (0317)8223033 

# Ê, (0317)8225812 

主要 产品 : NYP 型 .3RP 型 介质 泵 ,GNB BREMNER ,RY 
离心 热 油 泵 , WZW A RKR, ШЕТ, 
KCB、ZCY、YCB 型 螺杆 式 油 条 ,3G 型 .ZW、W 
型 „PCB К, AQ 节能 联 轴 器 

企业 名 称 : 石家庄 泵 业 集 团 有 限 责任 公司 

法 人 代表 : ARE 

地 ht: 石家庄 和 平 东 路 19 号 

邮 编 : 050011 

电 j : (0311)6088906 

传 真 : (0311)6033212 

主要 产品 ; AKARE ARRE RR WAR WRR: 
FKR KR IR; WAWER; PRR; M 
e FE; E ke E J OL ; OF FE BFK FR: ЛЕЕ 

企业 和 名称 : 石家庄 杂质 泵 研究 所 

法 人 代表 : 杨 X 

地 址 : 石家庄 市 和 平 东 路 19 号 

邮 编 ; 050011 

电 话 : (0311)6082674 .6088906 


: (0311)6033212 
АЖА KR RKR ЖКА ЕИ И Ж MWER, 
EER 


: 唐山 市 水 泵 厂 

: 张 素 祥 

: 唐山 市 路 北 区 大 庆 道 104 号 
: 063000 

: (0315)3206171 

: (0315)3207547 


: 河北 省 汉沽 农场 水 泵 厂 

: 陈 守 纪 

: 天 津 市 末 河 县 芦 台 火 车 站 东 

: 301500 

: (022)25592946 

: (022)25592639 

: 1750) 潜水 条 2990] # Ж R. YQS 潜水 电机 、 
CL ДЕ ХУТ Ж 


ШКЕ М ВВА 8] 

: 成 崇 才 

: ШЖ А Н ЖАЙ 

: 030901 

: (0354 )6310208 

: (0354)5310128 

МОЖУ З TF 7K KEF QS 型 系列 小 型 
湿式 潜水 电 录 .QJ 系列 井 用 潜水 电 泵 、 小 型 单 
AK E Ж 


: 山西 省 黎 城 县 波涛 守业 有 限 公司 

: 刘 廷 北 

: 山西 省 歼 城 县 城内 鼓楼 街 42 5 

: 047600 

: (0355 )6564643 

: (0355)6564643 

: 单 级 单 吸 潜水 离心 人 汞 (IS 型 系列 )、D 型 .DA 型 
多 级 离心 泵 .锅炉 给 水 泵 、 热 水 泵 、 污 水 泵 、 漆 
KR KR ТЕТЫ Ж . 软 轴承 等 


: 阳泉 水 泥 厂 

: BRA 

: 山西 省 阳 录 市 南庄 路 118 号 

: 045000 

: (053)2032975 

: (053)2028877 

:IZ 型 .LQ 型 .LK 型 .LS Е HPFR.D. 
DG .DE、MD.、DF 型 多 级 泵 、 锅 炉 给 水 永 、 单 吸 
泵 ,蒸汽 往复 泵 BIER AER 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 编 
E W 
е H 


主要 产品 : 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮  ” 编 
电 话 
È R 
主要 产品 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
E W 
Ее H 
主要 产品 


企业 名 称 : 


: 山西 省 阳泉 市 平 埋 荣 业 有 限 公司 

: HZA 

: 阳泉 市 洪 城 路 65 号 

: 045000 

: (0353)40432006 

: (0353 )4043206 

: ISARR ЛАКЕ DEERE. DG 型 锅炉 


AKE .DA 型 多 级 泵 


: 东港 市 水 泵 厂 

: 管 明 顺 

: 辽宁 省 东港 市 马 家 店 镇 

: 118319 

: (0415)7922254 

: MAR GKR RAR .纸浆 泵 .自动 晓 灌 泵 、 


中 型 螺杆 启 财 机 、 中 型 卷 扬 式 局 财 机 、HW 系 
TIE RF ISIB 系列 离心 泵 


РАЖ — KR 

: HEX 

: 沈阳 市 铁 西 区 应 昌 街 9 号 
: 110021 

: (024)25874611 

: (024)25843731 


Ү,АҮ IY R! WHE, N HR BHR, MK F ,LDYN 
Hl BE АН ЖК FR; ОС 型 锅炉 给 水 泵 ,IH ЯТ Ж, 
Р 型 污水 条、G UAE R, 5 kA, BJ Ж 
泵 ,FY 型 润滑 油泵 


: 沈阳 水 泵 胶 份 有 跟 公 司 

: 郑 平 

: 沈阳 市 铁 西 区 能 家 岗 路 28 号 

: 110026 

: (024)25820670 

: (024)25820108 

НЕ. AUMAR ELR EER. IIR 


HR ‚Эйт БЕДА НЕКАЯ Жш ЭЖЕН ИЖ Б 


: fF ЖКН А А] 

М Ж Ж 

: 锦州 市 解放 西 路 118 号 

: 121016 

: (0416)5178775 

: (0416)5179575 

: 清水 离心 条、 锅炉 给 水 条 АЛЕЯ УАК 


WE HRR RKR. AK 、LC 立 式 长 轴 泵 ， 
R 型 .RG 热 水 泵 ,JISGB、ISG 离心 罕 ,D、DG 型 
Ж ,5,9Н ЖЇН Ж 


沈阳 皮 拉 密 封 有 限 公司 
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法 人 代表 
地 Ж 
邮 Ж 
E ж 
传 Ңң 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 й 
邮 编 
E ж 
传 H 
主要 产品 
企业 和 名称 
法 人 代表 
地 H 
邮 编 
E ж 
传 H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 Фф 
电 话 
传 H 
主要 产品 
企业 和 名称 
法 人 代表 
地 hE 
邮 编 
тн № 
® 真 
主要 产品 
企业 名 称 : 


: 松 野 忠 邦 

: 沈阳 市 铁 西区 应 昌 街 7 号 

: 110021 

: (024)25872922 

: (024)5847467 

: 各 种 给 水 泵 用 机 械 密 封 ,AY 泵 用 金属 波纹 管 


密封 ,(10 ~ 10 000)MW 火电 厂 锅炉 给 水 泵 、 前 
置 泵 БЕРЕК ЖЫ ‚500: 炼油 .303t 乙烯 合成 
氨 装 置 用 泵 ,输油管 线 用 有 泵 密封 ,高 楼 给 水 h 
A .船舶 .航空 .食品 加 工 用 泵 密封 ,过 滤器 1% 
热 器 分离 器 ,缓冲 压力 饶 密 封 


: 海 城 三 鱼 泵 业 有 限 公 司 
ЖЕЖ 

: 辽宁 省 海 城 市 中 小 镇 

‹ 114216 

: (0412)3860178 

: (0412)3860388 

: MAIR RKR МАШ У, 


: 埃 梯 梯 飞 力 ( 沈 阳 ) 泵 业 有 限 公 司 

: HRR 

: 沈阳 市 于 洪 区 洪湖 北 街 1 号 

: 001141 

: (024)25834138 

: (024)25833498 

+ B2000 Ж 7175 7K FÊ 7K ZR . C3000 系列 污水 潜水 


Ж .潜水 搅拌 器 . 曝 气 系列 产品 


: 丹东 边境 经 济 合作 区 克隆 集团 有 限 公司 

: 克 

: 丹东 市 黄海 大 街 18 号 

: 118008 

: (0415)6221005 

: (0415)6225536 

: 焊接 金属 波纹 管 机 械 密封 ,弹簧 式 机 械 密封 ， 


CM 系列 大 功率 磁力 驱动 泵 ,安全 防护 式 挠 性 
膜 片 联 轴 器 


: 朝阳 高 新 泵 业 有 限 公司 

: 高 占 祥 

: 辽宁 省 朝阳 市 中 山大 街 三 段 13 号 

: 122000 

: (0421)3902401 

: (0421)3902598 

: 单 级 、 多 级 离心 泵 、W 型 旋涡 泵 、PW 型 污水 


Ж GCA 型 锅炉 给 水 泵 RG Œ Hk ЛЕ Ж SLP 
型 闫 液 泵 ISG 单 级 单 吸 直 联 系 .PB 型 纸浆 泵 


辽宁 盖 州 水 泵 厂 
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法 人 代表 
地 at 
邮 н 
电 话 
Е A 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 Ж 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
k H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 Ж 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 纺 
电 话 
传 A 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
MR 编 
电 话 
传 真 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 


; 王政 敏 

: 辽宁 省 盖 州 市 盖 州 路 85 5 

: 115200 

: (0417)7812474 

: (0417)7812474 

САЯКАТ ТАЕКЕ R 


: 兴 城 水 泵 总 厂 

: 刘 吉 全 

: 兴 城 市 铁 西 1003 5 

: 125100 

: (0429)5432526 

: (0429)5432580 

: IS 系列 产品 .D 型 多 级 泵 、DL、LG 型 立 式 多 级 


х.да. дя 


: 大 连 耐 酸 汞 厂 分 厂 

: 李 秀 夫 

: 大 连 市 甘井 子 区 虹 港 路 69 号 
: 116033 

: 0411 )6300962 

: (0411 )6300962 

: 耐 腐蚀 泵 


: 普兰 店 市 水 泵 广 

: RR 

: 大 连 普兰 店 市 城子 坦 镇 ,城中 路 一 段 

: 116224 

; (0411)3432502 

: (0411)3432172 

: 混流 泵 AOR RHR AKR АЙЕ Ж 


: KENG RHA Ê RAE 
: ЖКА 

: 长 春 市 小 南 街 33 号 

: 130052 

: (0431)2687691 

: (0431)2687691 

+ AY 系列 .DY 系列 .IR AFF 


: 吉林 这 类 商品 质量 监督 检验 站 
: 钟 文才 

: 长 春 市 人 民 大 街 182 号 

; 130022 

: (0431)5384838 

: (0431)5388081 


: 哈尔滨 水 泵 广 
: ЖА Ж 
: 哈尔滨 市 太平 区 宏伟 路 126 5 


企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
; 上 海 西 藏 南 路 991 号 
: 200011 

: (021)63771203 

: (021)63675815 

主要 产品 : 


RE EE 
m H # Е 


: 150056 
: (0451)7695872 
: (0451)7672919 
: YQ 型 液化 石油 菏 、MS、MSL 型 多 级 泵 、400 型 


自动 给 水 装 。JSA 单 级 泵 、 消 防 生活 水 设备 、 
锅炉 稳 压 设备 、SH 中 开 泵 .SE 真空 泵 


: 哈尔滨 第 二 水 泵 厂 

: 宋 成 惠 

: 哈尔滨 市 太平 区 大 有 坊 街 103 号 

: 150056 

: (0451)2401764 

: (0451)2408454 

: 热 ( 冷 ) 水 循环 永 , 单 级 单 吸 清水 离心 泵 , 调 速 


条 (变频 ), 笛 油泵 ,超声 波 增 油 装 置 , 单 级 双 
REFR, УЕ ЮГ» Ж, ЖУА 2, В 
К, К 


上 海 经 济 区 水 泵 联营 公司 
FME 


液 下 有 录 ;化工 泵 ;污水 有 泵 ;潜水 泵 ; 自 吸 泵 ;管道 
RARR ARACE; PRACE MAR; 
RIR: AI RIKE: ТЕЕ: AR; Pk M 
FF ER R MAR G 


: ЕЩЕ -ЕЕ#В ИЮ ДД] 
: 金 伟 明 

; 上 海内 行 江 川路 1400 号 
: 200245 

: (021)64302888 

: (021)64301504 

: ЕРЛЖ 流程 录 .电站 泵 


: 上 海 深 井 泵 广 

: 高 万 庄 

: 上 海 市 平凉 路 731 号 

: 200082 

: (021)65899038 

: (021)65898092 

: 深井 有 泵 ,潜水 录 ( 井 用 ),SC 系列 直角 齿轮 箱 ， 


防 砂 地热 深 并 泵 , 立 式 船 用 液化 气泵 RHR 
用 推力 盘 


: 上 海 莲 励 泵 业 制 造 有 限 公司 
: 朱 秋 根 
: 上 海 市 青浦 区 莲 盛 镇 练 西 路 2646 号 


邮 #8 
н ж 
е H 
主要 产品 : 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 Ж 
E ж 
传 я 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 h 
邮编 
电 ж 
传 B 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 #8 
E à W 
f H 
主要 产品 


ELAR: 


: 201722 
: (021)59271627 
: (021)59271080 


LIS, 15%. LISG, LSB, LIH, LVP, LHP, LDL, 
LQDL, LTSWA |, LDG, LMS, LGC( A) , LSBA ‚15, 
LSH, LOW , LYW , LLW, LBL, LW , LỌBY,LDBY, 
XBD 型 电气 变频 控制 箱 ( 柜 ),LG 型 供水 设 
备 机 组 等 系列 产品 


: 中 船 重工 集团 七 院 第 七 〇 四 研究 院 
: KÊ 

: 上 海 市 衡山 路 10 号 

: 200031 

: (021)64718118( 总机) 

: (021)64339552 


: HH iL TÊ EK BJ TF FF ЕА ө] 

: ЖЖЖ 

: 江苏 省 靖江 市 新 桥 镇 宏大 北 路 138 号 

: 214537 

: (0523)4321139 

: (0523)4323218 

УЛИ СЕ Г КЕГІ, RF 


Ж ,磁力 条 ,油泵 ,熔融 尿素 泵 BRANKE, 
ПИ ГАШ E .强制 循环 
条 、 多 功能 立 式 对 


: 无 锡 市 锡 泵 制造 有 限 公司 

: АЙЖ 

: 无 锡 市 清 扬 路 207 号 

: 214023 

: (0510)5754456 

: (0510)5736120 

: 2000ZXB 以 上 大 型 泵 ,ZLB WAME, HD 型 导 


叶 式 混流 泵 ,Q 型 潜水 电 泵 , HW, HL 型 混流 
F SWEER, Z 型 泻 桨 泵 ,W 型 污水 永 ,IS 
型 清水 型 


: 江苏 振 华 守业 制造 有 限 公司 

ж Ж 

: 江苏 省 姜 堰 市 通 扬 中 路 56 号 

: 225500 

: (0523)8213639 

: (0523)8216235 

: 各 类 船用 水 泵 及 辅 机 、 油 泵 柴油 机 应 急 消 防 


泵 ,全 系列 压力 水 柜 、 热 水 柜 ,水 幕 喷头 ;CP、 
CP( 1) 、CP(J) 喷 射 采 系列 , 立 式 . 臣 式 离心 条 ， 
ЯН» Ж Ж ЭП 

Ж ЖЛЕ 
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法 人 代表 
地 Жж 
邮 纺 
电 话 
t H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 177 
传 H 
企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
地 hE: 
Вр 编 
电 话 
fi Е: 
主要 产品 : 
企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
地 址 
邮 编 
电 话 
kt A 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
е Е 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
Б RF 
电 话 
传 Я 
主要 产品 


: HEK 

: 连云港 市 海 州 区 江 化 工 北 路 27 号 

: 222023 

: (0518)5252513 

: (0518)5252513 

: IS WM DFR, DL 多 级 有 泵 ,ZL 轴 流 泵 ,SY WER, 


LS AKR 1С 管道 录 


: 浙江 省 机 电 设 计 研 究 院 
©: ЛЖ 

: 浙江 省 杭州 市 劳动 路 

: 310002 

: (0571)87012116 

: (0571)87012116 


浙江 黄岩 八 一 通用 机 械 厂 
ЕЖЕ 
浙江 省 台州 市 黄岩 区 黄 椒 路 69 号 


: 318020 
: (0576)4275617 


(0576)4275765 
工业 泵 (IS A ,75С,ВҮ,12 ‚01, ЖЖ) 


EAKR 
陈绍 合 


: 浙江 省 苍南 县 宜山 镇 球 山 路 37 号 

: 325803 

; (0577 )64381303 

: (0577)64388159 

: IS HHH ВСЕ IH PIETA Е DX 型 小 


Mi E LF SZB ЖК КАҢ 55 ЕЖ 
材料 化 工 汞 及 配件 


: 建 德 市 新 安江 矿山 机 械 有 限 公司 

: 王 根 生 

: 浙江 省 建 市 新 安江 镇 康乐 路 5 号 

: 311600 

: (0571 )64723560 

: (0571 64723560 

: PW 5 К, ВОКАМ КАИ, R 9 80 


AOR AELE (SH 衬里 泵 、FSB 一 L Ж Ў Б 
STR FPR) 


: MH SR Е А А] 

: 陈 晓 云 

: 杭州 市 西湖 区 留 下 街 52 号 

: 310023 

: (0571)85229210 

: (0571)85229381 

ПКУ ЕЛ. НТ RIK TEHR. 
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企业 和 名称 
法 人 代表 
地 Жж 
邮 Жж 
E Ж 
f H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 Ж 
E W 
传 RA 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 Ж 
E W 
f 8 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 2 
E W 
传 H 
主要 产品 


企业 名 称 : 
法 人 代表 : 


HTZ 系列 通道 纸浆 和 泵 .AZ 系列 桨 人 .HZW 系列 
= .HG AIJE ER JF 系列 工业 破碎 机 


: 浙江 水 有 泵 总 厂 有 限 公司 

: 汤 立 生 

с 浙江 省 临海 市 鲤 山 路 72 号 

， 317000 

: (0576)5181704 

: (0576)5181926 

: 锅炉 给 水 泵 ,多 级 离心 泵 , 热 水 泵 , 冷 热 油泵 ， 


离心 式 真空 泵 ,泥浆 泵 , 立 式 多 级 泵 ,凝结 录 ， 
KR , 单 级 泵 ,往复 式 蒸汽 稍 


: 浙江 丰 球 集团 有 限 公 司 

: ЧЕМ 

: 浙江 省 诸暨 市 浣 纱 南路 143 号 

‹ 311800 

; (0575 )7014455 

+ (0575) 7013168 

: ЖИИ К Ж, , НЛК, ЖВНЕ ЖК 


Ж ,高 扬程 (多 级 ) 潜 水 泵 ,污水 泵 ,射流 条 , 目 
MR УКЕ, BER ЛИНА Ж, 
KH ЖН КЕЯ 


: 杭州 斯 莱特 泵 业 有 限 公司 

; 丁 祥 明 

: 浙江 省 杭州 市 杭 海 路 40 号 

; 310061 

: (0571)86047975 

: (0571)86046192 

: QY 系列 充 油 式 潜 水 电 条 ,QX 系列 下 吸 式 潜水 


FF ,QDX RII HRH ЕК Я, QYF Bi 
泉 用 一 不 锈 钢 潜 水 电 泵 ,QENE 柱 电 站 用 不 锈 
WAKER, WOK 系列 工程 用 污水 潜水 电 录 ， 
IH .G 系列 .DWG .SHGL Ж ЭСЕ Чу ИШ Ж 


: 杭州 大 路 实业 有 限 公司 

: ҖЕ 

: 浙江 省 杭州 市 萧山 区 红 山 农场 

: 311234 

: (0571)82699052 

: (0571)82699410 

ТЯ Т, ЖОН EHE 


LAOR КИА ER IER, ARAK 
Ж ,通道 式 无 堵塞 耐 腐蚀 泵 .污水 条 KER, 
AOA MERRER; EKRE MKE: R 
HAR; PRAKA COR 


浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
ЕР Ж, 


: 浙江 台州 椒江 轮渡 路 389 号 

: 318000 

: (0576)8224051 

: (0576)8881395 

: HH 型 (2H+ (15 ~ 70) „Н+ (70-600) .= JÆ 三 
J+ (300 ~ 1200).5К 型 SK15 ~ 30W 型 、WI15 ~ 
60, ЈР 型 30 ~ 2200 


гш I Ê Ê RA я 

: 童 小 龙 

: 浙江 省 杭州 市 萧山 区 红 董 3 号 桥 
: 311234 


话 : (0571)82699701 


: (0571)82699329 
ХКК: РЈ БЭКТИН; СКК; 
s,sh FF FF ; ТМА 多 级 泵 ,LYT кз ЕЯ 
气 透 平 压缩 机 


: 机 械 工 业 第 二 设计 研究 院 

: 周子 范 

: 浙江 省 杭州 市 石 桥 路 338 号 

: 310022 

: (0571)88151867 

: (0571)88139575 

: 有 资格 和 能 力 提供 各 类 工程 的 可 行 性 研究 Ў 
询 .设计 .工程 总 承包 建筑 监理 项目 管 理 \ 设 
ERE . 非 标 设计 和 自动 化 生产 线 的 研制 和 承 
包 等 工程 全 过 程 .全 方位 服务 


: 浙江 求 精 泵 阀 制 造 有 限 公 司 

: 许 定 珍 

: 浙江 省 温州 市 工 北 镇 三 桥 工 业 区 

: 325105 

: (0577)67315645 ~ 4 

: (0577)67315797 

: МОРІ 潜水 排污 这 ;YWZ 高 效 无 堵塞 液 下 泵 ; 
AS 型 潜水 排污 水 ;ZW 型 自 吸 无 堵塞 排 污 人 菏 ; 
NL 污水 泥浆 泵 ;IS.IH 单 级 单 吸 清水 (防腐 ) 离 
CR 3150 RIERA OR: SG 系列 管道 泵 ; 
ISG 系列 单 级 单 吸 管道 离心 泵 








: 合肥 通用 机 械 研 究 所 

: ЖЕ 

: 合肥 市 长 江西 路 888 号 
: 230031 

: (0551)5312800 - 2280 

: (0551)5312185 


: 高 速 汞 ,小 流量 高 扬程 化 工 泵 UK FPR ,标准 化 
ECR HER, BEKIR 


: 安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公 司 

: 刘 积 道 

: 安徽 省 和 县 环 城西 路 

: 238200 

: (0565 )5312047 

: (0565 )5312336 

: SCP AFI ҢҢ Ж, RIACE, УЯ, Ж 


MERR, КУТЯ, RIESE, AIRI 
Ж, КЕ RIRE, RIMER, H 
下 清 浆 泵 ;XGL 一 IV 变频 、XQS 气压 消防 ( 生 
活 ) 系 列 .QW 型 自动 排污 电 控 柜 ;XGL 一 IV 型 
液 位 控制 箱 


: 安徽 莱恩 电 泵 有 限 公 司 

: АК 

: 安徽 省 宁国 市 城关 党 全 路 

: 242300 

: (0563)4131109 

: (0563)4131111 

: AOR ERR .消防 有 泵 KIER WER. 


Ж.Ж DARTE 


: 福建 省 泵 类 产品 质量 监督 检验 站 

: 马 栋 棋 

: 福建 省 福州 市 六 一 路 115 号 

: 350005 

: (0591)3359300 ‚3369347 

: (0591)3352247 

: Ф300 水 泵 闭 式 试验 台 、$80 水 泵 闭 式 试验 台 、 


电 录 安全 认证 检验 台 


: 福建 省 晋江 泵 业 公 司 

: 陈 英 培 

: 福建 省 晋江 市 安海 镇 南环 路 

: 362261 

:〈0595)5786166 

: (0595 )5790845 

: SHARE; DAD. DG 型 多 级 汞 ;GC、GCB 型 


HIER; BH 型 (JWB) 家 用 泵 ;SG 不 环 式 真空 
Ж ;TZ 型 不 铺 讽 如 ;J 型 家 用 泵 ;GL ЖИРНЕН Ж 
等 


: 江西 省 瑞 洪 泵 业 有 限 公 司 

: 黄 正 春 

: 江西 省 高 安 市 独 城镇 独 新 路 14 号 

: 330813 

: (0795)5462332 

: (0795) 5462331 

: IS AIAR BE BK E K BE DF CD 系列 单 级 离 


DEER. CHW 94 НЕЕ BERK 
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: 江西 万 载 水 泵 有 限 责任 公司 

НЕ 

: 江西 省 万 载 县 城 

: 361000 

: (0795)8222323 

: (0795 )8822209 

: SR DLARLAR. D DG BAZ 4F HW 
ANEHE “ISG 管道 泵 。QBT 型 消防 (生活 ) 系 
列 全 自动 变频 调 速 供水 设备 


: 山东 博 稍 科技 股份 有 限 公司 

: PEF 

: RAWH Tî FÊ lı КЕ ЕК 27 号 
: 255200 


н: (0533)4180208 


: (0533)4182018 

: IS ISR 单 级 离心 条,DA1 EAR DCR ,SH S, 
SA IIR F F R, DL, DLR 立 式 多 级 泵 ,1ISG 单 
级 立 式 离心 泵 ,KT 空调 泵 ,QW KHR, 
ІН EIER ISY 轻 油 泵 ,DC、DG 锅炉 给 水 
R DDM ERRE, YHA TFE, YHE 耐 腐蚀 液 
的 和 泵 ,WPS 、XPS 自动 给 水 设备 


: 博 山 第 二 水 泵 厂 有 限 公 司 


: 周涛 明 
с: ШКТ В ЦЬ АКЕ 131 号 
: 255200 
: (0533)4183648 
: (0533 )4183783 


Вох EAR ЖЖ. АКИ. Т ВЕ 
鼓风机 Ff PR йк АЙЛ, 


: 山东 亚 龙 泵 业 集 团 总 公司 

: ERM 

: 山东 省 济宁 市 济 安 桥 北 路 

: 272141 

: (0537)2230988 

: (0537)2239101 

: TER .离心 录 WKE .管道 泵 等 


: 济南 试 金 集团 泵 业 有 限 公 司 

: 高 爱 林 

: 山东 省 济南 市 济 微 路 136—8 5 
: 250022 


Ий: (0531)7168165 


: (0531)7169163 
: 轴 流 录 RHR ERROR BER HOR. 
ЕЗ 
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企业 名称: 
法 人 代表 : 
地 ht: 


: 山东 同 泰 集团 股份 有 限 公司 

: 山东 省 日 照 市 海 曲 西 路 125 号 

: 276800 

: (0633)8286827 

: (0633 5 

: IS ISR RHI EAR; HHT ЕТ; IL 


ILR ISG 单 级 立 式 泵 ;DL.DLR 多 级 立 式 泵 ;5S、 
Sh 中 开 泵 ;D、KD、DA 系列 多 级 泵 ;DG APR: 
次 高 压 锅炉 人 录 ,CLX 纸浆 泵 ;LXW KKR; QW 
Ж ЭЕ ТЫ R 


: 襄 帮 五 二 五 泵 业 有 限 公 司 

: 程 少 东 

: 湖北 宣 城 市 上 大 堰 镇 (214 信箱 ) 

: 441404 

: (0710)4393938 

: (0710)4394098 

: ЭЪ БАЛЕ ЮРЕ . 单 级 双 吸 离心 条 MAUR HE 


AR AALER MAMAR. AFR KE. 
计量 泵 ЖЕ. Ж ЖОШ??? И .硫酸 分 布 器 .搅拌 
ЗК . 耐 腐蚀 阀门 


: 郑州 电力 机 械 厂 

: f 

: 郑州 市 陀 海 东 路 7 号 

: 450004 

: (0371)6310544 

: (0371)6310544 

: 300MW 以 下 机 组 容量 火力 发 电机 组 的 全 容量 


及 半 容 量 多 级 离心 式 锅炉 给 水 到 . 卧 式 循环 水 
录 .凝结 条 OS 系列 水 封 式 阀 门 


: 河南 省 豫 通 企业 (集团 ) 公 司 新 乡 水 泵 厂 

: 毛 克 林 

: 河南 省 新 乡 市 和 平 路 北 段 53 号 

: 453002 

: (0373)3383921 

: (0373)3383858 

: 156 АИ DLR DIY 单 级 单 豚 输 油 离心 


和 ISR FR PIR ROKA DR IH 单 级 单 吸 化 
TACE .JSL 立 式 单 级 清水 离心 泵 、D 系列 单 
级 多 吸 离心 杂 、MD 系列 耐 磨 多 级 离心 宋 . 真 
空 泵 及 压缩 机 ,污水 泵 . 旋 流 式 和 输送 泵 ,锅炉 
ЖК 


MIR 
张 庆 祯 
新 乡 市 建设 路 中 段 付 27 号 


邮 Жж 
电 请 
е я 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 Ж 
电 Hî 
传 Ңң 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 4 
电 W 
fg 真 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 4 
电 话 
$ А 
主要 产品 
企业 名 称 : 
KARR: 
地 ДЕ: 
邮 Ж 
电 证 
k B 
主要 产品 


: 453002 

: (0373)3383921 

: (0373)3382858 

: 156 АИВКЕ О.р 型 多 级 离心 泵 、5E、 


SK AI HK FF DG 锅炉 给 水 泵 、SH 单 级 双 吸 
离心 泵 MD MEERE 


: 漯河 腾龙 泵 业 有 限 责 任 公司 

: EFA 

: 河南 省 漯河 市 黄河 路 东 段 68 号 

: 462000 

: (0395)3133133 

: (0395)3130201 

: 单 级 单 吸 离心 泵 . 单 级 双 吸 离心 泵 、 小 型 潜水 


ER AREARE „ЖЖ ЛЕ .离心 稍 式 污水 泵 


: 华中 科技 大 学 水 机 教研 室 
: Кю, 

: 湖北 武昌 喻 家 山 

: 430074 

: (027)87543728 

: (027)87540724 


: 湖北 省 机 所 研究 设计 院 
: HER 

: 武汉 市 武昌 石碑 岭 14 号 
: 430070 

: (027 )87880088 $£ 3116 


: 黄石 市 水 泵 总 厂 

: 徐 光 明 

: 湖北 省 黄石 市 李 家 坊 

: 435000 

: (0714)6355477 

: (0714)6354182 

: SK .SZ RII RSF ,1S 系列 单 吸 单 级 清水 人 泵 、 


PNW RIER PWESKE р 型 多 级 泵 、 
ZB ARK FR 


宜昌 水 泵 总 厂 
郑 科 荣 
宜昌 市 北 门 外 正 街 138 号 


: 443000 
; (0717)6735717 
: (0717)6736308 
: ITH FR A IR Rok Ж ЖЯ, \/В15 – 14 汽油 


HKR RI) 5 单 级 离心 条 系列 .DA 型 .新 
型 多 级 离心 条 系 、 DG 型 多 级 锅炉 给 水 条 系 
列 р 型 多 级 清水 泵 、MD 矿 用 耐 磨 泵 系列 ,化 
工 锅炉 给 水 泵 等 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 ДШ 
邮 编 
E й 
传 H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 № 
邮 编 
E W 
传 Ңң 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ш 
邮 ж 
电 W 
传 R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 纺 
电 W 
ff H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
E W 
fê H 
主要 产品 


: 石 首 市 水 泵 厂 

: ЖЖ!) 

: 湖北 省 石 首 市 中 山路 80 号 

: 434400 

: (0716)7273426 

: (0716)7273410 

: 单 级 单 吸 离心 泵 . 单 级 双 吸 离心 泵 、BZ HK XK 


ж.р 59 


КРАХА) анАА(КИЖЯЕГ) 

: RRE 

; 潮 南 省 长 沙市 芙蓉 南路 68 号 

: 410007 

: (0731)5215460 

: (0731)5212978 

: TKX, LKX, LBX HY ARR , YI. YG 型 源 江 


单 级 单 吸 立 式 离心 清水 泵 ,XJ、XY( 湘 江 湘 英 ) 
大 型 单 级 双 吸 中 开 离 心 清 水 泵 , 挖 泥 船 了 梢 , 立 
式 多 级 外 简 型 冷凝 泵 , 立 式 、 斜 式 . 卧 式 轴 流 
ЖТЖ .无 堵塞 条 .立轴 卷 叶 式 全 调节 混流 
KF 


: ЖЖ ЧУ ЕШЕАШ ЫЕ АЖЕГ 

: 马 光 荣 

: 湘潭 县 花石 镇 

: 411218 

: (0732)7261028 

+ (0732)7860018 

: 单 级 多 吸 离心 泵 ,D ,DL 型 立 式 卧 式 多 级 泵 , 锅 


PR ‚їн ЖОЖ AKR MAR НЫ Ж, 
эз Ж. , 耐 腐蚀 泵 ,旋涡 泵 ,潜水 排污 泵 , 立 、 卧 式 
抽 浆 泵 ,油气 混 输 泵 


: 广州 广 一 集团 有 限 公 司 

: 英 志 林 

: 广州 大 道 南 788 号 

: 510300 

+ (020)84293188 

: (020)84215649 
ЯКЕ, ERAO RRR HA 


Ж.Ж, ЖЖ KRAER 


: 开平 市 水 泵 厂 

: 黄 绍 伦 

: 广东 省 开平 市 三 昌 区 新 昌 东 河 路 59 号 

: 529300 

: (0750)2393816 

: (0750)2398498 

; XA 型 系列 单 级 离心 泵 、S、SH 单 级 双 吸 离心 


附录 497 


企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
: TY r CR Bê FI KX A PÛ FÊ 68 与 

: 510420 

: (020)86330834 

: (020)86330593 

БА ж. DLARLA A ORD DG ШЇ 


企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
地 址 
邮 编 
电 ki 
с АЕ 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ДЕ 
ШЙ Zi 
电 Wi: 
传 H 
主要 产品 : 


Ж .DL 立 式 多 级 泵 .JIS 单 级 单 吸 离心 条、Z 型 
HEKE SK 型 水 环 真空 汞 、ZBK 型 罗 茨 真空 
Ж .G 型 系列 管道 泵 


HKR 
韩 普 桐 


式 多 级 离心 条 KBD Ñ Ж MC PRR YH 
ЕТ Р.У 液 下 污水 录 、S ЖН Т АД 
ЯЖ ДЕ Ж {ЕГ GCE. BIKR, BH 型 变频 调 速 
TEJE REK ИКЕ ,空调 泵 


: 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公 司 

: 陈 汉 祖 

: 广东 省 佛山 市 河 湾 路 14 号 

: 528000 

: (0757)2817559 

: (0757)2822323 

: АКУ ҢА? Ж, АЖ HERR WIR È 


Н HE ЕЕ БЕ ЛК ТР {ЕЛКЕ .消防 及 


: 广西 北海 市 水 泵 广 

: 杜德伟 

: J PAL FF TH AC BB E KEE 34 号 

: 536007 

: (0779)2054105 

: (0779 )2053572 

: 单 级 单 吸 清 水 离心 条 .两 相 流 纸浆 条 .无 堵塞 


纸浆 泵 .锅炉 给 水 泵 .混流 条 MRR 


桂林 市 水 泵 厂 
# T 


: ГОНЕ Е K M A 87 号 

: 541001 

: (0773 )2602600 

: (0773) 2601371 
Са К OR В БЕИШЕН KHADR. 


多 级 离心 条 ШЖ ЕТ. ДЖ HR 


: 广西 贺州 地 区 八 步 机 械 厂 
: 杨 F 

: 广西 贺州 市 鞍山 西 路 1 号 
: 542800 


(0774 )5282649 


: (0774)5290048 


多 级 条 ERR НАКИ PFRA. 
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企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
Hg 编 
н W 
传 其 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 h 
邮 ж 
电 话 
传 A 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
AE Ж 
电 话 
传 Д 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ЖЮ 
邮 编 
电 活 
传 R 


06.012 AJ] E RAF .066.0612 系列 锅炉 给 水 
Ж 


: 自 泵 市 工业 泵 股份 有 限 公司 

: FEHR 

: 四 川 省 自 泵 市 汇 东区 南郊 街 15 号 

: 643000 

: (0813)8105772 

: (083)8101305 

: MER MER KER РКА DER. 


с Ж 


: 四 川 省 农业 机 械 研 究 设 计 院 

: XMT 

: 四 川 省 成 都 市 二 环 路 东 4 段 中 沙 路 5 5 
: 610066 

: (028)4513952 

: (028)4514124 


: 四 川 三 台 泵 业 有 限 公 司 
: 罗 志 明 
: 四 川 省 二 台 县 
: 621100 
: (0816)5221701 
.: (0816)5221701 
КЕ ОКА Е ТКА & ДВ А 


R HARR 


: 四 川 新 达 泵 业 股 份 有 限 公司 

: 李 培 福 

; 四 川 省 达州 市 新 达 路 25 号 

: 635000 

: (0818)2658226 

: (0818)2650409 

: S.Sh 全 系列 条 ,DAL、D Ж Ж ,15 全 系列 


Ж ,CP 化 工 泵 ,ZW 强制 循环 泵 ,真空 化 工 倘 


: 重庆 川 东 电机 有 限 公司 


: 李 H 

: 重庆 万 州 区 金龙 经 济 开 发 区 大 同 工 业 园 

: 404000 

: (023)58130724 

: (023)58124469 

: 单 级 单 吸 清水 离心 泵 、 系 列 三 相 异 步 电 动机 


: 自贡 凉 高 山水 泵 厂 

: 陈 祥 东 

: 四 川 省 自贡 市 大 安 区 凉 高 山 凉 大 路 36 © 
: 643012 

: (0813)5806315 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 #8 
н W 
Е A 
主要 产品 


: (0813)5806393 
m: EKR RER ,化工 泵 级 配件 


: 贵州 省 都 匀 水 泵 厂 、 都 匀 空 压 机 广 

: RIHÊ 

: 贵州 省 都 习 市 桐 州 路 49 号 

: 558800 

: (0854)8260690 

: (0854)8224730 

: IS.D.DL、DA DG.GC.S 型 离心 水 泵 、VF - 3/7, 


2VF -6/7 V-67、.2VF-917 型 空气 压缩 机 .前 
板 机 .压力 机 


: 坏 州 水 泵 制造 有 限 公 司 

: 许 先 达 

г 著 州 市 文明 大 道 10 号 

: 341000 

: (0797)8122707 

: (0797)8122707 

: S 型 双 吸 录 ,DL 立 式 多 级 有 泵 , XD. XBD.911 消 


ШЖ ,EBS 变频 给 水 设备 ,ECB 轴 流 泵 ,低速 低 
ін # 


: 陕西 省 关中 水 泵 有 限 责任 公司 

2: КЖ 

: 陕西 省 宝鸡 市 眉 县 首 善 街 139 号 

: 722300 

: (0917)5542067 

: (0917)5542212 

БАЛ КАКЕ .D 型 多 级 条 ZX 型 自 


RR .SZG -8 真空 .HW 型 混流 有 泵 


: ROKR 

: 陕西 省 宝鸡 市 人 民 路 3 号 

: 721001 

: (0917)3514223 

: (0917)3512725 

ШОКАН ЖЇК Ж.Н ШЖ (ЖЖ .注水 


R) ,高压 潜水 机 LAY 型 离心 输 油 泵 .蒸汽 往复 
RFR .电动 往复 泵 .成 套 化 肥 生 产 用 和 .锅炉 给 水 
和 JSCR) 单 级 离心 条 、 洪 污 条 


: 陕西 省 水 泥 广 

: 黄 建 刚 

: 陕西 省 富平 其 庄 里 建材 路 工 号 

: 711711 

: (0913)8615616 

: (0913)8615502 

: 单 级 双 吸 清水 离心 泵 , 单 级 单 吸 清水 离心 泵 、 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 编 
тн W 
传 H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 8 
E M 
е R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
шоо ШШ 
邮 48 
电 ж 
е д 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 H 
邮 编 
E w 
传 B 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 h 
邮 编 
EO W 


锅炉 给 水 泵 


: 昆明 水 泵 厂 

: FIRS 

: 云南 省 昆明 市 白 龙 路 494 号 

: 650224 

: (0871)5631412 

: (0871)5633104 

: ÆKR WEIR EAR 、 环 保 渣 浆 泵 真空泵 、 


KR ЗЕ ЖОЛ К RR 


: 昆明 市 电机 制造 厂 

: 张 贵 全 

: 云南 省 昆明 市 关上 关 通 路 12 号 
: 650200 

: (0871)7168024 

: (0871)7186057 

: KR ROR RAR ARR 


: ŽW KRAS 

: REJE 

: 兰州 市 民主 东 路 210 号 

: 730000 

: (0931)8829221 

: (0931)8825908 

: 学 级 双 吸 中 开 式 离心 条 .化 工 流 程 泵 、. 单 级 多 


KER OR . 单 级 单 吸 清水 离心 泵 . 单 级 单 吸 热 
КЁ HR . 单 级 单 吸 离 心 油泵 BRR RRE 


风机 行业 


: 北京 风机 二 厂 

: 刘 树 诚 

: 北京 市 海淀 区 西 三 旗 东 路 

: 100096 

: (010)82901118 

: (010)82903915 

: 4774—72 .9 一 19/26 .4 一 79 DBFA .DBFF 离心 风 


机 ; ҮЗ—47 、G/Y4 一 73 GDG, СС. GDGY (й 
床 ) 锅 炉 风 机 ;DW、WT、DDW 屋顶 风机 ;T35、 
03 一 12 .PDT40、ZF、YW60 (消防 排 烟 ) 轴 流风 
机 ;SJG 斜 流风 机 ;BK、BKJA、2K57、DJS( 射 流 ) 
矿 用 风机 ;SRZ、SRL/SZL、GS、Q、DNF 等 产品 ; 
KMIJW .FM 、RFM .DLM .DGM 空气 幕 ;高温 风机 


: 北京 当代 复合 材料 有 限 公司 ( 中 韩 合 资 ) 
: FH E 

: 北京 市 海 演 区 香山 普 安 店 220 号 

: 100093 

: (010)62591488 


附录 ° 499 


传 А: 
主要 产品 ; 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 W 
传 A 
主要 产品 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 h 
邮编 
ж Ж 
kR A 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 ш 
BE ж 
t A 
主要 产品 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
ш #8 
E W 
传 R 


(010)62591806 

GYF 系列 高 温 消 防 排 烟 风机 ,GFW ЖШ HEA ( BF 
房 ) 风 机 ,GXF、SJG 系列 斜 流风 机 ,CDZ 系列 轴 
流风 机 , BOW (WT, WS) 系列 屋 顶风 机 ,DZF、 
PDZF 系列 风机 箱 , 防 火 痊 , 排 烟 防火 内, 通风 
管道 ,板块 组 装 水 箱 ,冷却 塔 


: 北京 兴 华 通风 设备 厂 

ЖАЯ 

: 北京 市 怀柔 县 雁栖 镇 兴 华 通风 设备 厂 

: 101407 

: (010)61668076 

: (010)61668076 

: 低 噪声 轴 流 风机 ,防爆 、 防 腐 超 低 噪 声 轴 流风 


机 ,下 璃 钢 离心 式 屋顶 风机 ,混流 . 斜 流 式 管道 
通风 机 ,高 温 排 烟 风机 ,厨房 专用 风机 ,中 低 高 
压 离 心 通风 机 ,喷雾 降温 风机 ;风机 用 标准 减 
震 台 座 , 各 种 型 号 的 通风 消声器 ,各 种 风机 箱 


: 天 津 环 保 产 业 集 团 有 限 责 任 公 司 
: 杜 宝山 

: 天 津 市 津南 区 咸 水 沽 东 双 桥 西 

; 300350 

: (022)28391537 

: (022)28390803 


, 各 种 消防 排 烟 风机 ,各 式 屋顶 风机 , 4—73 


~ 20D 鼓 引 风机 ,14 一 65 一 21 №4 ~ 6F、4 一 90 一 
21 No6 ~ 20F 低 噪声 空调 风机 ,高 温 轴 流 风机 


: 天 津 市 鼓风机 总 厂 

: 杨 Æ 

: 天 津 市 河北 区 古 北道 2 号 

: 300232 

: (022)26341651 

: (022)26341651 

: MIL. PIL Ж Ж ЖУ RID Жк ХИ, ML 系列 煤 


气 罗 芯 鼓 风机 ,L 系列 罗 芯 鼓风机 ,WL 系列 水 
产 养 殖 .污水 处 理 上 曝 气 风机 ,TGD 系列 双 级 罗 
茨 鼓风机 ,SL 系列 三 叶 罗 茨 鼓风机 ,MJLS 密集 
型 系列 罗 菠 鼓风机 ,PJLS FR EN RIF у 
风机 ,D 系列 多 级 离心 鼓风机 ,了 赚 道 风机 ,XPB 
系列 高 压 旋 喷 泥 奖 泵 及 高 压 清洗 设备 等 


: 天 津 市 鼓风机 总 三 五 分 厂 

: 大 津 市 红 桥 区 勤俭 道 纪 念 馆 路 109” 
: 300131 

; (022)26379298 

: (022)26543626 
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: 曝 气 鼓风机 ,通用 型 鼓风机 ,高 温 风 机 ,SDS、 


SDF 系列 隧道 射流 风机 ,SDT、SDA 系列 隧道 施 
工 对 旋 轴 流风 机 ,离心 通风 机 ,锅炉 就 . 引 风 
机 , 轴 流 通风 机 ,玻璃 钢 离 心 轴 流 风机 , 动 平衡 
测试 及 非 标 产品 ,风机 配件 及 配套 产品 


: 石家庄 市 风机 厂 

: FHE 

: 河北 省 石家庄 市 桥 西 区 石 铜 路 18 号 

: 050091 

: (0311)3834677 

: (0311 ) 3833992 

: 离心 式 通 引 风机 Н АМ. HEE АЛ, ,防腐 防 


爆 风 机 .高压 通风 机 „ЖЕ ЕК" АЛЛ ‚ЖЕ А, 
机 ,高 温 排 烟 风 机 .屋顶 风机 、 斜 流风 机 、 循 环 
硫化 床 背 景 腾 炉 专用 风机 、 隧 道 风机 、 地 铁 风 
机 、 高 温 风 机 ,粮食 风机 等 


: 山西 省 运城 防爆 风机 厂 

: 李 长 法 

: 运城 市 安 邑 火车 站 道北 2 号 

: 044000 

: (0359)2420422 

: (0359) 2420280 

: BK, BD 系列 对 旋 轴 流 式 主要 通风 机 ‚ 15КА 、DS- 


FA 系列 对 旋 轴 流 式 局 部 通风 机 ,SDF Ж F1] Bk 
道 风机 ,SLF 系列 射流 风机 


: 山西 鼓风机 三 

: 张 钱 龙 

: 山西 省 原平 市 永 兴 北 路 27 号 
: 034100 

: (0350)8242839 

: (0350)8242994 


‚ 14—8 罗 获 鼓风机 ,9 一 19.9 一 26、0.4 一 73 一 12、 


4——72—12, Y5—47 , Ү5—48, Үб—41 离心 通风 
机 , BT35— 11. Т35-— 11. ВК54— 11, 30К4—11 #8 
流风 机 


: 沈阳 鼓风机 厂 

; 苏 永 强 

: 沈阳 市 铁 西 区 云 峰 北 街 36 5 

: 110022 

: (024)25801868 

: (024)25854719 

: 大 .中 型 离心 压缩 机 .组装 式 小 流量 离心 压缩 


机 , 喜 风机, 高速 污 水 处 理 鼓 风机 ,矿井 隧道 通 
风机 ,电站 用 动静 叶 可 调式 轴 流 通风 机 ,电站 
用 离心 通风 机 ,大 型 电站 脱硫 风机 ,地 铁 风 机 ， 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 ДЕ 
邮 48 
电 W 
t А 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 Ж 
ш ж 
е H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
ж 4% 
电 # 
t к 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ЖЯ 
邮 编 
E ж 
传 R 
主要 产品 


射流 风机 


: 沈阳 人 民风 机 厂 

: 张 伟 

: 沈阳 市 于 洪 区 洪 泽 湖 街 5 号 

: 110141 

: (024)25891954 

: (024)25891954 

: 离心 通风 机 , 轴 流 通风 机 ,防爆 离心 . 轴 流 通风 


机 ,防腐 离心 、 轴 流通 风机 ,锅炉 鼓 引 风机 , 排 
尘 风机 ,消防 高 温 排 烟 风 机 ,粮食 干燥 通风 机 ， 
污水 处 理 C20 一 C60 曝 气 风机 , 罗 奖 苹 风机 , 核 
潜艇 .水 面 舰 艇 风机 , 双 吸 双 速 空调 风机 ,屋顶 
风机 ,玻璃 钢 风 机 


: 鞍山 风机 厂 

: 赵 洪 杰 

: 辽宁 省 鞍山 市 铁 西区 共同 街 一 号 

: 114011 

: (0412)8812520 

: (0412)8813202 

: 20T/h、35T/h、50T/h、75T/h、130T/h、220T/h 循环 


HAE PK A Ex . 引 风 机 (电站 专用 风机 ),Y5 一 
47、Y6 一 52、AY7 一 41 系列 锅炉 引 风 机 ,GY4 一 
73—12 系列 鼓 引 风机 ,9 一 19、9 一 26、4 一 72 Ж 
列 离心 通风 机 , W5 一 47、W4 一 73、W9 一 19、 
W9 一 26 高 温 风 机 、T35 轴 流 风机 , AYX75 一 1 
No19.5D 引 风 机 


: 鞍山 市 风机 二 厂 

: 李 成 林 

: 鞍山 市 铁 西区 大 西 街 108 号 

: 114011 

: (0412)8414543 ‚8414681 

: (0412)8414193 

: 全 系列 离心 通风 机 ,全 系列 锅炉 鼓 、 引 风机 ， 


35uUh 75h 流 化 床 锅炉 鼓 、 引 克 机 ,全 系列 排 
和 尘 通 风机 ,全 系列 轴 流 通风 机 ,全 系列 防爆 仿 
腐 轴 流 通风 机 ,高温 风机 ,屋顶 离心 . 轴 流 通风 
机 , 砖 窗 轴 流通 风机 ,管道 轴 流 通风 机 ,上 暖 风 
机 , 电 控 柜 风机 , 罗 蒋 鼓风机 ,喷雾 风机 ,消防 
高 温 排 烟 风 机 , 斜 流 通风 机 


җи АЛГ 

ЖЕЕ 

: 辽宁 省 大 石 桥 市 文化 路 2 号 

: 115100 

: (0417)5606678 

: (0417)5606678 

: 一 般 离 心 通风 机 ,工业 锅炉 鼓 引 风机 ,高 压 离 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 Жж 
邮  ， 编 
E Ж 
fê H 
主要 产品 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 BE 
Ж 
E № 
ё к 
主要 产品 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 ДШ 
邮 #8 
E W 
传 A 


企业 名 称 : 
法 人 代表 : 


心 通风 机 ,高 温 离心 通风 机 , 煤 粉 离心 通风 机 ， 
排 尘 离心 通风 机 ,防腐 离心 通风 机 ,防爆 离心 
通风 机 ,一 般 轴 流通 风机 ,矿井 轴 流 通风 机 , 离 
Û 3% АЛ, 


: 吉林 市 鼓风机 广 

: жж 

: 吉林 市 昌 虽 区 兴 华 街 临 山上 号 

: 132002 

: (0432)2778338 

: (0432)2776511 

: KZS, KZSCBD) 系 列 (防爆 对 旋 型 ) 矿 井 轴 流 风 


机 ,离心 通风 机 ,735、BT35 轴 流 风机 ,风机 配 
套 消 音 器 ,特殊 用 途 风 机 (防腐 防爆、 耐 磨 )， 
粮 库 专用 风机 ,KZS 系列 .KZS( BD) 系 列 矿 井 风 
机 ,锅炉 鼓 引 风 机 ,Y/G4 -73(F) 系 列 电 站 锅炉 
风机 


: 佳木斯 市 佳 大 通风 机 广 

: ERE 

: 红 霞 东 段 南 60 5 

: 154007 

: (0454)8791584 

: (0454)8791584 

: 各 系列 双 吸 离心 风机 ,GY 系列 锅炉 鼓 引 风机 ， 


121-184 系列 罗 芯 风机 ,LWD60 系列 高 压 罗 
AAPL, W55B6 - 21.6C 系列 铝 材 退火 炉 用 高 
ВА, FF FAIR Ку WAG ~ 12° 系列 风机 工 
业 炉 用 波纹 号 弗 管 、 幅 射 管 卡 口 加 热 元 件 .中 
央 空 调 机 组 1~ 12 万 mih 轴 流 风机 和 PS 振 
动 前 切 机 等 


: HERRA ARAR 

: Ж Ж 

: 上 海 市 共和 新 路 3000 5 

: 200072 

: (021)56650577( 总机) 

: (021)86651514 

: 各 系列 离心 压缩 机 ,D 系列 离心 鼓风机 ,L 系 


Ji] R Д И, SAF, PAF, FAF, RAF 系列 大 型 
电站 办 流风 机 ,TAF 系列 隧道 轴 流 通风 机 ,TAS 
系列 隧道 射流 通风 机 ,GAF 系列 矿井 轴 流 通风 
机 ,WAF 系列 风 洞 装置 及 通风 机 ,84 个 系列 大 
型 工业 离心 风机 ,GB6、G150、G158 系列 子午 加 
速 流风 机 , 双 吸 离心 风机 ,环保 风机 ,高 温 风 
机 ,核电 站 风机 ,船用 风机 ,冷却 塔 风机 ,一 般 
锅炉 风机 


LHR RMT KEDI 
李 龙 弟 
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地 ШШ 
邮 ж 
电 请 
е A 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 编 
电话 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ДШ 
邮 编 
E ж 
传 H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 H 
邮 编 
E 话 
E R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮  ” 纺 
E M 


: 上 海 普陀 区 真 北 支 路 420 号 

: 200333 

: (021)52823954 

: (021)52816789 

: LI0x7LD- 1,L10 x 11LD - 1,120 x 20WD - 1, 


L30 x 20LD - 1.130 x 40LD - 1,141 x 49WD - 1, 
148 x 66WD — 1,148 x 66WD - 2,121 ~ 23LD, 
3L21 ~ 2310, 141 ~ 421р,‚31А1 ~ 42LD, L51 ~ 
53LD [93р F A MAHL 


上 海通 用 风机 股份 有 限 公 司 

: 金 德 发 

: 上 海 市 奉 浦 开发 区 通风 机 厂 站 

: 201400 | 

: (021)57425888 

: (021)57425887 

: KDF, KJF, КАЕ 空调 离心 通风 机 ,TI4 - 72,4 - 


794-72.4- 68 В ДИ, ХҮТ.НІЗ - 2А/ 
XYT 消防 排 烟 轴 流 风机 ,B4 – 72, BKDF 防爆 风 
机 ,上 暖 通 设 备 相关 产品 


: 江苏 大 通风 机 股份 有 限 公 司 ( 南 通风 机 厂 ) 

: KXR | 

: 江 办 省 南通 市 阅 西 市 街 207 号 

: 226002 

: (0513)5544311( 总 机 ) 

: (0513)5544316 

: 离心 风机 , 轴 流 风机 ,消防 高 温 轴 流风 机 ， 


“GEF" 项 目 锅炉 风机 , 流 化 床 风 机 ,混流 风机 ， 
火 ( 水 ) 力 发 电站 专用 风机 ,除尘 、 斜 流 、 层 次 、 
防爆 .高 温 耐 磨 风机 ,中 央 空 调 机 组 末端 装 
® , 非 标 风机 ,组 合式 中 央 空 调 机 组 ,工业 涂 
装 工 程 设 备 


: 鄞县 华 实 传动 机 械 厂 

: KAF 

: TERREA KEA a 58 号 

: 315121 

: (0574 )88370903 

: (0574)88370903 

: JS BAVE EREN, JM ЯА УД ИН А ,С] 


CL.G CL 9А AR, TL 型 弹性 套 柱 销 式 ， 
HL 型 弹性 柱 销 式 ,ZL 型 弹性 柱 销 齿 式 , YL h 
缘 式 和 ML 型 系列 梅花 弹性 联 轴 器 


: 江苏 省 宝应 县 农 光 风机 制造 有 限 公司 
: 马 学 庆 

: 宝应 县 城北 黄浦 镇 溪 河 路 16 号 

: 225806 

; (0514)8361900 


502, 2002 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


: (0514)8362402 
: DFW 系列 空调 ,净化 用 离心 式 通风 机 ,L 型 系 


列 风 淋 室 ,直流 电机 用 冷却 通风 机 


: ЖЇН ВЛА 

: 5k SR 

ЕЕ 

; 213332 

: (0519) 7468400 

: (0519)7469021 
ВТАА, б 8| FDL, т E А 


机 , 排 从 风机 , 轴 流 风机 , 煤 粉 风机 , 流 化 床 风 
机 ,GD30K, - 12 防水 造纸 风机 ,DWT、BDWT、 
DW4 – 75 屋顶 风机 ,HIF HL, SWF 高 温 排 烟 风 
HL, JFC “AS MS 烟草 风机 


: УТБА 


ы: WREE 


企业 名 称 : 





: 江苏 省 泰兴 市 大 庆 东 路 88 号 

: 225400 

: (0523)7665601 

: (0523)7665601 

: 各 系列 一 般 通 风机 及 其 防腐 .防爆 等 派生 产 


品 , 各 系列 工业 锅炉 用 离心 通 . 引 风机 ,及 以 上 
各 种 风机 的 零 配件 及 配套 件 


: 锡山 市 洛 杜 先锋 通风 设备 厂 

: 马 建 光 

: 江苏 省 无 锡 市 惠 山 区 洛 社 镇 双 庙 

: 214189 

: (0510)3322239 

: (0510)3324070 

; KDF 空调 风机 ,各 式 锅炉 就、 引 风 机 ,C6 - 48 


排 尘 风 机 ,6 - 23.6- 30 谷物 粉末 输送 风机 ,5 
-27.5- 34 系列 影 机 化 工 通 风机 ,T30、T40、 
T35 轴 流 风机 ,离心 通风 机 ,高 压 风 机 ,印刷 包 
装机 械 用 风机 ,DFI ~ DFS 型 离心 通风 机 ,电机 
冷却 风机 ,L 系列 离心 风机 ,G 系列 轴 流 风机 


: 南通 金 通 灵 风 机 有 限 公司 

Ф f 

: 江苏 南通 钟 秀 西 路 百花 小 区 

: 226001 

: (0513)5518949 

: (0513)5598073 

: КТЕ,4-82,4—-79,4—72,14—-72,9-19,64- 


73 , ¥4 - 73 系列 离心 通风 机 ,YDW 系列 低 品 声 
前 倾 多 葛 叶 风机 ,工业 高 温 风 机 


杭州 三 星 风机 制造 有 限 公 司 


法 人 代表 
地 Ж 
邮 编 
电 ж 
fê R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 编 
B W 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 8 
电 й 
f R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 БШ 
邮 编 
电 й 
传 H 
主要 产品 
企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
地 Ж 
邮 编 


: 周强 国 

: 杭州 市 德 胜 路 久 盛 埠 4 号 

: 310004 

+ (0571)85351560 

: (0571)85351559 

: DZT 型 ВЈ 型 轴 流 风机 ,GLF AY 7K UE 3 А 


机 ,DWT 型 屋顶 风机 ,HTF 型 消防 排 烟 风机 ， 
SWF 型 混流 风机 ,DF 型 低 咯 风机 箱 ,DELF Ж Ef 


房 涉 油 烟 机 ,4 - 72 型 离心 风机 ,9 - RS E 


离心 风机 ,C4 – 68 离心 风机 Y6 – 30 - 12 RF 
引 风 机 ,YS - 47 型 锅炉 引 风 机 


: 宁波 风机 有 限 公司 

; 何 三 钱 

: 浙江 省 宁波 市 江东 南路 165 5 

: 315041 

: (0574)87833517 

: (0574)87833024 

: 各 系列 离心 通风 机 ,各 系列 锅炉 通 , 引 风机 ， 


DZT、T35、T40、F240 ~ 11 等 系列 轴 流 通风 机 ， 
ARTN, MECN .MT .AN 系列 烟草 专用 风机 ,循环 
流 化 床 锅 炉 专 用 风机 ,中 密度 板 生产 线 ,SNY 
水 泥 主 密 专 用 风机 ,HTF 消防 高 温 排 烟 风机 、 
风机 用 消声器 等 


: 余姚 风机 总 厂 

: А 1% 

: 浙江 省 余姚 市 临 山 镇 十 字 南 路 29 号 

: 315460 

: (0574)62055140 

: (0574)62055141 

: DF 系列 离心 通风 机 , 援 管 空调 器 专用 风机 ， 


KDF 系列 空调 用 离心 通风 机 , 排 烟 轴 流 风机 
及 风机 箱 ,高 压 排 尘 离 心 通风 机 ,锅炉 离心 引 
风机 


: 余姚 市 大 隆 空 压 机 配件 有 限 公司 

: 严 洪 新 

: 余姚 市 华山 镇 华山 村 

: 315456 

: (0574)62496978 

: (0574)62497885 

: 各 种 压缩 机 配件 .压缩 机 气 阐 总 成 .种 种 阶 片 ， 


加 工 制造 


浙江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司 
КЛ 


: 浙江 省 上 眶 市 上 浦 经 济 开发 区 
: 312375 


传 E 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ДШ 
邮 编 
E W 
е H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 ж 
E W 
Е H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
E 话 
传 ЙА 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
Eo 话 
传 H 
主要 产品 


: (0575)2366591 
: (0575)2366328 
: HTF 系列 高 温 消 防 排 烟 风 机 ,SWF 系列 混流 风 


机 ,DWT 系列 屋顶 式 通 风机 ,下 -EL 系列 冷却 
塔 专 用 风机 ,PTF{R) 系 列 地 铁 隧 道 轴 流 通风 
HL, GIL 系列 空气 冷却 器 ,SDS 系列 隧道 式 单 体 
速冻 装置 ,SLD 系列 流 态 化 连续 速冻 装置 


: 泉州 泉 风 电机 有 限 公 司 

: 福建 泉州 东 门 鹿 园 军 塑 大 厦 

: 362000 

: (0595)2683818 

: (0595)2684818 

: 小 型 交 直 散 流 热 风机 ,TDY 系列 永 磁 低 速 同 步 


电机 , 微 移 电 机 


: 萍乡 江南 防爆 风机 三 

: Е 

: 江西 省 萍乡 市 跃进 路 21 号 

: 337055 

: (0799)6811141 

: (0799)6835223 

: YBT 系列 矿 用 隔 爆 型 局 部 通风 机 ,YBF 系列 煤 


矿 用 小 型 地 面 抽 出 机 ,BXK 系列 防爆 小 型 开 
关 ,KBSG 和 矿 用 隔 爆 式 干 式 变压器 


: 济南 风机 厂 

: 杨 小 屏 

: 济南 市 三 和 孔 桥 北 凤凰 山路 66 号 

: 250033 

: (0531)5952683 

: (0531)5952425 

: 离 必 通风 机 ,离心 引 风 机 ,高 压 离心 风机 , 排 尘 


离心 风机 ,冶炼 排 烟 风机 , 轴 流 风机 , 双 吸 通 引 
FDL ,而 磨 离心 风机 ,循环 流 化 床 风机 ,高温 风 
机 , 煤 粉 风 机 


: 山东 华龙 风机 集团 公司 烟台 市 风机 厂 

: RERA 

: 山东 省 烟台 市 艺 果 区 黄 务 办 事 处 南里 

: 264004 

: (0535)6798788 

; (0535)6798658 

: 锅炉 专用 引 风 机 ,T35 系列 轴 流 风机 ,BQX Ж 


列 碎 玻璃 清洗 装置 ,玻璃 接 料 机 ,平板 彩绘 

璃 系列 成 套 生产 设备 ,HGL 系列 印 铁 涂 料 烘 干 
炉 ,MJ 系列 煤气 交换 器 ,KJ 系列 空气 交换 器 ， 
ZZ 系列 总 烟 道 闸 板 ,SQH 型 混合 机 ,GX 油水 
分 离 器 ,CQG RIE TE ,X1.5 型 旋转 曾 板 ,4 


附录 + 503 


– 72,8 – 09,9 – 12,9 - 19,9 – 26.С6 – 48,4 – 68 
系列 离心 通风 机 ,10 - 24 系列 瓶 模 冷却 专用 风 
机 ,5-54.4-5.4-66.5-63 系列 池 辟 冷却 
专用 风机 ,THL - D 系列 电 加 热 热风 循环 退火 
炉 ,KHL- D 系列 烤 花 炉 ,THL - YQ 系列 燃油 、 
气 . 煤 玻璃 制品 退火 炉 ,KHL- YQ 系列 烤 花 炉 


ЖЛ ВЕ АЯ," 

: 李 光 远 

; 山东 省 淄博 市 张 店 西 郊 彭 家 村 

: 255095 

: (0533)3881008 

: (0533)3881321 

: T35 .T40 .T30 .GD40 系列 轴 流 式 风 机 ,4 — 72,4 
-73.9-19.9-26 商 中 压 离心 风机 ,5 - 27,5 
~ 32.6 – 27 DF 系列 塑 机 影 化 风机 ,WT4 — 85. 
WS - 85, WT35 系列 屋顶 式 风 机 ,Q、GS、NC 型 
暧 风机 ,SR2 .GL 型 轧 片 式 绕 制式 各 种 型 号 加 
Ў ёў 


: ШЖ@ШЕ Л ААГ 

H 周涛 明 

: 山东 省 淄博 市 博 山 区 颜 北 路 131° 
: 255200 

: (0533)4188546 

: (0533)4183783 

: SLW,L 系列 罗 获 鼓风机 


: 山东 省 江 丰 机 械 集 团 总 公司 

: 方 润 刚 

: 出 东 省 章 丘 市 明 水 大 街 141 号 
: 250200 


йй: (0531)3250025 


: (0531)3214543 

: 工 系列 罗 茨 鼓风机 ,RR 系列 罗 茨 鼓风机 (引进 
日 本 技术 产品 ),C 系列 多 级 离心 鼓风机 (西安 
交大 技术 ) ,ZLB 系列 罗 菊 真空泵 ,SSR 系列 三 
MERARI PF H û KF), kA H 系列 回 
ЖК F BL, 3L FE „MB 系列 管 磨 机 ,QYP 系列 预 
加 水 成 球 盘 ,ZXF 系列 洲 涡 鼓风机 ,GRL 系列 
供 料 器 ,FL 系列 分 路 效 


: 山东 省 德州 市 玻璃 钢 制 品 总 厂 
ЕЖ | 

: 山东 省 德州 市 新 湖南 路 128 号 
: 253007 


йн: (0534)2621714 


: (0534)2645297 
: 玻璃 钢 冷 却 塔 .风机 ,通风 空调 配件 ,不燃 型 无 
机 玻璃 钢 通 风 管 道 , FFH 防火 阀 ,FPY НЕХ Е, 
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HTF 系列 消防 高 漫 排 烟 风 机 ,缠绕 管 , 铅 系 列 
产品 ,空调 器 ,新 风机 组 ,风机 盘 管 系列 产品 ， 
RTM 产品 ,实验 室 设备 系列 产品 ,高 强度 复合 
风 管 


: 淄博 风机 厂 

: EFA 

: 山东 省 淄博 市 周 村 区 南郊 镇 

: 255302 

: (0533)6060225 

: (0533)6060225 

: 高 压 离 心 通风 机 ,锅炉 辟 . 引 风 机 , 引 风 机 ,M6 


-31 煤 粉 风机 ,BMJ 防爆 煤气 加 压 风 机 ,135、 
T40 轴 流 风机 ,GYF 消防 排 烟 风 机 ,K40、K45 矿 
用 风机 ,防爆 对 旋 轴 流 式 风机 , JK67 .ЈК58 系列 
局 扇 风 机 ,SJG 系列 斜 流 风机 ,BDK62 防爆 侧 
移 轴 移 式 轴 流 通风 机 


: 青岛 风机 厂 

я Ж 

+ 青岛 市 李 沧 区 夏 庄 路 124 号 

: 266100 

: (0532)7610198 

: (0532)7897794 

: СО, сто 系列 船用 离心 通风 机 ,CZ ,CLZ СИЕ 系 


列 船 用 轴 流 通风 机 ,JCDL - 5 系列 舰 船 用 低 品 
声 阻尼 型 离心 通风 机 ,CBL 系列 船用 防爆 离心 
通风 机 ,CBZ 系列 船用 防爆 轴 流 通风 机 ,高 庄 、 
中 于 离心 通风 机 ,C6 - 48 系列 排 生 离心 通风 
机 , 轴 流 通风 机 ,烟草 专用 通风 机 


: 新 乡 市 鼓风机 三 

: 张 四 海 

: 河南 省 新 乡 市 解放 路 302 号 

: 453000 

: (0373)2021682( 销 ) 

‚ (0373)2015340 

: SNL 系列 水 泥 立 签 专用 风机 ,10Wh 一 130vVh Йй 


环流 化 床 锅 炉 鼓 . 引 风机 ,系列 锅炉 级 l 
HL, ЖЕ A HL, {К ER ЯН б Дт Ө] BL, т FR î А 
机 ,离心 通风 机 , КА, ДЕК RR ,多 管 
式 .湿式 .组 合式 、 电 除尘 各 种 型 号 除尘 网 ,各 
Ph HLHS IH FF fa 


: A OWERNIA RAR 

: 刘 圣 军 

: 河南 省 周口 市 川 汇 区 健康 路 1 号 
: 466001 

: (0394 )8582641 

: (0394 )8585970 


= тол. ч 


主要 产品 : 


离心 风机 , 轴 流 风机 ,4-72.9-19.YS-48 系 
列 锅炉 鼓 引 风机 ,L41 - 193 罗 芯 风机 


: 武汉 鼓风机 厂 

: 余 德 保 

: 武汉 市 关山 二 路 

: 430074 

: (027)87801073 

: (027)87801358 

: ML-H-RAL-R 系 列 电站 风机 ,D 系 列 烧 


结 鼓 压 风机 ,ML.、L % FI] FF KK KIL , G/Y4 - 73 
系列 锅炉 送 引 风机 ,9 - 19.9 26 系列 一 般 离 
心 风机 ,风机 用 消声器 ,地铁 等 交通 线 用 消 声 
屏 


: 武汉 市 新 洲 捕 力 风 机 制造 有 限 公司 

: 周 西 山 

: 武汉 市 阳 逻 经 济 开 发 区 施 岗 街 

: 430415 

: (027)89650462 

: (027)8965518 

: 各 种 系列 离心 风机 ,T35、BT35GD 系列 管道 轴 


流风 机 ,HTF 消防 排 烟 风机 


: 武汉 和 平 风 机 有 限 责任 公司 

: 谢 维 金 

: 武汉 市 汉阳 区 曾 家 岭 137 号 

: 430051 

: (027)84633653 

: (027)84633653 

: 排 尘 风机 ,污水 处 理 风机 ,高 温 风 机 ,锅炉 离心 


通 . 引 风机 ,空调 风机 ,ZTH 准 已 交 石 源 舰 船用 
低 噪 通风 机 ,WT 消防 离 温 通风 机 ,SJG 斜 ( 混 ) 
流通 风机 ,BDF { Eê XL BL FÊ , 4 - 72 离心 通风 
机 ,9- 19 高 压 通风 机 ,BDK 变 风 量 空调 器 ， 
T35 .T40 .DF 系列 轴 流 通风 机 


: 长 沙 罗 茨 鼓风机 配件 厂 

: HER 

: 湖南 省 长 沙市 劳动 东 路 七 号 

: 410014 

: (0731)5583671 

: (0731)5593254 

: 罗 次 敦 风机 配件 、 配 套件 ,定做 各 种 进口 风机 


配件 ,各 种 新 品 风 机 配件 


: 广东 德 庆 九 洲 风机 三 

: FÊ FÎL 

: 广东 省 德 庆 县 九 市 镇 三 洲 工 贸 开 发 区 
: 626639 


: (0758)7660028 
: (0758)7660016 
: 11-62А,Е,ОЕА 型 .DT ЕЖЕ КИ н 


心 系列 ,4-72AC.D 式 \ YS-97-11.9~19.9 
- 26.С6 — 48 ,С6 – 46.СЕК 系列 离心 风机 ,GD、 
JS J № .Т35 - 11、T40、30K4A、C、LF、SF(DzZ - 
11) FAD(S) 方 型 `TAD(S) 圆 简 型 130 系列 轴 
流风 机 ,BS4 - 72 ЕТЗОС 式 、T35、BDL.、BDW Ж 
列 玻璃 钢 风 机 ,CF(A) 多 翼 式 离心 风机 ,JS 低 
噪声 方形 轴 流 风机 


: 长 沙市 湘江 风机 厂 

: RAE 

: 长 沙市 丽 花 区 井 硅 路 箱 号 

: 410004 

йт: (0731)5588104 

: (0731)5598840 

: 锅炉 鼓 引 风机 ,离心 通 引 风机 ,高 温 风 机 , 煤 


粉 . 排 和 侍 风 机 , 轴 流 . 斜 流 、 混 流风 机 ,消防 高 温 
风机 , 迹 纸 风 机 ,屋顶 风机 及 普通 防爆 离心 通 
风机 , 单 ` 双 吸 离心 通风 机 ,高 压 离 心 风 机 等 


: 四 川 喜 风机 有 限 责任 会 司 


: RER 

: 四 川 达州 市 通 川 区 北 外 高 家 坝 路 1 号 
: 635001 

: (0818)2300178 

: (0818)2300089 


: 上 系列 罗 次 鼓风机 (经 改进 设计 ),MJL 系列 密 


集 型 罗 光 鼓风机 机 组 (和 集 两 器 两 隅 ),3R 系列 
低 品 三 叶 式 罗 芯 鼓风机 ,4 - 72,9 -19.9 – 26, 
Y4- 73 等 系列 离心 通 ( 引 ) 风 机 ,C20 ~ C500、 
D100 ~ D700 离心 鼓风机 及 高 温 风 机 等 ,石板 
材 加 工 成 套 设备 ( 切 石 机 、 磨 石 机 、 切 边 机 )》 


: MIERS ARIAT 
: HAR 
: 四 川 宣 汉 县 东乡 镇 解放 北 路 23 
: 636150 
: (0818)5223786 
: (0818)5223786 
: DSF, - 5. JZD No5.6、JZD No6.3、JZD №08, JZD 


No10 型 低 品 声 对 旋 轴 流 式 局 部 通风 机 ( 含 工 
程 用 风机 ), BKF Ne6.7、BKF No08 BKF No10, 
ВКЕ№ 12, ВКЕМ№ 13 、BKFNo1S , ВКЕ№17 地 面 抽 
出 式 轴 流 主 恒通 风机 ( 单 级 ),，BKFD №12, 
BKFDNo 13 „ ВКЕР №14, ВКЕР No16 、BKFD No20、 
ВКЕР №22, ВКЕЮ 24 .BKFDo25 地 面 抽出 式 主 
要 通风 机 (对 旋 ) ,JD - 1、JD -2 调度 绞车 ,KC 
04 ,KC*075 矿 车 
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企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 编 
E № 
f R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
BR 纺 
ж в 
е 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 hE 
邮编 
E H 
fê HA 
EZ yE пй 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 і 
邮 # 
в ж 
k Е 
主要 产品 
企业 名 称 : 


: 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公司 

: MES 

: 重庆 市 江北 区 玉带 山 二 

: 400021 

: (023)67662414 

: (023)67661054 

: 离心 式 冷水 机 组 ,离心 式 低温 机 组 ,螺杆 式 冷 


( 热 ) 水 机 组 ,活塞 式 制冷 机 组 , 户 式 中 央 空 调 ， 
中 央 空 调 末端 设备 ,离心 通风 机 ,离心 式 长 风 
机 ,离心 式 压 缩 机 , 罗 茨 式 风机 , 叶 氏 风机 ,高 
温 风 机 ,特殊 风机 ,特种 军工 改装 车 ,豪华 客车 


: 重庆 鼓风机 广 

: TH 

: 重庆 市 江北 区 玉带 出 1 号 

: 400021 

: (023)67657723 

: (023)67658639 

: 各 种 离心 通风 机 ,高 压 离 心 通风 机 ,各 式 引 风 


机 ,高 漫 通风 机 , 煤 粉 离心 通风 机 ,LYF, 型 立 
窑 风 机 ,6 – 23.6 30 型 输送 风机 ,WT35 - 11, 
WT40 - 11 型 屋顶 轴 流 通风 机 ,T35 - 11、T40 - 
11,ВТ35 - 11 型 轴 流 通风 机 , GD30K, - 12, 
GD35 - 12 型 系列 管道 风机 , 排 侍 离心 通风 机 ， 
R9- 19,К4 – 75 型 热风 机 ,各 式 风 机 ,风机 箱 、 
混流 风机 ХРЕ 型 .SWF 至 DBF 型 ХРЕС 型 高 
温 消防 风机 


: 大 理 通 用 机 械 厂 

: 李 R 

: 云南 省 大 理 市 凤 仪 镇 北 街 32 5 

: 671005 

: (0872 5 

: (0872)2482556 

: 中 低压 离心 风机 ,离心 通风 机 ,M9 - 26 煤 粉 通 


风机 ,离心 锅炉 引 风 机 ,锅炉 离心 风机 ,锅炉 离 
心 引 风机 ,XS 纤维 物 送料 风机 ,SF 系列 节能 
低 品 声 轴 流 风机 


: 陕西 鼓风机 集团 有 限 公司 

: 陕西 省 西安 市 临潼 区 代 王 镇 

: 7106111 

: (029)3931400 

: (029)3931422 

: 轴 流 压缩 机 ,离心 鼓风机 , E ARB , НЕ E KE 


平 机 ,各 种 通风 机 


西安 凯 琶 通风 设备 有 限 公 司 
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地 ДШ 
邮 4 
电 话 
传 A 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ДШ 
邮 48 
电 活 : 
主要 产品 : 
企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
地 h 
邮 48 
电 活 : 
传 E 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 Ж 
E 1 
传 E 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 Ж 
电 话 


: 孙 家 玮 

: 西安 市 西 影 路 乙 46 号 

: 710054 

: (029)5521499 

: (029)5526564 | 

: YT35 Ж ЭДЕ JE Ê SI R НИЖА И, ТХ Ж 


F Ж], ЖЖ. т ВИКИ PL, W - X 系列 机 
E т йй НЕДЕ Rh XBT , ê BI RL, IN Ж 
PERAR Û E AL, DFX 系列 低 品 声 风 机 
fi , YOR 系列 暖 风机 ,Cr 系列 离心 式 鼓 风机 ， 
行业 推广 各 系列 离心 风机 


: 陕西 华夏 风机 修造 厂 
: 宋 安 基 

: 陕西 省 华 县 火车 站 南 
: 714108 


(0913)4762358 
离心 式 鼓 . 引 风 机 , 轴 流 通风 机 


甘肃 省 靖 远 通风 机 三 
BÉ j 


: 甘肃 省 靖 还 县 五 大 坪 
: 730616 


(0943 )6182058 


: (0943)6182454 
: 一 般 低 中 高 压 离 心 通风 机 ,工业 锅炉 用 通 、 引 


风机 ,高 温 通 风机 , 排 尘 、 煤 粉 、 防 腐 离心 通风 
机 ,谷物 、 粉 末 输 送 风 机 ,化 铁 炉 ,水泥 窗 .烧结 
砖 瓦 窗 用 风机 ,矿井 离心 轴 流 通风 机 ,一 般 轴 
流通 风机 ,其 他 用 途 风 机 


: 贵阳 大 有 风机 科技 实业 公司 

: 宾 良 生 

: 贵阳 市 花溪 大 道北 段 262 号 

: 550007 

: (0851)5110883 

: (0851)5115487 

: 排 尘 离心 通风 机 , 煤 粉 离心 通风 机 ,T40 - 11, 


T35 - 11 SWF 通用 及 消防 用 煤矿 地 面 用 轴 流 
风机 ,屋顶 风机 , 斜 流风 机 ,风机 箱 ,4-72-1 


型 离心 风机 ,9- 19.9 – 26 等 高 讨 离心 风机 ,v 


4-73,Ү5 – 47, Ү5 — 418 等 锅炉 风机 ,M7 - 29 
等 煤 粉 风机 


: 新 疆 风 机 有 限 责任 公司 ( 原 新 疆 七 一 风机 三 ) 
: RRR 

: 乌鲁木齐 市 水 磨 沟 区 温 聚 西 路 34 号 

: 830017 

: (0991)4872210 


主要 产品 : 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 g 
电 ж 
к Е 
主要 产品 
企业 和 名称 
法 人 代表 
地 Жж 
邮 ш 
电 ж 
传 A 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 HE 
邮 编 
电 W 
е A 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Жж 
邮 Ж 
电 W 
传 R 
主要 产品 


: (0991)4872210 


各 式 离 心 鼓 ( 引 ) 风 机 , 轴 流 通风 机 ,离心 通风 
机 ,高 压 离 心 通风 机 , 排 尘 风机 ,RMLW - 5 型 
空气 幕 ,Q GS, NC 型 轴 流 式 暖 风机 ,SRI 型 散 
热 器 


: 新 疆 米 泉 市 长 风 风 机 制造 有 限 责任 公司 

: 马 岗 

: 新 疆 米 泉 市 友好 路 12 号 

: 831401 

: (0994)5295043 

: (0994)5295944 

: 离心 . 轴 流 通风 机 ,锅炉 引 、 鼓 风机 ,防爆 轴 流 


风机 , 散 雄 物料 输送 风机 ,多 翼 式 风机 , 矿 用 主 
4 


: 嘉兴 鼓风机 广 

: 陈 爱 林 

: 浙江 省 嘉兴 市 七 星 镇 兴 星 路 19 号 

: 314002 

: (0573)3888005 .3888116 

: (0573 )3888111 

: 4- 72,14 - 72,4 – 79 , °6 - 46.С6 - 48.С4 – 73. 


9- 19,9-26,6- 23, ү4-—73,Ү5 - 47, Ү5 – 48, 


v9 - 35 GY. ¥6 - 30., T40 | T35 | GD30K ~ 2, GCJE 


人 造 毛 皮 风 机 ,JECZ 人 造 毛 皮 风 机 


: 宜兴 市 通风 设备 厂 

: 张 洪 祥 

: 宜兴 市 杨 营 镇 安 多 路 143 号 

: 214255 

: (0510)7271618 

: (0510)7271257 

: 各 种 型 号 离心 系列 鼓 引 风机 ,防爆 风机 ,锅炉 


鼓 引 风机 ,高温 排 烟 风 机 ,屋顶 风机 , 轴 流 风 
机 , 变 风量 空调 器 ,风机 盘 管 ,各 种 型 号 除尘 设 
备 回 转 反映 布袋 除尘 器 等 及 各 种 (矿山 用 ) 离 
心 风机 ,1 ~ 20 万 风量 组 合式 中 央 空 调 器 , 蛮 
风量 新 风机 组 ,系列 除尘 设备 


: 内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公 司 

: 刘 恒 瑞 

: 内 蒙古 包 兴 市 青山 区 东 友 谊 大 街 
: 014030 

: (0472)5153614 

: (0472)5155142 


: 4-72 系列 ,v4 系列 玻璃 钢 通 风机 ,循环 流 化 


床 锅炉 配套 送 , 引 风 机 ,v6 - 41, M9 - 26、M6 - 


31、M7 - 16, 离 心 通风 机 , 轴 流 通风 机 ,玻璃 钢 
通风 机 


: 沈阳 风机 厂 

: 高 树 源 

: 沈阳 市 于 洪 区 青海 路 81 号 

: 110141 

: ()25891515 

: 025911471 

: 矿井 离心 风机 КА - 73No2SF 28F ,矿井 轴 流 风 


机 1058 №18. ‚24,28 ,2К58 \ю18,24,28,30,Е 型 


电站 风机 "4 ~ 73No20F .22F 25F ,28F.29.5F, $8 


炉 鼓 引 风机 >4 - 73N10D ~ 29.5D, 流 化 床 锅炉 
风机 


: 丹东 市 工业 通风 机 厂 

: 任 守 伦 

: 疗 东 市 元 宝 区 爱民 街 76 号 

: 118000 

йл: (0415)2181734 

:4-~68 型 ,4-72 型 ,B/F4 -72 型 ,4-79.4-2x 


79 型 ,8-09.9-12 型 ,9-19.9-26 型 ,G/Y4- 
68 型 ,G/Y4 — 73 型 ,Y5 — 48 型 ,Y6 - 30 型 ,Y5 
-47 型 ,G/Y6 - 41 型 ,Y6 - 25 型 ,C4 - 73 型 ， 
T35 .BT35 .BFT35 型 ,T40 型 ,5 - 29,5 - 36 型 通 
风机 


: 长 沙市 第 二 风机 广 

: 湖南 长 沙市 雨 花 区 香 样 槟 路 52 号 

: 410014 

: (0731)5582572 

: (0731)5583287 

: 一 般 离 心 通风 机 ,锅炉 引 风 机 ,一 般 轴 流通 风 


机 ,矿山 通风 引 风 机 ,风机 型 号 如 :4 — 72 9 - 
19.9 - 26.Ү4 - 73,Ү5-47,Үб-30,Т-35,Т- 
40 系列 风机 


: 长 沙市 湘江 风机 厂 

: 吴 云 庭 

: 湖南 省 长 沙市 井 奎 路 45 号 

: 410004 

活 : (0731)5588104 

: (0731)5598840 

: 锅炉 引 风 机 ,离心 通风 机 ,高 温 风 机 , 轴 流 、 斜 


流 ,混流 风机 ,物料 输送 风机 ,消防 高 温 排 烟 风 
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:4-72,у4-73,Ү5-47, 8-39,,9-38,-ү-9 


机 ,屋顶 风机 , 煤 粉 、 排 烟 、 排 尘 风机 等 


: J FF БАЛЛ. ЗЕ МАХ А) 
: 徐 Ж 

: 北海 市 四 川北 路 30 号 
: 536000 

: (0779) 3065757 

: (0779)3036337 

: 各 种 系列 鼓风机 


: 南海 市 远大 风机 有 限 公司 
: Жш 

: 广东 省 南海 市 桂城 石 肯 

: 528200 

: (0757)6365177 

: (0757)6363799 


G G G G 
Y 


- 35.14 - 72.9 - 19.9 - 26, Y5 – 48.4 – 79 C6 
- 46 .C6 - 48, C4 ~ 73,4 – 68,5 – 36.6 – 30.14 
— 46 „11 – 62 . T35 ,Т40.30К4 风机 及 配件 


: 宁夏 银 州 风机 厂 

: 师 光 林 

: 宁夏 银川 市 城区 胜利 街 友 爱 路 52 号 

: 750004 

: (0951)4091451( 总 机 ) 

: (0951)4080404 

: ТАТ - 143LD .161 ~ L64LD ‚181 – L84WD 2 #8 


АЙ ‚4-72, ү4-73,Ү4 - 68,Ү5 -48.C6- 48, 


9- 19.9 -26.9 – 28. М7 - 29 等 离心 通风 机 ， 
T30 .T35 .BT35 .T40 系列 轴 流 通风 机 Ү25 - 45 


压缩 机 行业 


: 北京 第 一 通用 机 械 厂 


ВВА 

: 北京 市 昌平 区 沙河 镇 沙 阳 路 15° 
: 100026 

: (010)69731795 

: (010)69731804 


: 2D12 - 100/8 型 空 压 机 、2D12 - 150/3 煤气 压缩 


机 .4L- 20/8 空 讨 机 .2D12 - 70/0.1 - 13 石 油气 
压缩 机 ,О2У - 5/200 隔膜 压缩 机 


: 北京 金 环 压缩 机 广 

: 字 爱 玲 

: 北京 市 崇文 区 广 渠 门 夕照 竺 中 街 31 号 
: 100061 
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企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 Ж 
E ж 
传 R 
ER i 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Жж 
邮 Ж 
B W 
t H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 4 
电 ж 
ft H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 编 
E Ж 
传 A 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 h 
邮 ж 
电 й 


: (010)67125231 
: (010)67117039 
‚у - 0.14/10C. W ~ 0.8/10, W - 1.2/10,У - 0.3/ 


14.W - 0.6/14 有 油 润滑 .全 无 油 润滑 . 矿 用 空 
ЖМИ 


: 北京 华 德 通用 机 械 附 件 厂 

Ж E 

: 北京 市 海淀 区 西 三 旗 东 街 减速 机 上 钱 内 

: 100096 

: (010)82911803 

: (010)82924596 

: 各 种 型 号 气体 压缩 机 冷却 器 、 冷 凝 器 ,油气 桶 


以 及 冷却 器 组 件 的 芯 子 配件 和 各 种 换 热 器 И" 
气 包 分 汽 饶 等 非 标 容器 


: 天 津 市 压缩 机 厂 

: ØRA 

: 天 津 市 东 丽 区 津 塘 公路 四 号 桥 北 驯 海路 4 号 
: 300300 

: (022)24390234 

: (022)24398646 

: 活塞 式 往复 式 空气 压缩 机 ,MIA 系列 涡 旋 式 


空气 压缩 机 ,LG 系列 双 螺 杆 ,0G 系列 单 螺 杆 ， 
GW 系列 隔膜 无 油 各 类 压 加 容器 , 储 气 铅 


: 石家庄 市 三 原 压 缩 机 厂 

: HRE 

: 石家庄 市 南 二 环 东 路 赵 口 村 北 

: 050021 

: (0311)5491075 

: (0311)5491075 

+: V – 0.36/12.5.У - 0.67/7,W – 0.8/12.5.W- 1/ 





7W - 0.9/7. ~ 2.68/5.1У – 3/7.2У – 6/7, W 
– 3/5 压缩 机 


: 河北 省 吴桥 空 压 机 有 限 责 任 公司 

: 陈 金 胜 

: 河北 省 吴桥 县 柔 因 镇 长 江东 路 37 号 

: 061800 

: (0317)7341755 

: (0317)7341146 

: 空气 压缩 机 及 配件 , 排 气量 0.5 ~ 12m /min 、 排 


气压 力 0.2 ~ 1.25MPa 


: 河北 省 定 兴 气体 压缩 机 厂 
; HEIT 

: 河北 省 定 兴 县 城 兴 华 路 

: 072650 

: (0312)6912627 


: (0312)6912345 
; 1,-22/7,УЕ-3/7,УЕ - 6/7 空 压 机 、 一 二 类 钢 
Б) Ж J A тй 


: 山西 太原 气体 压缩 机 厂 

: 孙 过 灶 

: 山西 省 太原 市 西 太保 111 号 

: 030006 

: (0351)7073012 

: (0351)7044967 

: 工 DY 型 往复 压缩 机 、 螺 杆 压 缩 机 及 干燥 器 
等 ,5SL- 40/8 .2D12 - 100/8 空 压 机 ,D – 80/1.5, 
р ~ 60/8 .р ~ 120/1.5 煤气 机 ,LG - 20/8 螺杆 于 
缩 机 


: 山西 省 太原 第 二 气体 压缩 机 厂 

: 周 坚 

: 太原 市 迎 泽 巴 双 塔 南路 11 号 

: 030006 

: (0351)7040482 

: (0351)7087794 

: 排 气量 0.05 ~ 3m ,压力 0.3 ~ 1.6MPa, 各 种 压 
缩 机 LW - 10m .LW - 20m? 消 声 过 滤器 


: 山西 省 长 治 通 用 机 械 有 限 公 司 
: 马 枝 胜 

: 山西 省 长 治 市 南 门 外 信 义 村 南 
: 047105 


йя: (0355 )3032662 


: Z-0.36/10 С.У - 0.67/10 - C, VW - 0.45/10 
-0,% - 0.9/10 - С. VF - 3/7, VF - 6/7, W – 
1.5/5 长 通 牌 空 气压 缩 机 和 一 、 二 类 压力 容器 


: 山西 省 垣 曲 县 空气 压缩 机 厂 

: 卫 荣 民 

: 县 城北 大 街 2 号 

: 043700 

: (0359)60231777 

: Z- 0.36/7 ,V – 0.3/10.У – 0.67/7 ~ BW - 0.9/7 
- В.С - 1.5/5 СҰ - 2.1/5. VF - 3/7 VF – 6/ 
7.МЕ– 9/7 空气 压缩 机 


: 沈阳 气体 压缩 机 股份 有 限 公 司 

: 金光 根 

: 沈阳 市 铁 西 区 云 峰 北 街 18 号 

+ 110025 

: (024)25873880 

: (024)25852167 

: 2020 < 7] ,4М50 系列 .4M20 系列 .6M32 系列 、 
2D16 系列 、2D32 系列 .4M40 系列 .6M50 系列 


气体 压缩 机 


: 沈阳 市 兴 华 机 械 厂 

: 张 永 财 

: 沈阳 市 东 陵 区 江东 街 91 号 

: 110043 

йн: (024)24822544 

: (024)24822544 

: V ~ 0.36/7. У – 0.9/7. У – 2.0/6. W – 3.0/5, 


V0.4- 10. - 1.6/7. % – 2.68/5, 1 – 2.8/5, Үү 
- 0.6/7. – 1.86/6,W – 2.5/5. — 2.5/5 空气 
压缩 机 


: 鞍山 无 油 空 讨 机 有 限 公司 

: ÆN t 

: 辽宁 省 鞍山 市 铁 东 区 矿工 路 68 号 

: 114004 

: (0412)5843309 ‚5843141 

: (0412)5843181 

: 无 油 30 余 种 型 号 , 排 气 量 0.015 ~ 3m/min , 排 


气压 力 0.7 ~ 1.4MPa 有 油 10 余 种 型 号 , 排 气 
量 0.36 ~ бп? /min, 排 气压 力 0.7 ~ 1.0MPa 


: 长 春 市 空 压 机 厂 

: 杨 春 

: 长 春 市 小 南 街 152-1 号 

: 130052 

话 (0431)2682499 

: (0431)8755013 

: Z.V、W.L 型 四 个 系列 200 多 种 有 油 、 无 油 、 风 


冷 ,水冷 .固定 .移动 .中 低压 空 压 机 .工艺 用 压 
缩 机 , 排 气 量 0.08 ~ 50m°/min, Ж J 0.15 ~ 
4.0MPa 


: 延边 昌 源 通用 机 械 有 限 责任 公司 

: 刘 太 华 

: 吉林 省 敦化 市 工农 路 83 号 

: 133700 

: (0433)6222416.6222510 

: (0433)6222409 

: HYCW 系列 无 油 润滑 摆 杆 式 空气 压缩 机 , HPW 


系列 无 油 润滑 滑 片 式 空 气压 缩 机 ,往复 式 活塞 
空气 压缩 机 


: 上 海 压缩 机 有 限 公 司 

: HAR 

: 上 海 市 中 山北 路 864 号 
: 200070 

: (021)56551018 

: (021)56552111 
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主要 产品 : 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 ДШ 
邮 A 
电 话 
传 R 
主要 产品 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 hE 
邮 Ж 
E W 
传 R 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 Жж 
邮 编 
E W 
传 HA 
主要 产品 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 8 
E Ж 
$ H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
е Ңң 
主要 产品 


工艺 用 往复 式 .螺杆 式 .离心 式 压 缩 机 和 螺杆 
式 空气 压缩 机 , 供 石化 用 氧气 压缩 机 .二 氧化 
碳 压 缩 机 .火炬 气 螺杆 压缩 机 


: 上 海 第 五 压缩 机 厂 

Н 陈 思 

: 上 海 市 浦 三 路 2557 号 

: 200124 

: (021)50840676 

: (021)58492507 

+, У-3/7-1,У-6/7-1,1,— 11/7 4L- 20/7 VF - 


3/7 VE - 3/7 - 1 VF -— 6/7 VF - 6/7 - 1V - 8/4. 
V ~ 5/3.5 压缩 机 


: 上 海 博 莱特 压缩 机 有 限 公 司 

: ИЮ 

: 上 海 市 江 扬 南路 1428 F 2* 

: 200431 

: (021)56995798 

: (021)56752224 

: BLY30A (3m? ) |, BLYSOA (6m? ) 系 列 螺杆 压缩 机 


以 及 各 种 规格 微型 和 小 型 往复 式 空气 压缩 机 


харснаа 
ж F 

ЕЙ ТЕД СЕКОЕ С ВЕ 34 号 

: 200233 

: (021 )64850855 

: (021 )64850958 

а Ж РЇ Жа Я, 活塞 


И: ЖЕ «ЕЕЕ Û Û K ШЕЕ ЕР Е 
阀 ,提供 相关 的 技术 咨询 和 售后 服务 


: 中 国 铁道 建筑 总 公司 徐州 机 械 总 厂 

: HERR 

: 江苏 省 徐州 市 中 山北 路 254 号 

: 221007 

: (0516)7768261 

: (0516)7767080 

: 动力 用 活塞 压缩 机 3 ~ 20m /min, 隔 膜 式 压缩 


机 G- 15/8 - 350 型 , 排 气 压力 0 ~ 40MPa 


: 南京 压缩 机 股份 有 限 公司 

: 李 培 生 

: 南京 市 中 华 门 外 小 街 龙 家 幅 1 号 

: 210012 

: (025)2415588 

: (025)2411128 

: 活塞 压缩 机 .螺杆 压缩 机 „їн ЖЯ .空气 净 


化 , 粉 状 气力 输送 系统 等 
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企业 名 称 
法 人 代表 
地 HE 
邮 编 
E W 
传 R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 А 
邮 Ж 
E Ж 
е H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
E W 
Е H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 H 
邮 编 
电 Ж 
Ее я 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 Ж 
E W 
f A 
主要 产品 
企业 名 称 : 


: 无 锡 压 编 机 股份 有 限 公司 

: 李 国 良 

: 无 锡 市 塘 南 路 114 号 

: 214026 

: (0510)5024889 

: (0510)5019865 

: 螺杆 式 .活塞 式 .工艺 流程 用 ,离心 式 压缩 机 及 


通用 机 械 设 备 .纺织 机 械 .发 电 设备 


: 江阴 市 压缩 机 厂 

: BRE 

: 无 锡 北 外 马 镇 东 街 16 号 

: 214406 

: (0510)6521999 ‚6521125 

: (0510)6521999 

: 动力 空 压 机 VZ. М,Н 型 0.36 -40.0.7 - 30, 


工艺 流程 用 特种 气体 压缩 机 V.、P.Z.H.D 型 
0.02 - 40.0.15- 16, 军 用 高 压 压 缩 机 


: 无 锡 市 第 二 压缩 机 厂 (无锡 力 源 压 缩 机 有 限 公 


ај) 


АР 

: 无 锡 市 健康 路 康 运 路 | 号 

: 214031 

: (0510)2855215 ‚2855982 

: (0510)2855215 

: 排 气 量 0.036 ~ 11m /min, 压 力 0.7 ~ 3.0MPa 的 


ZH VE WE L 型 有 油 及 无 油 活 塞 式 压缩 
机 40 多 个 品 


: 泰州 市 展 阳 压缩 机 有 限 公 司 

: 薛 端 阳 

: НОА НКЕ 1 号 

: 225321 

: (0523)6912109 

: (0523)6912109 

: 各 类 有 油 、 无 油 .全 无 油 压 缩 机 ,并 生产 氢气 、 


氧气 .天然气 , 侯 酸 钙 等 特种 气体 压缩 机 


: 浙江 箱 州 煤矿 机 械 总 厂 

: AAH 

: 浙江 省 衢州 市 劳动 路 93 号 

: 324000 

: (0570)3025503 

: (0570)3022844 

: 空气 压缩 机 系列 产品 , 矿 用 单 体液 压 专柜 系列 


т, аА A FF fh 


宁波 镇 海 机 械 制 造 有 限 公司 


法 人 代表 
地 H 
邮 4 
电 й 
f H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 48 
E W 
fê E 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 ж 
E ж 
传 R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 纺 
E ж 
е RA 
主要 产品 
企业 名 称 
地 Ж 
邮 编 
E W 
к K 
主要 产品 


: ЖЕҢ 

: 宁波 镇 海 经 济 开 发 区 B 区 

: 315209 

: (0574)86303002 

: (0574)86303484 

: W- 0.8/12.5. W - 0.9/7,У – 0.67/7. У - 0.24/ 


10У - 3/8 - 1. V - 6/8 1,%/— 0.6/10,W – 2/5 
- CW – 2/5 - р ЖАБАМ МЕЛ ҤЕ ЛЖ 
器 


: 宁波 天 元 压缩 机 有 限 公 司 

: 徒 宏海 

: 浙江 省 宁波 市 长 春 路 35* 

: 315010 

: (0574)87294520 

: (0574)88351523 

: 微型 中 ,高 . 低 、 压 空气 压缩 机 BER 


: 宁波 欣 达 螺杆 压缩 机 有 限 公 司 

: 赵 宏 明 

: 浙江 省 宁波 市 东 吴 镇 

: 315113 

: (0574)88489707 

: (0574 )88489226 

: LGFD - 11 ~ LCFD - 75 系列 风 冷 喷 油 螺杆 空 压 


机 ,LGWD - 22 ~ LGWD - 75 系列 水 冷 喷 油 螺 
杆 空 压 机 ,1.2 ~ 2.4m /min 系列 机 车 配套 螺杆 
空 压 机 


: 余姚 捷 华 压缩 机 有 限 公司 

: 陈 六 宝 

: 浙江 省 余姚 市 新 建 北 路 62 号 

: 315400 

: (0574)62633563 

: (0574)62633563 

: 驱动 功率 280kW 以 下 , 排 气 量 0.25 ~ 80m / 


min, HE {JE J 0.1 ~ 30MPa, 大 中 小 型 空 压 机 
LF004 - LF100 型 风 冷 热泵 冷 ( 热 ) 水 机 组 及 配 
套 的 FD 风机 盘 管 机 组 ,空气 压缩 机 、 风 冷 热 
RZY 


: ЖТ Rê ê Th ЛЕ ЕЛА ЕЗИ РЕ] 

: WH YF R T Н КШ 

: 315320 

: (0574)63502995 

: (0574 )63505656 

: KAR РЕК BK RHP REEF. 


连 杆 和 和 零星 配件 等 9 大 类 100 多 个 品种 和 规 
格 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 dht 
邮 4 
E 话 
传 ” 真 
主要 产品 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 Ж 
E ж 
е A 
主要 产品 


企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
地 址 : 


: 中 国人 民 解 放 军 第 四 八 一 二 工厂 

: 安徽 省 安庆 市 萎 湖 北 路 40 号 

: 246016 

: (0556)5312810 ‚5312820 

: (0556)5313448 

: 全 无 油 润滑 空 压 机 及 配件 一 二 类 压力 容器 、 


柴油 机 秆 套 .柴油 机 气缸 盖 体 、 船 用 空 压 机 整 
机 及 配件 .橡胶 减 震 器 


: 福建 压缩 机 总 厂 

: 张 书 成 

: 福建 省 建 阳 市 民主 南路 78 号 

: 354200 

: (0599)5823781 5822157 

п: 活塞 式 .螺杆 式 空 压 机 及 空气 净化 设备 


: 江西 气体 压缩 机 有 限 公司 

: 胡 恩 和 

: 江西 省 鞠 州 市 南河 路 23 号 

: 341000 

: (0797 )8226011 

: (0797)8225995 

: 空 压 机 、 和 胶印 机 .一 二 类 压力 容器 


: 济南 空 压 机 厂 

: KER 

: 济南 市 济 洛 路 16 号 

: 250032 

: (0531)5702092 

: (0531)5704016 

: VF - 6/7. М – 177. М — 0.610,У - 0.48/7,у- 


0.3/10.VF - 3/7, W ¬ 0.67/14, V ~ 0.67/7、V - 
0.36/7.У - 0.257 微小 型 空 压 机 一 二 类 压力 
容器 


: 山东 省 潍坊 生 建 压缩 机 广 

: 邵 宗 水 

: 山东 省 潍坊 市 健康 西 街 207 号 

: 261011 

: (0536)8324961 

: (0536)8325324 

: L- 11/7 L- 22/7 VW - 3/7 VW – 6/7 .VW — 11/ 


ТМХ -22/7. VW - 40/8. V ~ 60/8. V - 120/2.5, 
D - 100/8 DW - 100/8, LG - 13/7 LG - 23/7 .LG 
- 41/8 .4M16 - 75/320 .6MD20 - 110/320 压缩 机 


武汉 气体 压缩 机 厂 
杨 映 功 
湖北 省 武汉 市 武昌 区 和 平 大 道 523 号 
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HE 编 
电 话 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
地 址 
HR 编 
电 W: 
传 真 
主要 产品 : 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
传 真 
主要 产品 
ELLAF: 


: 430062 

: (027)86811129 

: (027)86711959 

: 2-0.17/7,У - 0.36/7. W - 1.6/10 风 冷 移动 式 


空 压 机 ,BD - 5.4/2. Вр – 7/2, Врр - 7/2 A WM W 
滑 摆 动 式 空 压 机 ,无 油 润滑 滑 片 式 空 压 机 


: 武汉 市 空气 压缩 机 厂 

:高 F 

: 武汉 市 江 岩 区 丹 水 池 菜 园 街 1* 

: 430012 

: (027)82324025 

: (027)82311046 

: Z、.V、W 型 移动 式 空 气压 机 , 排 气 量 0.022 ~ 


бт? /min, 排 气压 力 0.7 ~ 1.25MPa, 国 定式 VF 
- 3/8 .VF - 6/8 空 压 机 


武汉 三 叶 空 气压 缩 机 制造 有 限 公司 
Н ЕЖ 


: 武汉 市 桥 口 区 发 展 大 道 24* 
: 430034 


(027)83522647 


: (027)83526361 


各 种 微型 .小 型 空气 压缩 机 .活塞 式 压缩 机 E 
能 控制 器 .油水 分 离 器 ,2V - 6/8 型 、W -2.58/5 
KI W -0.9/8 97, - 0.8/10 9 .У – 0.3/7 型.V 
-3/8 Ж) W- 1.6/10 型.V-0.67 型 V-0.4/ 
10 型 V - 0.15/7 型 


: 湖北 省 黄石 市 长 江 换 热 器 厂 

: 湖北 省 黄石 市 石料 山 获 家 车 113* 

: 435000 

: 013707233802 

: (0714)6361093 

: KLZ 重型 系列 空气 冷却 器 ,KLQ 轻型 系列 空气 


冷却 器 ,YL 系列 .SL 系列 、BLG 系列 .GLL 系列 
滑 油 ,淡水 冷却 器 ,JB 系列 


; 广州 空气 压缩 机 厂 

: 谢世 华 

: 广州 市 新 市 崇 溪 岗 贝 路 

: 510410 

: (020)36328279 

: (020)36328594 

: 微型 空气 压缩 机 .压缩 空气 净化 器 .压缩 空气 


TH .压缩 空气 冷却 器 ЕК 7) A йт RASH 
日 行 充气 设备 等 几 大 类 产品 


成 都 长 征 空 压 机 有 限 公司 


512，2002 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


: жЕ 

с: 成 都 市 金牛 区 洞子 口 新 桥 

: 610081 

: (028)3111414 

: (028 )3113104 

: W-1.6/10 - С.,2- 0.3/10 - CW - 1.0/7 С.А 


-0.17/77 -C.W -0.9/7 - CZ -0.12/77 - C.V- 
0.67/7 - C, V – 0.74/7 - C, V - 0.08/8 - C.Z - 
0.12/7 - С.У - 0.67/7 - С,СҮ10- ВЖЖ 7 A 
器 . 空 压 机 


: 重庆 气体 压缩 机 厂 

г REJ. 

: 重庆 市 沙坪 坝 区 七 桥 东 风 新 国 村 1 号 

: 400037 

: (023)65202820 

: (023)65215521 

: LY、W.Z.S.LG ,OG 型 7 个 系列 近 300 个 规格 


的 中 小 型 ,高 中 低压 压缩 机 , 排 气 量 0.09 -~ 
80m /min, 排 气 压力 0.1 ~ 41.4MPa, 车 用 天 然 
气 加 气 站 ,压缩 机 系列 , 风 冷 高 中 低压 压缩 机 
系列 


: 重庆 小 型 压缩 机 厂 

: 刘 岳 陆 

: 渝中 区 大 坪 正 街 一 埠 七 号 

: 400042 

; (023)68899448 

: (023)68812260 

: Z.V.W 型 三 个 系列 , 排 气 量 0.022 ~ 3m /min， 


工作 压力 0.7 ~ 3.0MPa 


: RHR SEMI 

: ЕТЖ 

АНК аж 

: 712000 

: (0910)3211452 

: (0910)3211452 

п: VF 3/7 - 1 VF - 6/7 - 1. -2.58/5 压缩 机 


: 柳州 压缩 机 集团 有 限 责 任 公司 

: HKH 

: 柳州 市 城 站 路 94 5 

: 545005 

: (0772 )3837346 

: (0772)3834041 

: L.D、W 系列 压缩 轴 ( 其 中 包括 活塞 式 无 油 和 和 


有 油 压 缩 机 ) 螺 村 系列 压缩 机 及 大 型 工艺 压缩 
机 .塑料 成 型 机 等 


阀门 行业 
: 北京 市 阀门 总 厂 
: ЖК 
: 北京 市 崇文 区 培 新 街 3 号 
: 100061 
: (010)67121025 
: (010)67125134 
ЯКЕ. ИТВ, П Êk 1E BÎ ЕШ 
阀 球阀、 蝶阀 
: 中 国 通用 机 械 工程 总 公司 
: 黄 & 
‚ 北京 市 宣武 区 太平 街 甲 2 号 
: 100050 
: (010)63033203 
: (010)63010347 


: 石油 化工、 医药 、 环 保 成 套 项 目 安 装 服务 项 


目 设 计 ; 自 普 代 理 出 口 业 务 ; 外 销 贸易 和 转口 
贸易 


: 中 国航 天 科技 集团 公司 第 十 一 研究 所 { 京 ) 

: 于 继 曾 

: 北京 市 东 高 地 南大 红 门 路 1 号 

: 100076 

: (010)68382104 

: (010)68382214 

: Ж ЖӨ .特种 阀 ê HR KEE FET E AR 





闪 FIKR 


: 北京 华北 阀门 公司 

: АБ Ж 

: 北京 市 通州 区 北欧 52 号 

: 101149 

: (010)60531182 

: (010)60531182 

: 闸阀 ARIE RI E EI RR .蝶阀 ER BÛ BK RN 、 安 


全 网 . 管 路 附件 


: 天 津 塘沽 瓦特 斯 间 门 有 限 公 司 
: KER 

: 天 津 市 塘沽 区 永泰 路 5 号 

: 300450 

: (022 )65727778 

: (022)25718857 

: Ж [ШЕ E EI RR 


: 天 津 市 阀门 公司 
: 韩 有 生 





地 址 : 天 津 市 东 丽 区 大 毕 庄 工业 区 

邮 编 : 300251 

电 话 (022)26750323 

传 真 (022)26327858 

主要 产品 : 立 门 驱动 装置 (电动 .气动 .手动 ) .电动 执行 机 
构 ( 户 外 防爆 . 核 级 ) .控制 器 .控制 台 .控制 屏 

企业 名 称 : KAHAN 

法 人 代表 : EFE 

地 HE: 天 津 市 东 丽 区 金 钟 河道 大 毕 庄 

邮 编 : 300251 

电 话 : (022)26776095 

传 真 : (022)26321181 

主要 产品 : RE FH RAE R ЕШ ЖН 

企业 名 称 : 天 津 新 星 阀 门 厂 

法 人 代表 : 陈 瑞 俊 

地 Ж: RIET HF KA Э Н 

HB 编 : 300381 

电 ” 话 : (022)23975616 

传 真 (022)23976290 

主要 产品 : [ШИ ARIE ЖЕН Е ERN 

企业 名 称 : 天 津 市 北方 阐 门 控制 设备 公司 

法 人 代表 : 刘 ¥ 

地 №: 天 津 市 北辰 区 宜兴 埠 高 科技 园区 

邮 编 : 300402 

电 话 : (022)26300975 

传 真 : (022)26300975 

主要 产品 : 阀门 电动 装置 .手动 装置 

企业 名 称 : 天 津 市 大 站 集团 公司 

法 人 代表 : 王 孝 杰 

地 址 : 天 津 市 津南 区 小 站 镇 大 站 村 

邮 Яй: 300353 

电 话 : (022)28611407 

传 真 : (022)28618611 

主要 产品 : В БК ЖЕШ, 

企业 名 称 : 天 津 市 渤海 阀门 厂 

法 人 代表 : 张 英 江 

地 Ж: 天 津 市 津南 区 北 阐 口 镇 光明 工业 小 区 

邮 编 : 300353 

电 话 : (022)28613066 

传 A: (022)28616740 

主要 产品 : RR EAR E FART KT 

企业 名 称 : 石家庄 市 阀门 二 三 

法 人 代表 ; 高 文亮 

地 ЖЕ: 河北 省 石家庄 跃进 路 143 号 
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HIB 编 
电 ің 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
传 Ңң 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
地 编 
电 î 
传 H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
Hp 编 
电 证 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
fi й 
E == 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
Hg 编 
电 话 
传 H 
EZI” ди 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
Hg 编 


+ 050031 

: (0311)5068064 
: (0311)5068064 
: 截止 阀 、 安 全 阀 , 止 回 阅 ,液化 气 阅 、 液 化 气 中 


央 供 气 系统 


: 石家庄 三 环 阀门 股份 有 限 公 司 
„Ж: НДХ 

; 河北 省 石家庄 市 桥头 街 43 号 

: 050021 

: (0311)6114144 

: (0311)6032579 

г ЖИ, E АШУ, РК ЛИ А 


: ЖО ЮГ) 

: ЕЙ Ж 

: 河北 省 泊 头 市 红旗 大 街 
: 002150 

: (0317)8222226 

: (0317)8222596 

: FIFA ЕЕ, Ж 


: 河北 省 承德 高 压 阔 门 管件 广 
КЖ! 

: 河北 省 隆 化 县 城 

: 068150 

: (0314)7063877 

: (0314) 7062043 

с MR ERIE R ЕА & A RÛ ER 


: 河北 省 蝶 飞 阀门 有 限 公司 

: FIRE 

: 河北 省 宁 晋 县 城 高 新 技术 开发 区 
: 055550 

: (0319)5804667 

: (0319)5804150 

г А 





: 阳泉 阀门 股份 有 限 公 司 

: KRE 

: 山西 省 阳泉 市 新 建 路 366 号 
: 045000 

: (0353)2022607 

: (0353)2022607 

с Фер Ж ЛЕ] 


: 山西 省 汾 阳 阀门 广 
: 山西 省 汾 阳 市 太 和 桥 街 92 号 
: 032200 
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: (0358)7333771 
: (0358)7332195 
: RR E FI RÎ ЕШ 


: 国营 辽 原 仪器 三 信 实 公司 

: 王 宝 贵 

: 山西 省 闻 育 县 五 号 信箱 

: 043800 

: (0359)7050384 

: (0359)7050510 

: 闸 阅 、 蝶 阀 .90 阀 门 装 置 (手动 ) 


: 包头 阀门 总 厂 
法 人 代表 : 
: 内 蒙 包头 市 昆 区 民族 西 路 8 号 

: 014010 

: (0472)5154466 

: (0472)5152792 

: HR ЕЦЕ R JE AR FRR ВЕ ЕС 


ЕЖ 


: 铁岭 阀门 股份 有 限 公司 

: 恒 Ж 

: 辽宁 省 铁岭 高 银川 区 广 裕 街 118 号 
: 112002 

: (0410)4603426 

: (0410)4605151 

: RA ИЮ EAR НЕ А 


: KEBER 

: 于 传奇 

: 辽宁 省 大 连 市 沙河 口 区 鞍山 路 63 
: 116022 

: (0411)4606281 

: (0411)4605234 

: ШИЖ ЖЮ СА 


JI 


: 沈阳 第 一 阀门 广 

: 班 立 平 

: 辽宁 省 沈阳 市 沈河 区 南 三 径 街 25 
: 110014 

: (024)22855726 

: (024)22822240 

ЖЕН. KAR RR ДБ (КЮЕ) 


ui 


САВЖ ВП 

: 伊 丽 

: 辽宁 省 沈阳 市 旦 始 区 寿山 路 二 埠 一 号 
: 110035 

: (024)86414068 

: (024)86414068 





主要 产品 : BRIER BK E .过 滤器 RIE A RAN 
企业 名 称 : ARAT 

法 人 代表 : УКУС 

地 lh: 辽宁 省 盘锦 市 石 新 镇 

邮 #4: 124113 

电 话 : (0427)5981587 

主要 产品 : WR Riki 

企业 名 称 : 锦州 阀门 有 限 公 司 

法 人 代表 : 张 铁 军 

地 W: 辽宁 省 锦州 市 十 塔 区 士 英里 76 号 

邮 编 : 121001 

电 î : (0416)4566943 

传 真 : (0416)4566943 

主要 产品 : AR ЕЙ, ЕИ] RA. BRA 
企业 名 称 : 鞍山 享 通 阀门 有 限 公司 

法 人 代表 : 姚 志 好 

地 Ж: 辽宁 鞍山 市 立山 区 北 胜利 路 450 号 
邮 Ў: 114031 

电 话 : (0412)6830988 

传 Ё: (0412)6831038 

主要 产品 : FIR ERE iE ER Е 、 特 种 阀门 
企业 名 称 : 长 春 痪 中 压 阀门 有 限 责 任 公司 
法 人 代表 : MRE 

地 址 : 吉林 省 长 春 市 吉林 大 路 457 号 

邮 编 130031 

电 йн: (0431)4838569 

传 真 : (0431)4842670 

主要 产品 : R ТТ, Ж, НЕ И 
企业 名 称 : 长 春 远东 化 机 有 限 公 司 

法 人 代表 : 李建国 

地 址 : 吉林 省 长 春 市 绿 园 区 支 农 路 双 丰 2 号 
邮 编 : 130112 

电 йй: (0431)5992453 

传 真 : (0431)7099771 

主要 产品 : ЇЇ, ШК, .蝶阀 .管件 
企业 名 称 : ERRATAS 

法 人 代表 : HRH 

地 i: 黑龙 江 哈 尔 滨 市 香 坊 区 公 滨 路 101 号 
邮 н: 150030 
电 话 : (0451)5309116 

fE Е: (0451)5309116 

主要 产品 : W ARE R ЕНА. KERARA. KE 2BI ү 


: 哈尔滨 哈 锅 阀门 股份 有 限 公 司 

: 李 采 时 

: 黑龙 江 哈 尔 滨 市 动 办 区 大 庆 路 17 号 
: 150046 

: (0451)2680498 

: (0451)5676755 

: KAR BIER НЮ ЛУН ДЕ Û BI. Ri 


: HAIRAN 

: ШЖ 

: 黑龙 江 省 牡丹 江 市 大 庆 街 19 号 
: 157009 

: (0453)6824993 

: ТЇ, ЕЙ ЕШ ЖЮ 


: FAAN 

: 郭 后 德 

: 上 海 市 安 亭 昌吉 路 28 号 
: 201805 

; (021)59577580 

: (021)59578580 

: KAR ЙЫ, КЮ, ЕГ .蝶阀 БК 


: 上 海良 工 阀门 厂 

: TER 

: 上 上 海 市 杨浦 区 荆州 路 101 号 
: 200082 

: (021)65411700 

: (021)65455925 

с 闸阀 .截止 阀 . 止 同 闪 .平板 内 SRR KE. 


е ‚+ Кон FF 


: 上 海 阀门 二 厂 

: EHR 

: 上 海 市 沪 青 平公 路 271 F 90 号 
: 201101 

: (021)64219055 

: (021)64203727 

: FIR RAE RTT 


: 上 海 阀门 五 厂 

H 郑 超 坤 

: 上 海 市 民 和 路 177 号 

: 200070 

: (021)56629911 

: (021)56631223 

: АЛЕ Ak Ê RIE ЕЕ, ЭС 


: LARRA ЖИН ЖН!) ААА 
: 李 仲 光 
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地 址 
邮 编 : 
m , 

传 真 
主要 产品 : 
企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
地 址 
Hp н 
电 话 
传 H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 н 
电 hi 
fg H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 Ж 
传 5 
Е 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
Hip н 
电 话 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
BB 编 
电 话 
fi А 
主要 产品 
企业 和 名称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 


+, 上 海 市 四 平 路 1063 5 


200092 


: (021)65021410 
: (021)65020368 


КЮ ,Ж FF I 


上 海 市 通用 机 械 技术 研究 所 
华 小 龙 


: 上 海 市 长 末路 113 号 
: 200042 

: (021)62525570 

: (021)62108159 

: 设计 各 种 非 标 阁 门 


: 上 海 市 机 械 工程 学 会 阀门 专业 委员 会 
: ЬЕ 

: 上 上 海 市 长 末路 113 5 

; 200042 

: (021)62131032 

; (021)62108159 

: 开展 学 本 活动 


: 中 船 总 公司 第 七 研究 院 第 704 所 
: ¥ KF 

: 上 海 市 衡山 路 10 号 

: 200031 

: (021)64718118 — 4805 

: (021)64339552 

: 蝶阀 .球阀 ЖЕ, ЖЕ, ЕЮ], 


: AFRENTA REA 
: 汉 顺 昌 

г 上 海 市 江浦 路 945 5 

; 200082 

: (021)65375580 

: (021)65455817 

: FF ERE R ЕГ 


: 上 海 市 精工 阀门 厂 有 限 公 司 
: 上 海 市 浦东 川北 路 2786 号 

: 201204 

: (021)58912164 

+ (021)58911671 

: RA .闸阀 ЖЕШ (И) 


: 上 海 华 东 阅 门 有 限 公 司 

: 张 文 权 

: 上 海 市 长 寿 路 $69 弄 2 号 1 楼 B 座 
: 200060 
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企业 名 称 
法 人 代表 
地 ЖЖ 
邮 a 
E W 
Е я 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Жж 
Е 
E ж 
е H 
主要 产品 


企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
地 址 : 
: 210008 

: (025)3300256 

: 行业 管理 服务 .技术 咨询 服务 


: (021)62771338 
: (021)62778096 
: 经 营 各 种 高 中 低压 阀门 


: 上 海 梅 陇 阀门 实业 公司 

: 陆 正 高 

: „ЕТ И РЕ 400 号 

; 200237 

: (021)64101740 

: (021)64101740 

: XK ® FI A BRIE A ДЕЕ ERI 


: 上 海 气体 阀门 总 厂 

: 薄 建 中 

: 上 海 市 宝山 区 罗 泾 镇 新 川 沙 路 

: 200949 

: (021)56872899 

: (021)56879516 

: THR AER AAEL RHF Жесе. Е ак A 


油气 调 压 器 РКИ ,燃油 喷嘴 


: 上 海 自来水 公用 阀门 三 
: 常 Ж 

: 上 海 市 大 连 西 路 38 5 
: 200092 

: (021)65315854 

: ‹021)65319951 

: ШИ, ЖЮ, ЕТ 


: EÊ HF IX E FF FF ЮГ) HEA И ДВ] 

: 上 海 市 宁 武 路 269 号 

: 200090 

: (021)65184711 

: (021)65431747 

: ЖЖ, Ж, Ж, E E ABR К, ЖЕ 


E E ARN 


江苏 省 阀门 工业 协会 
秦 玉 梅 
江苏 南京 市 鼓楼 三 条 埠 12 号 402 Ж 


: 中 核 苏 州 阀门 股份 有 限 公 司 
: ШИНЕ 

: 江苏 苏州 市 人 民 路 679 号 

: 215001 

: (0512)7533655 





传 真 : (0512)7533587 

主要 产品 : RA BRIER E Je RE ЛЕЛЕ ЛЕЗ, 
蝶阀 .真空 闪 

企业 名 称 : 苏州 高 中 压 阀 门 厂 

法 人 代表 : ФУ 

地 hE: 江苏 苏州 市 内 霄 路 123 号 

地 编 : 215008 

电 话 : (0512)8263140 

传 Ё; (0512)8288977 

主要 产品 ; М BoE RI КШ, БКА. 5 
Ф 

企业 名 称 : 南京 华 宁 阀门 有 限 公 司 

法 人 代表 : 丁 维 宁 

地 址 : 江苏 南京 市 宁 江 云 居 夺 

邮 编 : 211123 

电 йй: (025)2290611 

传真: (025)2265514 

主要 产品 : ЇЇ АКЕ KER RATA. 
Жк 

企业 名 称 : MK ER ГТ I Ê Ê ИДЕ] 

法 人 代表 : Н 她 

地 址 ; 江苏 扬州 市 运河 南路 29 号 

Rg 编 225003 

电 Wi: (0514)7233135 

传 真 : (0514)7234199 

主要 产品 : Н RER BK Зе, 

企业 名 称 : 锡山 市 阀门 厂 

法 人 代表 : WKE 

地 址 : 江苏 锡山 市 甘露 镇 

邮 编 : 214117 

电 话 : (0510)8751896 

传 真 : (0510)8751896 

主要 产品 : 球阀 RIE ВЮ E A E ЕСО ЕБ Я E 
低 碳 ) 

企业 名 称 : 国营 海安 阀门 广 

法 人 代表 : 唐 永 年 

地 址 : 江苏 海安 县 曲 塘 镇 车 站 东 路 

邮 编 : 226661 

电 话 : (0513)8603078 

传 真 ; (0513)8603715 

主要 产品 : FI BÛ BRER iE ER Ж = ШЕ. + 
A АЮ 

企业 名 称 : 泰州 市 阀门 厂 

法 人 代表 : 季 时 华 





地 hE: 江苏 泰州 市 口 泰 公路 19 号 
邮 编 : 225300 

电 йй: (0523)6335529 

传 H: (0523)6335529 

主要 产品 : [ӨЮ Е E AR AT 
企业 名 称 : FTE ERARA 

法 人 代表 : KHE 

地 址 : IRE THB KE 36 号 
邮 编 224400 

电 话 : (0515)7213908 

传 真 : (0515)7212098 

主要 产品 : Жой КЮ .仪表 阀 .管件 
企业 名 称 : 南通 市 电站 阅 门 有 限 公 司 
法 人 代表 : 陈 昭和 

地 Ж: 江苏 如 皋 市 环 城北 路 皋 北桥 西 
HF 编 : 226500 

电 话 : (0513)7501911 

传 真 ; (0513)7501011 

主要 产品 : RA Е BR EAR HURA PRA SX KRN 
企业 名 称 : 南通 市 高 中 压 阀 门 厂 

法 人 代表 ; 方 FH 

地 ШЕ: 江苏 南通 市 唐 曾 西 市 街 

邮 编 : 226002 

电 话 : (0513)5544297 

传 Ё: (0513)5541508 

主要 产品 : ШИ ЈЕР 1E AR A A 
企业 名 称 : BRANT 

法 人 代表 : KRF 

地 址 : 江苏 省 启东 市 南阳 镇 

邮 编 : 226232 

电 话 : (0513)3335898 

f #: (0513)3335998 

主要 产品 : ЖЮ Ж = ЧЕЗ 
企业 名称: 江苏 神通 阀门 有 限 公 司 

法 人 代表 : 吴 建 新 

地 址 : 江苏 省 启东 市 南阳 镇 

ШЕ 编 : 226232 

电 话 : (0513)3335898 

传 Ё: (0513)3335998 

企业 名 称 : 镇 江 市 铸造 阀门 厂 

法 人 代表 : 钱 存 根 

地 址 : 江苏 省 杨 中 西 来 桥 镇 

邮 编 : 212221 

电 话 : (0511)8561436 
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传 Ё: (0511)8561889 

主要 产品 : FA Bik R К, ЖКУ, 
企业 名 称 : 江苏 省 建 湖 阀门 总 厂 

法 人 代表 : 刘 锦 林 

地 Ж: 江苏 建 湖 县 城建 北 路 491 号 
邮 编 : 224700 

电 Wi: (0515)6213331 

传 E, (0515)6213331 

主要 产品 : Н, ЖЕНУ ЖЕШ ЫШ ERI FT ШУ 
企业 名 称 : 建 湖 县 管 阀 件 厂 

法 人 代表 : EF Ж 

地 ДЕ: ТАЛЕ АН ИТЕ 
邮 Яң: 224762 

电 й: (0515)6558180 

传 H: (0515)6558315 

主要 产品 : ЇН, ШЕ БК LE RR 
企业 名 称 : 常州 市 阀门 驱动 装置 厂 

法 人 代表 : 梅 鹤 康 

地  ” 址 : 江苏 省 常州 市 横山 桥 镇 

邮 编 : 213119 

电 йй: (0519)8601551 

传 真 : (0519)8601549 

主要 产品 : Маа ANNAJEE 
企业 名 称 ; 盐城 九龙 阀门 制造 有 限 公司 
法 人 代表 : BHM 

地 ak: 江苏 建 湖 县 蒋 党 镇 葡 微 南路 
BIE 编 224762 

电 Wi: (0515)6558180 

fg 真 : (0515)6558315 

企业 名 称 : 金 坛 市 金 威 液压 机 械 有 限 公司 
法 人 代表 : 段 国 庆 

地 址 : 江苏 金 坛 市 后 阳 街 88 号 

邮 编 : 213215 

电 话 : (0519)2611028 

fg 真 ; (0519)2611118 

主要 产品 : AR. FE BEY SR i 

企业 名 称 : KEHAT 

法 人 代表 : 黄 志 明 

地 址 ; 江苏 大 丰 市 通商 镇 人 民 路 35 5 
邮 编 : 224142 

电 话 : (0515)3332024 

fg Ё: (0515)3332099 

主要 产品 : [Ө ЖЕ IE AR RE йет, Рр E 
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企业 名 称 
法 人 代表 
地 d 
邮 # 
电 W 
k H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 A 
电 № 
传 R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 #8 
电 й 
传 FR 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 编 
FE W 
传 А 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
E # 
E й 
传 Ңң 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Жж 
邮 Ж 
E й 
k A 
主要 产品 
企业 名 称 


: 吴江 市 东 吴 机 械 有 限 责任 公司 
: ERR 

: 江苏 吴江 市 

: 215213 

: (0512)3291914 

: (0512)3291913 

: EAR 


ТЕ ВТО 

: 梅 志 培 

: 江苏 常州 市 东 门 外 横山 桥 镇 

: 213119 

: (0519)8601690 

: (0519)8600918 

: 多 回转 阐 门 电动 装置 .部 分 回转 和 阀门 电动 装 


置 FIRE 


: Аъ Г 

: EER 

: 江苏 省 丹阳 市 西 环 路 131 号 
‚ 212309 

: (0511)6529101 

: (0511)6529101 

: Ж 


: BATRA LHS 

: 黄 作 兴 

: 浙江 温州 市 水 心 十 七 中 路 29 号 
: 325028 

: (0577)88533286 

: (0577)88501748 

: 行业 管理 


: 温州 环球 痊 门 制造 有 限 公司 

: 吴 光华 

с 浙江 温州 市 永嘉 葡 北 码 道北 路 95 号 
: 325105 

: (0577)67313601 

: (0577)67311636 

-WA ОЕ RA JAA AF A 


: 温州 市 华 砷 阀门 制造 有 限 公 司 

: 陈 占 基 

: 浙江 温州 市 瓯 海 永 中 城北 工业 街 
: 325024 

: (0577)86932197 

: (0577)86932948 

: ЖЮ 


: 永嘉 县 东方 自动 化 仪表 三 


法 人 代表 
地 址 
HB 编 
电 W 
传 H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
f R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 请 
传 А 
Z дд 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
传 真 
主要 产品 
EWER: 
法 人 代表 : 
地 ДЕ: 
邮 编 
电 й 
传 R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 请 
Е H 
主要 产品 


: EMH 

: 浙江 省 永嘉 县 茹 北 镇 庐 桥 西 路 

: 325102 

: (0577 )67354895 

: (0577 )67352338 

г ‚ЕН J EE Ж.Ж 


: 浙江 大 氟 隆 阀门 有 限 公 司 

: ЖЕЛ 

МАЖЕ ВАА k E To X 

: 325105 

: (0577)67315866 

: (0577)67315844 

: Ê FJ BR AJ iE EIR АЕ ЫЛА A FF F Е 


M ГЈ) 


: 机 械 部 第 二 设计 研究 院 

: 周子 范 

: 浙江 省 杭州 市 石 桥 路 338 号 

: 310022 

: (0571)88144101 

: (0571)8814311 

: 机 械 工 业 行 业 规 划 .企业 规划 .机械 工厂 设计 、 


技术 改造 .项 目 设 计 . 民 用 建筑 .专用 设备 设 
计 ,市 能 环保 工程 设计 . 技 计 算 机 应 用 设计 


: MH E BEHTIR FRA FJ 

: EER 

: 浙江 余杭 市 闲 林 塌 北山 路 11 号 
: 311122 

: (0571)88681315-—8215 

: (0571)88681419 


浙江 高 中 压 阀 门 三 
ЛЕЙ 
ттш Чет Ип ЖЕН РЧ 5715 154 号 


: 311300 

: (0571)63722788 

; (0571 )63714143 

с RR ЈЕ RR t EIR РК TY Е. Ж 


К. НЕТУ 0 


: 浙江 桐 访问 门 总 厂 

: KHR 

: 浙江 桐庐 县 桐 万 镇 浮桥 坟 
: 311500 

: (0571)64618805 

: (0571)64618404 

: ЖЮ IAY ERLE ЕТ 


企业 名 称 : 浙江 省 永康 阀门 厂 

法 人 代表 : FEY 

地 Ж: 浙江 永康 市 苏 溪 工 业 区 驮 山 

ШЧ 编 : 321200 

电 话 : (0579)7151440 

主要 产品 : RR 

企业 名 称 : 奉化 市 高 中 压 阀门 制造 有 限 公司 

法 人 代表 : 刘 小 培 

地 Ж: 浙江 奉化 市 大 桥 镇 新 丰 路 4 号 

Hp 编 : 315500 

电 话 : (0574)8923605 

f 真 : (0574)8923605 

主要 产品 : [ШЖ 

企业 名 称 : 温州 市 挺 宇 集团 有 限 公司 

法 人 代表 : WEF 

地 HE: 浙江 温州 市 吴桥 路 90 弄 5 号 

邮 编 325000 

电 话 : (0577)88620035 

传 真 ; (0577)88620035 

主要 产品 : К ШИЮ Е RI 

企业 名 称 : 温州 市 旭 龙 阀门 有 限 公司 

法 人 代表 : 林 少 龙 

地 ЗЕ: 淅 江 温 州 新 桥 工业 区 金 蜡 大 道 

邮 编 325006 

电 їй: (0577)88412633 

f ” 真 : (0577)88411874 

主要 产品 : PAR Гау ЛЕЕ В .球阀 БОРЕ ВЯ E RR 

企业 名 称 : 浙江 方正 阀门 厂 

法 人 代表 : 方 存 正 

地 dk: 浙江 永嘉 县 瓯 北 镇 大 甲 工业 区 

邮 编 : 325102 

电 话 : (0577)67356279 

传 H: (0577)67358449 

主要 产品 : HPA ARER ER RY ЕШ 

企业 名 称 ; 浙江 超 达 阀门 股份 有 限 公司 

KARR: RHE 

地 HE: 浙江 永嘉 县 工 北 镇 码 道 工业 区 

HE 编 : 325102 

电 话 : (0577)67311670 

传 HK: (6311151 

主要 产品 : FI SRE К, Ж ЕЮ, ЖК A RÎ E 
ZR 

企业 名 称 : 浙江 石化 阀门 有 限 公司 


附录 ° 519 


法 人 代表 
地 址 
HE 编 
电 话 
传 A 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 纺 
电 话 
传 真 
== 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
传 Я 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 Wi 
传 真 
主要 产品 
企业 和 名称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
传 А 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 їй; 
传 真 
主要 产品 ; 
企业 名 称 : 


: МЖК 

с 浙江 温州 市 海滨 工业 区 机 场 大 道 397 号 
: 325024 

: (0577 )86872988 

: (0577)86872770 

СОВ РК Ж 


: 浙江 正 华 阀门 厂 

: EFER 

: 浙江 温州 市 瓯 海 永 虽 简 成 街 117 号 

: 325024 

: (0577)86935246 

: (0577)86920971 

: HAE RRA ЗИ ER IE R BEER MRR HF 


К.Е 


: 浙江 五 洲 阀门 有 限 公司 

: 陈 锦 法 

: 浙江 温州 市 四海 区 永昌 工业 大 道 
: 325024 

: (0577)86935224 

: (0577)86933224 

: FÎ РК Ж, ЕЕ, E R 


: 乐清 市 愤 江 阀门 厂 

: NHR 

: 浙江 乐清 市 七 里 埠 工 业 区 

: 325604 

: (0577 )62671603 

: (0577 )62672751 

с 闸阀 Е Bl . 1E EIA . AR RI. 


: HILR— RTH EHA RA ај 

: 张 臣 明 

: 浙江 温州 市 工 北 三 桥 工业 区 

: 325105 

: (0577)67315888 

: (0577)67315333 

: 闻 闪 BRIER RRA RRA KER HELE AF 





HA 


: ЖАНГ ГГ 
е 

: 浙江 省 玉环 县 楚 门 镇 

: 317605 


(0577 )67416612 


: (0577 )67416673 


球阀 


浙江 罗浮 锅炉 附件 三 
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法 人 代表 : 周 健 和 

地 ЛЕ: 浙江 省 永嘉 葡 北 镇 东方 工业 区 

邮 Яң: 325102 

电 йй; (0577)67353358 

传 真 : (0577)67354888 

主要 产品 : KER RR 

企业 名 称 ; 浙江 良 精 阀门 集团 有 限 公司 

法 人 代表 : 余 胜 者 

地 “ 址 :浙江 省 温州 市 熙 北三 桥 工业 园区 

邮 编 : 325102 

电 话 : (0577)67358975 

传 真 : (0577)67350965 

主要 产品 : MR RE КЕ, RRA ЖН 

企业 名 称 : ТАНЪ ЕРДИ 

法 人 代表 ; 陈 德 星 

地 Ж: 浙江 省 温州 市 永嘉 县 下 保 工 业 区 

邮 编 : 315100 

电 Ж: (0577)67254843 

f£ Ё: (0577)67250733 

主要 产品 : WA Е aE ERY. BRE КЕ BME. 
真空 间 

企业 名 称 : IEAA TARAA 

法 人 代表 : 章 成 忠 

地 址 : 浙江 省 温州 永 强大 道 2211 号 

Hg Яй: 325024 

电 话 : (0577)86936898 

传 真 ; (0577)86936250 

主要 产品 : FAI E E ERER ,球阀 

企业 名 称 : 浙江 黄岩 特种 阀门 三 

法 人 代表 : EHRE 

地 址 ;浙江 省 台州 市 黄岩 区 大 桥 路 151 号 

邮 编 : 318020 

电 话 (0576)4225856 

传 真 : (0576)4229752 

主要 产品 : 蝶阀 

企业 和 名称 : ИВТ 

法 人 代表 ; RHR 

地 ШШ: 浙江 温州 市 中 海 永 中 镇 镇 标 路 10 号 

邮 编 : 325024 

电 їй: (0577)86876789 

传真; (0577)86875885 

主要 产品 : FI FF Е РК. ЕЯ 

企业 名 称 : 浙江 永 一 阀门 厂 

法 人 代表 : BEE 


МЖК КЕНДЕ Ж ЛУ LAM 
: 325102 

: (0577)67353541 

: (0577)67361988 
ЕСЕ ЦИ, З 


: 浙江 宣 达 实业 集团 有 限 公 司 

: 叶 际 宣 

: 浙江 温州 市 永嘉 臣 北 镇 西 评 工业 区 
: 325102 

: (0577)67352038 

: (0577)67355693 

: ЖШ KR ERR. НАРИ .高 


а ӨК FJ 


: 浙江 伯 特 利 实业 集团 有 限 公 司 

: 黄 胜 丰 

: 浙江 温州 市 三 桥 工业 区 伯 特 利 工业 园 

: 325105 

: (0577)67361666 

: (0577)67350222 

: AR ARLE R E A RR 球阀、 蝶阀 ЛЕ È 


: 宁波 埃 美 柯 铜 阀门 有 限 公司 

: 沈 国 强 

: 浙江 宁波 市 大 闸北 路 1 号 

: 315020 

: (0574)87676118 一 114 

: (0574)87355998 

: FF RA BRIER ЕЕ, ТЭН НО CRR) 


: 宁波 阀门 厂 

: 石 建 明 

: 浙江 省 宁波 市 新 义 路 27 号 
: 315020 

: (0574)87675630 

: (0574 )87356352 

: Ж] Ж АК 


: 宁波 宁海 县 经 济 开发 区 外 环 路 
: 张 勤 昌 

: 新 汪 宁 海 县 经 济 开 发 区 外 环 路 
: 315600 

: (0574)65599568 

: (0574 )65580407 

+ HAL f HI FR Û . 调 压 器 


: 机 械 部 合肥 通用 机 械 研 究 所 
Е 
: 安徽 省 合肥 市 长 江西 路 888 号 


: 230031 
: (0551)5318899 
: (0551)5318899 











主要 产品 ; ГІЛ ЖЯ ЖЫЗ, ЇЇ] CAD 研究 .阀门 标准 
化 技术 委员 会 .阀门 产品 质量 检测 中 心 .阀门 
成 套 咨询 服务 

企业 名 称 : 黄山 高 压 阀门 有 限 公司 

法 人 代表 ; 洪 旋 林 

地 址 : 安徽 黄山 市 中 溪 区 徽 山路 17 号 

Вр 编 245000 

电 话 : (0559)2512801 

传 В: (0559)2511480 

主要 产品 : APEN] 

企业 名 称 : 安徽 省 和 白 湖 阀门 厂 

法 人 代表 : 张 文 权 

地 址 : KREE AWH 

邮 编 : 231508 

电 Wi: (0565)7561240 

传 И: (0565)7561208 

主要 产品 : MR ARIE R ЕШ, S A 

企业 名 称 : 安徽 省 和 县 阀门 总 厂 

法 人 代表 : REBERE 

地 址 : 安徽 和 县 县 城南 门 横江 街 20 号 

邮 编 : 238200 

电 їй: (0565)5351198 

传 真 : (0565)5351894 

主要 产品 : ЇН Е р HAR 

企业 名 称 : 黄山 良 业 阀门 有 限 公司 

法 人 代表 : 项 美 根 

地 址 : 安徽 黄山 市 屯 溪 区 阳 湖 治 阳 中 村 1 号 

HIE 编 : 245041 

电 jî : (0559)2521450 

传 真 (0559)2521450 

主要 产品 : 阀门 电动 装置 (HZ .HQ HKQ) 

企业 名 称 : 福建 省 三 明 高 中 压 阀 门 厂 

法 人 代表 : 李 红 生 

地 址 : 福建 省 三 明 市 长 安 路 23 号 

H6 编 : 365001 

电 话 : (0598)8332050 

传 真 (0598)8242868 

主要 产品 : HR BRIER E AOR RA 

企业 和 名称: 福州 阀门 总 厂 

法 人 代表 : Жад 

地 Ж: 福建 福州 市 福 兴 投资 区 龙 安 路 364 号 
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邮 Ж 
电 ж 
к 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 g 
E W 
Е A 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 编 
E W 
fê H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 编 
E W 
传 Ңң 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 #8 
E W 
ё А 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ДШ 
Е 编 
E 话 
к H 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 ж 
电 Ж 
f R 
企业 名 称 : 


: 350014 
: (0591)3621140 
; (0591)3365091 
: ЖЕ, ЕЕ [ЇЇ КЮ 


: 福建 省 明星 阀门 厂 

: 洪 永 明 

: 福建 南安 市 英 都 专 林 工业 区 23 号 

: 326305 

: (0595 )6166692 

: (0595 )6169805 

: 蝶阀 ВЕК E E R НЕ Ю.Е îî 


: 泉州 市 玉 机 阀门 制造 有 限 公司 
: 傅 科 技 

: 福建 省 南安 市 玉 叶 工业 园 1 号 
: 362300 

: (0595)6299888 

: (0595)6287631 

: ЖЮ 


жава 

: Вр 

: 江西 南昌 市 解放 西 路 塔 子 桥 南 路 
: 330002 

: (0791)8211429 

: (0791)8211429 


: 南昌 市 八 一 阀门 广 

: ВЕ 5 

: 江西 南昌 市 湾 里 磨盘 山北 路 
: 330004 

: (0791 1 

: (0791)3760045 


: ЖО УЛЫ ШЕ] 

: ЖЖ 

: ТГ Ж Ж К SH TUY Ki 
. 341000 

: (0797)8376448 

: (0797)8378818 


: 江西 省 萍乡 市 阀门 厂 

: WFK 

: 江西 萍乡 市 八 一 汪 公 潭 89 号 
: 337055 

: (0799 )6833935 

: (0799 )6823797 


ШЖК ВИТО Я Др) 
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法 人 代表 : ARD 

地 ж: 山东 省 青州 市 香山 路 7 号 

邮 编 262500 

电 йй: (0536)3280361 

f Е; (0536)3280645 

主要 产品 : RRA аиа ИУ ATR FR 
Ж.Л 

企业 名 称 : 国营 青岛 电站 阀门 三 

法 人 代表 : MÉX 

地 Ш. 山东 青岛 市 李 沧 区 瑞金 路 29 号 

邮 编 266043 

电 йй: (0532)4816731 

传 真 ; (0532)4816730 

主要 产品 : RRA ЕВ. ЕШ, ТВ. т. KA 
E HETS Bl EE RI 

企业 名 称 : ЖЕЕ ҖЕ ГГ 

法 人 代表 : MRE 

地 址 ; 山东 省 青岛 市 城 阳 北 城 马路 16 号 

邮 编 : 266228 

电 话 ; (0532)2518215 

传 Ё: (0532)2518215 

主要 产品 : WB RIER ЕК 

企业 名 称 : AHIRI 

法 人 代表 : 刘 书 琦 

地 址 ; 出 东 省 潍坊 市 安顺 路 12 号 

邮 编 : 261011 

电 话 : (0536)8324165 

fE Е: (0536)8324165 

主要 产品 : RIERA FT RA EAR В 、 液 位 计 

企业 名 称 : 淄博 市 临淄 阅 门 厂 

法 人 代表 : 于 建华 

地 Ж: 山东 省 淄博 市 临 汝 区 路 山 镇 

邮 编 255418 

电 话 : (0533)7680081 

传 ” 真 : (0533)7680205 

主要 产品 : BIE RA. В Ж 

企业 名 称 : 开封 高 压 新 门 厂 

HARK: FH 领 

地 ЖЕ: 河南 省 开封 市 新 宋 路 西 段 93 号 

邮 Яң: 475002 

电 Wi: (0378)2925211 

f Я: (0378)2924630 

主要 产品 : RA BRIER. EAR PRR. = БАЮ], 


tE ЖЕ 


ELER: FAATA 地 址 : 河南 焦作 市 马 村 区 光明 大 道 15 号 
法 人 代表 : Жж 邮 编 454171 
地 å a: 河南 省 开封 市 新 宋 路 电 话 : (0391)3948880 
ВЕ #8: 475002 fg Е: (0391)3948880 
E #8; (0378)2925211—2227 主要 产品 : ВО ARIE R 
f Ж: (0378)2924630 
主要 产品 : 经 销 各 种 阀门 企业 名 称 : 洛阳 市 阀门 厂 
法 人 代表 : KAR 
企业 和 名称 : 郑州 市 蝶阀 厂 地 d: 河南 省 洛阳 市 西 工区 七 一 路 9 号 
法 人 代表 : BHF 邮 编 : 471000 
地 lh: 河南 郑州 市 上 街区 中 心路 130 号 电 ЙЕ: (0379)3934887 
HIB 编 : 450041 传 真 : (0379)3936124 
电 йй: (0371)8938210 主要 产品 : HRA RIE A BA EAR 
f 6: (0371)8938211 
主要 产品 : Ю.Е 企业 名 称 : 郑州 市 宇明 工业 总 公司 阐 门 广 
法 人 代表 : 高 治安 
企业 名 称 : ЖЕН Ж ЕГП ИГ 地 址 : 河南 郑州 市 荣 阳 沁 水 镇 
法 人 代表 : 方 大 社 邮 编 : 450141 
地 A: 河南 省 洛阳 市 建设 路 276 号 电 î: (0371)4899401 
HE 48: 471003 f Ё: (0371)4899306 
电 话 : (0379)4215708 主要 产品 : KER ЖЮ A HF Bl iE И, HES ER Ж 
f H.: (0379)4221725 
主要 产品 : Ш.Ш, RA KAR a AF] RER) 企业 名 称 : 武汉 阀门 水 处 理 机械 股 份 有 限 公司 
| 法 人 代表 : 黄 立 武 
企业 名 称 : 河南 省 周口 阀门 厂 地 hE: 湖北 武汉 市 青山 区 冶金 大 道 64 号 
法 人 代表 : ВЕЖ HH i: 430080 
地 a: 河南 省 周口 市 建设 路 中 段 12 号 电 话 : (027)86862628 
邮 编 : 466001 传 真 : (027)86863847 
电 ў: (0394)8223318 主要 产品 : KER RA BRAN ARIE A ЛЕТА НЕТ A ЗЕ 
传 Ё: (0394)8223318 
主要 产品 : FIA ARE R E E ЖЮ 企业 名 称 : 武汉 市 亚 美 蝶阀 厂 
法 人 代表 : 李 锦 会 
企业 名 称 : 许昌 昌 源 阀门 制造 有 限 公 司 地 ЯЕ: 潮 北 省 武汉 市 徐 家 棚 团结 路 68 号 
法 人 代表 : Ж Ж ВБ i: 430062 
地 d: 河南 省 许昌 市 建设 路 180 号 电 话 ; (027)86716160 
HE i: 461000 传 真 : (027)86815158 
电 #6: (0374)3313959 主要 产品 : ЖЕЛЕЗЕ Al 
ё 真 ;: (0374)3314018 
主要 产品 : 旋塞 BRIER 企业 名 称 : 湖北 高 中 压 阐 门 有 限 资 任 公司 
法 人 代表 : EH E 
企业 名 称 : 河南 鹤壁 宝马 阀门 有 限 公司 地 址 :湖北 武汉 市 阳 逻 开发 区 新 阳 大 道 
法 人 代表 : РЕН 邮 н: 431415 
地 ДЕ: 河南 鹤壁 市 汤 河 街 9 号 电 î : (027)86964602 
邮 编 : 458000 传 真 ; (027)86961514 
E FF: (0392)2661603 主要 产品 : PRA Si RE AOR RR. KER E RF 
tE HK: (0392)2623869 Пр, 


主要 产品 : PR BR EA BI 


企业 名 称 : 湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 限 公司 
ELER: 中 南 焦作 氨 阅 股份 有 限 公司 法 人 代表 : 王 洪 运 


法 人 代表 : WER 
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地 HE: 湖北 研 沙 市 沙市 区 红 门 路 3 号 电 话 : (020)82270173 
邮 编 : 424000 传 真 : (020)82289189 
电 W: (0716)8213211 主要 产品 : ШШ „ШЕ ЕЮ ТУ, REM Ж, 
传 真 : (0716)8211623 и Fk 


主要 产品 : RA П ККТ 
企业 名 称 : 广东 省 韶关 市 阀门 厂 


企业 名 称 ; 应 城市 阀门 厂 法 人 代表 : KEM 


法 人 代表 : 祁 火 元 地 Ж: 广东 省 韶关 市 工业 东 路 24 号 
地 ЖЕ: WI IER RT ТСКЕ 36 与 邮 编 : 512026 
邮 编 : 432405 电 БЕ: (0751)8769791 
电 话 : (0712)3611342 传 真 ; (0751)8769791 
{Ё ИЩ; (0712)3611410 主要 产品 : „ЖЮ, ЕЕЕ ЖЕ ШШ, 
主 昌 产品 : Ж ГН BK 8 # Ж. . 调 压 器 、 建 机 产品 
企业 名 称 : 英 山 恒通 阀门 制造 有 限 公 司 企业 名 称 : ШУЪБА ТГ 
法 人 代表 : 姜 元 出 法 人 代表 : Kk IE 
地 hE: 湖北 英 山 县 温 果 镇 陵园 街 74 5 地 hE: 广东 省 汕头 市 汕 樟 路 135 号 
ШЕ йй: 436700 邮 编 : 515041 
电 话 : (0713)7012650 电 话 : (0754)8667842 
传 fi: (0713)7012231 f£ Ё; (0754)8665386 
主要 产品 : MR RIE A ЕТА ДЕЗЕ] БКЈ k A 主要 产品 ; RRA BHR КЕЕ В рҮ Е RB 
企业 名 称 : 湖北 省 通 城 阀门 厂 企业 名 称 : 广东 明珠 球阀 集团 股份 有 限 公 司 
LARR: EAR 法 人 代表 ; 张 坚 力 
地 址 : 湖北 通 城 县 贷 水 镇 民主 路 177 号 地 ” 址 ;广东 省 兴 宁 市 兴 城 镇 
邮 编 : 437400 HI 编 : 514500 
电 Wi: (0715)4322373 电 й: (0753)3332706 
传 真 : (0715)4322715 传 真 : (0753)3337950 
主要 产品 : ШЇ ПВ KE ZB、QB 阀门 驱动 装置 主要 产品 : 球阀 
企业 名 称 : КРЪВ 企业 名 称 : 桂林 市 阀门 三 
法 人 代表 ; ХИ 法 人 代表 : 劳 乃 光 
地 Ж: 湖南 省 长 沙市 赤 岗 北 路 10 5 地 ДЕ: 广西 桂林 市 东安 街 42 号 
邮 8; 410007 Нр #8: 541002 
电 活 : (0731)5499454 电 БЕ: (0773)3831637 
传 H: (0731)5496586 fë ЙИ; (0773)3831637 
主要 产品 : ЖАНЫ 主要 产品 : ИЮ IE E E ЖЕ, УТ Ж ЖК ОЯ 
滤器 
企业 名 称 : 湖南 七 一 机 械 股 份 有 限 公 司 
法 人 代表 : ABH 企业 名 称 : 桂林 市 阀门 总 厂 
地 址 ; 湖南 省 常德 市 德 山 辊 明 路 56 5 法 人 代表 : KAA 
Юр 38: 415001 地 址 :广西 桂林 市 东安 街 北 巷 31 号 
电 话 ; (0736)7316268 ШЕ 编 : 514002 
传 Æ: (0736)7312995 电 话 : (0773)3831719 
主要 产品 : ЖЕУ, [н ШЕ F1 Юй f 真 : (0773)3837115 
主要 产品 : RE ЖЕ Ж К, HRA FIA HETS BN. 
企业 名 称 : 广州 市 广州 阀门 厂 ERRI ARIE RNI 
法 人 代表 :; 刘 洪 良 
地 h: 广东 省 广州 市 黄埔 区 蟹 山路 48 号 企业 名 称 : РУ ЖБ ЖЕЛАЮ ҖЕ в] 
邮 编 ; 510700 法 人 代表 : J H 
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地 ЖЕ: 四 川 省 成 都 市 外 北 崇 义 桥 

邮 编 : 610504 

电 话 : (028)3911495 

传 А: (028)3912020 

主要 产品 : МН Hê AÛ iE E FR RR FBR RRR. 
BE R 

企业 名 称 : АЯЛ НВ @Ж ИШДЕН F2 ДЕ 

法 人 代表 : A 

地 ДЕ: 四 川 成 都 市 一 环 路 西 一 段 114 号 

邮 编 : 610041 

电 话 : (028)7744878 

f£ Ñ: (028)7774140 

主要 产品 : 经 营 高 中 低压 阀门 管件 和 成 套 项 目 

企业 名 称 : 自贡 高 压 阀门 股份 有 限 公 司 

法 人 代表 : RHF 

地 н: 四 川 省 自贡 市 火车 站 路 

邮 编 ， 643000 

电 话 : (0813)2700062 

f X.: (0813)3900246 

主要 产品 ; RA MR, Bil R aE ER TRH KARN. 
蝶阀 .电站 内 RFF IR 

企业 名 称 : 自贡 市 铸 钢 广 

法 人 代表 : Ная 

地 址 :四 川 省 自贡 市 大 安 区 马 冲 口 

邮 编 : 643010 

电 话 : (0813)2204918 

传 真 : 

主要 产品 : 通用 国门 .电站 阀门 ( 铸 钢 毛坯 ) 

企业 和 名称 : BHRAT 

法 人 代表 : АТ 

地 Ж: 四 州 省 广汉 市 玉溪 路 二 段 

邮 编 618300 

电 话 : (0838)5222502 

传 真 ; (0838)5223759 

主要 产品 : RIE A .闸阀 、 止 回 隅 、 节 流 阀 

企业 名 称 : 自贡 工业 阀门 制造 有 限 公 司 

法 人 代表 : WEE 

地 At: 四 川 自贡 市 自流 井上 桥 路 3 一 1 号 

HB 编 : 643000 

电 话 : (0813)2202514 

传 真 : (0813)2202514 

主要 产品 : ҖЕ, И, КЮ ЕШЮ], ЕЗЕН 

企业 名 称 : ВАЛЯНЫ ARA А 

法 人 代表 : 刘 志 伦 


地 址 
邮 编 
E Ж 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 Ж 
E й 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ж 
邮 编 
BE № 
È H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 № 
ж 
E W 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 Ж 
E W 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 hE 
邮 编 
E W 
传 A 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ДШ 
邮 编 
E W 
传 真 


: HJ A RT BE ЖЖ EN 6 54 号 
: 643000 

: (0813)2200277 

: М „ЕЕ, ЕВА ЖЕ Ж 


: АЛЕ ГЫ ЖЗ FR А] 
: 洪福 财 

: HIN Ê Hk Ti LF 156 号 

: 0 

+: 8 

+: 9 

: FI RI E BJ Û .液压 闪 ЕЮ, Ж 1F AF RF 


: 自贡 飞 球 特种 阀门 制造 有 限 公 司 
: 吴 建 林 

: 四 川 省 自贡 市 檀 木 林冲 57 号 

: 643000 

: (0813)2406888 

: (0813)2203317 

: BRA FR KIER Ж ЕЮ], ЕН] 


АЛГ 

: FER 

: 四 川 省 南充 市 嘉陵 区 嘉 南 路 59 号 
: 637115 

: (0817)3634365 

: (0817)3634365 
ЗК ЕЕ, ЕШ 


: WIERA SRIAN 
: ЖИ 

: ИЧ) ЯН ERARA BF 
: 614400 

: (0833 )4222593 

: ВЮ 


: 中 国人 民 解 放 军 第 5719 1Г81)757Г 
: 刘建平 

: PH J Û E JN Th RF FF FF 

: 611937 

: (028)2898026 

: (028)3898026 

Р.Л 


: 重庆 市 阀门 行业 协会 

: EH 

: Ж KT FX FE ME 41 号 302 Ж 
: 400012 

: (023)63736134 

: 7 


附录 - 


525 


企业 名 称 : 
法 人 代表 
地 址 
邮 Яң 
电 话 
传 真 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
企业 和 名称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
传 真 
主要 产品 
企业 名称 
法 人 代表 
地 址 
HE н 
ЕН, 话 
传 真 
主要 产品 


企业 名 称 : 
法 人 代表 : 


重庆 阀门 三 


: FPH 

: 重庆 市 渝中 区 化 龙 桥 正 街 132 号 
: 400043 

: (023)63861512 

: (023)63861512 


: 贵阳 贵 标 阀门 制造 有 限 责任 公司 
: 陈 同学 

: 贵州 省 贵阳 市 白云 区 杷 粗 场 

: 550014 

: (0851 )4861294 


: BAEAN 

: З HH 

: 云南 省 昆明 市 穿 金 公路 729 号 
: 650224 

: (0871)5631590 

: (0871)5631590 

: 闸阀 、 止 回 阀 , 截 止 阀 ,球阀 


: HARRI 

ЕСЕ 

: KF ЕЗЕТ КАК И 47 号 
: 710032 

: (029)2523754 

: (029)2523754 

с ERE ARE BR Т E ЕК, = 


ЖЮ A Ê F A 


амаг 

: 方 立 新 

: 甘肃 省 兰州 市 西 固 合 水 路 58 5 
: 730060 

: (0931)7556711 

: (0931)7558452 

с 闸阀 Е ЕШ, В AR НАЈ FÊ Êl Е 


ж 


甘肃 工业 大 学 石油 化 工学 院 
洪 Жж 


: 甘肃 省 兰州 市 七 里 河 区 兰 工 坪 
: 730050 

: (0931)2401296 

: (0931)2333806 

: 培养 阀门 行业 科技 人 才 


: 兰州 低压 阀门 广 
: ХЕ 
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地 Ж: 甘肃 省 兰州 市 西 固 合 康乐 路 29 号 

Вр 编 730060 

电 话 ; (0931)7355365 

f H: (0931)7355365 

主要 产品 : RA BIER E RAR 

企业 名 称 : НЖЖ ЖГ 

法 人 代表 : ж А 

地 Ж: 甘肃 省 兰州 市 城关 大 沙坪 351 与 

HIE 编 : 730046 

电 话 : (0931)8364911 

传 真 : (0931)8363819 

主要 产品 : RA KA E AR ЖЕЙ, ЛЕН], ДЕЗЕ 

企业 名 称 : 国营 九 二 O 〇 厂 

法 人 代表 : 刘 金 海 

地 Жж: 甘肃 省 平凉 市 西 郊 路 88 号 

HE 编 : 744000 

电 话 : (0933)8213492 

传 真 ; (0933)8215169 

主要 产品 : ИЕК 

企业 名 称 : 自 银 柯 登 精密 铸造 阐 门 有 限 公司 

法 人 代表 : FEL 

地 H: 甘肃 省 白银 市 西区 经 七 路 1 号 

邮 编 730900 

电 话 : (0943)8229066 

传 ЕЁ: (0943)8223392 

主要 产品 : RR ,蝶阀 НИНЕ ,管件 
气体 分 离 及 液化 设备 行业 

企业 名 称 : 北大 先锋 科技 有 限 公 司 

法 人 代表 : IT 

地 址 :北京 密云 县 工业 开发 区 兴 云 路 

н 编 : 101500 

电 话 : (010)89099866 

传 真 : (010)89099472 

主要 产品 ; 变 压 吸 附 制 氧 设备 及 配套 用 的 吸附 剂 

企业 名 称 : 北京 创 文 气体 设备 有 限 公司 

法 人 代表 ; KR 

地 址 :北京 市 丰台 区 大 井 东 里 15 

邮 编 : 100071 

电 话 : (010)63711244 

f Ё: (010)63730514 

主要 产品 : 变 压 吸 附 分 离 制 氮 、 制 氧 设备 

企业 名 称 : 军事 医学 科学 院 卫生 装备 研究 所 

法 人 代表 : 王 政 


地 址 
HE g 
电 № 
е A 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 Ж 
E Ж 
传 X 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 БШ 
邮 ж 
电 W 
传 Ң 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 è H 
邮 Ж 
电 W 
传 A 
主要 产品 
企业 名 称 
地 ДШ 
Ж 
E W 
Е H: 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ЖШ 
AS 编 
E W 
传 È 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 Ж 
E № 


: 天 津 市 河东 区 万 东 路 106 号 
: 300161 

: (022)84656856 

: (022)24555975 

: ЭБ ИЛЕ ЕЛИ НН Ж 


: 天 津 市 大 陆 制 氧 设备 有 限 公司 
: 许 俊 明 

: 天 津 市 河东 区 富民 路 118 号 
: 300182 

: (022)84283224 

; (022)84261949 

: 水 电解 制 氢 设 备 及 配套 机 器 


: 邯郸 制 氯 机 厂 

: 杨 中 维 

: ЗОНЕ Tî HB FF PE 4 号 

: 056018 

: (0310)4031628 

: (0310)4043867 

: 小 型 空 分 设备 及 配套 机 器 变 压 吸 附 分 离 设 备 


: 河北 电力 设备 厂 

: ХАН 

: 河北 邯郸 市 电厂 路 33 号 

: 056004 

: (0310)7020995 

: (0310)7021243 

: 电厂 用 设备 、 水 电解 制 氧 设备 


: 大 连 林 德 工艺 装置 有 限 公 司 
: 大 连 市 金 州 区 龙湾 路 5 一 ! 号 
: 116100 | 

: (0411) 7660746 


: 空 分 设备 ЛЕЖИ А 


: 哈尔滨 制 氧 机 厂 

: 马 健 

: 哈尔滨 市 南岗 区 哈 西 大 街 109 号 
: 150080 

: (0451 )6663391 

: (0451)6665686 

: 中 小 型 空 分 设备 及 配套 机 器 


: 哈尔滨 环保 制 毛 设备 工业 公司 
: WHE 

: 哈尔滨 市 南岗 区 哈 西 大 街 107 号 
: 150080 

: (0451)6661844 


: (0451)6662026 
: 水 电解 制 氢 设 备 及 配套 机 器 除尘 设备 


: 上 海 环球 分 子 第 有 限 公 司 

: 上 海 华 山路 2088 号 汇 银 广场 南 楼 1203 室 
: 200245 

: (021)54070555 

: (021)54070836 

: 空 分 设备 ,化工 设 备用 分 子 第 吸附 剂 


: 上 海 雪 锋 分 子 第 厂 

: 张志国 

: 上 海天 目 西 路 290 号 东 楼 14 层 C 座 
: 200070 

: (021)33030447 

: (021)33030443 

: 吸附 剂 


: 上 海 新 奥 分 子 第 有 限 公司 
: Ж 

: 上 海 沪 太 路 6061 号 

: 201908 

: (021)56010777 

: (021)56012777 

: KIRI 


: 苏州 制 氧 机 有 限 公司 
: 张 凤 华 | 
: 苏州 市 木 污 东 街 

: 215101 

: (0512)6261420 

: (0512)6262675 

: 小 型 空 分 设备 及 配套 机 器 ,天 然 气 分 离 设 备 ， 


低温 液体 贮 槽 ДИ E 


: 苏州 况 立 制 毛 设备 有 限 公司 

: КАЙ 

: 苏州 市 吴 中 区 枫 津 路 16 号 

: 215128 

: (0512)5656801 

: (0512)5259304 

: 水 电解 制 所 设备 及 配套 机 器 氧气 纯化 设备 


: 南京 天 一 无 机 化 工厂 
: 李 德 龙 

: 南京 市 江 于 路 25 号 
: 210006 

: (025)6625978 

: (025)6623819 

: 吸附 剂 
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企业 名 称 : 浙江 建 德 市 梅 城 电 化 分 析 仪器 厂 


企业 名 称 ; 江苏 苏 净 集 团 有 限 公司 . 法 人 代表 : 宋 雪 华 
法 人 代表 : RER 地 Ж: 浙江 建 德 梅 城 工 业 区 
HE: 苏州 市 虎 丘 路 一 叶 桥 邮 编 : 311604 
编 : 215008 电 话 : (0571)64141740 
î + (0512)7232678 传 真 ; (0571)64142512 
真 : (0512)5330406 主要 产品 : 配套 空 分 设备 、. 变 压 吸 附设 备用 气体 分 析 仪 
主要 产品 ; 变 压 吸 附 分 离 设备 . 膜 分 离 设 备 氨 分 解 制 氢 设 
备 等 企业 和 名称: 瑞 气 空 分 设备 有 限 公司 
HARE: RE 
企业 名称 : 江阴 市 气 化 机 械 厂 地 Ж: 浙江 温州 市 经 济 技术 开发 区 33 号 小 区 
法 人 代表 : RZN 邮 编 : 325011 
hE: 江苏 省 江阴 市 青 阳 镇 锡 澄 路 69 号 电 Ж: (0577)86531111 
编 : 214401 传 Ё: (0577)86554210 
йт: (0510)6509182 主要 产品 : 变 压 吸 附 分 离 制 氮 、 制 氧 设备 , 膜 分 离 制 氮 设 
A: (0510)6503824 备 
主要 产品 : 集成 型 变 压 吸 附 制 氨 设 备 
企业 名 称 ; 杭 氧 液 空 有 限 公司 
企业 名 称 : 张家港 市 华 黑 净 化 设备 有 限 公 司 法 人 代表 : 骏马 伯乐 
法 人 代表 ; 曹 学 成 地 Ж: 杭州 拱 寡 桥 北 三 里 洋 
址 : 张家港 市 兆 丰 镇 邮 编 : 310015 
编 215622 电 话 : (0571)88171155 
电 Wi: (0520)8650216 传 真 ; (0571)88170109 
传 真 ; (0520)8652265 主要 产品 : 大 型 空 分 设备 .填料 塔 
主要 产品 : 空 分 设备 、 化 工 设备 .空调 用 空气 净化 设备 
企业 名 称 : 长 兴 化 工厂 
企业 名 称 : 锡山 市 雪 浪 化 工 填料 厂 法 人 代表 : 李 矿 明 
法 人 代表 : RER 地 址 :浙江 长 兴 县 青山 路 7 号 
址 ; 无 锡 市 南 门 外 雪 浪 镇 HE 48: 313100 
Яй: 214125 ЕЗ, Wi: (0572)6041046 
话 : (0510)5180367 传 Ң. (0572)6022753 
Я: (0510)5180030 主要 产品 ; 变 压 吸 附设 备用 吸附 剂 
主要 产品 : 化 工 、 空 分 设备 用 填料 
企业 名 称 : 杭州 川 空 通用 设备 有 限 公 司 
ELER: 杭州 新 亚 低 温 工业 设备 有 限 公 司 法 人 代表 : 吴 志 明 
法 人 代表 : FF W 地 址 : 余杭 临 平 保障 桥 
hE: 杭州 市 环 成 北 路 33 号 HI 编 : 311100 
编 : 310004 电 话 : (0571)86222971 
话 : (0571)85198279 传 真 : (0571)86242415 
真 : (0571)85198277 主要 产品 : 小 型 空 分 设备 .低温 液体 贮 棱 
主要 产品 : КАЖ 
企业 名 称 ; 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 
企业 名称 : 龙 飞 集团 有 限 公司 法 人 代表 : 许 虎 忠 
法 人 代表 ; 林 楼 飞 地 hE: 杭州 市 东 新 路 90 号 
址 ; 浙江 乐清 市 宁 康 西 路 338 号 邮 48: 310004 
编 : 325600 电 话 : (0571)85372001 
话 : (0577)62517888 传 真 : (0571)85373857 
真 : (0577)62517999 | 主要 产品 ; 大 中 小 型 空 分 设备 及 配套 机 器 ,环保 设备 、 变 
主要 产品 : 变 压 吸 附 制 氧 设备 、 医 用 氧 设备 压 吸附 分 离 设备 
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: 中 国 空 分 设备 公司 | 
: 徐 伟 民 企业 和 名称: 四 川 天 一 科技 股份 有 限 公司 


: 杭州 市 东 新 路 152 号 法 人 代表 : 陈 健 
: 310004 地 址 : 成 都 机 场 路 ,445 信箱 
: (0571)85371161 邮 йй: 610225 
: (0571)85372555 电 话 : (028)5881919 
: 空 分 设备 成 套 工 程 招标 传 真 :(028)5881909 
主要 产品 : 变 压 吸 附 分 离 设 备 (H, 0N, CO 等) 
: 烟台 宝 源 净化 有 限 公司 
FEA 真空 获得 及 应 用 设备 
: 烟台 市 高 新 技术 开发 区 
: 264003 企业 名 称 : 北京 仪器 三 ( 集 团 ) 
: (0535)6715579 法 人 代表 : 陶 Ж 
+ (0535)6715566 地 址 :北京 市 建国 门 外 遇 家 园 
: 空 分 设备 .空调 等 配套 用 净化 设备 邮 编 : 100022 
电 话 : (010)65936296 
: 江西 制 氧 机 厂 主要 产品 : RZE AZWA 真空 镀膜 机 等 
: PFX 
: 江西 九江 妙 智 企业 名 称 : 首都 航天 机 械 公司 工业 电炉 厂 
: 332008 法 人 代表 : HPA 
: (0792)8903190 地 hE: 北京 南郊 三 营 门 (北京 34 信箱 ) 
: (0792)8903200 邮 编 : 100076 
: 低温 液体 贮 槽 . 槽 车 ,液化 气 贮 槽 、 醒 车 .液体 电 话 : (010)68380421 
R 主要 产品 : 真空 炉 
: 开封 空 分 集团 有 限 公 司 企业 名 称 : 北京 电炉 厂 
: @ % 法 人 代表 : BRIER 
: 开封 市 公园 路 28 5 地 ШЕ: 北京 市 宣武 区 南 菜 园 乙 15 号 
: 475002 邮 编 100054 
: (0378)2925977 电 话 : (010)63264309 
: (0378)2921298 主要 产品 : 真空 炉 
: 大 中 小 型 空 分 设备 及 配套 机 峰 , 冷 链 设 备 、 污 
水 处 理 设备 , 变 压 吸附 分 离 设 备 企业 名 称 : 电子 部 第 十 二 研究 所 
法 人 代表 : 耿 学 清 
: 四 川 空 分 设备 (集团 } 有 限 责 任 公司 地 ДЕ: 北京 市 朝阳 区 酒仙 桥 路 13 号 
: 单 金铭 邮 编 : 100016 
: 四 川 简阳 电 lr: (010)64361731 
: 641400 主要 产品 : 真空 电子 
: (0832)7015522 
: (0832)7015916 企业 名 称 ; 北京 市 四 方 特种 油 品 厂 
: 大 中 小 型 空 分 设备 及 配套 机 器 ,天然气 分 离 设 法 人 代表 : 李 正 元 
Ж ,低温 液体 贮 槽 、 槽 车 地 址 ; 北京 市 通州 区 北 关 牛 作坊 300 号 
邮 编 : 101100 
: 自贡 市 机 械 一 厂 电 话 : (010)69548922 
: | 主要 产品 : AFR M 
: 四 川 自贡 市 人 民 路 48 号 
: 643010 企业 名 称 : 北京 中 科 科 仪 技术 发 展 有 限 责 任 公司 
: (0813)2203081 法 人 代表 : 2E 
: (0813)2204442 地 ж: 北京 市 中 关 村 (北京 2724 信箱 ) 
Ч.о УЖА, ARAM Hp 编 : 100080 
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电 18: (010)62565522 
主要 产品 ; RAZR .薄膜 设备 AMF 


企业 名 称 : 承德 市 达 优 真空 工程 有 限 公 司 
法 人 代表 ; К^ 

地 ШЕ: 河北 基 德 市 水 果 沟 路 14 号 

邮 编 : 067000 

电 话 : (0314)2192384 

主要 产品 : 真空 应 用 设备 .真空 获得 设备 


企业 名 称 : 沈阳 真空 技术 研究 所 
法 人 代表 : FRR 

地 da: 沈阳 市 沈河 区 万 柳 塘 路 2 号 
Hp 编 : 110042 

电 й: (024)24121929 


主要 产品 : 真空 炉 .真空 镀膜 机 电工 干燥 、 浸 演 设 备 等 


企业 名 称 : 沈阳 恒星 实业 有 限 公 司 
法 人 代表 : 孔 立 仁 


地 址 :沈阳 市 东 陵 区 南 塔 街 129 614 5 


邮 编 : 110015 
电 话 : (024)23893102 


主要 产品 : RER .真空 机 组 .真空 镀膜 机 等 


企业 名 称 : 沈 中 仪 技术 发 展 有 限 中 心 
法 人 代表 : FER 

地 址 ; 沈阳 市 和 平 区 三 好 街 96 号 
Hg 编 : 110003 

电 йй: (024)23893850 

主要 产品 : = Ж .高 真空 机 组 等 


企业 名 称 : 锦州 真空 设备 制造 总 厂 


法 人 代表 : 马 铁 明 
地 it: 锦州 市 古 塔 区 十 糯 里 74 号 
HB 编 121000 


电 话 : (0416)2328038 
主要 产品 : 真空 条 .真空 炉 等 


企业 名 称 : 抚顺 真空 设备 有 限 公司 


法 人 代表 : 杜 英 林 
地 ШЕ: 抚顺 市 新 抚 区 粮 栈 路 29 号 
邮 编 : 113008 


电 话 : (0413)2634897 
主要 产品 : 真空 和 .真空 机 组 


企业 名 称 : 沈阳 市 真空 机 械 三 三 


法 人 代表 : MR 0 
地 H: 沈阳 市 新 城子 区 道义 乡 
邮 编 : 110135 


电 话 : (024)89730491 
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: 真空 泵 ,真空 机 组 ,真空 镀膜 机 等 


: 沈阳 市 真空 泵 厂 

: 3 

: 沈阳 市 皇 姑 区 尝 山 中 路 42 -8 号 
: 110031 

: (024)86844844 

: HZR 


: 沈阳 蓝 萎 真 空 设备 制造 公司 

: 李 世 贵 

: 沈阳 市 皇 姑 区 崇 山 东 路 鸭绿江 街 51 - 3 号 
: 110044 

: (024)86897049 

: RX .真空 机 组 等 


: 辽阳 北方 真空 设备 厂 

: 郑 定 财 

: 辽宁 辽阳 市 文 圣 区 新 兴 街 97 号 
: 111000 

: (0419)2122584 

: HZR 


: 沈阳 市 三 环 真空 技术 研究 所 
: XI E ® 

: 沈阳 市 皇 姑 区 珠江 街 90 号 
: 110036 

: (024)86413284 

: 真空 菏 、 太 阳 能 集 热 管 等 


: 大 连 第 二 公共 汽车 公司 机 械 厂 
: ФМК 

: 大 连 市 甘井 子 区 华东 路 26 号 
: 116031 

: (0411)6602405 

: 真空 条 .真空 机 组 


: 辽阳 射流 真空 设备 厂 

: 李 文 中 

: 辽阳 市 太子 河 区 石 嘴 子 266 5 
: 111001 

: (0419)3153052 

: 真空 条 


: 北 票 市 真空 设备 有 限 公 司 
‚ВНЕ 

: 辽宁 北 票 市 桥 北 街 东 段 37 号 
: 122100 

: (0421)5832991 

: (0421)5830477 


ВОКА ГІ 


: 北 豪 凯 迪 真 空 设备 厂 
: 吴 炜 和 
: 辽宁 北 票 市 振兴 街 西 段 80 号 


‚ 122100 
: (0421)5820169 


В] 


: 沈阳 真 龙 真空 设备 有 限 公 司 
Жж # 
; 沈阳 市 沈河 区 十 一 纬 路 119 号 


: 110014 


: (024)22855860 
: 真空 条 .真空 机 组 


: 上 海 真空 蔷 厂 

: 潘 铁 宝 

: 上 海 市 青浦 县 白鹤 镇 
: 201709 

: (021)59741685 

: 真空 汞 真空 机 组 等 


: 上 海里 光 机 械 制 造 厂 
: 孙 Б 

: 上 海 市 浦东 南路 2250 号 
: 200127 

: (021)58896555 

: HER .真空 镀膜 机 等 


: ЕШЮ Г 

: Е ЛХ 

: 上 海 市 沪 青 平公 路 1002 号 
: 201101 

: (021)64207955 


: HZA] 


: 上 海 市 通用 机 械 技术 研究 所 
: 华 小 龙 
: 上 海 市 长 宁 路 113 号 


: 200042 


: (021)2525570 
: 真空 设备 


: 南京 真空 泵 厂 


: Ж PF 
: 南京 市 浦口 区 盘 城 宁 扬 路 118 号 


: 210044 
: (025)7011460 


: RER 


: 上 海 惠 丰 真 空 设备 技术 有 限 公 司 

: 惠 进 德 

: 上 海 市 长 宁 区 盔 帅 路 75 弄 1 号 1 楼 
: 200052 

: (021)62479669 

: KER 


: 宁波 爱 发 科 真 空 技术 有 限 公司 
т 健 

: 宁波 市 大 庆 南 路 75 号 

: 315020 

: (0574)7676679 

: HZR 


: ЖУТАТ МУЗИР 

: 李 和 冠 言 

: 江苏 泰兴 市 根 思路 21 号 
: 225401 

: (0523 )7684442 

: HZR 


: 海门 市 轻 工 机 械 四 厂 
: КЖ 

: LR EI IT ЙЕН 
: 226103 

: (0513)2234018 

: RZA] 


: „ЖГ ЯРДЫ И ЖНГ 
: 刘 建 秀 

: 土 海 市 政 立 路 499 5 

: 200433 

: (021)65102806 

: 真空 泵 油 


: 浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 

: 王 西 龙 

: 浙江 台州 市 椒江 区 轮渡 路 389 号 
: 318000 

: (0576)8224051 

: 真空 条 .真空 机 组 .真空 镀膜 机 等 


: 杭州 真空 设备 厂 

: Æg 

: 杭州 市 绍兴 路 161 号 
: 310004 

: (0571)5372051 

: RAZR AZIA 
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企业 名 称 : 


: 临海 精工 真空 设备 厂 
Яя 

: 浙江 临海 市 大 洋 路 
: 317000 

: (0576)5114173 

: HFR 


: 温岭 真空 泵 三 

: ЛАЖ 

: 浙江 温岭 南 果 工 业 区 А 区 
: 317500 

: (0576)6222522 

яая 


: ERRERI 

: 郑 达 君 

: 浙江 玉环 县 城中 路 103 号 
: 317600 

: (0576)7224770 

; HER 


: 台州 市 佳 力 真空 设备 有 限 公司 
: 陈 顺 法 

: 浙江 台州 市 椒江 区 环 城 东 路 7 号 
: 317700 

: (0576)8224430 

: HPR 


: 黄岩 求 精 真 空 泵 三 
: ЖЖ 

: 浙江 黄岩 头陀 镇 

: 318026 

: (0576)4998188 

: 真空 条 


: 温岭 市 石 桥 真 空 机 械 矿 
: HHA 

: 浙江 温岭 市 石 桥头 街 大 桥 路 32 号 
: 317515 

: (0576)6288121 
: HEF 


: 台州 环球 真空 设备 厂 

: 赵 计 春 

: 浙江 人 台州 市 椒江 区 机 场 路 36 号 
: 318000 

电 话 : 
主要 产品 : 


(0576)8225902 
RTR .真空 机 组 


淄博 真空 设备 三 有 限 公 司 
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H Ж 


: 山东 兆 博 市 博 山 区 双 山 街 160 号 
: 255200 

: (0533)4181008 

: HFR .真空 机 组 .真空 干燥 机 等 


: 山东 博 山 真空 泵 厂 

: Xj HÊ ÊR 

: 1l 2 f FE Tî ШЖ A Ê Я 
: 255202 

: 9 

: AFR 


: 衡阳 市 真空 机 电 设备 有 限 公司 
: 李 云 平 

: 湖南 衡阳 市 蒸 湘 北 路 50 号 

: 421001 

: (0734)8296082 

: 真空 镀膜 机 


: 广东 真空 设备 厂 股 份 有 限 公司 
: BH 

: 广东 和 获 庆 市 厂 排 街 1 巷 60 号 
: 526020 

: (0758 )2825595 

: HE FR .真空 镀膜 机 .包装 机 等 


: 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公司 
: 陈 汉 祖 

: 广东 佛山 市 河 滨 路 14 号 

: 528000 

: (0757)2816081 

: 真空 和 .真空 机 组 


: 国 投 南光 有 限 公司 

إا : 

: 四 川 成 都 市 三 定 堂 街 1 号 
: 610062 

: (028)4522862 

: HER АВЕ 


: 成 都 仪器 三 

: 叶 建 重 

: 成 都 市 人 民 中 路 三 段 三 号 
: 610031 

: {028 )6626211 

: 真空 仪表 


: 成 都 正 华电 子 仪器 厂 
: 陈 传 新 


地 H: 成 都 市 多 宝 寺 路 14 号 
邮 编 : 610051 
电 їй: (028)4313964 
主要 产品 : 真空 仪表 
企业 名 称 : 成 都 瑞 普 电子 仪器 公司 
法 人 代表 : 刘 F 
地 Ж: 成 都 市 高 新 技术 开发 区 标准 厂房 14A3 
邮 编 : 610041 
电 话 : (028)5184552 
主要 产品 ; 真空 仪表 
企业 名 称 : 自贡 市 大 通 真 空 设备 制造 有 限 公司 
法 人 代表 : HIKE 
地 址 :四 州 自贡 市 大 安 区 大 冲 头 路 41 号 
HIB 编 : 643010 
电 话 : (0813)5106987 
主要 产品 : AFR 
企业 名 称 : 兰州 真空 设备 有 限 责任 公司 
法 人 代表 : 尚 心 德 
地 址 :兰州 市 七 里 河 区 奢 北 路 29 号 
邮 编 : 730050 
电 话 : (0931)2869011 
主要 产品 : ASR .真空 炉 .真空 镀膜 机 等 
企业 名 称 : 中 国 贵 航 集团 贵阳 黔江 机 械 厂 
法 人 代表 : Fk 峰 
地 Ж: 贵阳 市 小 河 经 济 开发 区 (22 信箱 ) 
邮 编 : 550009 
电 话 : (0851)3833008 
主要 产品 : 真空 炉 

分 离 机 械 行业 
企业 名 称 : 北京 希 达 过 滤 技 术 开 发 公司 
法 人 代表 : 胡 成 杰 
地 ВЕ: 北京 市 海淀 区 羊 坊 店 东 路 9 号 
邮 编 : 100038 
电 话 : (010)63965602 
f£ Я: (010)63965614 
主要 产品 : 各 种 液体 过 滤芯 .过 滤器 无 电源 自动 软水 控 

制 器 \ 反 渗透 装置 等 

企业 名 称 : 北京 华 昌 直 机 岂 技 术 开 发 中 心 
法 人 代表 : 刘 智 刚 
地 址 :北京 市 房山 区 前 朱 各 庄 华 四 处 
邮 编 : 102400 
E #: (010)81348066 
传 真 : (010)69328425 


: 过 滤器 


: 石家庄 新 生机 械 广 

: 王 腾 飞 

: 石家庄 市 仓 安 路 218 号 

: 050091 

: (0311)3831916{ 总机) 

: (0311)3826354 

: 三 足 式 离心 机 BE E EDL AREEN ,真空 


过 滤 机 


: 辽阳 制药 机 械 股 份 有 限 公 司 

: RFA 

: 辽阳 市 胜利 路 一 段 2 号 

: 111000 

: (0491)2263474 

: (0491)2262106 

: JE x A Eh ДЕШ ЖЕЙ L BL. Е Л 


离 机 ‚фе ЖДУ, 


: 吉 化 集团 机 械 有 限 公 司 

: 李 铁 夫 

; 吉林 市 龙潭 区 遵义 东 路 9 号 

: 132021 

: (0432)3989481 

: (0432)3037061 

: Ез, ЖЕ BE HF ГАЛ, ‚Ер, Уу RR FJ ЛИП ЖЕЕ [> 


机 、 虹 吸 式 刮刀 离心 机 .过滤 螺 旋 离 心机 


: 上 海 化 工 机 械 厂 

: 陆 来 芳 

: БТ Е 88 1236 号 

: 200023 

: (021)63035970( 总机) 

: (021)56032194 

: ЛЖ OH EARE ШЖ BR bl, Eh 


式 螺旋 印 料 ,沉降 离心 机 ,活塞 推 料 离 心机 FE 
САСА ТЇЙ ЙЛ, 、 带 式 浓缩 压榨 脱水 机 


: 上 海 离 心机 械 研 究 所 

: 程 国良 

: 上 海 市 龙 吴 路 1590 号 

: 200231 

: (021)54096009( 总 机 ) 

: (021)54096200 

: 高 速 管 式 离心 机 .生物 离心 机 、. 卧 式 螺旋 离心 


机 、 三 足 式 离心 机 等 


: 上 海 石 化 机 械 制 造 有 限 公 司 
; ЖЕШ 
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ж ЖШ 
邮 A 
电 #8 
е R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
E Ж 
传 H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Жж 
邮 8 
电 W 
传 R 
E 97 m 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 编 
电 ж 
传 я 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 8 
E 请 
传 R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 h 
邮 48 
E Ж 
k H 
主要 产品 


: 上 海 市 金山 石化 经 一 路 91 号 

: 200540 

: (021)57943943 - 8229 

: (021)57943544 

: 立 式 沉降 离心 机 、 真 空 过 滤 机 、 立 式 、 卧 式 压 榨 


机 


: 上 海 远 东 制 药 机 械 总 厂 

: 陈 沪 生 

: 上 海 市 浦东 金桥 金 业 路 777 号 

: 201206 

: (021)58995687 

: (021)58991944 

: ERE HA PE LHL. FEF RAF FE Е 


机 KER . 快 开 式 压 滤 机 


: 锡山 市 分 离 机 械 厂 

; 吴 中 友 

: 江苏 省 锡山 市 厚 桥 镇 

: 214106 

: (0510)8721295 

: (0510)8723259 

m: 臣 式 螺旋 沉降 离心 机 KAS E BL 


: 金华 铁路 机 械 厂 

: ЮН 

: 金华 市 工人 路 493 号 

: 321001 

; (0579)2363102 

: (0579)2363101 

: LW ЖУП R Деш БЕУ Г» АЛ, 


:: 靖江 市 赛 德 力 制药 机 械 有 限 公司 

: 顾 根 生 

: 靖江 柏木 桥 东 首 

: 214511 

: (0523 )4590259 

: (0523 )4590118 

су ЕН, АЛ. т, 


ВЕ, 


: 苏州 优 耐 特 机 械 制 造 有 限 公司 

:下 进 

: 苏州 市 人 民 南 路 48 号 

: 215007 

: (0512)5657075 

: (0512)5656443 

: FR ZR DE EÛ FF U ЕВС BL EZERA DL Ж 


心 印 料 离心 机 、 离 心 过 滤 机 


534，2002 中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 


: 无 锡 通 用 机 械 厂 有 限 公 司 

: MAR 

: 无 锡 市 南 长 街 706 号 

: 214023 

: (0510)5754441 

: (0510)5751892 

: A S ЕЁ ЙЛ, ‚ЖЕ ЙЕ R ТЕЛЕ А ЕЛЕЙ, 


带 式 浓缩 一 体 化 装置 


: 连云港 化 工 机 械 厂 
KARR: 
: 连云港 市 海 州 江 化 南路 62 5 
: 222023 

: (0518)5103604 

: (0518)5103604 

: 三 足 式 离 心机 等 


хя 


: 启东 海 座机 电 集 团 公司 

: 杨 裕 能 

: 江苏 启东 市 人 民 西 路 1258 号 

: 226200 

: (0513)3343038 

: (0513)3318348 

: 管道 过 滤器 系列 .精细 过 滤器 系列 等 


: 张家港 沪 江 离心 机 制造 有 限 公司 
: 黄 F 

: 张家港 市 常 阴 沙 农场 红旗 镇 

: 215623 

: (0520)8640886 

: (0520)8640886 

: 三 足 式 离心 机 


: 江苏 省 化 工 机 械 研 究 所 

: 杨辉 章 

: 南京 市 北京 西 路 17 号 

: 210024 

: (025)3318186 

: (025 )6634231 

: 开发 .研制 卧 式 螺旋 离心 机 ,沉降 式 分 离 机 等 


: 南京 绿洲 机 器 厂 

: 孙 伟 

: 南京 市 中 华 门 外 新 建 

: 210039 

: (025)6700476 

: (025)6700352 

: ЖН ЖЯ ЁЛ, . 臣 式 螺旋 印 料 离心 机 .船用 机 械 


: 杭州 化 工 机 械 厂 


ж ЖҰ 
邮 纺 
E #8 
к R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ДШ 
邮编 
电 ж 
Е 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
Ж 
电 W 
f R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 4 
н W 
Е N 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 编 
E ж 
t R 
主要 产品 
企业 名 称 : 
法 人 代表 ， 
地 ж 
邮 编 
E ж 
е RA 


: 王 初 琛 

: 杭州 市 民 山 西 路 405 号 

: 310004 

: (0571)85192645 

: (0571)85193523 

: 卧 式 刮刀 离心 机 、 带 式 压 榨 过 滤 机 、 带 式 真 空 


УШМ АЧИН. HEAR YH EDN 
F 


: 杭州 防腐 设备 有 限 公 司 

АЕ 

: 杭州 市 莫 干 山路 花园 岗 ( 汽 车 北 站 对 面 ) 
: 310011 [ 

: (0571)88193261 

: (0571)88091216 

: ЖР ЖАЙА, ТЕЛЕ ЁЛ, 、 板 框 压 滤 机 


: 杭州 轻 机 实业 有 限 公司 

: Ж {НЕ 

: 杭州 市 沈 半 路 153 号 

: 310015 

: (0571)88281374 

: (0571)88281492 

: 精油 分 离 机 、 植 物 油 分 离 机 、 乳 胶 分 离 机 、 双 级 


活塞 推 料 离心 机 


: 浙江 建华 集团 压 滤 机 公司 

: ЖЖ 

: 杭州 市 就 半路 2 号 

: 310015 

: (0571)88029065 

: (0571)88011506 

: BEA FIA 隔膜 挤 榨 式 压 滤 机 、 三 足 式 离心 


机 、 翻 斗 真空 过 滤 机 


г 浙江 家 田 特种 设备 制造 有 限 公 司 

: 刘 建 宗 

: 浙江 育 田 县 温 溪 镇 

: 323903 

: (0578)6851565 

: (0578 )6855958 

: EPA IR BE E EHR ГАД, ЕККЕН ОЕ Û Û 


机 , 带 式 浓 缩 压 榨 脱 水 一 体 机 


杭州 初 阳 压 滤 机 有 限 公司 
沈 玲 美 


: 杭州 市 体育 场 路 391 号 
: 310006 

: (0571)85068006 

: (0571)85068009 


全 目 动 磺 式 奈 滤 机 


: 杭州 兴 源 过 滤 机 有 限 公 司 

: 朱 兴 源 

: DLJ Ti xP bk ê FR 

: 3 

+: 7 

: 5 
ЗИ. EYED , 带 式 压榨 过 滤 机 


: 合肥 通用 机 械 研究 所 分 离 机 械 室 

: 赵 #0 

: 合肥 市 长 江西 路 888 号 

: 230031 

: (0551)5312185 

: (0551)5312185 

: 各 类 分 离 机 械 设 备 技术 开发 产品 标准 编制 


: 安庆 船用 柴油 机 厂 

H АЕА 

: 安庆 市 波江 路 18 号 

: 246003 

: (0556)5523720 

: (0556)5516944 

: 省 粉 分 离 机 胶乳 分 离 机 、 大 型 过 滤器 .浓缩 分 


离 机 


: 是 埠 轻 工 制药 机 械 总 厂 

: 严 继 华 

: HF Hê Ti FJ УЕР 550 号 

: 233000 

: (0552)4016228 

: (0552)4014982 

: ZERARE MI AHF HAE LB. 


朋 式 压 滤 机 


: 高 邮 市 通用 过 滤 机 厂 

: 金 凤 林 

: Ê HP Ti i ê 

: 225634 

: (0514)4862204 

: (0514)4862053 

: UE FE YÊ ÛL оО ЕВЕ ÛL Ж АИК Е Ж 


置 


: 中 核 总 公司 七 二 加 厂 

: EHF 

: 南昌 市 九 〇 一 信箱 (南昌 大 桥 北 头 ) 
: 330101 

: (0791)3701898 
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传 真 ; (0791)3701720 主要 产品 : 卧 式 刮刀 离心 机 .上 最 式 重 力 印 料 离心 机 BE 


主要 产品 : 带 式 真空 过 滤 机 .压榨 机 板 框 压 滤 机 等 片 分 离 机 
企业 名 称 : 山东 莱芜 万 利 兴 树 脂 有 限 公司 企业 名 称 : 四 川 自贡 市 滤 油 机 三 
法 人 代表 : 陈 玉 文 法 人 代表 : FRR 
HE: 山东 莱芜 市 凤 城 东 大 街 111 号 地 a: 自贡 市 贡 井 区 艾叶 街 平 康 路 20 5 
编 : 271100 邮 编 : 643020 
Wi: (0634)6212877 电 话 : (0813)3100597 
真 (0634)6236488 f£ Е: (0813)3100597 
主要 产品 : PRR TE ALAYE Ж 主要 产品 : 真空 净 油 机 、 透 平 油 过 滤 机 、 抗 燃油 净化 机 E 
油 机 ,全 自动 滤 水 带 
企业 名 称 : 武汉 晶 科 科技 有 限 公 司 
法 人 代表 : 程 祥 林 企业 名 称 : 重庆 江北 机 械 厂 
ДЕ: 武汉 市 石 乔 口 经 济 发 展区 古田 二 路 北 特 一 号 法 人 代表 : FRR 
编 : 430034 地 址 :重庆 市 北碚 区 水 土 镇 
f: (027)83826573 邮 编 : 400714 
真 ; (027)83826406 电 话 : (023)68230481( 总 机 ) 
主要 产品 ; JK 型 激光 负离子 多 功能 过 滤器 传 Ж: (023)60230242 
主要 产品 : EA RIF A G AL EFA ЛЕВОН БЕ В. 
企业 名 称 ; ЭН ЖШ ЛУГ 活塞 推 料 离心 机 .三 足 式 离心 机 , 压 滤 机 ,过滤 
法 人 代表 : 李 继 良 机 
ЖЕ: 湖南 省 湘潭 市 易 俗 何 
编 : 411228 企业 名 称 : 陕西 省 汉中 变压器 有 限 公 司 
话 : (0732)7881221 法 人 代表 : RAR 
f А: (0732)7880281 地 Ж: 陕西 省 汉中 市 天 汉 西 路 
主要 产品 : 离心 机 过滤 机 .分离 机 邮 编 723000 
电 话 : (0916)2212841 
企业 名 称 : КОХ = {Н БӘНИ ШЕ] 传 真 : (0916)2212260 
法 人 代表 : 陈 育 平 主要 产品 : JY 系列 真空 净 油 机 、CTCQ 型 汽轮机 油 真 空 净 
址 : 武汉 市 武昌 区 中 北 路 154 号 їй Ж, 
编 : 430077 企业 名 称 : 青海 农 牧 机 械 制 造 有 限 公司 
W: (027)86774227 法 人 代表 : HFH 
真 ; (027)68774227 地 Ж: 青海 省 西宁 市 祁 连 西 路 182 号 
主要 产品 : 双 刃 式 全 自动 免 清洗 泪水 器 ê EI HERE 邮 编 810003 
ЇН AF ЕВ, 话 : (0971)5130176 
传 真 ; (0971)5131300 
企业 名 称 : 广东 汕头 市 离心 机 厂 主要 产品 : 电动 .手动 两 用 牛奶 分 离 机 \ 净 乳 机 
法 人 代表 : 黄 建 林 
НЬ: 汕头 市 潮汕 路 金 园 工业 城 9B1 JF 干燥 设备 行业 
编 : 515064 
Ж: (0754)8101539 企业 名 称 : 铁岭 精工 机 械 股 份 有 限 公司 
真 : (0754)8101539 法 人 代表 : EKS 
主要 产品 : 三 足 式 离心 机 地 a: 辽宁 省 铁岭 市 银 州 区 汇 工 街 98 号 
邮 编 : 112002 
企业 名 称 : 广州 广 午 离 心机 制造 公司 电 话 : (0410)1001511 
法 人 代表 ; FEM 传 真 ; (0410)4563960 
ДЕ: 广州 市 海珠 区 工业 大 道 122 号 主要 产品 : 各 种 规格 管束 干燥 机 \ 据 动 汉化 床 干 燥 机 , 旋 
编 : 510252 转 快 速 闪 蒸 干 燥 机 ,液体 蒸发 浓缩 干燥 机 , 自 
话 : (020)84369817 - 2265 动 化 物流 仓储 成 套 设 备 ,谷物 ,水稻 干燥 机 ,种 
真 ; (020)84369817 - 2269 子 吉 工 处 理 生产 线 ,精米 加 工 机 械 
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企业 名称 
法 人 代表 
地 址 
邮 Ж 
BE № 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 Ж 
E 话 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 编 
E ж 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 #8 
н № 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ЖШ 
邮 编 
E W 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 FR 
EO W 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Жж 
邮编 
E W 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 Ж 
HH  # 
企业 名 称 


: FI Hk Th BLR ERAS 

: 李 大 伟 

: 黑龙 江 省 阿 城市 艳 川 北大 街 288 号 
: 150300 

: (0451)3722414 


: ЛЕТ ЛГ 

: Rl 

: HINE KRN REH 44 号 
: 614100 

: (0833)5661431 


: 江苏 天 达 干 燥 设备 集团 公司 
: ХЖ 

: 江苏 省 靖江 市 江平 路 422 号 
: 214501 

: (0523 8 


; 星 轮 高 速 机 电 设备 制造 公司 
: 高 中 民 

: 江苏 省 靖江 市 城西 桥 南 

: 214500 

: (0523)4810595 


: 江苏 太仓 工业 扩 资 厂 

: RHE 

; 江苏 省 太仓 市 城北 东 路 33 号 
: 215400 

: (0520)3522292 


: 浙江 龙泉 双 益 有 限 公 司 
: HER 

: 浙江 省 龙泉 市 东 中 8 

: 323700 

: (0578)7124765 


: 成 都 望 江 干燥 设备 厂 

: 龙 海 云 

: 四 川 省 成 都 市 外 东 下 五 桂 桥 
: 610063 

: (028)4534957 


: 山东 天 力 干 燥 设备 有 限 公 司 

: 史 永 春 

: 山东 省 济南 市 经 十 路 东 首 科 院 路 19 号 
: 250014 

: (0531)2969899 


: 武汉 粮 科 院 机 械 厂 


地 ЖҰ 
邮 #8 
电 ж 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 й 
邮 ж 
电 Ж 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 № 
邮 Ж 
E W 
企业 和 名称 
法 人 代表 
地 h 
邮 #8 
E W 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 H 
邮编 
в W 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 g 
电 W 
企业 各 称 
法 人 代表 
地 ш 
邮 纺 
E № 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ж 
邮 编 
E W 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Шш 


: 湖北 省 武汉 市 开 昌 卓 刀 泉南 路 3 号 
: 430079 
: (027)87802513 


: 大 连 于 燥 设备 厂 

: RLE 

: 辽 守 省 大 连 市 普兰 店 西海 街 10 号 
: 116200 

: (0411)9690965 


: 沈阳 兴 华 干燥 设备 厂 

: Ж 

: 沈阳 市 铁 西区 北三 东 路 12 号 
: 110025 

: (024)25863856 


: 沈阳 化 工 研究 院 
: F R 

: 沈阳 市 沈 辽 东 路 
: 110021 

: (024)25861925 


: 常州 了 明显 干燥 设备 广 

: НЫНАН 

: 江苏 省 常州 市 五 角 坊 东 村 15 号 
: 213004 

: (0519)8811996 


: 杭州 线 江 食品 机 械 厂 

: ЖЫШ 

: 浙江 杭州 市 庆 春 门 外 三 叉 村 秋 浔 路 
: 310016 

: (0571)6042825 


: 承德 输送 集团 公司 
: EME 

: 河北 省 承德 市 双 塔 山 
: 067001 

: (0314)4044591 


: 大 连理 工大 学 

: FAW 

: 大 连 中 山路 158 号 理工 大 学 化 工学 院 
: 116012 

: (0411)3631333 ~ 3260 


: 吴县 自立 化 工 设备 有 限 公司 
: 马 雪 明 
: 江苏 省 办 州 市 吴县 黄 二 镇 壤 北 西 路 


附录 ° 537 


E 话 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ДЕ 
邮 Si 
Hl № 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 G 
电 话 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 #8 
电 W 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 h 
邮 ж 
E W 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ЖШ 
邮 Ж 
电 ж 
企业 名 称 
法 入 代表 
地 ЩЩ 
а 编 
E Ж 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ДШ 
邮 f 
电 话 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 H 
AR 48 
电 i 


: 215143 
: (0512)5482602 


: 沈阳 真空 技术 研究 所 

: FRE 

: 沈阳 市 沈河 区 万 柳 塘 路 2 号 
: 110042 

: (024)24809925 


: 四 川 省 农机 研究 设计 院 

: 郭 О} 

: 四 川 省 成 都 市 二 环 路 东西 段 牛 沙 便 道 
: 610066 

: (028)4444201 


: 江苏 连云港 干燥 设备 厂 

: 马 树 硅 

с 江苏 省 连云港 市 海 洲 新 建 路 10 号 
: 222023 

. (0518)6530129 


: KARDINA 

: HFH 

: 青海 省 西宁 市 祁 连 路 97 号 
: 810003 

: (0971)5132869 


: 浙江 嘉兴 电热 器 三 

: 薪 少 华 

: 浙江 省 嘉兴 市 新 胜 东 外 路 1 号 
: 314015 

: (0573 )3400839 


: 浙江 尔 乐 干燥 设备 厂 
: ЕҖЖ 

: 浙江 省 温州 市 欧 海 经 济 开发 区 东方 路 29 号 
: 325014 

: (0577)8710773 


: „ЖИЗА РАЗ 

: ЩЩ 

: 上 海 市 丰 贤 县 胡 桥 镇 
: 201417 

: (021)57459263 


: 四 川 成 都 市 农机 研究 所 

: 李 雪 阳 

: 四 川 省 成 都 市 外 西 清江 中 路 二 环 路 口 
: 610073 

: (028)7326206 
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企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 Ж 
电 Ж 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
E W 
企业 名 称 
地 Ж 
Ж 
E H 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ДШ 
Ж 
E № 
企业 和 名称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 М 
E й 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 ж 
电 话 
企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
地 hE: 
邮 编 
E ж 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Жж 
邮 4 
电 W 
企业 名 称 
法 人 代表 


: 江苏 江阴 市 南方 干燥 设备 厂 
: ЖЖ = 

: 江苏 省 江阴 市 云 亭 镇 

: 214400 

: (0510)6151034 


: 江苏 武进 干燥 设备 研究 所 

с 顾 阿 兴 

: 江苏 省 常州 市 焦 溪 镇 查 家 湾 
: 213116 

: (0519)8902333 


: 江苏 无 锡 华 东 能 源 设备 厂 

: 江苏 省 常州 市 无 锡 东 北 塘 浦 若 
: 214191 

: (0510)3771964 


: 江苏 海安 轻 工 刀 片 机 械 厂 

: 丁 维 机 

: 江苏 省 海安 县 中 坝 北 路 23 号 
: 220000 

: (0513)812731 


: 黑龙 江 省 白桦 清 选 机 厂 
E È 

: 黑龙 江 省 宝 清 县 肇 镇 

: 155624 

: (0454)5307938 


: 江苏 靖江 强力 干燥 设备 厂 
: RWE 

: 污 荐 省 靖江 市 新 港 

; 214513 

: (0523)4211906 


上 海 市 恒 欣 化 工 有 限 公 司 
EHE 
上 海 市 普 蛇 万 灯 路 110 号 


: 200333 
: (021)56613128 


: 浙江 瑞安 市 化 工 设备 厂 

: 刘 德 康 

: 浙江 省 瑞安 市 沿江 西 路 291 号 
: 325200 

: (0577)5623607 


: 浙江 真空 设备 厂 
: HRE 


地 ШШ 
邮编 
电 ж 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 h 
邮 Ж 
电 Ж 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 编 
E № 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 hE 
邮 М 
E W 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Л 
邮 ж 
E W 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 编 
E ж 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 H 
邮 Ж 
电 M 
企业 名 称 
法 人 代表 : 
地 址 
邮 编 
eE W 
企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
地 Ж 
邮 编 


: 浙江 省 椒江 市 
: 317700 
: (0576)8224051 


: 广东 真空 设备 厂 

: BEL 

: Т Жы ЖБИ) ҢЫ 
: 526020 

: (0758)2835572 


: 安徽 蚌埠 烘 干 设备 厂 

: 吴 之 爱 

: 安徽 省 蚌 塌 市 涂 山路 642 号 
: 233010 

: (0552)4081722 


: 浙江 武义 茶 机 制造 总 厂 

: 季 连 祥 | 

: 浙江 省 武义 县 武 阳 镇 琉 路 10 号 
: 3212200 

+ (0579)7641032 


: 上 海 伟 华 干燥 设备 厂 

: RTH 

: 上 海 市 浦东 张 家 派 路 1 号 
: 200122 

: (021)63289112 


: 新 疆 农 妈 科 学 院 农机 研究 所 
: 陈 学 庚 

: 新 疆 石 河 子 市 

: 832000 

: 2513274 ~ 5276 


: 江苏 无 锡 华 庄 散热 器 厂 

: 陈 金 星 

: 江苏 省 锡山 市 华 庄 镇 周 潭 桥 
: 214133 

: (0510)2300614 


: 铁岭 热源 设备 三 


REX 


: TAK T МЕА 
: 112002 
: (0410)4560338 


辽宁 省 阜新 热源 设备 三 
张 元 仲 


: 辽宁 省 阜新 市 四 合 路 马 家 店 大 桥 南 侧 
: 123000 


电 W 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 й 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 HE 
邮 н 
жн 话 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 4 
电 W 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 g 
电 W 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 № 
邮 编 
п ж 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 № 
邮 Ж 
电 W 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ЖД 
邮 ж 
E W 
企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
地 ШШ: 
邮编: 
E W: 


: (0418)82980898 


: 辽宁 省 开 原 立 达 集 团 公司 

: 郭 立春 

: 辽宁 省 开 原市 文化 路 经 济 开发 区 
: 112300 

: (0410)3822807 


: 宜兴 市 江南 制冷 干燥 设备 广 
: 杨 技 华 

: 江苏 省 宜兴 市 沪 宜 公 路 南 渍 镇 
: 214217 

: (0510)7851013 


: 佳木斯 北方 机 械 制 造 广 
: 赵 中 兴 

: 黑龙 江 省 佳木斯 市 友谊 路 西 段 489 号 
: 154004 

: (0454)8556064 


: 江苏 江阴 市 干燥 成 套 设备 厂 
: FXE 

: 江苏 省 江阴 市 南 阐 镇 

: 214405 

: (0510)6181761 


: 河北 省 保定 机 械 电 器 研究 所 
: EH . 
: 河北 省 保定 市 新 北 街 208 号 
: 071000 

: (0312)5063341 


: 沈阳 三 友 干 燥 设 备 广 

: 王 德 福 

: 沈阳 市 沈河 区 南 一 街 103 - 2 号 
: 110014 

: (024)22820398 


: 江苏 省 东台 市 食品 机 械 厂 
: 江苏 东台 市 港 镇 浪 港 路 

: 224237 

: (0515)5721474 


重庆 广 厦 干燥 设备 工程 公司 

徐 泽 民 

重庆 市 渝 北 区 两 路 镇 双 凤 路 128 号 
401120 

(023)67823244 


附录 。 


企业 名 称 : 自 基 雷鸣 机 械 制 造 公 司 

法 人 代表 : 雷 建国 

地 赴 : 四 片 自贡 市 大 安 区 凉 高 山 李 产 路 13 号 
邮 编 : 643012 

电 话 : (0813)5806004 


企业 名 称 : 上 海 金桥 喷 村 干燥 成 套 设 备 厂 
法 人 代表 : EE 

地 址 : 上 海 浦 东 金 桥 金 明 路 368 5 
邮 编 : 201206 

电 话 ; (021)58545772 


企业 名 称 : 锡山 市 益 达 干燥 设备 厂 


法 人 代表 : REN 
地 址 : 锡山 市 前 洲 镇 前 洲 村 
邮 编 : 214181 


电 6. (0510)3399550 


企业 名 称 : 江苏 常州 市 振兴 干燥 设备 厂 

法 人 代表 : КАЖ 

地 址 : 武进 县 焦 溪 镇 三 河口 泥 沙 工业 区 
邮 编 : 213115 

电 活 : (0519)8675284 


企业 名 称 : 浙江 工业 大 学 化 工 技术 与 装备 研究 所 
法 人 代表 : 吴 添 祖 

地 ДЕ: 杭州 市 朝晖 六 区 

邮 编 : 310032 

电 Wi: (0571)8320627 


企业 名 称 : 福州 三 发 发 干燥 设备 有 限 公 司 
法 人 代表 : REK 

地 hE: 福州 市 金山 开发 区 金 塘 路 

HE 编 : 350002 

电 话 : (0591)3749168 


企业 名 称 : 江苏 省 范 群 干燥 设备 厂 


法 人 代表 : НЕ 
地 址 ; 江苏 省 武进 市 三 河口 镇 东 
邮 编 : 213115 


电 话 : (0519)8677668 


企业 名 称 : 江苏 省 常州 市 长 江干 燥 设 备 厂 


法 人 代表 : 查 一 统 
地 址 : 常州 市 焦 溪 镇 工业 开发 区 
邮 编 : 213116 
电 话 : (0519)8901888 
se = „= 
减 变速 机 行业 


企业 名 称 : 天 津 减速 机 总 厂 
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地 Ж 
邮 编 
电 W 
Е H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
邮 ж 
E W 
f H 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ДШ 
邮 Ж 
E ж 
传 R 
主要 产品 
企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
地 Ж 
邮 8 
E ж 
е H 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
н W 
传 H 
主要 产品 : 


: 李 a 

: 天 津 市 河东 区 程 林 庄 路 8 5 

: 300160 

: (022)24328924 

: (022)24328568 

: TEHA f FE WR E DL, 170 ШИЕ ЮЗ, 


XMB TEERAA RE EH, XL 行星 齿 轮 减 
速 机 ,各 式 电 动 深 简 ,2Q 型 圆柱 齿轮 减速 宙 ， 
自动 扶梯 上 忠 引 机 , 圆 统 齿 圆柱 蜗杆 减速 机 。 


: 沈阳 协同 减速 机 制造 有 限 公司 
: ЖЇН 

: 沈阳 市 大 东区 辽 沈 二 街 6 号 

: 110044 

: (024)88120241 

: (024)88118688 


: 黑龙 江 省 洪武 实业 有 限 公司 更 北 减速 机 厂 

: 周 洪武 

: 黑龙 江 省 葛 北 县 风 翔 大 街 110 号 

: 154201 

: (0468)6822459 

+: 5 

: (1)X 系 列 行星 搜 线 针 轮 减速 机 (2)JZQ 系列 齿 


轮 减 速 器 (3)GL 一 P 型 锅炉 排 减速 器 (4) 风 冷 
式 摆 线 电动 滚 简 


LARENA 
杨 俊 龙 


: 上 海 长寿 路 19 号 

: 200060 

: (021)62668870 

: (021)62661941 

: 于 纺织 .印染 . 轻 工 食品 .冶金 矿山 .石油 化 工 、 


起 重 运输 及 工程 机 械 等 领域 中 的 摆 线 针 轮 减 
速 机 及 装置 ,各 种 低压 阅 门 ， 环 球 牌 " 摆 线 针 
轮 减速 机 是 采用 行星 式 传动 原理 及 摆 线 针 齿 
哮 合 的 新 颖 传动 机 械 


: 常州 减速 机 总 厂 
: 马 岳 明 

: 江苏 常州 西 郊 隔 潮 
: 213149 

: (0519)6361256 

: (0519)6361355 


B 系列 、X 系列 摆 线 减 速 机 ,ZLYJ、BJ 系列 塑料 
挤 出 机 专用 减速 机 ,SW 系列 水 泥 机 械 专 用 减 
速 机 ,ZDY、ZLY ЖП 75Ү ЕЕЕ, Үр 转 
刷 式 曝 气 机 减速 机 ,机 架 


: 江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 
: KRE 

: 江苏 泰兴 市 大 庆 东 路 88 号 

: 225400 


活 ; (0523)7668005 


: (0523)7665426 

: 摆 线 针 轮 减速 机 ,圆柱 齿轮 减速 器 ,中 硬 齿 面 
减速 机 ,蜗轮 蜗杆 减速 机 ,电动 滚 简 ,二 次 包 络 
蜗杆 减速 机 ,行星 齿轮 减速 机 , 圆 弧 蜗杆 减速 
机 , 罗 茨 风机 等 


: 江苏 鸿 泰 集团 泰州 市 琼 花 传 动机 械 总 厂 

: 周 德 才 

: 泰州 市 高 港 区 野 徐 镇 

: 225326 

: (0523)6131722 

: (0523)6131724 

: 摆 线 针 轮 减速 机 系列 ,圆柱 齿轮 减速 机 系列 ， 
蜗轮 蜗杆 减速 机 系列 ,电动 深 简 系列 ,数控 加 
工 中 心 ,高 精工 轴承 等 


: 江苏 省 泰兴 减速 机 厂 ( 集 团 ) 
: 张 国 林 | 

: 江苏 省 泰兴 市 姚 王 镇 

: 225402 


йн: (0523)7635681 


: (0523)7635683 

: TA 系列 齿轮 减速 器 ,TC 系列 轴 装 式 齿轮 减速 
器 ,BW(BL) 系 列 摆 线 针 轮 减速 机 ,ZDY ZLY, 
ZSY 系列 硬 齿 面 圆柱 齿轮 减速 器 ,DBY.、DCY 
2R J) BN Е ИЕ АЕ, ТХ. МСМ 型 行星 齿 
轮 减 速 器 ,QJ.ZQA 9] ЕЛ ЕДЕ, HARA 
电动 滚 简 等 


: 无 锡 市 明 友 机 电工 业 有 限 公 司 

: 杜 庆 明 

: 江苏 省 无 锡 市 江 阳 瑛 土 镇 

: 214445 

: (0510)6651061 

: (0510)6051520 

: 摆 线 针 轮 减速 机 ,蜗轮 减速 机 ,电动 机 


: 无 锡 中 策 太湖 化 工 机 械 有 限 公 司 
: 江苏 省 无 锡 市 江海 西 路 东 汀 路 1 号 
: 214046 


И: (0510)3115849 


: (0510)3102160 
: 专业 生产 摆 线 针 轮 减速 机 ,各 类 机 架 及 化 工 搅 
拌 装置 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 d 
邮 编 
电 话 
fê R 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ht 
邮 i 
电 Ж 
Ее Ңң 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
т W 
k Н 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ШШ 
Е 编 
电 话 
传 А 
主要 产品 


企业 名 称 
法 人 代表 
地 hk 
邮 编 
E ж 
传 R 


企业 名 称 : 


: 苏州 优 耐 特 机 械 制 造 有 限 公 司 
Е Ж 

: 苏州 市 人 民 南路 48 号 

: 215007 

: (0512)7536817 

: (0512)5656443 

: 摆 线 减速 机 、 化 工 设备 


: 宁波 市 摆 线 减速 机 厂 
ЖА 
: 于 波 市 江北 区 市 桥 北 街 
: 315032 
: (0574)87560000 
: (0574)87584427 
: 一 、X、B 系列 控 线 针 轮 减速 机 功率 0.12 一 


45kW 减速 比 9 一 7569 Z. МВ 机 械 无 级 变速 
机 功率 0.18 一 7.5kW 三 .蜗轮 蜗杆 减速 机 
功率 0.18 一 22kW 


: 浙江 博 能 传动 有 限 公 司 

: 浙江 省 永 喜 县 瓯 北 镇 西岸 工业 区 

: 325102 

: (0577)67358360 

: (0577)67355768 

: EHA FE КОЧО, ФЕ ОЖ, Х.Ж РД, 、 蜗 


轮 减 速 机 


: 浙江 省 永嘉 微型 减速 器 厂 

: в 56 

: PAIN fi ER IL RR e 10 号 

: 325102 

: (0577 )67362622 

: (0577 )67355249 

m: WB Ж YI) T R TE Ex Т] FE BR Е, МВ 系列 机 械 


无 级 变速 器 ,WJ 系列 中 空 轴 型 蜗轮 减速 器 ,X， 
B 系列 摆 线 减速 器 。 


: 永嘉 县 飞龙 减速 机 三 

: 李 文 兴 

: 温州 葡 北 罗浮 沿 河 路 16 号 

: 325102 

: (0577)67330088 

: (0577)67321906 

: WB、X 系列 摆 线 针 轮 减速 机 ,B 系列 减速 机 ， 


为 开拓 更 为 广阔 的 市 场 ,近期 企业 又 推出 MB 
系列 无 级 机 和 组 合 型 系列 碱 变速 机 。 


宁波 宁 星 减速 机 有 限 公司 


附录 541 


法 人 代表 
地 址 
邮 编 
E ж 
f д 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 ЖҰ 
Ж 
电 话 
f R 
主要 产品 


企业 和 名称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 纺 
E W 
传 А 
主要 产品 


: ЖЖ 
: 浙江 慈溪 市 道 林 和 镇 
: 315321 
: (0574)63501736 
: (0574)63501736 
: 摆 线 针 轮 减速 机 ZL(W) DI1* 一 8” ,功率 


0.25kW 一 18.5kW, 速 比 齐全 ,输出 转速 以 0.3 
转 / 分 一 223 转 / 分 的 宁 星 牌 减速 机 


: 浙江 午 马 变速 机 械 有 限 公 司 

: HÊ 

: HLA ЛИТ Л ЖЮ = гу Хх 

: 325011 

: (0577)86527111 

‚ (0577)86527090 

: MB、MBN 行星 锥 盘 无 级 变速 机 ;RV、WVF 系列 


蜗杆 减速 机 ;T、R 系列 同 轴 式 硬 齿 面 圆柱 齿轮 
减速 机 ;S 系列 齿轮 一 蜗杆 减速 机 ;X、B 系列 
摆 线 针 轮 减速 机 ;Wb 系列 微型 摆 线 减速 机 


; 浙江 变速 电机 有 限 公 司 

: RAB 

: 浙江 省 温州 市 葡 北 塘 头 工业 区 

: 325102 

: (0577)67353353 

: (0577)67351353 

: MB 系列 无 级 变速 机 ,X 系列 摆 线 针 轮 减速 机 ， 


WB 微型 摆 线 减速 机 ,YEJ 电磁 制 动 电动 机 ， 
ҮСТ 电磁 调整 电动 机 ,FD 机 械 调 速 电动 机 ,TJ 
HY i E zk FE Û TK f 3F FA E PLE KF 


: 永嘉 县 减速 机 二 三 

: 柯 树 炎 

: 浙江 省 永嘉 县 泪 北 镇 西岸 工业 区 

: 325102 

: (0577)67352096 

: (0577)67358291 

: 用 于 各 种 传动 机 械 中 的 WB、X、B 型 摆 线 针 轮 


减速 机 


: 永嘉 县 减速 机 厂 

: 林 庆 灯 | 

: KARARLA — Жтт Чу рух 
: 325102 

: (0577)67332267 

; (0577)67334793 

: Х.В.ВЈ 系列 摆 线 针 轮 减速 机 


: 温州 三 联 和 集团 有 限 公司 
: ERB 
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地 址 
邮 纺 
电 话 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 Ж 
邮 编 
电 话 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
传 真 
主要 产品 
企业 名 称 
法 人 代表 
地 址 
邮 编 
电 话 
传 А 
主要 产品 
企业 名 称 : 
法 人 代表 : 
地 ЖШ: 
邮 编 : 
电 话 : 


: 浙江 省 平阳 县 赦 江 大 道 390 号 

: 325401 

: (0577)63632128 

: (0577)63638650 

: 针 轮 摆 线 减速 机 ,无 级 变速 器 , 硬 齿 面 轴 装 式 


减速 机 ,三 环 减速 机 , 双 输 出 轴 减 速 机 , 少 齿 差 


减速 机 ,蜗轮 蜗杆 提升 机 


: 永嘉 盘 浙 南 减 速 机 厂 

: ЖЖ 

: 浙江 永嘉 熙 北 镇 张 堡 工业 区 

: 325105 

: (0577)67314215 

: (0577)67314217 

: 摆 线 针 轮 减速 机 X、B 系列 功率 :0.37 一 75kW 


速 比 :9 一 5133, WB 微型 控 线 减速 机 WB 系列 ， 
功率 0.04 一 2.2kW 速 比 :9 一 4189 


: 浙江 通力 变速 机 械 有 限 公 司 

: 项 建 忠 

: 浙江 省 瑞安 市 林 通 力 大 道 

: 325207 

: (0577)65590088 

: (0577)65590138 

: 1.MB 系列 转 辟 行星 无 级 变速 机 ;2.S Ж | 


蜗杆 减速 机 ;3.R 系列 和 斜 齿轮 硬 齿 面 减速 机 ， 
4.K 系列 螺旋 伞 齿 轮 减 速 机 ;S$.F 系列 平行 轴 
斜 齿 轮 减 速 机 


; 杭州 减速 机 厂 

: 高 福 根 

: HE K UTT 3k Ë E 

: 311226 

: (0571)82607288 

: (0571)82581044 

: 各 种 蜗轮 减速 机 , 搜 线 减速 机 Ki FE RE Î 


: 江南 减速 机 厂 

: 叶 少 华 

: 温州 市 鹿城 高 新 技术 产业 园区 
: 325028 

: (0577)68710094 

: (0577)68626587 

: 摆 线 减速 机 、 化 工 设 备 


浙江 省 永嘉 展 拓 机 械 有 限 公司 
苏 胜 妙 

永嘉 县 瓯 北 镇 深 河 路 1 一 3 号 
325102 

(0577)67332029 


传 真 ; (0577)67331355 
主要 产品 : 摆 线 减速 机 ,无 级 变速 机 , 抱 索 器 


企业 名 称 : 山东 省 淄博 市 博 山 奥 捕 机 械 厂 
法 人 代表 : 徐 其 国 
hE: 山东 淄博 人 博 山 五 岭 路 48 号 
编 : 255200 
电 话 : (0533)4151498 
真 : (0533)4155669 
m: 摆 线 针 轮 减速 机 ,齿轮 减速 机 ,蜗轮 减速 宙 ， 
JWB 系列 无 级 变速 器 ,以 及 YCT、YCJ 系列 减 
速 电 机 


企业 名 称 : 广东 江门 电机 股份 有 限 公 司 
法 人 代表 : КЖ 
h: 广东 省 江门 市 紫 志 路 41 号 
编 529020 
电 话 ; (0750)3333556 
А: (0750)33332554 
А: Y RIK Y, 系列 电动 机 ,JXJ、XJ 系列 摆 线 针 
轮 减 速 电 动机 。YCT 系列 电磁 调 速 电动 机 ， 
JP, 系列 磨 光 电动 机 ,YD 系列 多 速 电 动机 ， 
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会 上 ,由 三 届 常 务 副 理事 长 ,北京 第 一 通用 机 械 厂 厂 长 
崔 程 久 致 开幕 词 ,中 国 通用 机 械 工 业 协 会 秘书 长 张 雨 豹 到 
会 讲话 ,肯定 了 压 协 三 届 理 事 会 和 秘书 处 四 年 来 的 工作 成 
绩 ,通报 了 国家 机 械 局 机 构 改 革 的 进展 情况 ,对 做 好 协会 工 
作 提 出 了 希望 和 要 求 。 金 光 根 理事 长 代表 第 三 届 理 事 会 向 
第 四 次 会 员 大 会 作 了 总 结 报告 ;三 届 常 务 副 秘书 长 贺 汝 桢 
作 了 四 年 财务 收 支 情况 报告 ;三 届 副 理事 长 .广州 空气 压缩 
机 厂 广 长 谢世 华 作 了 关于 修改 协会 《章程 》《 组 织 工作 条 
例 》 和 《经 费 管 理 办 法 ?三 个 文件 的 说 明 ; 三 届 副 理事 长 .上 
海 东方 压缩 机 厂 广 长 盛 伟 中 作 了 关于 推荐 第 四 届 理 事 会 组 
成 单位 的 建议 说 明 ; 三 届 副 理事 长 .上 海 压 缩 机 有 限 公 司 总 
经 理 周 惠 民 主持 ,采取 无 记名 投票 的 方式 选举 产生 了 压 协 
第 四 届 理 事 会 及 33 个 理事 单位 ,并 召开 了 四 届 一 次 会 议 , 作 
了 理事 分 工 。 选 举 结 束 后 进行 经 验 交 流 , 有 数 十 个 单位 代 
表 在 大 会 上 作 了 发 育 。 介 绍 了 该 企业 体制 改革 ,调整 产品 
结构 , 狠 抓 产品 质量 ,实现 扭亏 解困 、 增 加 经 济 效益 的 经 验 。 
西安 交大 部 水 章 教授 还 就 国外 压缩 机 企业 的 生产 经 营 方 
式 .各 类 压缩 机 的 发 展 趋势 市 场 变 化 情况 作 了 专题 讲座 。 

最 后 ,新 任 副 理事 长 .南京 压缩 机 股份 有 限 公司 总 经 理 
李 培 生 作 了 会 议 总 结 , 新 任 理事 长 沈阳 气体 压缩 机 股份 有 
限 公司 金光 根 致 闭幕 词 ,并 一 臻 通过 了 会 议 纪要 : 

一 、\ 同 意 压 协 三 属 理事 会 所 做 的 四 年 工作 总 结 ; 


YTD 系列 电梯 电动 机 ,LFM 系列 工业 用 脱水 机 
电机 ,SG 系列 管道 泵 


企业 名 称 : 西安 市 减速 机 厂 

法 人 代表 ; FUR 

地 址 :西安 市 南郊 草场 坡 甲 字 50 号 

编 : 710061 

话 : (029)5251460 

真 : (029)5251911 

їп: 搜 线 针 轮 减速 机 ,齿轮 减速 机 ,蜗轮 减速 机 


企业 名 称 : 兰州 减速 机 三 


法 人 代表 : Ж 8 

地 址 :兰州 市 城 吴 区 天 水 路 80 号 

邮 编 730000 

电 话 : (0931)8618771 

fÆ 真 ; (0931)8618094 

主要 产品 : 摆 线 针 轮 减速 机 , 轴 装 式 行星 摆 线 针 轮 减 速 


机 , 锥 面包 络 蜗轮 蜗杆 减速 机 ,链条 炉 排 减速 
机 ,锅炉 辅 机 , 拉 拔 设备 , 非 标准 减 变速 传动 装 
s | 


二 、 同 意 修 改 后 的 协会 《章程 》《 组 织 工 作 条 例 》 和 《经 
费 管 理 办 法 》 三 个 文件 ; 

三 .同意 秘书 处 的 4 年 财务 收 支 情况 报告 ; 

四 .决定 组 织 会 员 单 位 参加 2001 E 9 月 在 上 海 举 办 的 
“中 国 国 际 流 体 机 械 展览 会 ”。 

重庆 江北 机 械 厂 于 2000 年 11 月 通过 由 四 川 巴 蜀 质量 认 
证 中 心 关于 1509001 质量 体系 认证 。2000 年 12 月 ,通过 由 国 
家 技术 监督 局 对 D 型 离心 机 质量 抽查 ,全 部 参数 均 达 到 合格 
标准 。2000 年 还 获得 重庆 市 “重合 同 守 信用 ”荣誉 称号 。 

无 锡 通 用 机 械 厂 于 2000 年 11 月 通过 由 上 海 SAC 质量 
认证 中 心 关 于 80901 质量 认证 体系 的 复审 ,结论 为 合格 。 
2000 年 机 械 工 业 环 保 机 械 产 品质 量 监 督 检 测 中 心 对 FH12 
恩 液 分 离 机 进行 抽查 ,结论 为 合格 。 

行业 协会 作为 协办 和 支持 单位 ,于 11 月 组 织 会 员 单位 
参展 由 上 海 技术 市 场 主办 的 第 一 届 中 国 国际 过 滤 材 料 研 讨 
会 是 展览 会 。 


12 月 


4H 开封 空 分 集团 有 限 公司 “40000m /h 大 型 空 分 设 
备 国 产 化 技 改 项 目 " 列 人 2000 年 国家 重点 技术 改造 项 目 计 
划 。 

7-1 R 中 国 通用 机 械 工业 协会 在 重庆 召开 了 第 三 
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届 理 事 会 第 三 次 爹 体会 议 ; 隋 永 滨 理 事 长 在 会 上 做 了 “4E 
往 开 来 ,振兴 通用 机 械 行 业 ” 的 工作 报告 ,对 第 三 届 理 事 会 
成 立 四 年 来 中 通 协 的 工作 进行 全 面 总 结 ; 分 析 了 当前 协会 
[ 作 存 在 的 问题 ;对 今后 加 强 协 会 王 作 提出 了 设想 和 建议 。 
会 议 讨 论 通过 了 “中 国 通用 机 械 工 业 协 会 展览 王 作 规划 ”。 
会 议 讨 论 通 过 了 “2001 年 中 国 国际 流体 机 械 展览 会 "前 期 工 
作 总 结 .展览 会 举办 方案 .下 一 步 工 作 计 划 并 做 了 参展 动 
л. 会 议 讨 论 通 过 广 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 第 四 届 理 事 
IR. 
~ 16 л A 
8 мар 工作 会 议 ”"。 会 议 讨论 审 议和 审定 了 九 个 
行业 分 会 及 中 通 协 秘 Н 2000 年 工作 总 结 、2001 年 工作 计 
划 ,并 对 2001 年 的 重点 工作 做 了 布置 。 为 加 强 整 个 通 协 内 
部 的 财务 管理 ,会 议 研究 分 析 了 《关于 行业 分 会 财务 管理 办 
法》 的 执行 情况 .学习 了 新 的 《会 计 法 》, 研 究 制 定 J《 行 业 分 
”会 财务 管理 办 法 实施 细则 》。 
~18 日 ”在 海南 省 海口 市 召开 了 风 协 第 四 届 理 事 会 
第 二 次 会 议 , 有 18 个 单位 25 名 代表 出 席 了 会 议 了 会 议 由 秘 
书 长 徐 常 武 同志 主持 。 沈 阴 鼓 风机 厂 邓 常 辉 副 厂 长 代表 理 
事 长 苏 永 强 同志 参加 会 议 并 讲 了 话 , 名 党 理事 长 梁 铁 山 同 
志 出 席 了 会 议 。 会 议 传达 了 中 通 协 第 三 届 理 事 会 第 三 次 会 
议 精 神 ;总 结 了 风 协 2000 年 工作 ,制定 了 2001 年 工作 要 点 ; 
汇报 了 会 费 收缴 情况 ;讨论 了 对 不 能 履行 会 员 义 务 , 不 按时 
交纳 会 费 的 单位 除名 问题 。 讨 论 吸 收 了 沈阳 市 通风 机 厂 、 
沈阳 川 益 集 团 公司 、 营 口 市 鼓风机 厂 、 鞍 山 市 风机 二 厂 、 北 
KAREAHA RA E, 西安 凯 瑟 通 风 设备 有 限 公 司 ш 
东 省 德州 市 玻璃 钢 制 品 总 厂 、 德 州 巨 龙 风 机 有 限 公 司 1 
华南 风机 制造 总 厂 .贵阳 风机 厂 等 10 个 单位 为 风 协 第 八 批 
新 会 员 ;会 议 介绍 了 中 国 风机 网 情况 、 介 绍 了 2001 年 中 国 国 
际 流体 机 械 展 览 会 及 机 械 工 业 图 文集 (风机 卷 ) 的 有 关 工 
Е. 


26 日 邯郸 制 氧 机 厂 取 得 国家 技术 监督 局 颁发 的 ARi 
级 新 压力 容器 制造 许可 证 。 

27 日 国家 经 贸 委 经 贸 产 (2000)1238 号 文正 式 批复 同 
意 杭 州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 实施 债 转 股 。 实 施 债 转 股 以 
后 ,公司 向 工商 银行 借入 的 1.35 A 
司 在 杭 氧 的 股权 。 

28 日 ”开封 空 分 集团 有 限 公司 “ 开 封 中 环 环保 工程 有 
限 公司 "和 董事 会 成 立 ,并 召开 第 一 次 股东 会 议 及 第 一 次 董事 
会 , 付 光 超 任 董事 长 。 

苏州 制 氧 机 有 限 责任 公司 研制 的 低温 液体 钠 式 集装箱 
获 2000 和 华 国 家 级 新 产品 。 

2000 年 兰州 真空 设备 有 限 责任 公司 进行 了 人 员 调 整 ， 
尚 心 德 出 任 董事 长 ,喜平 出 任 总 经 理 。 

2000 年 因 工 作 调 动 浙 江 真 空 设备 集团 有 限 公 司 曹 羽 不 
再 担任 董事 长 职务 ,由 王 西 龙 出 任 董事 长 兼 总 经 理 。 

在 分 离 机 械 协 会 的 努力 下 ,分 别 于 2000 年 1 月 .4 月 、9 
月 成 立 组 建新 一 届 行 业 统 计 信 息 工 作 委 员 会 、 财 务 价格 工 
作 委 员 会 和 技术 工作 委员 会 ,并 分 别 拟订 了 3 个 工作 委员 
会 工作 条 例 产品 价格 自律 条 约 和 工作 计划 ， MES 个 工 
作 委 员 会 成 员 名 单 。 

蚌埠 轻 工 制药 机 械 总 厂 于 .2000 #12 A BK ЖОГО 
授予 “中 小 型 科技 企业 ”的 荣誉 称号 。 

南京 绿洲 机 器 厂 于 2000 年 通过 1509000 的 2000 年 版 转 
换 工 作 ,复审 结论 为 合格 。 同 时 经 国家 商标 局 注册 的 “绿洲 
牌 " 碟 式 , 卧 螺 式 离心 机 通过 由 南京 市 质量 监督 局 的 质量 抽 
查 ,结论 为 合格 ,并 于 当年 被 南京 市 人 民政 府 命 名 为 南京 市 
名 牌 产 品 。 

吉 化 集团 机 械 有 限 责 任 公 司 ,于 2000 年 由 原 吉 化 公司 
机 械 厂 转制 而 成 ,顺利 完成 了 职工 入 股 工 作 , 公 司 现 有 美国 
工程 师 协 会 颁发 的 U 和 U, 设计 制造 许可 证 ,2000 年 通过 
ISO9001 质量 体系 监督 检查 ,结论 为 合格 。 
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中 国 大 民 解 放 军 第 四 八 一 二 工厂 





中 国人 民 解 放 军 第 四 八 一 二 工厂 是 舰 船 配件 专业 制造 三。 工厂 占 
地 面积 27 万 m*， 员 工 1 100 人 。 总 资产 近 亿 元 。 工 厂 拥 有 近 四 十 年 
生产 船用 高 、 中 压 及 特 型 空 压 机 的 丰富 经 验 ， 是 国内 较 有 影响 的 全 无 
油 润滑 空 压 机 专业 生产 厂家 、 中 国 通用 机 械 压 缩 机 行业 协会 副 理事 长 
单位 。 工 厂 依 靠 信息 化 技术 ， 建 立 高 效 的 管理 和 产品 快速 研制 系统 。 
质量 保证 体系 通过 ISO9000 军 、 民 一 体 化 标准 认证 。 





作为 工厂 民品 支柱 的 “中 ” 牌 全 无 油 润 滑 空 压 
机 ， 现 有 八大 系列 20 多 个 品种 ， 并 先后 参与 国家 项 
目 招标 配套 ， 其 整 机 设备 出 口 国外 。 该 系列 产品 荣获 
军队 科技 进步 三 等 奖 、 国 家 推荐 优秀 节能 环保 产品 ， 
多 种 型 号 产品 被 授予 省 优 、 军 优 菏 誉 称号 。 
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